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9tömifdje  9htntiaturbertd)te  a(£  Duetten  bcr  ©cfchtthte 

£tta*  Korten. 


3m  SBormort  meiner  SBorgefcfnchte  be3  Äölnifchen  Kriege«, 
^ejember  1881,  hatte  idj  btc  (&rn>arrung  ausgebrochen,  bafe  in 
ben  nächften  Sauren  noch  mancherlei  neue«  Duellenmaterial  für 
bie  ®efd)idjte  biefc*  ÄriegeS  511m  3)rucf  gelangen  werbe.  $abei 
badjte  ic^  on  aüert)anb  mögliche  ober  roat)rfdjeinticf)e  Sßublifationen 
and  beutfdjen  unb  fremben  2lrdt)irjenf  aber  geimfe  nicht  baran, 
bafj  fcfjon  in  nächfter  3e^  faft  überreiche  Duetten  $ur  beut[chen 
©efchuhte  im  3c'talter  ber  Reformation  unb  (Gegenreformation 
au«  ben  Sträuben  beä  SSatifanS  fic^  ergie&en  mürben. 

freilich  i>atte  fchon  im  3>af)re  oor^er  «ßapft  Seo  XIII.  ben 
„oon  nriffenfchaftlicher  93egeifterung,  roie  oon  ftaatämännifcher 
©infic^t  jeugenben  (Sntfdjtufj" ')  gefafjt,  biefe  5Irct)itje  gefd)idjtftd)er 
gorftfjung  ju  öffnen;  bocr)  üerging  immerhin  einige  3?it,  bis  bie 
®efchicf)t8forfd)er  unb  ihnen  folgenb  bie  fremben  Regierungen  fo* 
Diel  Vertrauen  in  bie  ©tetigfeit  biefe«  (SntfdjluffeS  gemannen, 
ba&  fie  ausgiebigen  Gebrauch  baoon  machten.  3)ann  aber,  @nbe 
ber  adliger  3af)re,  fing  man  an,  fich  faft  5U  brängen  unb  ju 
ftofeen,  um  einanber  baö  Söefte  öormegjunehmen.    ßu  biefem 


*)  SBorte  ö.  ©rjbel'S  im  Vorwort  ju  beut  ©efammtunterneljmen  ber 
„Wunttatutberitye  au«  $eutfd)lanb"  1, 1.   ©ot^a  1892. 

fttfiorifdjc  3^ti^tift  Ä.  9«  8k.  XXXIX.  1 
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3R.  Soffen, 


Seften  rechnete  man  offenbar  bic  9hinttaturberid)te  be3.  16  3ahr* 
hunbertä,  benn  um  if)re  $Beröffentlid)ung  ftritten  fid)  atebalb  bie 
beiben  eigene  für  bie  Ausbeutung  ber  Datifa  nifdjen  Archioe  errichteten 
t)iftorifd)en  Snftitute  in  9?om,  baä  öfterreichifdjc  unb  ba8  preu&ifche, 
bid  fie  fchliejjlicf)  unter  einanber  unb  mit  einem  if)nen  beiben 
juoorgefommenen  $rioatinftitut,  ber  ®örre$*®efeflfdjaft,  fcf)ieblic^ 
frieblich  fid)  berart  in  bie  Söeute  feilten,  ba&  bem  preu&ijdjen 
Snftttut  bie  Sftuntiaturberichte  au$  ben  Sauren  1533  bis  59  unb 
bann  roieber  bie  oon  1572  big  85  jufielen,  bie  jmifc^enliegenbe 
unb  bie  nadjfolgenbe  Qdt  aber  ben  beiben  SRibaten. 

£)ie  Safjre  1572  bis  85,  baS  ift  bie  Berichte  ber  Nuntien 
beS  Sßonttfifatö  ©regor'ä  XIII.,  übernahm  junädjft  Dr.  3ofefct) 
ipanfen,  bamalS  Affiftent  am  preu&ifdjen  Snftitut,  jefct  ©tabt* 
ardjioar  ju  $ötn,  unb  förberte,  ein  ungewöhnlich  rafd)er  unb 
gemanbter  Arbeiter,  baö  SBerf  fo,  ba&  tjeute,  nad)  ettoa  fünf 
Sahren,  bereite  jmei  ftarfe  ©ä'nbe  gebrudt  oorltegen.1) 

Ate  §anfen  feine  Arbeit  begann,  trat  er  mit  mir  in  58er* 
binbung.  $)a  meine  ©cfd)icf)te  beS  $ölnifd)en  Krieges  fo  breit 
angelegt  ift,  bafe  naheju  bie  ganje  ®efchid)te  ber  (Gegenreformation 
auf  beutfdjem  Söoben  mit  ihr  oermebt  erfdjeint,  mußte  id)  natür* 
lid)  aueb,  bie  (Stellung  ber  römifdjen  Äurie  unb  ihrer  Vertreter, 
ber  Nuntien,  fortmä^renb  im  Auge  fjaben.  ©egenfeitige  £anb* 
reichung  auf  bem  ineinnnber  greifenben  Arbeitsgebiet  lag  im 
mohloerftanbenen  beiberfeitigen  Sntereffe.  ©ern  erbot  ich  mid) 
beätyalb,  §errn  Dr.  §anfen  mit  jeber  nur  möglichen  AuSfunft 
ju  unterftüfcen.  @r  fcinerfeitS  fam  meinem  SBunfc^e  entgegen, 
inbem  er  bie  auf  ben  Äölnifdjen  Ärieg  unmittelbar  fid)  be$ief)enben 
9iunttaturberict)te  juerft  heiauögab,  anbere  tofer  bamit  jjufammen* 
hängenbe  aber  einem  feiten  Sanbe  äutheilte.2) 

»)  Muntiaturberidjte  au§  $eutfd)(anb.  III.  Mbtfjlg.  1572  —  1585. 
1.  Sanb:  3)er  Äampf  um  $ö(n  1576—1584.  2.  93anb:  ©er  9teid)3tag  ju 
9?egcn3burg  1576,  ber  ^ajtfifationötag  $Öln  1579,  ber  9teid)3tag  ju 
SlugSbnrg  1582.  %m  Auftrage  be§  Tgl.  preufj.  l)iftortfd)en  Snftitutä  in  9tom 
bearbeitet  uon  3ofe^  <panfen.  Sellin,  93att>.  1892  unb  1894.  8b.  1 
LXVI  u.  802  ©.,  <8b.  2  XCIII  u.  679  @. 

*)  91uf  biefe  Vereinbarung  be^ie^t  fid)  folgenbe  93emerfung  in  bem  bor* 
tun  erioäfjnteu  SSorioort  d.  Sljbel'ä:  „9(uf  eine  ton  Stuften  gefommene  2ln* 
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SRein  fachlich  betrachtet,  hQ*  biefeö  Verfahren  etwas  SJftfc 
licr)e3  mit  ftd)  gebracht:  £)anfen  mufete  oon  bem  für  bie  ©efammt* 
ebition  aufgestellten  ^rincip  ber  (Sintheilung  „nach  Nuntiaturen " 
roieberholt  abweichen,  inbem  er  äufammengehörige  ©cricrjte  — 
bie  be3  ÄarbinalS  3Korone  oon  1576,  be$  üftuntiuS  Gaftagna 
oon  1579,  beS  flarbinal«  SJcabrujjo  oon  1582  —  auSetnanber* 
rifj,  bie  auf  ben  $ampf  um  $öln  bezüglichen  ©tüde  fdjon  in 
feinem  1.  öanbe  abbrucfte,  ba*  nicht  unmittelbar  bafjin  ge* 
^Örige  aber  erft  im  2.  S3anb.  Nun,  ba  6eibe  SBänbe  oor« 
liegen,  ift  ber  Übelftanb  guten  $f)eilä  gehoben ;  ju  bebauern  bleibt 
allenfalls  noch,  oa&  Qetoiff e  2öieberr)olungen  unoermeiblicf)  roaren, 
burd)  n>elc§e  ber  Umfang  ber  beiben  95änbe  üergröjjert  mürbe. 

Snbem  ich  oon  biejem  Umfang  fprect)e,  fann  ich  nicht  umhin, 
einem  baS  gan^e  Unternehmen  treffenben$ebenfen$lu3brucfäu  geben. 

SBalter  grieben*burg  ermähnt  in  ber  allgemeinen  (Einleitung 
jur  erften  SJbtheilung  (<S.  41),  bie  ÜHittheilung  ber  Berichte  ber 
Nuntien  unb  ber  ©egenfchreiben  ber  Äurte  fotle  „burdjroeg  im 
ooHen  SBortlaut  erfolgen,  felbft  ba,  mo  anfcheinenb  UnmichtigeS 
berichtet  roerbe".  (Einzelne  gorfcher,  benen  baburch  bie  SJcutje 
unb  Saft  einer  meiten  Slrchioreife  erfpart  mirb  —  benn  non  cuivis 
contingit  adire  Romain  — ,  mögen  btefeS  Sßrincip  mtttfommen 
heifeen,  aber  mirb  fich  bie  gro&e  9J2el)rr)ett  ber  93enufcer  bamit 
befreunben,  unb  roie  oiele  93ibIiotr)efen  loerben  fich  °te  Ausgabe 
für  eine  fo  umfangreiche  unb  fo  theure  Sßubltfation  geftatten  fönnen? 
3Me  Nuntiaturberichte  ber  Sahre  1560 — 1585  im  uatifamfehen 
Slrdjiö  füllen  allein,  roie  griebenaburg  angibt,  54  Söänbe;  baju 
fommt  noch  *xn  SWcnge  oerroanbter  Sitten  beSfelben  Slrdjios,  bie 
auch  berüeffichtigt  fein  motten,  ganj  abgejehen  üon  bem,  roaä 
frembe,  nicht  römifche  5lrd)ioe  bieten.  (Gelegentlichen  Söemerhwgen 
oon  §anfen  entnehme  ich,  ba&  aus  ber  $eit  ©regor'S  XIII., 
nach  bem,  roaS  er  felbft  auf  etma  1600  Seiten  publijtrt  \)at, 

regung  [teilte  Raufen  unter  Genehmigung  ber  ftommijfion  bie  Bearbeitung 
ber  9?unttaturbericf}te  Don  1564  ab  für  ben  Wugenblicf  ein,  um  aunäcfcft  bie 
S9erid)te  ber  unter  ©regor  XIII.  burdi  bie  fötnifdien  ©irren  üeranlafeten 
©peaiahntffion  ju  fammeln  unb  $u  publiken. " 
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noch  bic  Iaufenben  Berichte  ber  Nuntien  am  faiferlichen  §of, 
Sodann  $elfino,  Bartholomäus  Sßor$ia  unb  ^oratio  SMafpina, 
bann  bie  ©Reiben  ber  oorübergehenb  im  SReidje  thätigen  päpft* 
liefen  Sbmmiffare  unb  Nuntien,  gelician  Sftinguarba,  Äafpar 
©ropper,  SfafolauS  (Slgarb,  ber  Seröffenttichung  Marren.  ©elbft 
bem  fpc^ieOften  ©pcjialiften  Dürfte,  fürchte  id),  bamit  beS  ©uten 
5U  oiel  werben.  SD?ir  fd)eint,  man  müfjte  oon  oorne  herein  einen 
Jpauptunterfdjieb  machen:  nur  ba,  roo  bie  ©ertöte  ber  Üftuntien 
gleidjfam  ber  SWiebcrfchlag  eigener  felbftänbiger  ^atigfeit  finb  — 
toie  bieS  in  ber  $hat  bei  ben  oon  §anfen  oeröff  entließen  grofeen» 
tfjeils  ber  gaü  ift  —  mag  oollftänbiger  Slbbrucf  am  Pafce  fein ; 
roo  aber  ber  -ftuntiuS  nur  93ertcf)terftatter  über  frembe  (Sreigniffe, 
mit  anberen  SBorten  3eitangSfchreiber  ift,  wirb  in  ber  Sieget  ein 
furjeö  (Sjcerpt  genügen. 

(Sin  roeitereS  Bebenfen  üon  allgemeiner  Slrt  Drängt  fidj  auf, 
meines  auch  für  bie  oon  §anfen  publijirten  Berichte  gilt:  $)ie 
roährenb  beS  ÄampfeS  um  ÄÖln  oon  9tom  entfenbeten  Nuntien 
finb  jmar  in  ber  £f)at,  toie  §anfen  im  Bormort  be$  1.  BanbeS 
heroorhebt,  „nicht  mehr  ober  mtnber  unbeteiligte  Qufäann", 
fonbern- mitfjanbelnbe  ^erfonen,  —  aber  fie  finb  nicht,  unb 
baö  t)at  §anfen  infolge  einfeitiger  $trcf)iübenu&ung  oerfannt,  bie 
^auptperfonen.  §anfen'3  Meinung  (1,  LX1V),  „ber  (Sr folg  ber 
fatfjolifcfjen  Sieftauration  in  Äöln  fei  —  barüber  geftatteten  bie 
öorliegenben  Elften  feinen  3toeifel  —  *n  eTf*er  Sink  Der  Snitiatioe 
ber  päpftlidjen  Regierung  jujufc^reiben",  ift  unb  bleibt,  tro$ 
ben  oon  ifjm  benufcten  Elften,  ein  ©runbirrthum.  £ätte  §anfen 
bie  Sitten  beS  Kölner  S)omfapttel8 ,  bie  beS  §aufe8  Baiern 
unb  beS  faiferlichen  §ofe§  ebenfo  genau  gefannt,  toie  bie  päpft* 
liehen,  fo  ^ätte  er  ein  folcfjeS  Urteil  nimmermehr  fällen  fönnen. 
(£r  hätte  fich  bann  überzeugt,  baf;  bie  römtfet)*  fatc)oIifc^e  Sftehr* 
heit  beS  $)omfapitel3,  fomie  einzelne  mit  (Sebharb  $rud)fe&  per* 
fönlich  oerfeinbete  Domherren,  tote  ber  (St)orbifdt)of  Jpersog  griebridj 
oon  (Saufen,  toeiter  ®raf  ©alentin  oon  Sfenburg,  enblich  felbft 
bie  faiferlichen  Äommiffarc  minbeftenS  ebenfooiel  gethan  fyaben,  um 
bem  £erjog  (Srnft  oon  Katern  unb  bamit  ber  fatholifchen  SRe* 
ftauration  im  (£r$ftift  R'oin  ben  2Beg  ju  bahnen,  als  bie  ©enb* 
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6oten  be$  römifdjen  ©tufjleö  unb  meiterf)in  bie  römifdje  Äurie 
felbft.  2)ie  ©rfenntniä,  bafe  felbft  in  einem  gaUe,  too  ber  römifdje 
€>tul)l  fo  unmittelbar  beteiligt  mar,  rote  bei  bem  Äampf  um 
ba3  (Sr^ftift  $öln,  bie  Sftuntiaturberidjte  nur  eine,  unb  nid)t 
einmal  bie  toid)tigfte  Ouefle  für  ben  ©efdjid)t$forfd)er  ftnb,  rotrb 
barum  $ur  €>elbftbefd)ränfung  bei  ferneren  ^ßublifationen  mahnen. 

2Bie  menig  baä  SWaterial  eines  einzelnen  $lrd)io$,  eben  be$ 
toatifanifdjen,  auSretdjt,  um  bamit  folibe  ®efd)id)te  ju  erbauen, 
hat  #ad  Unfel  beroiefen  mit  feinem  gänzlich  mi&glücften  SBerfud), 
auf  ®runb  ber  nachher  Don  §anfen  publijirten  ÜJluntiaturberichte 
bie  ©efdjidjte  ber  Äölner  ©tfchofsmahl  be8  Safjreä  1583  ju 
fcf)  reiben. l) 

5Iuct)  in  ber  gefchidjtlichen  Einleitung  oon  §anfen  erfd)eint 
ba,  mo  er,  f)inau$gef)enb  über  bie  ©ftjjirung  bes  Hauptinhalts 
ber  nadjfolgenben  SRuntiaturberichte,  bie  ©efdjidjte  biefer  2öaf)l 
barjufteflen  fudjt,  manche  Behauptung  fdjief  ober  unhaltbar.  2lu8 
bem  ©chlufjbanb  meiner  ®efd)id)te  be3  Äölnifchen  Krieges  roirb 
fidj  ba«  im  Einzelnen  ergeben.  ipier  beabfichtige  ich  nur  in 
furjen  Umriffen  ben  roefentlidt)en  Snhnlt  ber  beiben  ^anfen'fdjen 
SSänbe  anzugeben  unb  babei  auf  ein  paar  Heinere,  mit  ben 
9hintiaturberid)ten  jufammenhängenbe  Streitfragen  flüchtige  Streif 
lichter  ju  werfen.   

3)af$  baS  ^ßontififat  ®regor'S  XIII.  an  Nuntiaturen  nad) 
$)eutfchlanb  fo  rcict)  tft,  nrie  oieHeicht  fein  jroeiteS,  hängt  §u* 
fammen  einerfeitS  mit  ber  Eigenart  biefeö  *ßapfte3,  anbrerfeitS  mit 
bem  fyotjen  ßiel,  ba«  er  in  33ejug  auf  $)eutfchlanb  fid)  geftecft 
hatte.  5)ie  michtigften  in  biefer  boppelten  Beziehung  in  33etrad)t 
fommenben  Momente  haDe  td)  bereit«  in  meiner  SBorgefdjtdjte 
be8  ÄÖlnifchen  Kriege«  (©.  147)  hervorgehoben :  ©regor  XIEL 
rühmte  fid)  felbft  beutfdjer  9lbftammung;  er  fannte  bie  beutfdje 
Nation  oon  ber  Unioerfität  Bologna  tyr  unb  betrachtete  eS  als 
feinen  befonberen  Beruf,  fie  ber  römifchen  ftirche  mieberjugeminnen. 
(Sobann  überliefe  er  fid)  fo  ootlftönbig,  roie  faum  je  ein  anberer 

*)  3"  feinem  *s?(uffa^  über  „3)ie  (Srrid)tung  ber  ftänbigen  apoftolifdjen 
Nuntiatur  in  tföln"  im  <pijt.  3a$rbud)  ber  ©örre^=ö)efeafrf)aft.  »b.  12.  1891. 
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Sßapft,  foroohl  in  feinem  ^rioatleben,  mie  in  ber  Vermaltung  ber 
römifchen  ßirche,  ber  geiftigen  fieitung  beS  SefuitenorbenS.  Wlit 
ben  Sefuiten  erfannte  er,  bafe  e£  fein  ttrirffamereS  Wittel  ber 
fatfjolifdjen  SReftauration  gab,  als  bie  Verflechtung  ber  politischen 
unb  gamilien*  Sntereffen  ber  weltlichen  Machthaber  mit  ben 
firdjlidjen  3metfen  ber  romifdjen  Äurie.  $)er  geeignetfte  2ßeg, 
eine  foldje  3ntereffengemeinfcr)aft  anknüpfen  unb  immer  fefter 
5U  fchürjen,  mar  bie  9lu3fenbung  t»on  Vertrauendmännern  ber 
Sturie,  bie  ficf)  mit  jenen  9Jtod)thabern  nach  öcm  ©runbfafc  ber 
do  ut  des**ßolitif  ju  oerftänbigen  hatten. 

S)eS  (GegenfafceS  feiner  ^ßolitif  gegen  bie  feines  Vorgängers,  beS 
ftarren  unb  fanatifdjen  SttÖndjeS  ^ßiuS*  V.,  mar  fid)  ©regor  XIII. 
roof)l  bemu&t.  Äurj  nach  feiner  ^h^onbefteigung  fchrieb  fein 
©taatSfefretär,  ber  Äarbinal  t)on  (Somo,  an  ben  SftuntiuS  in 
SBien:  „2Btr  motten  hoffen,  wenn  bie  Seute  fid)  überzeugen,  ba& 
@e.  $eiligfeit  ber  $apft  ber  gemeinfame,  gegen  OTe  liebeooüe 
Vater  fein  mufe,  roie  er  baS  in  2Sirflid)feit  fein  wirb,  fie  bann 
oielleicht  auch  einen  anbern  2öeg  einfcrjlagen,  als  unter  feinem 
Vorgänger,  gegen  ben  ein  geroiffeS  Üflifjtrauen  beftanb."  l) 

Sn  ber  Snftruftion  für  ben  im  3af)re  1576  auf  ben  Geichs« 
tag  nach  9Regen£burg  gefanbten  Äarbinal  SWorone  mirb  biefer 
aufgcforbert,  bei  (Gelegenheit  auch  mit  nic^tfatr>olifct)en  gürften 
unb  Slnberen  ju  oerhanbeln,  um  fie  ju  geminnen,  unb  „fie  babei 
mit  roeidjer  §anb  anjufaffen,  ba  bie  Liener  ber  früheren  köpfte 
vielleicht  mit  einer,  in  Anbetracht  ber  Seiten  allju  grofeen  Schärfe 
vorgegangen  finb".   (§anfen  2,  25.) 

Vergleicht  man  (Gregor  XIII.  mit  feinem  Vorgänger  $iu$  V., 
fo  wirb  man  mandjmal  unroiUfürlid)  an  ben  (Gegenfafc  erinnert, 
mic  er  jroifchen  ber  2lrt  Öeo'S  XIII.  unb  ber  beS  neunten  $iuö 
befteht.  Che  venga,  non  ce  piü  Pio  nono,  foll  2eo  XIII. 
gefagt  fyabcn,  alö  er  einen  Vertrauten  beauftragte,  $u  Pödinger 
ju  gehen,  um  ihn  ber  rönufdjen  Kirche  nneberjugeroinnen. 

(Sin  oorjüglidjeS  ©erzeug  feiner  in  ber  SRegel  oorfidjtigen, 
mit  ben  Mächtigen  ber  SSelt  Jüljlung  fuchenben  Sßolitif  hatte 

»)  SS.  (£.  ©d>nmrj,  ©riefe  unb  Elften  juv  ©efd)id)te  9tta;rimilian'3  II. 
Reiter  Sfjeit.  ©.  VI  f. 


Digitized  by  Google 


3tömtfd)e  «Kuntiaturberidjte  al§  CwcDcn  ber  ©efä.  b.  tfötn.  ÄriegS.  7 

©regor  XIII.  an  feinem  ©taatäfefretär,  bem  Äarbinal  öon  (Somo, 
Solomeo  ©atti,  ber  bereite  unter  feinem  oorlefcten  Vorgänger, 
$apft  Sßiuö  IV.,  eine  3eitlang  biefeg  Slmt  befleibet  hatte1)  unb 
jeberjeit  baS  ooöe  Vertrauen  be$  *ßapfteS  Befafe  2)  —  ein  be* 
toegltcher  ©etft,  rebe*  «nb  febergeroanbt,  nicht  ängftlid)  in  ber 
SBafjl  ber  Sftittel,  für  ©unft  unb  ®aben  fet)r  empfänglich,  tior 
oflem  aber  nicht  eigenwillig  unb  Slnberen  gerne  ihren  2lntt)eil  an 
(Sinflufj  unb  (Stjre  gönnenb.  <5o  tonnten  unter  ©regor  XIII. 
unb  feinem  ©taatSfefretär  bic  an  ber  Äurie  norf)anbenen  Gräfte 
ficf)  frei  regen  unb  Seute  fcfjr  oerfdjiebener  Dichtung  ©influfc 
üben,  wenn  fie  nur  bem  einen  3^  bienten:  Sßieberherfteüung 
unb  (Srroeiterung  ber  2ttacf)t  unb  beS  2lnfel)en3  be3  römifc^en 

Öfters  fet)rt  in  ben  Snftruftionen  unb  Briefen  beä  Äarbinalä 
öon  (Somo  an  bie  Vertreter  ber  Shirie  bie  SSeifung  roieber,  fie 
füllten  consilium  capere  in  arena  (ogl.  £anfen  2,  XXIV), 
b.  I).  je  nac^  *>en  Umftänben  il)re  ©ntfdjlüffe  faffen  unb  babei 
auch  ein  Abgehen  oon  ihrer  Snftruftion  nicht  freuen.  Männer 
Doöen  Vertrauend,  roie  bie  Äarbinäle  Sttorone  unb  äflabru^o, 
erhielten  ihre  SEBeifungen  entmeber  nur  in  ganj  allgemeinen  Um* 
rtffcn  ober  mürben  felbft  mit  (Sntmerfung  ihrer  Snftruftionen  be» 
traut.  (Vgl.  für  Sfioroue  §anfen  93b.  2,  Sflx.  2,  befonberS  @.  23 
unb  29,  für  SKabru^o  Vb.  2,  9ir.  68,  197  unb  198.) 

Vejeichnenb  für  bie  ©orgfalt,  welche  ©regor  XHI.  ben 
beutfchen  Angelegenheiten  mibmete,  ift  bie  eigentlich  erft  burd)  ihn, 
gleich  ™  Anfang  feines  SßontififatS  erfolgte  Einrichtung  unb 
regelmäßige  Befragung  einer  befonberen  germanifdjen  ÄarbinalS* 

*)  9?id)t  etwa  unter  $iu8  V.,  roie  fcanfen  roieberfrolt  (1,  VL  XXm. 
XXIX)  irrt&ümlid)  angibt. 

*)  einen  Sefeg  für  bie  üertrciuHaV  s3lrt,  wie  Gomo  mit  bem  Sßapfie 
wichtigere  $inge  ju  befpredjen  pflegte,  bietet  j.  33.  fein  S3vief  an  Äarbinal 
^Kabrujjo  com  6./ 16.  Oftober  1882,  §anfen  SBb.  2  Wr.  268.  fcübner'ö 
Urtfjeil  foroot)l  über  ©regor  XIII.  roie  über  beffen  StaatSfefretär  (Sixte- 
Quint  1, 135  ff.),  jumeift  geköpft  au3  viiu&erungen  ber  ben  beiben  ab* 
geneigten  t>enettanifd)en  ©efonbten  ober  auä  bem  ÜJJunbe  ber  Umgebung  be8 
9?ad)folgerS,  ©iftuS'  V.,  bebarf  ftarfev  Berichtigung.  93gl.  aud)  §anfen 
1,  XXX  f. 
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Kongregation,  ju  beren  ®(iebern  bie  angefeuerten,  aug(eid)  mit 
ben  beutfdjen  fingen  am  beften  oertrauten  ftarbinäle,  —  neben 
bem  ©taatSfefretär  fetbft  ein  SRorone,  Slleranber  garnefe,  Sßrofper 
©anta  Sroce,  SKabru^o,  (Stanislaus  §ofiu3,  ßommenbone  unb 
einige  anbere  ernannt  mürben.  $)ie  intereffanten  Sßrotofotle  biefer 
Kongregation  au3  ben  Sauren  1573 — 78  l)at  SB.  @.  ©djnmrj 
im  jmeiten  $f>eil  feiner  SBriefe  unb  Elften  jur  ©efdjtdjte  9J?ar> 
milian'3  IL,  Sßaberbom  1891 ,  veröffentlicht.  Seiber  finb  bie 
SßrotofoHe  auö  ben  fpäteren  Sauren  6iör)cr  nod)  nierjt  mieber 
aufgefunben  morben. l)   

$>ie  £Reit»e  ber  oon  £anfen  veröffentlichten  9^unttatur6ertcr)tc 
beginnt,  grögtentt)et(S  im  2. 33anb,  mit  ben  ©riefen  beä  Äarbinal« 
Sofjann  üßorone,  naef)  SRanfe  „be£  gefc^iefteften  fircf)licf)en  $)iplo* 
maten,  ber  je  gelebt  fjat,"  oom  9iegen3burger  SftetcfyStag  be$ 
3af)reS  1576. 

SRorone  t)atte  (>auptfacr)ttct)  bie  Hufgabe,  ju  oer^üten,  bafe 
Äaifer  SDfarjmilian  auf  biefem  SfteidjStag  ben  ^roteftanten  meitere 
gugeftanbniffe  mad)e  unb  namentlich  bie  greiftellung,  fpe$iell  bie 
3u(affung  oon  proteftantifcfyen  dürften  unb  Herren  $u  ben  £och* 
ftiftern,  nietjt  beroiüige. 2)  Über  bie  5lrt,  nrie  mit  Stforone'f  £>ilfe, 
jumeift  freiließ  buref)  bie  (5ntfd)iebent)eit  juerft  be£  fturfürften 
(Salentin  Oon  Köln,  bann  be$  ^er^ogS  ^nbred^t  oon  93aiern, 
biefeS  Qfcl  erreicht  mürbe,  bringen  5Horone'3  Seridjte  im  ©rofeen 
unb  ©anjen  jmar  faum  mefentltcf)  fteueS,  im  (Sinjeluen  aber 
manchen  unfern  (Sinblicf  in  bie  Vorgänge  oertiefenben  ober 
bie  $lnfcf)auung  belebenben  3"g.    @o,  toenn  5ttorone  empfiehlt, 

*)  3)iefe  ^ublifation  Don  Sdjroarj  enthält  aufjerbem  eine  ebenfalls 
mantfjeö  ©elefjrenbe  bietenbe  (Sammlung  oon  ©utactjten  au3  ben  %atytn 
1573  bis  76  —  bie  meiften  auS  3)eutfd)tanb  felbft  ftammenb  —  über  bie  Sage 
ber  totljolifdjen  fördje  in  $eutfd)lanb,  foioie  über  bie  geeigneten  Wittel  jur 
iperfiellung  ber  Verfallenen  ßirdjenaudjt  unb  ber  oielfad)  faft  ücrfdjnninbenen 
Autorität  be$  römifdjen  ©tuf)Ie§.  Qux  Erläuterung  biefer  ©utadjten,  fotnie  ber 
oben  ermahnten  ^rototoQe  r)citte  @d)roar$  mitunter  ettoas  metjr  tfyun  bürfen. 

')  föanfen  bejeidmet  einigemale  mifjoerftänblid)  bie  „©rafen  unb  Herren" 
als  ben  „Meinen"  ober  „ntebern"  Slbel  (1,  XLVI  unb  2,  LXXIVj;  nur 
ben  lanbfäffigen  9lbel  unb  allenfalls  bie  9teid)Sritter  barf  man  fo  nennen 
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bem  2Jtoinjer  Kanjter  (Srjriftopf)  gaber,  toelcuer  bereits  im  üorigen 
3at)re  200  Spater  oon  9iom  erhalten  tjabe,  neuerbingS  100  p 
geben,  unb  ebenfooiel  bem  Trierer  Kanter  Safob  9Simpf)eltng ; 
„benn,  fdjreibt  SHorone,  „an  (Mefjrfamfeit,  grömmigfeit,  ßfugrjeit, 
2Bürbe  unb  9Inier)en  finb  fie  roirflicf)  jmet  ©äulen  unter  biefen 
SReidjStagSgefanbten,  rjaben  ficf)  bei  ber  erften  Slftion  oortrefflid) 
gegolten  unb  finb  oft  bei  mir  ju  £i)cr)e  unb  feilen  mir  OTeS 
mit,  maö  öorfäHt."  (£.  2,  91.)  Slucr)  öon  bem  föeidjg* 
$ofratl)3fefretär  9lnbrea8  (Srftenberger  rütjmt  SKorone  tuiebcrt)oIt 
(2,  142  unb  160),  ba&  biefer  tym  in  allen  föeidjätagSfadjen 
befnlflicr)  fei  unb  9lufflärung  oerfdjaffe.  2)en  £ofmarfcf)alI  be£ 
jungen  Königs  SRubolf,  3lbam  oon  5)ietricf)ftein ,  cr)arafterifirt 
SKorone  als  einen  „^obfeinb  ber  Suttjeraner"  (adversario  a 
Lutherani  per  la  vita,       2,  171). 

Sntereffant  finb  bann  aud)  bie  2)?tttf)eilungen  SDcorone'S 
unb  beS  irjm  beigegebenen  SftuntiuS  3>elftno  über  Kaifer  2tfar> 
milian'S  lefcte  Xage.  üHorone  t>atte  oergeblid)  bem  tobfranfen 
Koifer  jugerebet,  oor  feinem  $obe  nad)  fatljolifcf)er  91rt  ju 
beichten  unb  (unter  einer  ®eftalt)  ju  fommunijiren.  9faid)  2J?ar> 
milian'S  %ob  berietet  $)elfino,  iperjog  $übrecr)t  oon  Skiern  fyabe 
auf  bie  grage  oc^  Kurfürften  2luguft  oon  ©acrjfen,  ob  ber  Kaifer 
als  Sßapift  ober  als  Sutfjeraner  geftorben  fei,  geantwortet,  9J?ar> 
mitian  fei  geftorben,  toie  er  gelebt  rjabe,  inbem  er  nocr)  im  legten 
Slugenblicf  ieineS  Sebent  bie  Seute  über  feine  Religion  in  Sloeifel 
liefe.    (£.  2,  169 4  f.) 

Sin  bie  Negation  beS  KarbinalS  Sttorone  fnüpft  ftd)  eine 
fleine,  oon  §anfen  toieber  aufgerührte  f)iftorifd)c  Streitfrage.  3n 
meiner  SBorgefcr)icr)te  be$  Kölnifd)en  Krieges  (<3.  624)  t)abe  icr)  bie 
Eingabe  für  toafjrfdjeinlidj  erflärt,  König  Siubolf  f)abe  furj  oor 
bem  £obe  feines  SBatcrS  bem  Karbtnal  Sftorone  oerfprodjen, 
„fünftigrjin  (einem  ermät)Iten  öifcrjof  bie  Regalien  ju  oerleitjen, 
bcöor  berfelbe  gemafe  ben  Konforbaten  ber  beutfdjen  Nation  bie 
päpftlicrje  Konfirmation  erlangt  babe".  §anfen  (1,  XXXI)  greift 
biefe  $nficf)t  an,  benoedjfett  babet  aber  junädift  König  fRubotf 
unb  Kaifer  Sftarjmilian  II.  unb  fdjeint  weiter  (1,  199  u.  259 3) 
ben  Unterfct)ieb  $nrifd)en  SerjenSinbitlt  unb  ^Regalien  ju  über* 
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fehen.  £>aS  SBerfprechen ,  fein  SefyenStnbutt  —  auch  nicht  für 
furje  3eit  —  oerleihen,  ^ätte  ber  Äatfer  gar  nicht  geben, 
jebenfalte  nicht  halten  fönnen,  ohne  bie  Regierung  in  ben  geiftlicfyen 
gürftenthümern  in  3eT*üttung  bü  bringen.  $afj  aber  Sflorone'S 
^Berichte  au$  SßegenSburg  über  bie  oon  mir  angenommene  3Ur 
fage  SRubolf'S  nichts  enthalten,  bemeift  nichts,  ba  SJcorone,  bei  (Sr* 
mäfmung  feine«  ©efprädj«  mit  bem  jungen  Äönig  oom  10.  Oftober 
(£.  2,  171)  auSbrürflic^  bemerft,  er  rooüe  barüber  bem  Staate 
fefretär  fpäter  munblicf)  berieten.1) 

$)ie  ®rünbe,  meiere  id)  früher  bafür  angeführt  habe,  ba& 
ßönig  SRubolf  bie  ermähnte  3uiaSe  ™  Der  gegeben  hat,  be= 
galten  alfo  biä  §u  roirflicher  SÖiberlegung  it)r  ooüeS  ©emicht. 


$on  ben  Berichten  beä  ©rafen  Bartholomäus  ^orjta,  ber 
Dom  ©ommer  1573  btö  ju  feinem  im  Sluguft  1578  3U  Sßrag  er* 
folgten  Xobe  als  SKuntiuS  im  beutfdjen  9fteid)e  berloeilte,  ftnb  oon 
Raufen  im  1.  Banb  nur  bie  auf  bie  Kölner  Söifc^of^ma^I  beä 
3tahreS  1577  bezüglichen  abgebrueft.  $ie  Berid)te  über  feine 
oon  1573  bis  @nbe  1576  reichenbe  ftönbige  Nuntiatur  in  Ober* 
beutfdjlanb  finb  einer  meiteren,  burd)  Dr.  ^dt)eüt)a6  ju  be* 
arbeitenben  Sßublifatton  beS  preu&ifdjen  t)iftorifcf)en  SnftitutS  öor* 
behalten.  3er)  marte  biefe  Sßublifation,  foroie  bie  oon  ©chtoarj  Der* 
fprodjene  ber  9?untiaturberid)te  beS  Stafpar  ©ropper  ab,  um  auf 
©runb  oon  ihnen  meine,  nid)t  nur  oon  Unfel  unb  ©chmarj,  fonbern 
auch  öon  $anfen  fct)arf  angegriffene  Behauptung,  ©ropper  fei 
„ber  erfte  ftönbige  SftuntiuS  in  5?ölnM  getoefen,  entmeber  auf* 
red)t  ju  h°^en  ober  als  irrig  §urücfjunehmen.  $>af$  ber  oon 
Unfel  aufgeteilte  Unterfchieb  jroifcfjen  einem  orbentlidjen  unb 
einem  au&erorbentüchen  Nuntius  —  bafe  nämlich  jener  bie  juris- 
dictio  ordinaria,  biefer  nur  eine  jurisdictio  delegata  befige  — 
falfd)  ift,  hafc  ^anfen  bargethan  unb  feinerfett«  behauptet,  ber 

*)  Io  trattai  col  re  de  Romani  tutte  le  cose  sustanziali  della 
religione,  della  lega  e  di  Polonia  .  .  .  ,  et  Ii  diedi  molti  ainorevoli  et 
cattolici  ricordi,  i  quali  con  grandissiwa  humanita  et  religione  furno 
accettati  dalla  M»'1-  S.  et  con  prudenti  discorsi  in  risposta,  come  dir6 
poi  a  bocca. 
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Untertrieb  gmifchen  beiben  Nuntiaturen  fei  ein  „rein  äußerlicher". 
(Sin  orbentlidjer  Nuntius  fei  nämlich  ber,  „bem  bie  Vertretung  ber 
Shirie  in  einem  Sejirf  für  längere  3eit  jufaHe".  3luct)  Slnton 
Pieper  ftimmt  in  feiner  jüngft  erfdjienenen  Schrift  „Qux  @nt* 
ftehungSgefduchte  ber  ftänbigen  Nuntiaturen"  (greiburg  i.  93. 1894), 
<S.  3  biefer  Definition  bei.  Äuf  ©runb  berfelben  bejekhnet  Raufen 
bie  ermähnte  oberbeutfdje  Nuntiatur  Sßorjia'S  berühre  1573  bis  76 
als  eine  ftänbige,  nicht  aber  bie  ©ropper'S.  3cf)  bleibe  nun  bis  auf 
weiteres  babei,  baß  bie  Nuntiatur  ©ropper'S  unb  bie  ^orjia'S  im 
933efentlid)en  gleichartig  fein  follten,  —  beibe  ftänbige,  menn  auch 
nid)t  im  üoHen  ©inne  orbentlicfje  Nuntiaturen ;  benn  ftänbig  unb 
orbentlicf)  finb  nidjt  ganj  gleich  bebeutenbe  begriffe.  SBenn  (Sropper 
9InfangS  in  anberer  Slrt  beglaubigt  mürbe,  als  Sßorjia,  fo  er* 
fläre  ich  mir  baS  einfach  fo,  baß  legerer  ju  befreunbeten  gürften 
gefenbet  mürbe,  benen-ein  päpftlidjer  Nuntius  miüfommen  mar, 
©ropper  bagegen  flu  einigen  gürften,  beren  ©efinnung  gegen 
ben  römifc^en  ©tut)l  man  bamalS  nod)  mißtraute,  nämlich 
fturfürft  Valentin  Don  Köln  unb  ^erjog  SEBil^elm  oon  3ülidj. 
9D?an  mußte  barauf  gefaßt  fein,  baß  beibe  öon  einem  päpft* 
liefen  Nuntius  überhaupt  nichts  miffen  mollten.  Darum  Oer* 
mieb  man  ben  oerbädjtigen  Namen.  2llS  fief)  aber  mehr  unb 
mehr  ^erauSfteüte,  baß  beibe  gürften  bem  Vertreter  ber  Äurie 
n?ot)lmolIenb  entgegenfamen,  fprarf)  man  auch  in  Nom  offener, 
unb  fo  mirb  benn  in  ben  oon  Sa^marj  üeröffentlid)ten  <ßrotofollen 
ber  beutfdjen  Kongregation  fetjon  feit  bem  Safjre  1574  ©ropper 
gan^  regelmäßig  ebenfo  gut  als  Nuntius  bezeichnet,  mie  fein 
Stoflege  ^ßorjia. 

3um  SemeiS  für  bie  oon  mir  behauptete  gleichartige  Stellung 
beiber  oermeife  ich  beifpielsmeife  auf  baS  Don  §anfen  1,  723 1 
jum  abgebruefte  SreOe  üom  28.3uli  1575,  morin  ju  gunften 
ber  Sllumnen  beS  Collegium  Germanicum  bie  bisherigen  gaful* 
täten  beiber  Nuntien  befchränft  merben,  unb  befonberS  auf  bie 
bei  £anfen  1 ,  XXIX 8  mitgeteilte  ©teile  auS  einem  93rief  beS 
ÄarbinalS  oon  (Somo  an  ben  Nuntius  in  SJtabrtb,  Horn  12.  3ult 
1573,  morin  eS  heißt:  „Unfcr  £err  (ber  Sßapft)  hat  befchloffcn, 
außer  bem  orbentlidjen  Nuntius  am  $aifcrf)of  jmei  anbere 
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ab§ufenben,  einen  ju  ben  SanbeSfjerren  (i  stati)  r»on  ©aljburg  unb 
©aiern  unb  ben  beiben  öfterreid)ifd)en  ©r^erjogen,  nämüdj  unfern 
2lbt  üon  SRoggio  $$or$ta),  meldjer  bereite  abgereift  ift;  ben  anbern 
in  bie  rf)etnifd)en  Sanbfdjaften ,  nämlidj  unfern  üJconf.  ®ropper, 
Slubitor  ber  SRota,  melier  in  6  big  8  Ingen  abreifen  roirb."1) 

SSenn  nad)t)er  ©ropper'ö  Nuntiatur  gleidjfam  üon  felbft 
erlofdj,  fo  erflärt  ftd)  biefe,  mir  feiner  Seit  unüerftänblidje  %\)aU 
facJje  au«  üerfdjiebenen  ©riefen  bei  £anfen  jc$t  baburd),  bafj 
Dr.  Äafpar  ®ropper  ein  gemütsfranrer  SJtonn  mar,  ben  SRom 
jroar  möglidjft  fronte,  aber  boct)  nid)t  länger  brauchen  fonnte. 

$>a6  bie  Kölner  3ftiffion  ^ßorjia'S  ifyren  Srnd,  bie  28af)l 
be$  ©er^ogS  (Srnft  üon  ©aiern  jum  (Sräbifdjof  als  Sftadjfolger 
©alcntinS  üon  Sfenburg,  nict)t  erreichte,  fam  ba^er,  bajj  biefe 
9Bat)I  ju  üiele  unb  ju  üerfd)iebenartige,  römifdjem  (Sinflufe  gro&em 
tfyeilS  gan$  unzugängliche  ©cgner  t)atte.*  3)od)  fann  id)  aud) 
nidjt  finben,  bafj  bamalS  bie  ^ßolittf  ber  Shtrie  ober  bie  ifyreä 
Vertreter«,  roie  Raufen  meint  (1,  9),  eine  fonberlidj  gefdjidte 
gemefen  märe,  3n  Sftom  beging  man  ben  geiler,  nict)t  mit  Dotier 
(5ntfdjiebenf)eit  für  bie  baierifdje  Stanbibatur  einjutreten,  fonbern 
jeitmeilig  audj  ben  unerfüllbaren  2Bünfd>en  be£  $aifer3  SKubolf, 
ber  gerne  einen  feiner  jüngeren  trüber  nacb,  $öln  gebraut  tyätte, 
baä  Sßort  §u  reben.  Sßor^ia  perfönlic^  erflärte  ficb,  jrnar  jeberjcit 
rüdr)alt$Ioi3  für  £>erjog  (Srnft,  aber  er  fct)abete  biejem  burd)  bie 
unoorfiditige  5tvt,  roie  er  öom  £)omfapitel  beffen  2Bat)l  gemiffer^ 
majjen  a(3  einen  Söeroeiö  ber  5tnerfennung  beS  llniüerfatepiffopatö 
be3  $apfte3  forberte  (ugl.  meinen  Äöln.  ftrieg  1,  501.  527.  545). 


2)ie  britte  bei  Jpanfen,  f)auptfäcf)lid)  im  2.  Söanb,  befjanbelte 
Nuntiatur,  bie  be8  (SräbifdjofS  üon  91offano,  Sodann  33aptift 
(Saftagna,  jum  Kölner  ^a^ififationöfongrefe  be$  SafjrcS  1579, 
ftimmt  ifyrem  ©eifte  nad)  infofern  nict)t  §u  ben  übrigen  Nuntia- 
turen be3  ^ßontififatS  ©regor'3  XIII. ,  al§  Gaftagna  fid)  nidjt 


x)  Oltre  il  nuntio  ordinario  che  sta  apprcsso  ä  l  imperatore  di 
niandarne  due  altri,  wo  baä  ne  ftreng  grammattfalifct)  fogar  mit  nuntii 
ordinarii  aufgclöft  werben  müßte. 
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barum  tümmerte,  bie  ^erjen  ber  $)eutfdjen  bem  Sßapfte  nrieber 
511  genrinnen,  fonbern  nur  bie  Autorität  beä  römifc^en  Stut)le8 
unb  bag  baöon  als  untrennbar  eracfjtete  $ln|ef)en  beä  ÄönigS 
Wlipp  öon  Spanien  möglitfjft  ju  wahren.  Mitunter  wirb 
(Saftagna'3  Urtfjeil  ü6er  beutfe^c  S)inge  gerabe  baburd)  intereffant, 
bafj  er  fiefj  bem  beutfcfjen  2Befen  fo  burdjauS  fremb,  man  möchte 
fagen  fo  90113  als  Spanter  fül>lt.  9?acf)  bem  auef)  in  meiner 
Stubie  über  ben  Kölner  ^ßajififationSfongrefi  (im  £iftor.  Safcfjen* 
6ucf)  5.  golge  95b.  6,  1876)  ermähnten  langen  $)ifput  mit  einigen 
fatt)olifd)en  Vertretern  ber  nieberlänbifdjen  ©taten  über  2Rög* 
lidjfett  unb  ©renken  religiöfer  $oleranj  berichtet  (Saftagna  naef) 
9Rom:  „£a  fie  mir  eine  Sßrebtgt  gehalten  Ratten,  luelt  idj  ifmen 
aud)  eine,  §ege  aber  gar  ntc^t  bie  Hoffnung,  fie  mefjr  überzeugt 
äu  fjaben,  als  fie  mid)\  ($.  2,  306.) 

(Saftagna  tfjeilt  bie  Slnfidjt  beS  ftönigS  $f)itiw,  bafe  biefer 
efjer  ben  Verluft  ber  SRieberlage  ftdj  gefallen  (äffen  müffe,  als 
eine  ©d)äbigung  ber  römifdj*fatt)oIifdjen  Religion.  (§.  2,  31 1 8.) 

SÜS  einen  fleinen  93eleg  bafür,  nne  fremb  (Saftagna  bie 
beutfdjen  2)inge  roaren,  ermähne  idj,  baß  er  einmal  Don  §erjog 
£>einridj  öon  Saufen* Sauenburg,  bem  (Srjbifcf)of  ton  öremen, 
$8ifcf)of  öon  OSnabrücf  unb  *ßaberbom,  als  di  un  signore 
chiamato  Henrico  duca  di  Sassonia  fprtdjt  (§.  2,  317). 

©emeinfom  mit  ben  anberen  oon  £anfen  befjanbelten  Nuntien 
fyat  Saftagna  bie  Vorliebe  für  bie  Sefuiten. 

diejenigen  Stellen  ber  ^Briefe  ßaftagna'S,  roeldje  fid)  auf 
fturfürft  ©ebfjarb  ^ruct)feB  bejieljen,  inSbefonbere  auf  bie  bamalS 
nodj  nidjt  erfolgte  päpftlirfje  öeftätigung  feiner  3Baf)l,  t)atte 
$anfen  bereits  in  feinem  1.  55anb  abgebrutft;  baS  nridjtigfte 
Stücf  biefeS  feiles  feiner  Äorrefponbenj ,  ber  oon  ©aftagna 
geführte  Processus  de  vita  et  moribus  Gebhardi  fehlte  aber 
in  ben  oatifanifdjen  Elften;  mä^renb  beS  $)rurfeS  be$  1.  SBanbeS 
fanb  Raufen  eine  $opie  im  Kölner  Stabtard)io  unb  l)at  fie  bann 
in  ben  9Kittf)eilungen  aus  bemfelben  (£eft  20)  publijirt. 

(£in  gan$  anberer  9D?ann  als  (Saftagna  fear  ber  als  Segat 
jum  SlugSburger  9Retd)3tag  beS  3at)reS  1582  entfanbte  Äarbinal 
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Subroig  äRabru^o,  bcffen  ©ertöte  roteber  grögtent^etld  im  feiten 
©anbe,  ftücfroeife  jebocf)  —  foroeit  fie  nämlich  auf  ben  Abfall  be3 
®ebf)arb  $ruchfe6  oon  bcr  römifchen  Sfrrdje  fich  beziehen  —  fchon 
in  ©anb  1  abgebrucft  fiub.  ÜJtobrujjo,  bon  ©eburt  ein  halber 
$eutfd)er,  nämlich  SSelfchtiroler,  fobann  alö  ©i|cf)of  t>on  Orient 
felbft  beutfdjer  9fteich$fürft,  fennt  bic  beutfchen  ©erhältniffe  genau ; 
er  ift  auch  ber  einige  oon  biefen  Vertretern  ber  Äurie,  roelcher 
beutfdj  nicht  nur  oerftanb,  fonbern  auch  fprad)  unb  fc^rteb» 
roenn  auch  ungern  unb  roobl  mangelhaft  (t>gl.      2,  378  *). 

ipanfen  fyatte  fämmtliche  ©riefe  SJtobrujjo'S  oor  bem  3)rucf 
mir  freunbfchaftlichft  jur  ©erroenbung  überlaffeu,  fo  ba&  id)  für 
meine  afabemifche  9lbf)anblung  über  ben  „SRagbeburger  ©efftonS* 
ftrett"  (München  1893)  ausgiebigen  ©ebrauef)  oon  ihnen  machen 
fonnte.  (£3  ergab  fich,  barauS,  roaS  auch  Don  §anfen  roieberholt 
hervorgehoben  roirb,  ba&  bie  fatholifdje  Üteftaurationöibec  im  Saufe 
weniger  3at)re  grofje  gortfehritte  auf  beutfdjem  ©oben  gemacht 
l)atte.  S&ährenb  Slarbinal  9)?orone  im  3at)re  1576  noch  aufrieben 
mar,  roenn  er  in  ben  SReidjöangelegenheiten  ben  Status  quo  ante 
aufrecht  erhalten  fonnte,  ergriff  9ftabru$jo  ungefdjeut  bie  Dffenfiüe, 
um  au&er  ©ebraud)  gefommene  fechte]  ber  römifdjen  Ätrctje  roieber* 
herstellen,  ftidjt  nur,  inbem  er,  roie  oon  mir  bargethan,  ben 
protftantifchen  Inhabern  getftlicher  gürftenthümer  bie  3leich8ftanb* 
fchaft  abftritt,  fonbern  auch,  inbem  er  ben  #aifer  brängte,  ohne 
9ßücfficf)t  auf  bie  proteftantifchen  ©tänbc,  jur  ^ßublifation  be£ 
gregorianifchen  ÄalenberS  $u  fehreiten,  roeiter,  inbem  er  SRubolf  II. 
ju  überreben  fuchte,  fich  öom  $apft  jum  römifchen  Äaifer  frönen 
ju  laffen.  Viel  böfeä  ©tut  bei  ben  $lug3burger  ftonfeffionS* 
oerroanbten  machte  auch,  bafe  3Jcabru$jo  felbft  roährenb  beö  föeich^ 
tag£  ju  5lug§burg  ben  Xrierer  Shirfürften  jum  ©ifdjof  roeihte, 
unb  mehr  noch,  °a&  er  bort  auf  betreiben  ber  Sefuiten,  ben 
Sßroteftanten  gteichfam  jum  %vo§,  einen  päpftlichen  Slblafj  Oer* 
fünbete  (§.  2,  504  f.).   

$lm  gerotehtigften ,  foroot)!  burch  ben  Umfang  roie  burch  bie 
Neuheit  beö  Üttttgetheilten,  finb  in  ben  beiben  ^anfen'fdjen  ©änben 
bie  ben  jroeiten  Äampf  um  ba8  (Srjftift  $öln,  in  ben  Sahren 
1582  unb  1583,  betreffenben  ©riefe  unb  fonftigen  Hften. 
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9?id)t  meniger  als  fcc^d  Vertreter  ber  Äurie  greifen  in  biefen 
Stampf  ein:  aufjer  bem  fd)on  genannten  Äarbtnal  äftabru^o  ber 
päpftudjc  3(gent  ober  Äommtffar  9ttinutto  äftinueet,  ber  Äarbinal* 
legat  SlnbreaS  oon  Ofterrcict),  bie  Nuntien  SRalafpina  unb  33onomi, 
ber  Slubttor  ber  9tota  Drano.  (Srgänjenb  treten  baju  nod) 
93ertct)tc  ber  orbentlidjen  Nuntien  ju  üftabrib  unb  $ari8. 

2lu3  ber  getoanbten  geber  be§  SEinucci,  auf  beffen  öebeutung 
für  bie  beutfdje  ®efd)id)te  juerft  ©tieoe  ßßolitif  SaiernS  1,  126 
unb  541  ff.)  tyingemiefen  f)at,  ift  ein  fet)r  gro&er  $t)eü  ber  oon 
§anfen  gebrueften  ©riefe  unb  Elften  gefloffen;  benn  SOiinucci  mar 
^uerft  ber  ©efretär  beS  SRuntiuS  <ßorjta  unb  fyat  alä  folct)er 
biefen  aud)  im  3af)re  1577  naefy  Äöln  begleitet;  nad)  Sßorjia'S 
Xob  trat  er  in  ben  SMenft  be8  ftarbinal«  ^abrujjo,  beffen 
93ericfyte  Dom  9Iugßburger  $eid)6tag,  gleich  jenen  $orsia'3,  grö&ten* 
tfyeilö  oon  feiner  $anb  gefdjrieben  ftnb.  (Snbc  1582  mürbe 
9J?inucci  bann  oon  ber  Äurie  als  felbftänbiger  SBeobacfyter  unb 
2(gent  naef)  ftöln  entfenbet,  unb  feine  93erid)te  oon  bort  finb 
öieHeitf)t  bie  intereffanteften  aller  oon  §anfen  gebrueften  Stüde. 
(S3  fommt  baju  eine  9ln$af)l  größerer  3)enf)tf)riften  au$  ben  Sauren 
1576,  1583,  1584  unb  1588,  meiere  in  bie  beutle  ©efdjtd)te 
jener  Qext  eine  güUe  oon  neuen  ©inbliden  eröffnen.1) 

9ftcf)t  mit  Unrecht  fpenbet  ber  Trierer  Shirfürft  in  einem 
längeren  Schreiben  an  ben  Sßapft  2,  608  ff.)  äftinueet  ba$ 
Sob,  biefer  fei  nidjt  nur  ein  üortreff(ict)er  Äopf,  fonbern  audj  ein 
genauer  Äenner  ber  beutfdjen  SBerfyältniffe.  SJctnucci  felbft  f erliefet 
feine  ©enffdjrift  oom  Safjre  1588  mit  ber  SBerfidjerung ,  er  be* 
trachte  £>eutfd)lanb  gleidjfam  qI§  fein  ^aterlanb. 

§anfen  fpridjt  ftetd  mit  großer  Wnerfennung  über  biefen 
„intereffanten  27cann,  ber  unter  atlen  römtfdjen  Diplomaten  aus 

*)  SJiefc  3)enffdjriften  ftnb  freiließ  feljr  ungleid)  an  Sertb,:  StljeilS  finb 
e$  toofjlburdjbadjte,  aufgearbeitete  ©dnlberungen  ber  Sage  ber  3)inge  in 
5)eutfdjtanb,  fo  befonbers  bie  in  95anb  1  gebrudte  oon  1588,  tljeilö  flüchtig 
Eingeworfene,  beraubte  Unrid)tigfeiten  nid)t  fdjeuenbe  ^artetfdjriften,  fo  bie 
3)i§furfe  oom  25.  3ftär&  unb  Oom  Stuguft  1583  im  2.  33anb.  3)ie  meiften 
biefer  5)i§furfe  ftammen  übrigen^  nidjt  au§  bem  üatifanifdjen  9lrd)i»,  fonbern 
au«  ben  im  %a$xt  1892  oom  pveuö.  Ijiftorifdjen  Snftitut  angefauften  papieren 
be«  SJcinucci'fdjen  ftamilienardjioS. 
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bem  legten  drittel  be«  16.  3>af)rhunbert«  bic  beutfdjen  $Berf)ält* 
niffe  mof)!  am  beften  fannte  unb  und  bie  fchä$en«mertheften  Sluf* 
Zeichnungen  über  biefelben  tjinterlaffen  ^atw;  jebod)  tritt  ein 
gewichtiger  Umftanb  bei  §anfen  nict)t  genug  hert)or,  ber  nämlid), 
bafe  SJanucci  fid)  mehr  al«  Vertreter  be«  §aufe«  ©aiern,  benn 
be«  römifdjen  ©tuhle«  fühlt.  2Bie  er  Don  Anfang  an  öor  allem 
barauf  bebadjt  erfct)eint,  bie  SBahl  be«  £erjog«  (Srnft  fiebern 
unb  beffen  Sutereffen  ju  mahren,  fo  lagt  er  fid)  feinerfeit«  meiften« 
oon  ben  baierifchen  Kathen,  namentlich  oon  §an«  3afob  ton 
$anborf  unb  bem  mit  biefem  enge  oerbunbenen  jungen  lieber* 
länber  Saroitiu«,  beratfjen.  SBielfad)  erf feinen  beötjalb  bie  bei 
$anfen  gebrueften  Berichte  be«  9)?inucci  an  ben  Starbtnal  t>on 
ßomo  faft  mie  italienifdje  Überfettungen  ber  öon  mir  au«  ben 
3ttündjener  Slrchioen  ejeerpirten  Briefe,  meiere  Baröitiu«,  2)an* 
borf,  Sßaul  ©tor  an  ^erjog  Söilrjelm  uon  ÜBaiern  ober  beffen 
?Rätt)c  gerichtet  tjabzn- 

SBar  Sftinucci  junächft  Vertreter  ber  baierifchen  Sntereffen, 
fo  Äarbinal  SInbrea«  ber  feiner  eigenen.  Sftur  auf  ba«  drängen 
be«  ©rj^rgog«  gerbinanb  ()Qtte  ir)n  ber  Sßapft  af«  Äarbinal* 
legaten  nach  ^ö*n  obgeorbnet.  ©er  ©rjherjog  boffte,  fein  ©olm 
merbe  bamit  fid)  felbft  ben  2öeg  jum  ©raftift  Äöln  bahnen,  ober 
menigften«  oon  #erjog  (Srnft  bie  Abtretung  be«  £od)ftift«  Süttid) 
erlangen.  Snbem  *ßfal$graf  Johann  (Safimir  bie  SBeiterreife  be« 
Äarbinal«  über  (Speier  tnnau«  uereitelte,  förberte  er  mittelbar 
mehr  bie  Nachfolge  feine«  feinblichen  Detter«,  be«  §er8°9*  ®rnft, 
al«  er  ben  römifchen  planen  ©djaben  zufügte. 

3)er  Slubitor  ber  9Jota  Orauo,  ein  geborener  fiütticher,  hat 
nur  in  ben  erften  ©tabien  be«  Kampfe«  um  Slötn  eine  gemiffe 
felbftönbige  SBebeutung,  ba  e«  ihm  gelang,  ben  miberftrebenben 
$erjog  Srnft  ju  bemegen,  feine  9ieife  nach  ^öfa  bü  befd)leunigen. 

©ehr  «eifrig  in  Betreibung  ber  Sßahl  be«  ^erjog«  ©rnft 
ertoie«  fid)  ber  juerft  bem  Äarbinaüegaten  $lnbrea«  beigegebene, 
bann  oon  biefem  nach  $öln  oorau«gefanbte  SRuntiu«  am  £ofe  be« 
Srjherjog«  Staxi  oon  ©teiermarf,  ©ermanico  Walafpina ;  bod)  fanb 
feine  ©efchäfttgfett  nicht  jeberjeit  ben  Beifall  feine«  eiferfüchtigen 
Äoüegen  Bonomi.   5Iuct)  SJJinucci  rügt  mit  SRedjt  bie  ungefchidte 
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?lrt,  tote  ätfalafpina  bie  faiferlid)en  Äommtffare  in  5töln  burd) 
fein  jur  ©d)au  getragenes  TOfjtrauen  oerlefct  fyatte  (ogl.  £>.  2, 
658).  £anfen  f priest  einmal  (.§.  1,  VII)  bie  Meinung  aus,  baS 
Hrchio  Äaifer  föubolf'S  II.  fei  „bis  auf  geringe  föefte  berf Rotten" ; 
für  bie  Slrchioalien  beS  ftölniidjen  ÄriegS  trifft  baS  jebenfaüS 
nicht  ju,  ba  biefe  mir  (unb  oor  mir  jum  fct)on  grtebrict) 
v».  Sejolb)  annäfyernb  ooUftänbig  in  SBien  vorgelegen  f)aben. 
3)ie  bort  vermährten  ©riefe  ber  faiferftdjen  Äommiffare  gehören 
ben  toertt)Ooöften  Quellen  ber  ©efdjichte  beS  Äölnifdjen  Äriegä; 
fie  ergeben  unjtvetfelhaft,  maS  aus  ben  53erict)ten  ber  römifdjen 
Nuntien  nietjt  erfichtlidj,  ba&,  mie  fd)on  angebeutet,  biefe  #om* 
miffare,  namentlich  Dr.  SlnbreaS  ©aü,  minbeftenS  ebenfo  eifrig 
unb  jebenfaOS  mit  mehr  ©rfolg  für  ©erjog  (Srnft  fid)  bemüht 
haben,  als  bie  römifdjen  Nuntien. 

(Sin  nicht  eben  fvmpathifcher,  aber  megen  feines,  feine  ©efaf)r 
unb  fein  perjönlicheS  Opfer  frfjeuenben  (SHferS  für  bie  fatholtfche 
SReftauration  eine  getviffe  SBerounberung  oerbienenber  ©^arafter 
ift  ber  Sifdjof  von  SBercelli,  Johann  granj  SBonomi,  nachmals 
ftönbiger  Nuntius  für  ben  -Jcieberrhcin  unb  bie  Sftieberlanbe ; 
ein  edjter  Vertreter  jenes  burd)  £öpen  rote  $apft  SßiuS  V.  unb 
itarbinal  Äarl  ©orromeo  bezeichneten  3elotcnthum3  öer  na$* 
tribentinifdjen  Qcxt  Äeine  größere  greube  für  SBonomi,  als  roenn 
er  einen  $e§er,  mie  ben  Safob  SßaläologuS,  ber  $urie  jum  geuer* 
tob  überliefern  fonnte!  9lud)  in  $öln  empfanb  Sonomi  eine 
9lrt  von  milber  ©enugtt)uung  barüber,  baß  eS  it)m  vergönnt  mar, 
menn  auch  nict)t  mehr  ben  bereits  oon  SRom  aus  abgefegten 
@rj6ifc5of  ©ebfjarb  $rud)}efj  felbft,  bann  boch  beffen  entfdnebenfte 
^n^änger  im  SDomfapitel,  ®raf  ^ermann  Slbolf  o.  ©olmS, 
Sodann  o.  Söinnenberg,  Bornas  v.  Äriedjingen,  Dr.  TObbenborp, 
namentlich  aber  ben  3)omprobft  ©raf  ©eorg  ü.  SSifcenftein,  ju 
ejfommuntjiren  unb  it)rer  Sßfrünben  ju  prioiren. 

(Sinen  fo  tvefentlicben  9lntfjeil  an  bem  (Siege  ber  römifdjen 
Äirdje  im  $ampf  um  baS  ©rjftift  $öln,  mie  £>anfen  unb  —  un= 
verfennbar  in  tenbenjiöfer  SBeife  —  bereits  üWinucci  if)n  bem 
33ifd)of  oon  SBerceHi  auftreiben  (ügl.  $.  2,  659),  fann  ich  Wefem 
aber  nicht  juerfennen.    SKir  fcheint  Vielmehr  bie  Behauptung 
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eineä  ®egnerä  ber  fölnifdjen  Nuntiatur  im  oorigen  Sahrfwnbert, 
SBonomi  fei  post  festum  nach  Äöln  gefommen,  md)t  gan$  un* 
richtig.  SebenfallS  aber  hat  öonomi  baä  ©eine  baju  beigetragen, 
ba&  ftdt)  ber  Äampf  um  bie  gretftcllung  oom  (Srjftift  Äöln  in 
baS  ©tift  ©trafeburg  fortpflanze. 

©oll  id)  jum  ©cf)lu&  noch  ein  SSort  fagen  über  bie  $rt, 
toie  §anfen  feine  (Sbitoraufgabe  gelöft  ^at,  fo  fann  ich  biefe  im 
allgemeinen  nur  loben.  $)ie  £ejte  finb,  auf  fchönem  Rapier  unb 
in  fdjöner  ©djrift,  burdjroeg  fehlerfrei  gebrucft,  nur  bie  Snter* 
punftion  bürfte  ettuaä  gleichmäßiger  fein.  5luf  ben  im  1.  ÜBanb 
gemalten,  aber  mißlungenen  SSerfucr),  bic  urfprünglichen  Slccente 
ber  italienifcfjen  Vorlage  beizubehalten,  fyat  §anfen  im  2.  öanb 
ju  gunften  einer  gleichartigen,  annähernb  mobernen  Slccentmrung 
üerftänbigcrtueife  oerjichtet.  $a3  Sßerfonen*  unb  OrtSregifter  gu 
jebem  ber  beiben  93änbe  fcheint  forgfältig  gearbeitet.  Einleitung, 
SBorbemerfungen  unb  Sftoten  unter  bem  £ejt  erläutern  Sßerfonen 
unb  Skrhältniffe  fomeit  als  erforberlich  unb  unter  otelfacf)em 
$imoei8  auf  neuere  unb  ältere  Literatur,  (Sinjelne  fleine  3rr* 
thümer  hier  ju  berichtigen,  hätte  faum  Sßerth;  Gelegenheit  baju 
mirb  ber,  hoffentlich  in  längftenä  jroei  Sahren  ju  ermartcnbe 
©djlu&banb  meiner  Gefliehte  beä  Äölnifchen  Äriegeö  barbieten. 
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Otto  Sixamhe. 


9iiema(3  f)at  bte  beutfdje  Äultur  ber  Sfteujctt  met)r  unter 
auSlänbifdjem  (Sinfluffe  geftanben,  als  um  bte  2Öenbe  beS  fteb* 
Reimten  3af)rr)unberta.  Sftad)  bem  Sttufter  be3  SSerfattter  £ofe$ 
fd^toffcn  fid)  bte  meiften  gürften  oon  if)ren  Untertanen,  mit 
benen  fie  früher  in  einem  faft  oertraulicfjen  SBerfjältniffe  gelebt 
Ratten,  burd)  pomphaftes  (Seremoniel  ab  unb  öermanbten  traft 
ifjrer  neuen  ©ouberänttät  bte  (Sinfünfte  ber  oerarmten  ßanbe  für 
ifjre  efjrgetjigen  Sütocfjtpläne  unb  einen  unfinnigen  Sujuä.  ©elbft 
roarjrfjaft  fromme  ßeute,  benen  rjöfifdje  ©cf)meicf)etei  fern  lag, 
oerglidjen  bamalS  bte  §errfd)er  mit  (Göttern.  $er  ©lang  be3 
$off)alt3  galt  beinahe  als  ©rabmeffer  für  bte  Sebeutung  be$ 
SanbeSrjerren.  @3  bejeicfjnet  biefen  ©eift,  bafe  Sluguft  II.  oon 
©acf)f entölen,  ber  bte  SBerfduoenbung  unb  Süberlicrjfeit  bte  jum 
ärgften  greüel  trieb,  faft  allgemein  als  ber  glanjenbfte  gürft  be- 
te unbert  unb  aud)  au&erfjalb  feines  SReidjeä  mit  bem  Beinamen 
„$5er  ©ro&e"  geehrt  mürbe.  3n  allen  Greifen  ber  ©efellfdjaft 
mürben  bte  äu&eren  formen  be$  SebenS  mit  einer  2öid)tigfeit  be* 
fjanbelt,  bie  baS  otel  feinere  franjöfifctjc  Sßorbilb  oft  lädjerlid) 
üerjerrte.  $)te  auffaüenbe  &f)nlia}feit  Dieter  Porträts  unter 
etnanber  au«  jenen  Sagen  in  £racrjt,  Haltung  unb  ©eberben 
liegt  nid)t  blofe  an  ber  Unbetjülflicfjfeit  ber  Später:  Unter  bem 

Sanne  ber  ©tiquette  mürben  bie  tufeerungen  ber  befonberen 
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Snbiüibualität  meift  mit  peinlicher  Sorgfalt  juni  abgehalten  ober 
vielmehr  nact)  bem  grofeen  franjöfifchen  @djema  gemobelt.  Die 
Sbeen  unb  bie  ©pracbe  granfreicrjS  [)errfc^ten  in  faft  allen 
beutfehen  Streifen,  bie  auf  ©Übung  Slnfprud)  matten,  fo  fouoerän, 
bafe  ein  SRefugie  natu  fragen  fonntc,  ob  bie  preufjifchc  Königin 
©opfne  ©tjarlotte  überhaupt  beutfeh  oerftünbe. 

Der  ©ofm  biefer  gürftin  unb  beS  prunfliebenben,  ceremoniöfen 
fjrtebrtcr)  mar  griebrich  93Sitt)elm  I.  SBom  StönigSglange  unb  gar 
oon  trbifdjer  ®ottät)nlid)fett  mochte  Der  nidjtS  miffen.  Sftu&te 
er  burehauS  ein  ©Ott  fein,  fdjrieb  er  feiner  ©rofemutter,  fo  fönnte 
er  ficherlicf)  nur  ein  ganj  fleiner  ©raSgott  fein.  SWit  gelinbem 
©d)auer  berichtete  ein  öfterreidjifdjer  ©efanbter,  ber  furj  nach 
griebrich  Sßilhelm'S  X^ronbefteigung  Berlin  befugte,  oon  ber 
fpartanifdjen  Einfachheit  beS  jungen  $önigS;  tute  er  in  ben 
Käufern  ber  §anbroerfer  ein*  unb  ausginge  unb  überhaupt  fo 
ganj  eigen  märe  unb  Dinge  ttjäte,  bie  man  oon  anberen  Potentaten 
nicht  hören  mürbe.  3m  Uberfchmange  feiner  Urfraft  unb  feines 
grobförnigen  £umorS  öerte^te  griebrid)  9BUt)eIm  häufig  ge« 
fliffentlich  bie  gormen  unb  ergofe  ungerechten  «Spott  über  baS 
„Petit -Maitre*28ejen"  ber  ©ebilbeten.  ©eine  Vermoorte,  baS 
einzige,  maä  er  oetfehmenberifeh  an  §oct)  unb  fiebrig  ausfeilte, 
mürben  mit  gefittetem  Eifer  als  Sßröbchen  beS  bilbungSfcinblichen 
^otöbamer  SöachtftubentoneS  oerbreitet  unb  feine  übergroße  SBor* 
liebe  für  baS  ^)cep  in  grellen  garben  gefchilbert. 

Das  SBerftänbniS  für  bie  Entmirflung  biefes  eigenartigen 
EhorafterS  ift  erft  fpät  aufgegangen.  Sange  galt  bie  SWctnung, 
griebrich  2öilt)elm  hätte  fich  ganj  unter  bem  übermächtigen  Ein* 
fluffe  Seopolb'S  oon  Inhalt  *Deff  au  gebilbet,  ber  fdjon  bei  Sek 
fetten  ju  einer  mrjttjifc^en  $erfon  mit  ben  3«Öen  Deg  a*ten 
9$auerngotteS  Donar  gemorben  mar,  unb  hätte  fich  tnot)!  gar 
gegen  beffere  Einfid)t  bem  t)errifct)en  Sßillen  beS  gürften  gebeugt. 
£eute  mei&  Sebermann,  mie  frei  feine  Sftatur  aus  fiel)  felbft  heraus« 
geroadjfen  ift.  9?ur  über  ben  ©rab  beS  EinfluffeS,  ben  fieopolb 
auf  bie  SRegententhätigfeit  griebrich  2öiU)elm'S  gehabt  tjat,  fann 
noch  geftritten  merben.  SBährenb  bie  einen  in  Seopolb  baö  $8or* 
bilb  beS  ÄönigS  auf  militärtfct)em  unb  abminiftratiüem  ©ebiete 
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feljen  unb  bie  Anregung  ju  ben  ItReuorbnungen  auf  irm  jurücf* 
führen  moflen,  erbtiefen  Rubere  nur  ben  älteren  greunb  im  gürften. 

(SA  üerloftnt  ftd)  oieUctc^t,  bad  SBerfjältniä  ber  beiben  Herren 
unb  bie  gaftoren,  bic  e$  belebten  unb  begrenzten,  &u  unterfudjen. 
3Me  grage  fyat  ntcf)t  nur  ein  pfrjc^otogifcrjed  Sntereffe:  audj  für 
bie  ©eurttjeilung  ber  9Reformtf)ätigfett  grtebric^  9Bi(t)e(m'd  ift  fie 
oon  öebeutung. 

Über  ein  üttenfdjenalter  maren  fdjon  bie  öronbenburger  mit 
ben  beffauifdjen  Stefanie™  eng  oerbunben.  Sodann  ©eorg  IL, 
ber  SBater  Seopolb'S,  trat  fid)  als  ©tattfjalter  be$  ©ro&en  Stur* 
fürften  einen  guten  tarnen  gemalt;  buref)  feine  #etrat  mit  ber 
Oronierin  Henriette  ftatfjarina  rourbe  er  aud?  beffen  ©djroager. 
Seopotb  erfreute  fid)  oon  Sugenb  an  ebenfalls  ber  ©unft  beö 
berliner  $oje$;  nad)  bem  $obe  Softann  ©eorg'8  ert)ielt  er  fo* 
fort  ba$  rjätcrlicr)c  Snfanterieregiment  unb  mürbe  ferjon  in  feinem 
22.  Sarjre  jum  ©eneralmajor  beförbert.  ©ei  bem  erften  gefte 
ber  (Stiftung  beä  ©djmaraen  SlbIcr*Drben$  (1703)  mürbe  er  jum 
bitter  gefcfjtagen,  unb  ber  Äronprinj  felbft  mar  fein  DrbenS* 
geoatter.  Styre  bamate  angefnüpfte  nähere  53cfonntfct)aft  per-» 
wanbclte  fidj  nad)  menigen  Saftren  in  grcunbfdjaft.  Wit  feiner 
Üflutter  oerlor  griebrictj  SGSilftetm  (1705),  trofc  iftrer  fo  entgegen* 
gefegten  ©eifte3rirf)tungen ,  feine  einzige  SBertraute  am  £ofe, 
beffen  SBerfdnoenbnng  unb  Äabalen  ifm  anmiberten.  28em  motzte 
ba  ber  aHjett  greunbfcrjaftSbebürftige  lieber  feine  ganje  Neigung 
jutoenben,  als  bem  bemunberten  Surften,  ber  im  $ttter  SUeranber'S 
fdjon  (Sur opa  mit  bem  SRuftme  ber  preu&tfdjen  SBaffen  erfüllte? 
<5ie  ftatten  bie  gleidje  öoße  Eingebung  an  ben  Äriegerftanb,  bie* 
felbe  Hdjtung  für  ben  SBertt)  be3  3)etaite;  audj  bie  tiefe  %b* 
neigung  gegen  ba£  franjöfifdje  SBefen  unb  bie  ®eringfd)ä§ung 
unprobuftioer  ®elef)rfamfeit  mar  ifmen  gemeinfam.  -Die  Oer* 
breitete  2htfid)t  freilid),  ba&  bie  SBilbung  beiber  gürften  ftinter 
ber  iftrer  ©tanbeSgenoffen  jurütfgeblieben  märe,  mufj  als  irrig 
abgemiefen  merben;  ma$  fie  oon  ben  meiften  beuten  iftreä  Seit* 
alters  unterfeftieb,  mar  nid)t  ber  SWangel  an  Äcnntniffen,  fonbern 
it>rc  unbefümmerte  Slrt  ftet)  ^u  geben  unb  iftre  einfeitige  Sßertft* 
jdjäfcung  beä  SRealen. 
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(£3  borf  öiefletdjt  bemerft  roerben,  bafj  bcr  erfte  ganj  eigen* 
hänbige  83rief  be$  Äronprinaen  an  ben  dürften  auS  bem  Safere  1710 
flammt.  3)amit  begann  recf)t  eigentlich  bie  Ijier  als  £auptquelle 
benufcte  Jtorrefponbenj l),  merfmürbig,  trofc  aller  $unbe=,  3ag> 
unb  ©olbatengefchtchten,  burd)  ihren  $on  unb  it)re  ©ebanfen* 
fülle  in  einer  ungefügen,  aber  belebten  Sprache ;  merfmürbig  auch 
burdj  bie  entfejliche  §anbfcf)rift:  beibe  Herren  oermochten  felbft 
ihre  oertrauteften  TOttheilungen  nur  in  ben  Äopieen  ir)rer  ©efretäre 
tu  lefen. 

ßeiber  finb  nur  wenige  intime  ©riefe  Seopolb'S  erhalten. 
£>em  Stange  unb  root)I  audj  bem  S^arafter  beS  «Schreibers  ge* 
m&fc,  finb  fie  meniger  urfprünglicf)  unb  frei  öon  fonoentioneflen 
©ebanfen  unb  SRebetoenbungen,  als  bie  unbefangenen  iperjenS* 
ergüffe  feinet  föniglichen  greunbeS.  §ier  oerbarg  griebridj 
SMljelm  nid)t  feine  ©efühle  unter  ber  raupen  Slu&enfeite,  mie 
er  SInberen  gegenüber  pflegte ;  fogar  eine  gemtffe  Sentimentalität 
bricht  öfter«  burdj. 

$)aä  militärifche  Sntereffe  tjattc  iljre  greunbfd)aft  oermittelt; 
balb  mürben  auch  bie  t)äu3lid)en  unb  politifchen  $8erf)ältniffe  in 
ihre  üertraulicf)en  Erörterungen  ^ineingejogen.  $13  ber  ftron* 
prinj  bamit  umging,  baS  lanboerberbenbe  &reigrafenminifterium 
ju  ftürjen,  forberte  er  im  tiefften  ©eljeimniS  bie  üttetnung  be3 
gürften.  tiefer  marnte  ihn  öor  bem  Schritte,  unb  fein  9ftatf) 
r)atte  Berechtigung ,  obmohl  er  nicht  ganj  uneigennüfcig  mar; 
benn  ber  &luge  ^atte  oerftanben,  neben  feinen  Steuerungen  ju 
bem  Sfronprinjen  auch  mit  beffen  Slntipoben  Hartenberg  einen 
näheren  SSerfe^r  ju  unterhalten,  griebrief)  Söitfjelm  burfte  fid) 
nicht  lange  feines  Sieges  über  Hartenberg  unb  SBittgenftein 
freuen,  bann  ftanb  er  faft  noch  ifolirter  als  üorf)er  ba:  balb 
mürbe  er  gar  nichts  mehr  ju  fagen  höben,  flagte  er  bem  gürften, 
ber  eigene  S8ater  beargmohne  ihn  als  $errätf)er.  SGBaS  er  aber 
noch  an  ©influfj  befaß,  bot  er  auf,  um  bem  greunbe  jum  er* 
fehnten  JJelbmarfc^allftabe  ju  oerhelfen.   @r  oerfprach  fich  jmar 


')  $ie  Äorrefponbenj  3-riebvic^  SUf)elm'$  mit  fieopolb  roirb  im  Saufe 
biefeS  3a^re$       ©eibanb  ber  Acta  Borussica  erfdjeinen. 
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feinen  großen  ©rfolg  Don  feinen  33emüf)ungen:  „@m.  Siebben 
fönnen  aber  oerfic^ert  fein,"  bettjeuerte  er,  „baß  id)  3f)r  guter 
greunb  bin,  unb  glauben  <5ie  ober  glauben  ©ie  nid)t,  ©ie 
»erben  fdmn  mit  ber  Qcit  erfahren,  baß  id)  eS  gut  mit  3f)nen 
meine." 

9llS  er  bieS  fco/rieb,  trennte  ifjn  nur  nodj  ein  fjalbeS  Safjr 
Don  ber  Krone.  SBoöte  unb  fonnte  er  als  König  bie  greunb* 
fd)aft  in  alter  Sßeife  mit  feinem  gelbmarfdwfl  pflegen  ?  SeopoIb'S 
©rroartungen  flogen  meit  pf)er,  als  bie  ber  SRfjeinSberger  ©enoffen 
beim  Regierungsantritt  grtebricb/S.  2Ber  fonnte  fidj  aud)  mit 
i^m  an  ©influß  auf  ben  neuen  §errfd)er  meffen?  Sofort  nadjbem 
er  bie  Sßad)rid)t  Dom  $obe  beS  alten  Königs  empfangen  fjatte, 
eilte  er  nad)  ©erlin.  516er  mie  mürbe  er  enttäufdjt,  als  iljm 
ein  TOnifter  im  tarnen  beS  ©ouDeränS  eröffnete,  feine  2ln* 
mefenljeit  in  ber  ©tabt  errege  (5iferfud)t,  ber  König  ließe  if)n 
feiner  beftönbigen  greunbfdjaft  Derfidjern,  bod)  mit  bem  be* 
beutungSDoflen  3ufa£e:  »wenn  er  tf)ut,  maS  idj  it)m  befehle"; 
griebrid)  SBilfjelm  felbft  märe  fein  eigener  ginansmintfter  unb 
gelbmarfdjatl.  3Me  greunbfdjaft  mußte  hinter  ba8  ©taatSintereffe 
jurüdtreten.  Sei  ben  großen  ©efjaltSDerfürjungen  mürbe  aud) 
Seopolb  nidjt  Derfcfyont  unb  einem  für  2lnf)alt*£)effau  Dorttjeil* 
haften  Vertrage  über  bie  oranifd)e  (5rbfd)aft  mürbe  bie  Slnerfennung 
oermeigert.  3)er  gürft  erapfanb  bieS  als  perfönlidje  Kränfungen 
unb  50g  fidj  Derbriefelid)  jurücf;  aud)  nad)  einem  33efud)e  beS 
Königs  in  $)effau  fcfemanb  fein  ®roH  nic^t  gan$.  @r  Derfud)te 
nun  auf  Hintertreppen  in  bie  ©etjeimniffe  griebridj  SBilfjelmS 
einzubringen  unb  fo  bie  fctjmerjlict)  Dermißte  Autorität  ju  ge* 
roinnen.  Slber  aud)  baS  mißlang.  ,,©S  gefyet  immer  nad)  bem 
alten  guß,  fef)r  geheim  unb  fetjr  Dariabel",  melbete  ifnn  fein 
Vertrauter  aus  SBufterfyaufen.  „$)ie  KöterS  miffen  nichts,  bei 
anberen  barf  id)  mid)  nid)t  äußern."  (Srft  allmätjlid)  fanb  er 
fid)  in  feine  ©tellung  unb  mußte,  $)anf  feiner  großen,  Dielfeitigen 
Talente  unb  ber  Siebe  beS  Königs  ju  iftm,  fid)  &ur  Dollften 
©eltung  ju  bringen. 

3t)re  greunbfdmft  mürbe  mit  ben  3af)ren  nod)  f efter.  £>ie 
SHemoiren  über  griebrid)  Söilfjelm  miffen  aÜerbutgS  Don  tiefen 
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3enoürfniffen  ber  beiben  gürften  mit  ^od^polittfc^en  golgen  ju 
berichten.  Äaum  bebarf  eS  aber  nod)  eine«  §inmeifeS  auf  bie 
faft  unlösbare  Söerquicfung  t)on  X^atfad^en  unb  §offlatfch  in 
biefen  3)arfteHungen ;  mie  bie  ©r^hler  gegen  beffered  Sßiffen  ju 
(Srftnbungen  greifen,  um  OTtletb  ju  erregen,  ben  SReij  ihrer  ®e* 
fliehten  ju  erhöhen  ober  ben  (Stjarafter,  fo  mie  fic  ihn  aufgefa&t 
fefjen  motten,  fd)ärfer  beleuchten.  $)icfe  SWemoiren  finb  ein 
SReflei.  beS  ©eifteS,  nicht  ber  ©cgebentjciten  ihrer  Qc'xt.  333er 
fennt  nicht  jene  bramatifche  ©jene,  mie  Seopolb  in  Berlin  oor 
ben  5tönig  tritt,  ber  aud)  ben  greunb  als  ©enoffen  be«  Älee* 
men tifc^en  Komplottes  fürchtet,  mie  er  feinen  $)egen  meit  fort* 
fdjteubert  unb  fein  £aupt  als  $fanb  feiner  $reue  barbietet.  $ie 
2Btrflicf)feit  ift  ^ier,  mie  fonft,  oiel  fchlid)ter.  griebrief)  SBill)elm 
hat  feinen  Slugenblicf  an  Seopolb  gejmeifelt;  an  bemfelben  Sage 
(14.  ©eptember  1718),  an  bem  er  juerft  ÄleementS  angebliche 
(Enthüllungen  oernat)m,  beutete  er  fie  bem  gürften  in  einem 
Briefe  an  unb  oerfpradj  it)m  bie  Hufflärung  beS  ©eheimniffeS, 
baS  er  nicht  ber  geber  anvertrauen  magte,  bei  einer  nahen 
3ufammenlunft.  „$)ann  merben  ©ie  fid)  fetjr  oermunbern", 
fchtiefct  er,  „unb  Jagen,  eS  ift  italienifch.  #bieu,  mein  lieber 
gürft,  ber  ich  ftetS  (Sro.  Siebben  greunb  bin."  3n  ben  folgenben 
©^reiben  berührt  er  oon  neuem  „bie  gro&e  Kufe"  unb  über* 
trägt  gerabe  an  Seopolb  bie  Seitung  ber  ÄxiegSrüftungen.  Set 
ihrer  Begegnung  in  SUtogbeburg  (5.  Oftober)  ^at  er  ifm  bann 
rücfhaltSloS  eingemeiht  unb  nach  bem  SHath  beS  gürften  9ln* 
orbnungen  §ur  ©efangennahme  ftleementS  getroffen,  Wicht  beffer 
SBeftanb  f)ält  bie  anbere  abenteuerliche  ©efdjichte  oon  ben  SRänfen 
beS  ©effauerS  unb  feines  ©piefegefellen  ©rumbforo,  um  eines  — 
in  Sötrflichfeit  gar  nicfjt  oorljanbenen  —  föniglidjen  SeftamenteS 
habhaft  ju  »erben. 

$WerbingS  fyat  ßeopolb,  ber  ein  oiel  feinerer  Diplomat  mar, 
als  fein  teutfef)  biberbeS  Auftreten  oerrietf),  nid)t  immer  bie  ge* 
rabeften  Sege  eingefcrjlagen,  um  feinen  (Sinfluß  §u  ftärfen  ober 
geinbe  ju  oernidjten ;  feine  greunbfdmft  ift  niemals  gan$  felbftloS 
gemefen,  auch  mann  er  am  marmften  füllte,  oergafe  er  feinen 
SBortfjeil  nicht;  eine  berechnenbe  Slrt  mar  ihm  früh  hüt  Seiten 
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•ftatur  geworben.  $)odj  fotncit  er  3?reunbfct)aft  empfinben  formte, 
hat  er  fie  bem  Könige  bargebracht.  <£r  ift  ihm  Dolle  2Bat)rt)ett, 
wenn  er  feine  Sereitmittigfeit  bett)euert,  jeben  Blutstropfen  für 
tt)n  ju  bergiefjen. 

Unleugbar  gab  aber  griebridj  9Btlt)elm  mehr  greunbfchaft, 
als  er  empfing,  ©ein  Sebeulang  tjat  er  für  ben  gürften  gebetet 
unb  feine  gamilie  befdjüfct  unb  geförbert.  Um  Seopolb'S  mitten 
trotte  er  auch  bem  ßorne  beS  ÄaiferS.  ©ogar  baS  feinem 
4>erjen  fc^rocrftc  Opfer  brachte  er  mehrmals  bem  greunbe,  inbem 
er  it)m  beträchtliche  (Summen  oorfchofe.  „€>ie  reiffen,  bafe  ich 
nict)t  gerne  ®elb  leihe,"  jdjrieb  er  bann  mohl,  „aber  ju  be* 
meifen  bie  Sieb  unb  (Sftime,  bie  ict)  öor  @to.  Siebben  ^abe, 
ift  genug,  ba&  ict)  Sitte«  ^ergebe,  einen  folct)en  treuen  greunb  in 
ber  Scott)  ju  affiftiren,  Sßrocente  roitt  id)  nit,  unb  megen  ber 
©tct)eri)eit  ift  S^re  Sßarol  genug." 

ÜJ?tt  SBemunberung  fat)  er  ju  Seopolb  als  bem  erfahrenden 
(General  unb  bem  öottenbeten  SBeibmann  empor.  $em  rut)m= 
gefrönten  äRarfdjatl  gegenüber  fütjlte  er  fid)  ftetö  etmaS  als 
Obrift  beS  SeibregimentS :  alljährlich  führte  er  it)m  feine  langen 
Seute  bor,  toenn  fie  auSejer^irt  maren,  unb  nact)  bem  alten 
^erfommen,  baS  bem  ©eneral  baS  Söefttjaupt  oon  ben  ^ßferben 
etned  geftorbenen  Dbriften  ^umieS,  fcr)euftc  er  an  feinem  XobeS* 
tage  bem  gürften  ein  aufgeräumtes  9to&.  Söie  fel)r  entfd)ulbigt 
er  fid),  als  er,  „leiber  ein  Ignorant,  ber  baS  3)ing  nicht  Oer* 
fielet",  Seopolb  IRatc)fct>Iage  *ur  Überrumplung  oon  SJtörS  er* 
tt)eilt.  ©o  tute  ber  gürft  SltteS  anorbnete,  fanb  ber  Äönig  eS 
am  beften ;  beffen  Regiment  nennt  er  etjrenb  „mit  bie  9corm  ber 
Infanterie".  Über  feine  militärtfetje  Angelegenheit,  mar  eS  bie 
Sßerbefferung  ber  ^ßatroncnhülfen,  mar  eS  ein  ÄrtegSplan,  ent* 
fdjieb  er  enbgültig,  beoor  er  baS  Urtfjeil  beS  gelbfjerrn  ein* 
geholt  hatte,  „ber  root)l  lehren,  aber  nichts  mehr  lernen  fonnte". 
2)aS  frifche  ©elbftoertrauen,  mit  bem  Biebrich  auf  feinem  erften 
gelbjuge  ben  alten  3)effauer  abftchtlicb,  t>om  ©chauplafce  fern* 
hielt,  um  ber  SBelt  ju  geigen,  bafj  er  auch  °^ne  §ofmeifter  ju 
fiegen  mü&te,  fehlte  bem  $Önig  griebrich  Söilhelm  ganj  unb  gar: 
niemals  märe  er,  fo  fagt  er  felbft,  ohne  Seopolb  in  ben  $ampf 
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gcjogen,  benn  mrgcnbS  in  ber  Sßelt  fönntc  er  einen  belferen 
©eneral  finben. 

SJcil  einem  Grugen  ober  SJtorlborough  bürfte  man  benn  od) 
ben  gürften  faum  Dergleichen.  216er  ein  ber  erften  ßor* 
beeren  griebridj'3  gebührt  „bem  alten  (Schnurrbart".  $)urch  baö 
Schnellfeuer,  bie  meniger  maffige  SruppenauffteHung,  burdj  ben 
©leichfdjritt  —  atleS  $eränberungen ,  bie  auf  Seopolb  jurücf- 
gef)en  —  unb  burd)  bie  eiferne  SJi^iüIin  mürbe  bie  preufeifdje 
Snfanterie  baä  90?ufter  für  alle  europäifchen  §eere  unb  ju  einer 
SWacht,  üon  ber  ber  gürft  felbft  rühmte,  „bafe  fie  greunb  unb 
geinb,  unb  bie  lefctcreu  mit  Sutern,  abmiriren  müffen  unb  oor 
ein  Söunberroerf  ber  SBelt  mit  anfehen".  Welcher  Triumph,  als 
auc^  ber  $(ltmeifter  Eugen,  ber  fo  oft  bie  ^ßotSbamer  ©olbaten* 
fpielerei  öerfpottet  fyatte,  ben  föniglicfyen  Gruppen  feine  Sin* 
erfennung  sollte,  unb  als  ber  preufeifdje  Erersierteufel  noch  ärger 
in  bie  Staiferlidjen  fuhr. 

SBar  e3  überhaupt  mit  ber  preufeifchen  Ererjierfünftelei  fo 
fchlimm,  mie  fie  oerfchrieen  ift?  Ein  Kenner  rühmt  gerabe 
bie  t>erhältni3mä6ige  Einfachheit  ber  Reglement«  unb  bie  faft 
mobernen  2lnfd)auungen  im  Vergleich  ju  ben  fchmerfäHigen  53e* 
megungen  ber  anberen  Armeen.  2)a$  Su&erliche  mürbe  aüerbingö 
in  Sßreufjen  mit  ber  jopfigften  Sßebanterie  6et)anbelt.  -iftiemalS 
hätte  fich  toohl  ber  Äönig  unb  Seopolb  menigftenä  nicht  in  feinem 
Sllter  ähnlich  oernchmen  laffen,  mie  griebrich  üor  3ornborf,  a^ 
er  $>ohna'3  fdjmucfe  ©olbaten  mit  feinen  eigenen  oerglich,  bie 
mie  ®ra$teufel  auäfähen,  aber  biffen. 

$ucf)  ber  SBormurf,  ba&  ber  £effauer  bie  StaoaHerie  ootf* 
ftänbig  oernachläffigt  hätte ,  fduefet  über  baä  Qki  tynauä. 
Neigung,  latent  unb  bie  eigenen  Erfahrungen  oermiefen  ihn  jmar 
auf  bie  Snfanterie;  boct)  er  ift  e§  geroefen,  ber  trofc  griebrich 
Söilhelm'ö  micberholten  iöebenfen  bie  SSerboppelung  ber  preufjifctjcn 
©chmabronen  burctjgefe^t  hat- 

SSelcher  Smeig  beS  5trieg3mefen$  märe  ihm  überhaupt  ganj 
fremb  gemefen?  ©elbft  benjcnigcn  SSaffengattungen ,  für  bie  e3 
ihm  an  ber  miffenfchaftlichen  Sßorbilbung  gebrad),  hat  er  mit 
großartiger  Empirie  $)ireftioen  gegeben,   ©eine  $lbf)anblung  über 
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bie  SöelagerungSfunft  fyat  griebrid)'S  unget)eud)elten  SeifaH  ge* 
erntet.  (£r  f)at  baS  erfte  Reglement  für  baS  SngenteurcorpS  ent* 
trorfen  unb  bie  gortififation  öon  Sttagbeburg  fo  trefflich  geleitet, 
ba&  bie  geftung,  mit  bem  Äönige  511  reben,  mefyr  ©djrecfen  gebot 
als  30000  9J?ann. 

llnftrcittfl  6efa&  er  Diel  grö&ereS  mttttöriftt)ed  Talent  als 
(ein  föniglidjer  greunb.  $)ennod)  finb  aud)  grtebrid)  SBilfyelm'S 
eigene  Serbienfte  um  baS  &eer  burdjauS  nidjt  gering  anaufdjlagen. 
3n  ber  Saftif  unb  Strategie  reifte  ber  Äönig  jmar  nidjt  an 
öeopolb  fyeran.  @r  mar  niefit  im  mobernen  «Sinne  ber  „gelb* 
marfdjafl",  mof)l  aber  ber  SfrtegSminifter  *ßreu&enS.  ©eine  ganje 
bebeutenbe  Begabung  micS  if)n  auf  baS  abminiftrattoe  ®ebiet. 
Unermübttdj  redjnenb  forgte  er  felbft  bis  auf's  Äleinfte,  bis  auf 
bie  Soften  beS  SReferuejopfbanbeS ,  für  bie  33ebürfniffe  feiner 
Gruppen  unb  bradjte  fie  in  (Sinflang  mit  ben  gorberungen  „guter 
SHenage".  (Sr  fonnte  mit  iRec^t  rühmen,  ba&  $)anf  ifjm  nirgenbS 
ber  <5olbat  beffer  gefleibet,  oerpflegt  unb  befolbet  mürbe,  als 
in  Sßreufeen.  Sfein  anberer  §errfd)cr  fjat  bamals  ein  fo  große«, 
friegStüdjtigeS  §eer  mit  oerf)ältniSmä&ig  bod)  fo  geringem  5luf- 
roanbe  ju  unterhalten  uerftanben. 

$>aS  gemeinfame  (£rbe  beiber  gürften  enblicf)  ift  jener  eigen* 
artige  militärifd)c  (SorpSgcift  ber  Greußen  unb  bie  2Bertf)fd)ä§ung 
beS  ÄriegerftanbeS  als  beS  ebelften  unb  t>ornef)mften  SerufS. 
©eit  griebrid)  2Bi(f)elm  lodte  in  Greußen  bie  @t)re,  nid)t  mel)r 
ber  ©eminn,  jutn  Cffoierbienfte.  $)urd)  fie  mürbe  ber  üorljer 
nid)t  fonberlid)  geadjtcte  preufeifetje  Cffijierftanb  fo  gehoben,  bajg 
ßeopolb  es  für  feine  „gröfete  ©lütffeligfeit"  f)ielt,  beS  ÄönigS 
9?od  ju  tragen,  unb  feine  gelbmarfdjaffnnirbc  f)Öt)er  fcfyäfcte,  als 
fein  ererbteö  Sanb  unb  ©ut,  ja  felbft  als  ben  gürftenfyut.  3n 
bem  ©dmterje  über  ben  %ot>  feine*  älteften  €>of)ncS  mürbe  er  am 
meiften  baburd)  getröftet,  bafe  ber  abgetriebene  Erbprinz  mit  ben 
(S^ren  eines  ©enerallieutenants  $u  ®rabe  getragen  mürbe.  2Ber 
nid)t  Solbat  gemefen  mar,  mürbe  oon  beiben  Herren  als  ein 
„Slatffdjeifjer"  über  bie  9ld)feln  angelegen. 

3>n  ber  Erinnerung  beS  SSolfeS  lebten  fie  aud)  lange  nur 
als  bie  raupen  ©jerjiermeiftcr  Greußens  fort;  auf  ben  Sßarabe* 
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pläfcen  oon  SßotSbam  unb  3)effau  finb  ifnten  ©tanbbilber  errichtet 
morben.  hätten  fie  fid)  wirfüdj  nur  rniütärifrf)  betätigt,  fo 
dürften  ftc  oielleidjt  ntc^t  511m  ©egenftanb  einer  allgemein 
gefd)id)tlichen  Setradjtung  gewählt  werben.  Slber  wer  gebenft 
niept  ber  unfterblidjen  ^erbienfte  griebridj  Sßilfjelm'S  um  ben 
Ausbau  unfercS  «Staates,  feiner  entfagungööollen  Arbeit  für  fein 
Sanb?  $)ie  einfeitige  ^Bezeichnung  „©olbatenfönig"  ift  burd)  ben 
jwar  wenig  frönen,  ober  ben  Äern  treffenben  (Sfjrennamen 
„Sßreu&enö  größter  tunerer  $önig"  oerbrängt  würben. 

Unter  ben  ©et)üljen  fjrtcbrict)  2BiH)eIm'3  bei  ben  inneren 
^Reformen  nimmt  Seopolb  eine  cfjrenootte  Stellung  ein.  @r  mar 
feine  fo  au$fd)lie&lid)  folbatifdje  SRatur,  mie  etwa  ölüdjer,  bem 
bie  fünfte  ber  Diplomatie  ebenfo  fremb  waren,  wie  baS  ©e^eim* 
nid  georbneter  Sßirtfjfchafteführung.  $äd)ft  ben  Gruppen  waren 
bie  $f)aler  feine  beften  greunbe.  3m  ©etümmel  be$  gelbjugeä  uer* 
gafe  er  feiner  ©üter  nid)t;  auf  feinen  $rieg$  fahrten  ftubirte  er  bie 
Kulturen  ber  Sänber,  aus  ben  iftteberlanben  brachte  er  bie  Scennt* 
niö  beS  $)eidjbaue$,  au8  bem  ©üben  bie  Obftjudjt  unb  bie 
®artenbaufunft  nadj  Seffau  mit.  ©eine  §au$f)altung  gebiet)  faft 
wunberbar:  1701  tjatte  er  bei  300000  Später  ©Bulben  nur 
24000  Sfjafer  SahreSeinfommen ;  ^mei  3a^rjeb,nte  fpäter  betrugen 
feine  ©infünfte,  $)anf  bem  göttlichen  33eiftanbe,  fo  brüeft  er  fid) 
aus,  feiner  eigenen  Snbuftrie,  faft  täglichen  Slpplifation  unb  $lm 
orbnung,  über  200000  £t)aler. 

$)aä  eigene  flcine  Sanb  genügte  feiner  £f)aten(uft  ntd)t.  911$ 
©ouoerneur  oon  Sftagbeburg  unb  Stjcf  be$  ^Regiments  in  §alle 
füllte  er  fid)  berufen ,  auch  an  ber  Regierung  be3  ^erjogt^umd 
Xtjeil  ju  nehmen,  griebrief)  95Mlf)elm  liefe  ihm  gerne  babei  freie 
£>anb;  liebte  er  e$  bod),  Offiziere  alä  $ontroflbeamte  feinen 
3it)itbet)Örben  jur  ©eite  ju  ftellen  unb  oon  ihnen  über  bie  Stetig* 
feit  ber  Kammern  unterrichtet  ju  werben.  3)ie  2ttagbcburger 
Kollegien  Ratten  manches  oon  ber  barfdjen  unb,  wo  ein  perfön» 
liri)e$  ober  militärifd)e3  Sntereffe  in'3  ©piel  fam,  parteilichen  2lrt 
be3  dürften  au^ufte()en;  im  ganzen  war  aber  feine  SBirffamfeit 
burdjau«  nü^lid).  Sluf  feinen  betrieb  würben  «Sümpfe  unb  ©eeu 
in  9(tferlanb  oermanbelt,  Gräben  gebogen,  bie  Snbuftrie  geförbert, 
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bie  2)omänengefälIe  erf)öf)t.  3um  ©djrecfen  be«  9Jtogiftrat«  er* 
festen  er  mofjl  felbft  in  ber  Sflagbeburger  Äämmerei,  um  bie  (State 
$u  präfeit.  @«  ift  mit  fein  SBerf,  bafe  bie  oerfyältniSmäfjig  Keine 
9?romn$  ein  fünftel  ber  gefammten  ©taatSeinfünfte  aufbraßte. 

$a«  2lrbcttöfelb  ober,  auf  bem  ber  gürft  feine  mirtljfdjaft* 
liefen  latente  jum  §ei(e  unfere«  (Staate«  Doli  bemetyren  foHte, 
ift  ifnn  oom  ftönige  jugemiefen  roorben,  ber  itm  burd)  freigebige 
©djenfungen  ermutigte,  fid)  in  bem  oerfommenen  2ittf)auen  an* 
jufiebetn  (1721).  ©djon  bei  ber  gro&en  preujjjifdjen  Steuerreform 
fjatte  fid)  Seopolb  für  SSalbburg,  ben  Urheber  unb  (5f)ef  ber 
®eneratyufenfdjo&fommiffion,  erftärt,  näheren  Stnttjeil  tjattc  er  an 
bem  SBerfe  nid}t.  SRun,  mo  fein  eigene«  Vermögen  in  Sßreujjen 
angelegt  mar,  förberte  er  mit  ganjer  Ätaft  ba«  SRetabliffcment 
ber  ^rouinj.  3m  Auftrage  griebrid)  2öilf)elm'«  mattete  er  bort 
aud)  otme  befonbere  Q3eftaflung  al«  SSijefönig  unb  feßte  gelegene 
lid)  nidjt  minber  einem  ^ßräfibenten  roie  ungeberbigen  91nfieblern 
ben  S?opf  juredjt.  ©eine  Snfterburgifdjen  ®üter  mürben  balb 
bie  fjofje  ©djule  ber  preufeifdjen  Haushaltung;  bort  mufjten 
OTnifter,  $ammerpräfibenten  unb  £omänenfommiffare  bie  SBirtty* 
fdjaft«metf)obe  förmlich  ftubiren  unb  Seopolb'3  ^nroeifungen 
ebenfo  über  bie  SBermaltung  unb  Äolonifation  ganzer  Ämter  mie 
über  bie  Anlage  einer  SJftftpfüfce  eintjoten.  ©oldje«  Vertrauen 
Ijatte  ber  $önig  ju  ben  gäfjtgfeiten  be«  greunbe«,  bafe  er  1724 
bem  jungen  Sßrinjen  Seopolb  9J2ajimilian  bie  Kontrolle  ber 
3)omänenfommiffion  übertrug:  benn  niemanb  fönnte  bafür  geeig« 
neter  fein,  al«  ber  ©ofm  eine«  fo  bebeutenben  $8ater3.  @r  moüe  fid) 
Rängen  laffen ,  fcf)rieb  ber  banfbare  Äönig  bem  Surften  einmal, 
bafe  feine  preu&ifdjen  23ef)örben  ofjne  Seopolb  bie  £>au«t)altung 
niemal«  in  ©tanb  gebraut  Ratten;  ot)ne  iljn  tage  ade«  auf* 
gemanbte  ©elb  im  Ouarf.  ©elbft  bie  fdjmierige  grage,  mie  bie 
agrarifdjen  ^ntereffen  mit  benen  be«  §anbel«  unb  ber  ^nbuftrie 
in  ©inHang  gebracht  merben  fönnen,  t)at  ber  3)effauer  angegriffen 
unb  nad)  bem  bamaligen  Quftanbe  ^ßreu&en«  nid)t  olme  ©efdjicf 
p  töfen  oerfudjt.  28ie  oft  fyat  er  burd)  feinen  Sufprucb  ben  un< 
gebulbigen  griebridj  SEBttt)elm  aufgerichtet,  ber  in  fd)toermütI)igen 
©tunben  an  Sßreufjen  fdjier  oerjmeifelte  unb  fid}  oerfdjmor,  feinen 
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Pfennig  mehr  in  jenes  unergrünblicfje  5fleer  be§  SRetabliffementS 
werfen,  bad  ihn  ^um  <öcf)impf  unb  ©eläc^ter  ber  ganzen  SBelt 
gemacht  hätte.  $)er  ©rfolg  frönte  enbltd^  bie  Arbeit.  %n  feiner 
fdjlichten  9Trt,  bie  merfroürbig  oon  ben  fchroungoollen  Söorten 
griebridj'S  ü6er  bie  Sßerbienfte  feinet  $ater3  um  Greußen  abfticfjt, 
äußerte  ficft  griebrich  933i(t)elm  1737  über  baö  Erreichte:  „3$ 
muß  (5n>.  Siebben  fagen,  baß  in  Sitthauen  alles  red)t  gut  cjehet. 
3d)  fann  oerfidjem,  baß  feine  örebouide  toieber  rotrb  fommen 
unb  aÖe$  im  ©tanbe  fommen,  fo  mie  bie  anberen  Kammern." 

$)ie  SEBirffamfeit  Seopolb'ä  ift  bamit  noch  nicht  abgefchloffen: 
auch  auf  bie  $ef)örbenorgamfation  f)at  er  Einfluß  gehabt.  $)er 
bebeutenbe  $ß(an,  bte  ätuiefpättige  ginanjoermaltung  SßreußenS 
burcb  bte  ©rünbung  be$  ©eneralbireftoriumS  unb  ber  Kriegt 
unb  $omänenfammern  ju  oereinigen,  foll  fogar  urfprünglich  fein 
Eigenthum  geroefen  unb  Dom  Könige  nur  übernommen  roorben 
fein.  SMefe  Sßermuthung  getjt  aber  bodj  mot)I  ju  roeit.  griebrid) 
SßMlhetm  h°*  öftere  Qudbrücf(tct)  unb  feierlich  oerfichert,  baß 
er,  ofme  9fatf)  baju  üon  irgenb  jemanb  empfangen  §u  ^aben, 
allein  mit  bem  Öeiftanbe  be8  föödjften  biefen  SReformgebanfen 
gefaßt  hätte.  Überbem  ^atte  er  fcf)on  oor  1722  mehrmals  au$ 
eigener  Snttiatiöe  eine  gemiffe  Kombination  ber  beiben  f einbüßen 
SBe^örben  in  einigen  Sßrooinjen  f)ergeftettt,  inbem  er  ihnen  einen 
gemcinfchaftlichen  *ßräfibenten  fefcte  ober  gemeinfame  bauernbe 
Kommtffionen  aud  b,ot)en  Kammer*  unb  KommtffariatSbeamten 
errichtete.  SKit  Söeftimmtheit  fann  nur  gefagt  roerben,  baß  ber 
König  allein  Seopolb  oon  feinem  Sßorhaben  unterrichtet  unb  beffen 
„DkifonnementS"  über  bie  ©eftaltung  ber  neuen  Eentralbehörben 
überbaut  h«t. 

3)ie  Nachricht  a6er,  bie  Damals  in  ^Berlin  oerbreitet  mar, 
ber  gürft  märe  jum  Ehef  fämmtlicher  DberfoUegien  auSerfefjen 
getuefen,  barf  fo  gut  mie  fieser  als  leereS  ©erüdjt  jurüefgenriefen 
merben.  ©ollte  grtebridj  3Bilt)etm ,  ber  bie  (Erfahrungen  feinet 
SBaterä  mit  einem  ^ßremiermtnifter  in  fo  bitterer  Erinnerung  hatte, 
ber  auch  feinen  Sßertrauteften  gegenüber  „fterr  unb  König"  fein 
rooHte,  baran  gebaut  tyaben,  eine  Snftanj  ^tDifc^eii  fich  unb 
feinen  Oberbehörben  einschieben  ?  3)ann  hatte  er  auf  ba3  Slmt 
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Derj testen  muffen,  ba$  er  fid)  befonberS  oorbefyalten  frotte,  ber 
Fiuancier  du  Roi  de  Prusse  ju  fein.  ©af)  er  bod)  in  ber 
unmittelbaren  Kontrolle  aller  fetner  Liener,  oom  OTnifter  biä 
pm  legten  ©Treiber,  gerabe  feine  bornefjmfte  $errfdi)erpflid}t. 
©ein  SRegierungSprogramm ,  bem  er  bis  jum  legten  SebenStage 
folgte,  \)at  er  felbft  ju  Seopolb  einmal  in  ben  SGßorten  gegeben: 
„2Bo  man  nit,  mit  Sßermijfion  ju  fagen,  bie  9foife  in  allen  $)recf 
felber  ftedet,  fo  gefjen  bie  ©adjen  nit,  mie  e3  gefyen  foß ;  benn 
auf  bie  meifte  öebiente  fidj  nit  31t  oerlaffen,  mo  man  nit  felber 
banadj  fefyet." 

Überhaupt  mar  man  aud)  in  ben  näheren  Greifen  um  grieb* 
rid)  SBilfyelm  $u  fdjnell  bei  ber  §anb,  Don  feiner  greunbföaft 
mit  Seopolb  auf  beffen  ungemeffenen  ©nflufe  ju  fdjlie&en.  @ö 
festen  unbenfbar,  ba§  ber  fo  mertt)gefd)äfcte  gürft  nid)t  aud)  an 
.  ber  auswärtigen  Sßolitif  beteiligt  fein  follte;  felbft  in  ber  3eit, 
mo  ber  itym  öcrlja&te  ©edenborf  unb  ©rumbfom,  fein  alter  SReben* 
buljler  in  ber  ©unft  be$  ^errfcfyerS,  in  2Birflid)feit  oor  Alflen 
baö  Ot)r  be3  ftöntgä  befafjen,  mürbe  Don  bem  auSfdjlaggebenben 
SRatye  beS  $)effauerS  gefprodjen.  $)ie  $olitif  mar  nidjt  Seopotb'8 
gelb,  fte  lag  aufeerfialb  feines  oon  perfönltdjen  Sntereffen  um* 
grenzten  ©efidjtSfreifcS,  motjl  faum,  bafe  it)n  je  feine  Ambitionen 
ernftlid)  borten  geführt  fjaben.  3n  feiner  Sugenb  r)atte  er,  mie 
anbere  gelbfjerren  jener  @pod)e,  etmaä  oom  (Sonbottiere  an  fid): 
ben  preufeifdjen  gähnen  folgte  er  nitf)t  auö  politifdjer  Über* 
jeugung,  fonbern  in  ber  Sfcrabition  feineö  £>aufe$  unb  in  ber 
9luöftd)t,  bort  am  fdjneHfien  fjod^ufommen ;  als  fidj  ber  leidjt  Sßer* 
lefcte  in  biefer  Hoffnung  getäufd)t  glaubte,  machte  er  Slnftalten,  in 
anberer  §erren  3)ienfte  überzutreten,  ©päter  fcffelte  itm  atterbingS 
bie  greunbfd)aft  mit  bem  §errfd)er,  feine  rufnnreidje  Vergangen* 
t)eit  unter  bem  fdjtoarjen  2lbler  unb  bie  innige  S-Berbinbung  mit 
bem  föniglidjen  §eere,  aber  eine  befttmmte,  fefte  ©tellung  ju  ben 
großen  politifdjen  gragen  in  feinem  jmeiten  ^eimatölanbe  fyat 
er  aud)  bann  nidjt  genommen.  $13  begeiftertcr  ©olbat  neigte 
er  flu  ber  Sßartei,  bie  ju  ben  SBaffen  rief ;  ob  e§  bem  Ä'aifer  unb 
©arfjfen  ober  ben  28eftmäd)ten  galt,  mar  ilnn  an  fid)  gleid).  2öie 
lebhaft  fmtte  er  beim  beginn  be3  polnifdjen  (£rbfolgefrieg8  ben 
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&nf$ttt&  an  granfreicf)  empfohlen;  als  aber  ba3  ©egentfjeil  be* 
fdjloffen  würbe,  feinte  er  inbrünftig  einen  großen  Ärieg  mit  ben 
granjofen  herbei,  um  im  Kampfe  gegen  fie  neue  Sorbeeren  $u 
fammeln.  @r  hat  wof)l,  wie  auch  anbere  ©enerale,  bei  mistigen 
Gelegenheiten  ein  politifdjeS  ©utachten  abgeben  muffen,  bie  @nfc 
{Reibung  behielt  fid)  aber  ber  Äönig  atiein  beoor. 

freilich,  wer  fann  ermeffen,  melden  Gnnflufe  ber  beftänbige 
oertraute  Ilmgang  auf  ben  feiinenben  ©ebanfen  ausübt,  ob  nicht 
bie  $ahn,  bie  ber  gufj  fcheinbar  freiwillig  betritt,  unö  unbewußt 
idjon  üon  anberen  oorgejeic^net  morben  ift?  ?lber  auch  biefe 
geheimniöbolle  SBechfelmirfung  hat  bei  feften  ©eiftern  itjrc 
©d)ranfen:  fie  fann  fid)  in  ooller  $fraft  nur  betätigen,  Wo  baä 
gemeinfame  ©trebcn  ju  bemfelben  Siele  au3  ber  gleiten  fittlichen 
3öur^el  Ijeroormäc^ft.  SEÖar  bie£  bei  bem  greunbeSpaare  ber 
gafl?  3n  ber  Huffaffung  if)re3  $Berf)ältniffe3  ju  ©ott  gingen 
fie  bod)  weit  auöetnanber. 

grtebricf)  SCßilhelm  faf),  wie  ber  erfte  ^otjenjollerfdje  SJurfürft, 
in  ber  £errfchaft  ein  oon  ©ott  öerlieheneS  2lmt.  gür  ade  feine 
Saaten,  ja  für  aUeS,  ma$  in  feinen  ßanben  gefdjal),  füllte  er 
fid)  oor  be§  §öchften  föidjterftuhl  oerantwortlid).  ©r  trug  über* 
fdjtoer  an  biefer  Saft.  3hm  erfdjicn  ber  SSeltenlenfer  in  bem 
altteftamentartfdjen,  puritanifdjen  2id)te;  aud)  fein  ©ort  mar  ber 
rädjcnbe  Sehouaf),  ber  bie  ©ünben  ber  Später  an  ben  Äinbern 
unb  $inbe$fmbern  t)eimfud)t.  3mmer  mieber  befaßt  er  ben 
$rebigem,  if)re  3uf)örer  in  ber  gurcfjt  beö  £errn  ju  untermeifen. 
$on  früh  an  t;atte  er  fid)  in  bie  Betrachtung  ber  göttlichen 
$inge  oerfenft  unb  fie  nach  feinem  auf  bie  Zfyat  gerichteten 
©inne  aufgelegt.  Site  bei  Xafel  einmal  ber  begriff  ber  ©ünbe 
wiber  ben  ^eiftgen  ©eift  erörtert  mürbe,  brach  ber  3wan$ig* 
jährige  in  bie  Söorte  au$:  „§uren,  ba£  ift  bie  fd)limmfte 
©ünbe!"  §ludj  in  ben  gewöhnlichen  Vergnügungen  ber  Vor* 
nehmen  witterte  er  be3  Teufels  gangftrirfc.  5)ie  ©djaufpiele 
unb  3Jto3feraben  oerbammte  er  als  „$empel  be$  ©atanaS"; 
felbft  feine  liebften  greuben,  im  Greife  froher  Qetyx  ju  ftfcen 
unb  bem  SBeibwerf  obzuliegen,  waren  ihm  nicht  unfcerbächttg. 
©r  hätte  wohl  Suft  jum  „faufen",  aufwerte  er  ju  bem  jüngeren 
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grancfe,  aber  er  tt)ate  e$  nicht,  roeil  in  ©otteS  Söort  ftünbe, 
ba&  eä  ©ünbe  märe,  ©ein  natürlicher  <5inn  braute  tr)n  über 
foldje  ©frupel  ^inioeg,  aber  fein  ©emiffen  fdjlug  if)m  oft,  unb 
mar  e$  auch  nur,  weil  er  feine  3ttorgenanbacfjt  oorjeitig  ab- 
gebrochen hatte.  „®ott  verlangt  {ehr  Diel  tion  un8\  feufete  er, 
roenn  er  feinen  SluSmeg  auö  bem  für  ic)n  noch  ungelöften 
Dilemma  gmifchen  Söeltfreube  unb  Sßeltabfehr  fanb.  3n  biefem 
ftrengen  ^roteftanten  ftecfte  bodj  etroa$  oon  fatf)o!ifct)er  Söerf* 
heiligfeit.  9Jftt  ©chroermutf)  flaute  er  auf  ben  fchrecfbaren 
Slbftanb  jmifchen  feinem  können  unb  Hüffen  unb  prieö  bie 
glücflich,  beren  Äampf  ber  Stob  beenbet  hatte.  „$a$  Söefte  ift, 
man  mu&  fterben",  fdjrieb  er  in  ber  S3oflfraft  feiner  3af)re. 
„SBohl  bem,  ber  bar  am  erften  ftirbet  unb  bei  ©ort  fommet, 
ber  ift  am  glücffetigften,  benn  auf  biefer  2Belt  lauter  nicht«  ift 
als  Xhorheit."  ©o  fehr  er  auch  bie  Sefjre  ber  Sßräbeftination 
anfeinbete,  weit  er  baburch  bie  SSerantroortlichfeit  ber  Ütfenfchen 
für  ihre  Xhaten  aufgehoben  glaubte,  er  lebte  fich  felbft  unberou&t 
in  ihr.  (Sin  ©djiff,  meinte  er,  führe  gefchtoinber,  ba$  anbere 
langfamer,  enblich  fämen  beibe  in  ben  £afen;  roaS  ihm  auch 
jufttefee,  märe  nach  &em  9Ratt)fd)luffc  beä  ©ct)öpfer§,  gegen  ©otteS 
SBillen  tiefte  fich  nichts  thun.  ©erabe  biefe  ,3uDerfi<ht  tröftete 
ihn  in  trüben  ©tunben:  ©ott  öerliefje  ihn  nicht,  fonft  hatte  er 
ihm  roiber  Sßerbienft  unb  Sßürbigfeit  nicht  fo  oft  unb  fo  munber* 
bar  geholfen. 

Sßie  fern  lag  bem  gürften  Seopolb  biefeö  unabläifige  fingen 
mit  ©ott  unb  bie  barauS  entfproffene  ©laubenSgeroi&hcit.  Sticht, 
ba6  er  fich  tcligiöS  inbifferent  gezeigt  hatte;  er  hat  oiele  ftircljen 
erbaut  unb  bie  ©otteäbienfte  befucht,  menn  auch  itic^t  fo  fleißig, 
mie  fein  frommer  greunb  eS  münfehte.  9lber  ba$  ©ebet,  ba8 
er  angeblich  Dor  oer  ^effelsborjer  ©djlacht  gebrochen  haben  fott, 
fpiegelt  beer)  feine  thatfächliche  ©tettung  jur  ©ottheit  roieber: 
er  hatte  fein  lebenbigeS,  ununterbrochenes  Verhältnis  ju  ihr. 
ÜHit  religiöfen  fragen,  bie  für  bie  meiften  feiner  geitgenoffen 
in  S)eutfd)lanb  noch  oe«  Hauptinhalt  beS  geiftigen  Sebent  bilbeten, 
hat  er  fich  ^oht  niemals  ernfter  befd)äftigt.  2)a§  gerbfter  9lrcf)iü 
bewahrt  freilich  ein  eingefjenbeS  SSefenntniS  in  beS  gürfteu  tarnen, 
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ba&  bic  ßiebe  unb  nidjt  bie  gurd)t  ©otteS  ber  3nf)alt  unfereS 
©laubenS  fein  müfjte;  eine  Prüfung  ergab  aber,  bafj  biefed 
©djriftftücf  Don  ber  gürftin  Slnna  Suife  oerfafjt  unb  Don  ttyrem 
©emafjf  nur  abgetrieben  morben  ift,  um  einen  Sßrebiger  guredjt* 
jufoeifen,  ber  mit  Deutlichen  ©eitenblicfen  nad)  bem  fürftlid)en 
&irdjenftuf)te  ben  Langel  an  ©otteSfurdjt  beflagt  t)atte.  3)er 
^Begriff  ber  @f)re,  nidjt  bie  SSeran  tto  ort  Helfet  t  oor  ©Ott  leitete 
bie  ^anblungen  beö  dürften,  ©o  f)od)  griebridj  Söüljelm  bie 
@t)re  fteflte,  er  fd)ä{jte  fic  boef)  nidjt,  toie  Seopolb,  „ber  ©elig* 
feit  gleich".  $)em  Könige  mar  ba3  (Sf)riftentljum  ein  £erjen3* 
bebürfniS,  ßeopolb  efjrte  e$,  bamit  tfmt  gfeidjfam  ©Ott  mof)I* 
gefinnt  bliebe,  unb  tocgen  ber  (Stntoirfung  auf  bie  Untertanen, 
©idj  felbft  behielt  er  mit  ben  meiften  gürften  fetner  Qtit  eine 
befonbere  9J?oraf  oor,  für  meltfje  bie  ©ebote,  Dorjüglid)  baS 
fedjgte,  nidjt  gefcfjrieben  roaren. 

9J?ufete  nidjt  biefe  geiftige  $8erfd)iebenljeit  ber  beiben  gürften 
burd)  trjre  toeltlidje  ©teUung  nodj  oergröjjert  merben?  $)er  eine 
ber  $önig  eineö  maffengetoaltigen,  üorftre6enben  ©taateS,  ber 
anbere  ein  fleiner  Territorialem. 

S)a3  2)effautfrfie  Sanb  mar  nidjt  einmal  fo  gro&  mic  ba§ 
heutige  gürftentfyum  ©djmarjburg^onberöfjaufen  unb  fjatte  nur 
ein  drittel  Don  beffen  53et>ölferung.  9ludj  bie  bebeutenbften 
abminiftratiüen  Reformen  in  biefem  minjigen  ©ebiete  Ratten 
fieopolb'ö  tarnen  faum  unfterblid)  gemacht;  nur  ber  SBirffamfeit 
für  Sßreufcen  oerbanft  er  feinen  9Ruf.  Oft  unb  nidjt  unberedjtigt 
ift  bem  gürften  oorgemorfen  morben,  bafe  er  fidj  mit  allen, 
fogar  unlauteren  Mitteln  jum  9lüeinbefi£er  in  feinem  Territorium 
gemalt  ()at;  aber  man  barf  barüber  nidjt  bergeffen,  bafe  bainatö, 
bei  fo  engen  $8erf)ä!tniffen,  ein  gürft,  ber  mef)r  fein  moHte  als 
ber  üornetjmfte  ©ro&grunbbefifcer  feineö  SanbtfjenS,  nur  in  foterjer 
gorm  §ur  magren  §crrfct)aft  gelangen  fonnte.  gür  bie  3bee  beä 
©taateS  mar  in  biefen  fleinen  mittela(terltcr)en  ©ebilben  fein  SRaum. 

$lud)  Sßreufjen  gehörte  nod)  nidjt  $u  ben  ©rofjmädjten,  aber 
feine  fjiftorifdje  (Sntmirflung,  bie  meiten  Territorien  amifdjen  ber 
9J?cmeI  unb  9D?aa3,  bie  fetjr  abmetdjenben  ftaatlidjen  unb  roirtfj* 
fdjaftlitfjen  SBebingungen  ber  einzelnen  Öanbe  nnb  bie  SluSfidjten 
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auf  neue  ©Werbungen  fiettten  ben  ^otjenjotlern  ^ötjcre  Aufgaben, 
©ie  empfingen  oon  ben  fingen  felbft  einen  SmpulS,  ihre  %tm* 
torien  ju  einem  mobernen  ©taate  umjufchaffen. 

2öie  fönnte  man  ben  Unterfdjieb  in  ben  ^enbenjen  beS 
SehetrfcherS  foldjer  Sänber  unb  eines  f (einen  feubalen  territorial 
Ijerrn  fd)neller  ct)araherifircnr  als  burch  bie  ^otfadjen,  bafe 
griebrid)  Söilhelm  feine  ©chatullgüter  ben  ©taatSbomänen 
einoerleibte,  roäf)renb  ber  gürft  baS  ganje  Anhalt*$)effan  in  fein 
§auSgut  oermanbelte,  ober  bog  ber  Äönig  ftd)  unb  feine  An- 
gehörigen ber  Accife  unterteilte,  ©eiftlic^e  unb  ©djulmeifter 
baoon  befreite,  Seopolb  aber  feine  gamtlie  unb  fonft  niemanb 
oon  biefer  Auflage  entbanb. 

SBie  ganj  anberS  mufeten  fiel)  aud)  bie  Beziehungen  ber 
beiben  SanbeSherren  ju  ihren  Beamten  unb  Untertanen  bar- 
fteUen.  $)er  fouüeräne  Sßatrimonialherr  beS  flehten  3>effau  fannte 
nur  if)m  perfönlidj  oerpflidjtete  Liener  unb  ma6  ityntn  nach 
feinem  prtoaten  Sntereffe  unb  ©utbünfen  2ofm  unb  ©träfe  ju. 
©o  lange  eS  ohne  ©djaben  anging,  oerfchlofe  er  fich  gerne  ben 
berechtigten  Anfprüdjen  feiner  Liener  auf  Beförberung,  er  tabelte 
toohl  gar  „bie  unjeitige  Ambition"  eines  SütonneS,  nicht  länget 
^mnbejunge  fein  ju  moQen. 

©in  Verhältnis  jo  perfönlicher  Statur  mar  in  einem  größeren 
©taate  oon  oornherein  unmöglich ;  aber  mie  eS  fich  im  einzelnen 
anberS  geftaltete,  hing  boch  roefentlich  com  SanbeSherrn  o&-  $a 
mar  eS  gleich  beim  Regierungsantritt  griebricf)  SBilhelm'S  auf* 
gefallen,  ba&  er  feine  TOnifter  nicht  oon  neuem  üereibigte:  ihr 
$ienfteib  foüte  nicht  ber  4$erfon,  fonbern  bem  abftraften,  un* 
fterblichen  Äönige  geleiftet  fein.  Sticht  ihm,  fonbern  ©Ott  foHten 
alle  Liener  unb  Untertanen  für  ihre  % haten  oeiantmortlich  fein ; 
er  felbft  betrachtete  fich  nur  ölS  ein  Söerfjeug  in*  ber  §anb  beS 
$errn.  2Ber  ein  Verbrechen  beging,  hötte  ©Ott  beleibigt  unb 
müftte  nach  beffen  unoeränberlichem,  unbeugiamem  ©efefce  beftraft 
merben;  als  &t)xi\t  mollte  it)m  ber  Äönig  beleihen,  aber  bie 
©tTafe  fönnte  er  nicht  erlaffen,  moHte  er  nicht  bie  Rache  ©otteS 
auf  fich  unb  fein  Sanb  hwabbefchmören.  Auch  ©rfüdnng 
feiner  eigenen  ©ebote  far)  er  mohl  als  religiöfe  Pflicht  feiner 
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Liener  an;  ben  Obriften  eines  fdjledjt  befundenen  ^Regiments 
fcrjatt  er,  gottlob  im  $)ienfte  get)anbelt  ju  fjaben. 

$lu8  btefem  ©efütjle  ber  gemeinfamen  SBerantroortlidjfett  ent* 
fprang  aber  audj  bie  Sßfltdjt,  treue  Beamte  §u  belohnen  unb 
toorjügtid)  iljnen  ©dE)iifc  gegen  Sebermann,  of)nc  Slnfefjen  ber 
Sßerfon,  ju  gewähren.  Sftiemanb  —  ba3  war  beä  ÄönigS  ©runb* 
fafc  oom  erflen  $age  fetner  Regierung  an  —  fottte,  nne  unter 
feinem  SBater,  ungerjört  oerurtfjeilt  roerben.  2Bie  oft  fyielt  er 
bem  gärften  üor,  ber  mit  ben  2ftagbeburger  93ef)örben  beinahe 
immer  auf  StnegSfufe  ftanb,  ba&  bie  föniglidjen  Beamten  pfCicrjt* 
unb  inftruftion8mä&ig  gerjanbelt  t)ätten  ober  locnigftenS  nietyt 
olme  Unterfudjung  jurec^tgemiefen  roerben  fönnten.  2In  feine 
©taatSraifon  buvfte  ifnn  aud)  ßeooolb  nid)t  taften.  Site  ber 
gürft  in  einem  erbitterten  ©treite  mit  ©rumbfom  ben  Äönig  in 
baS  Dilemma  brängen  mollte,  entmeber  ben  ÜKinifter  ju  ent* 
laffen  ober  mit  bem  greunbe  ju  brechen,  erffärte  it)m  griebrid) 
SCBilrjelm,  er  merbe  ©rumbfom  niemals  wegjagen,  barauf  liebe 
er  MeS  anfommen.  „$>enn",  fügte  er  f)ingu,  „menn  3)aS  foüte 
angeben,  fo  mürbe  eins  nad)  bem  anbern  jo  fortgefefct  merben 
unb  bann  enbltd)  bie  9tetl)e  an  mir  fommen.  3Ufo  idj  meine 
Officier  unb  Liener  fouteniren  muß.  moferne  tdj  mir  felber 
fouteniren  miß". 

$lm  meiften  gab  er  bem  gürften  in  militärifcr)en  fingen 
nacb,.  $)ie  $)effautfd)en  Sßrinjen  mürben  fdjneüer  beförbert  als 
bie  eigenen  ©örjnc  beS  SlönigS.  ©ennoeb,  mar  felbft  auf  biefem 
©ebiete  Seopolb'S  gürmort  nicf)t  ftarf  genug,  bie  als  geredjt  er* 
fannte  Orbnung  ju  burctjbrcajen.  ©djon  als  Äronprinj  tjatte 
it)m  griebrid)  abgefdjlagen,  baS  ?loancement  eines  ©cneralmajorS 
ju  empfehlen,  meil  fonft  fieben  ältere  ^urüdgefe^t  mürben.  5lud) 
für  bie  ^ringen»  foüte  eS  feine  anberen  ©efejje  unb  Sftedjte  geben, 
als  für  bie  gemöfmltdjen  Offiziere.  9Bie  merfmürbig  tritt  über* 
fyaupt  t)ier  ber  ©egenfafr  $roifd)en  griebricr)  2Btlt)elm  unb  bem 
£)effauer  in  Srjeorie  unb  $rarjd  Ijeroor.  2Bäf)renb  Seopolb  auf 
milbe  93et)anblung  ber  ©olbaten  brang  unb  baburef)  aud)  im 
gemeinen  Spanne  baS  (£t)raefül)l  meefen  moüte,  fonnte  fidj  ber 
Äönig  nicfjt  genug  oermunbem,  bafe  bie  tjannouerifdjen  ©olbaten 
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ohne  Sßrügel  ihre  ^ßfCic^t  traten.  Slber  roenn  ihn  feine  leicht  et* 
regte  2öutf)  fortrtfs,  mar  nicmanb  gegen  SDtonnfchaft  unb  Offiziere 
härter  als  fieopolb;  bann  mahnte  ihn  griebrtct)  Söityelm,  bie 
Ambition  ber  Untergebenen  $u  fronen  unb  fid)  mit  {einen  „armen 
Officieren"  in  Sicht  $u  nehmen,  bie  nur  um  ber  @t)re  miflen 
bientcn. 

SBem  entginge  freilich,  roie  oft  griebrid)  SSilhelm  in  feiner 
befpotifd)en  $lrt  fid)  felbft  untreu  geroorben  ift?  Sluch  er  ftat 
roie  ein  mittelalterlicher  $atrimonialherr  gefchaltet,  Seute  oon 
$efifcungen,  bie  ihm  anftanben,  mit  ©eroalt  oerbrängt,  im  Säf)* 
jorn  feine  5kbienten  häufig  mi&hanbelt  unb  feinen  fjarten  (£igen* 
nullen  an  ©tatt  be3  föechtä  gefegt.  3Bo  er  bjnfam,  gitterten  auch 
bie  beften  ^Beamten  unb  Untertanen.  SßaS  foü*  noch  befonberS 
an  bie  getoaltfamen  Werbungen  unb  bie  großen  9lufmenbungen 
für  SRiefenfolbaten  erinnert  tocrben ;  aud)  roenn  bie  Übertreibungen 
abgejogen  roerben,  bleibt  bocf)  beä  ^»äfelichen  überotel. 

$)ie  3üge  einer  entfdjnrinbenben  unb  einer  erft  anbredjenben 
©poche  bilben  ben  ^arafter  griebricf)  SMfjelm'S.  —  TOt  töran* 
nifdjer  ©etoaltfamfeit  oerfügte  er  über  ßeib,  Seben  unb  ©ut  ber 
Untertanen,  feinem  ©taate  unb  feiner  gamilie  roollte  er  für  alle 
3eit  eine  nnüeränberlidje  ©ahn  oorjeidmen,  mit  Ingrimm  oer* 
folgte  er  ben  ihm  fremben  ©eift  ber  neuen  (Generation.  $lber 
echte  grömmigfeit  unb  tiefe«  Pflichtgefühl  gaben  feinen  3been 
unb  öeftrebungen  einen  grofeen  fittlid)en  Snfyalt  unb  leiteten  ilm 
oon  bem  ©runbfafcc  aller  bamaligen  dürften  l'Etat  c'est  moi 
äu  ber  erhabenen  Sluffaffung  be$  ^errfdjerä  als  beS  erften  ©taatS* 
bienerS  trüber,  genelon  für  fein  granfreidj  oergeblid) 

erfefmte,  ba$  oernrirf  lichte  ber  als  Barbar  gefchmä()te  Stönig:  in 
Preu&en  foflten  nicht  alle  einem,  fonbern  einer  allen  bienen. 
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ju  9knb  6  unb  7  ber  @efd)tci)te  ber  Segrünbung  be«  3>eutfd>en  föeidjeS 

burd>  SBilfjelm  I. 

<$einri<$  u.  $n6ef. 

1.  SDte  $erantmortlid)feit  be$  !öunbeäf anders. 

(«gl.  6,  90.) 

2Iu$  ber  ÜieidjStagSoerljanblung  ^atte  ftd)  fd^Itefelid^  ba$ 
©rgebniS  fjerauSgeftellt,  baß  ber  ©unbekannter  burd)  bie  ©egen* 
jeid)nung  einer  Sßräfibialoerorbnung  tticfjt  eine  geridjtlid)  oerfolg* 
bare,  fonbern  nur  eine  moraltfrfje  ober  t)iftorifd)e  SBerantroortlidj* 
feit  übernahm.  Aber  biefe  nur  moralifdje  $erantroortlid)feit  t)atte 
fofort  feJ>r  praftifd^e  Solgen.  $)er  $erfaffung<3entnmrf  t)atte  ftd) 
ben  ©unbcSfanjler  gebadjt  al$  preußtfctjen  s$räftbialgefanbten  §um 
93unbe3ratf),  ber  Dom  öreufeifdjen  Sttinifter  ber  auswärtigen  An- 
gelegenheiten feine  Snftruftionen  ju  ermatten  tjarte,  mie  öormalS 
ber  öfterretd)ifdt)e  ^räfibialgefanbte  sum  SöunbeStage  bon  bem 
(gtaatSfanaler  in  Sßien.  ©eine  ©egen^eid^nung  mar  gebadjt  als 
^Beglaubigung  ber  formellen  SBerfaffungSmäjjigfeit  ber  Anorbnungen 
be3  Sßräfibiumä.  ÜDftt  ber  aud)  nur  moralifrfjen  SBeranttttortlict)* 
feit  be3  üöunbeöfanjlerS  mar  biefe  Auffaffung  unvereinbar,  benn 
ein  nad)  Snftruftionen  fjanbelnber  ^Beamter  tonnte  für  ben  Snfjalt 
biefer  Snftruftionen  nidjt  oerantroortlid)  gemalt  werben.  (So 
mar  benn  ba3  prcujjifdjc  ©taatSminiftertum  einftimmig  bcr  An^ 
fic^t,  bafe  nad)  bem  5kfd)luf?  be3  9ieid)3tag3  nur  ber  Sftinifter 
ber  auswärtigen  Angelegenheiten  SBunbe^fan^ler  fein  fönue.  Sine 
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lueüeie  ^olfte  mar  bic  ©eftottung  ber  bem  2 
übctroiefcnen  SBermaltungSämeige:  Soften,  STelegraj: 
&tat&,  harten*  unb  9ted)nung$mefen,  #on 
toermattung.    ©3  tjatte  oorgef djroebt ,  bafj  bie 
$Bunbe3ratt)3  biefe  SBermaltnngen  leiten  mürben, 
l"d)üffe  maren  pflegten,  unb  eine  fotIegialifd)e  $ 
©ejä)äfte  mar  mit  ber  9Serantroort(id)feit  be£ 
mieberum  nidjt  oereinbar.   (5£  blieb  nid)t$  ü6ri 
mufete  bem  iöunbeSfanjIer  suftefjen. 

2.  @uropäi}cr)e  9lner£ennung  ber  $Bui 

(Sgl.  6,  227.  228.) 

21m  12.  Sfoguft  1867  mürbe  bog  öunbeäfan- 
für  bie  bem  SöunbeSf analer  o61iegenbe  $8ermoltu 
fid)tigung  ber  if)m  burd)  bic  $erfoffung  51t gel 
fiänbe,  unb  SRuboIf  $)eI6rütf  ^um  ^ßräfibenten 
befteßt.  (£tne  ber  erften  äu&enmgcn  ttjrer  Xf)ät 
ber  ©nfüfjrung  be3  SSunbeä  in  ben  internati 
Söenige  Soeben  nad)  $erfünbung  ber  58erfaff 
auswärtigen  Regierungen  bo3  (sumbof  be3  SBui 
öerfeljr,  bie  S3unbe3flagge,  jur  ftcnntniS  gc6ra 
bie  (Srroartung  au3gciurorf)en ,  bof3  ben  untet 
fafnrenben  Äauffat)rteifcr)tffen  biejenigen  Redete 
mürben,  bie  ben  Äauf fafjrtcifdjiffen  ber  eintüte 
bisher  eingeräumt  maren  ober  oon  benfelben 
beftef)enben  £onbe(^  unb  <2c^ifffof)rtaoerträge  bei 
fonnten.  SKod)  oor  bem  ©d)Ut&  beS  SaljreS  {; 
©eeftoaten  ©uropaS,  fomte  Söraftlien  unb  bie  $ei 
ton  9(merifa  bie  SInerfennung  ber  53unbe3flagc 
93unbe3präfibium  ermarteten  Üföirfung  erflärt. 

3.  $>er  2öürttembergi)"d)e  ft'ricgSmini1 

D.  §arbegg. 

(£8  gef)t  mir  folgenbc  3«W)rift  311: 
9tod)  bem  genüge  1866  reichte  ber  bau 
©eneralftabe  ü.  ©udom  Sr.  Sftajeftat  bem  Ät 
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o.  ©t>6cl, 


23erict)t  ein.  5Uö  ber  $rieg$minifter  ®eneraUteutenant  ö.  §arbegg 
fjieuon  Äenntni«  erhielt,  fteüte  er  ©urfom  jur  Sftebe,  wie  er  e£ 
magen  fönne,  ofjnc  fein  $omriffen  eine  berartige  ©ngabe  bem 
Äönig  bireft  üorjulegcn,  unb  fragte  il)n,  mer  tfjn  fjieju  tteranlajjt 
fyabe.  ©urfom  antmortete  ausroeidjenb  unb  nannte  erft,  als  tt>m 
ber  $rieg3minifter  mit  ber  Einleitung  eine«  friegSredjtlicrjen  $cr* 
fahren«  brof)te,  bie  s$erfon  beS  Äönig«. 

©eneral  t).  §arbegg  begab  fict)  fofort  311m  Äöntg,  nntrbe 
hierüber  üorfteUig  unb  bat  ©e.  SWajeftät,  roenn  er,  wie  e3  ben 
Slnfcfjein  f)abe,  nid)t  mefjr  ba3  9lflerf)ödjfte  SSertrauen  befifce,  um 
feine  ©nttjebung  Dom  üftinifterfcoften.  £er  ftünig  üerftdjcrte 
§arbegg,  baß  bteö  in  feiner  SSetfe  autreffe,  unb  bemog  ifm,  in 
feiner  ©teHmtg  &u  verbleiben. 

jpäter  §arbegg  bem  $Önig  ba«  Don  ifjm  bearbeitete 
neue  2Sef)rgcfc($  üorfegte,  liefe  festerer  fjinter  bem  dürfen  beä 
StttnifterS  btefen  ©nttuurf  burd)  <Sudom  begutachten. 

£ie$  üeranla&tc  §arbegg,  nunmehr  feine  fdjon  einmal  ge* 
fteüte  Sitte  um  ©ntlaffung  beim  Äöntg  ju  mieberfyolen,  unb 
mürbe  ifjm  biefelbe  aud)  geroäf)rt.  $)ie  Drbre  l)atte  ctroa  folgenben 
SBorttaut: 

,,©e.  SRajeftät  ber  ftönig  ^aben  vermöge  5(üerl)öd)fter 
ßntfd)licfmng  öom  .  .  .  Styrtf  1867  ben  ÄriegSmintfter  unb 
®enerallieutenant  ü.  §arbegg  feiner  S3itte  gemafe  üon  ber 
SBcmmttung  bcS  ftriegSminiftertum«  gnäbigft  ju  enttjeben  gerutjt 
unb  in  ben  SKuljeftanb  Oerfefct." 

3d)  bemerfe  fjiebei,  bafc  an  ü.  £arbegg,  roäfjrenb  er  üttinifter 
mar,  uern  bem  bamaligen  ©eneralabjutanten  grfjrn.  ö.  ©fcifcemberg 
ba«  Slnfinnen  geftettt  mürbe,  er  mödjte  bod)  festerem  üon  ben 
bem  ftönig  ju  unterbreitenben  SBorfdjlägen  Dörfer  ftenntnte  geben, 
bamit  er  SDfajeftät  barüber  informtren  fönne.  §arbegg  roie«  biefe 
3umutf)ung  auf  ba«  (£ntfd)iebenftc  fdjroff  jurüd,  ba  er  ate 
üttinifter  nur  bireft  mit  ®r.  3)?ajeftät  §u  üerfefjren  gefonnen  fei. 

©cfjlicfjlid)  mörijte  id)  nod)  anfügen,  bafj,  menn  «Sutforo  in 
feinen  9ttcmoiren  —  bie  id)  übrigen«  nid)t  fenne  —  ben  ®eneraf 
n.  §arbegg  für  bie  militärifdjen  äNt&erfoIgc  ber  SBürttemberger 


Digitized  by 


sJieue  UKittljeilungen  unb  (Erläuterungen  ic. 


41 


im  gelbjug  1866  üerantroortlicf)  madjen  null,  bieä  jum  $cmbeften 
fef)r  ungerechtfertigt  erfdjeinen  bürfte. 

2>ie  toürttembergifcfyc  2)itrifton  operirte  nid^t  felbftänbig, 
fonbern  ftaub  unter  bem  SBefeljI  be£  ^rinjen  2Ueranber.  $a& 
bie  5tu3bitbung  ber  nntrttembergifcfjen  Gruppen,  bereu  Söefoaffnung, 
forme  bte  ©dm  fang  t^rer  Unterführer  ber  bamaligen  preufeifcfyen 
9)toinarmee  in  fetner  Söeife  ebenbürtig  mar,  ift  ja  eine  befannte 
£t)atfad)e;  bie  <Sd)ulb  hieran  aber  einem  ätfanne  jur  Saft  legen 
ju  motten,  ber  erft  mentge  Monate  oor  $lu3brud)  be3  StriegeS 
5um  ftriegSminifter  ernannt  würbe,  ift  wof)(  faum  angängig. 

£>iefe  Zotigen  ftüfcen  fid)  auf  münblid)e  äftittheilungen  meinet 
im  3at)re  1877  oerftorbenen  $ater£. 

Cberftlieutenant  ^arbegg.1) 

4.  gricbenSpolttif  be3  ©rafen  ©euft. 

.$err  Äonftanttn  SRößler2),  ber  meine  9lnftd)t  über  9cap ofeon'3 
SSiberftreben  gegen  atte  friegerifdjen  Xenbenjen  ttjeilt,  alfo  aud) 
nid)t  an  feine  gro&e  &TiegSüerfd>wörung  mit  Öfterreid)  unb 
Italien  gegen  SßreuBen  im  3al)re  1869  glaubt,  bleibt  boct)  bei 
ber  Sluffaffung  ber  SBiener  $o(ttif,  bajj  ©raf  ©euft  red)t  eigeut* 
(ich  jur  9F?ac§e  für  1866  an  bic  ©ptfte  be3  auswärtigen  $lmte3 
berufen  Worben  jjet  unb  ba3  franjöfifdje  5Iufbraufen  1870  nur 
be£t)alb,  ganj  ähnlich  tute  %fyex$,  getabelt  fyahz,  weil  nad)  bem 
SBerjidjte  §o(jen$ottern§   ber  Striegßüorwanb  t)öd)ft  ungefdjitft 


')  3d)  bemerfe  f)ieju ,  baß  in  ©udom'S  fiebenSerinnerungen  jroar  eine 
3eile  mit  einem  ungünstigen  Urttjeil  über  bie  ^üljrung  ber  nnirttembergifdjen 
35ioifton  bei  £aubers$8ifd|of3t)eim  üorfotmnt,  an  feiner  ©teile  aber  bte 
<Sdjulb  ber  mangelhaften  Drganifation  be§  bortigen  Jpeerroefen§  bem 
SRinifter  b.  $arbegg,  fonbern  ftetS  bem  (Henb  ber  alten  SSunbeSfriegS* 
oerfaffung  jur  Saft  gelegt  wirb. 

2Ba8  in  ber  oom  Könige  befohlenen  ©efdjidjte  beS  unglücflidjen  &elb= 
jug§  6ucfon>  über  bte  einjelnen  Setheiligten  gefagt  fyat,  ift  mir  ebenfo 
unbefannt,  ttrie  bem  £>errn  Cberftlieutenant. 

$afe  §err  Sflinifter  o.  §arbegg  jiDeimal,  rafd)  nadjeinanber,  oon  bem 
Äönige  feine  (Sntlaffung  erbeten  hat,  ift  §errn  ö.  Sucfow  unb  ebenfo  mir 
unbefannt  geblieben.  0.  ©i)bel. 

8)  $reufeifd)e  Jahrbücher  79,  114  ff. 
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gewählt  unb  ber  Soöbrud)  bei  CfterreidjS  militarifcher  Unfertig- 
fett  in  thörichtcm  (Sifer  übereilt  roorben  fei.  SBei  flügerem  Sßer* 
fahren  granfretcf)3  tt)ärc  öeuft  fcf)on  mitgegangen. 

®egen  meine,  fnebon  grünblich  abmeidjenbe,  jebodj  überall 
urfunblicf)  erhärtete  Sarftellung,  bafj  93euft  Haltung  ber 
©elbftänbigfeit  ÖfterretdjS  bie  gortbauer  be£  ©leichgetmchtS 
jroifcfjen  Greußen  unb  granfreid)  gemünfd)t  unb  beSfjalb  ftetS 
auf  93eroaf)rung  beS  griebenS  gearbeitet  ^abe  —  fjtegegen  menbet 
£err  SRö&ler  §unärf)ft  ein,  bog  icf)  bie  entfprechenben  Sujjerungen 
be3  ®rafen  $8ifctl)um  uon  ©cfftäbt,  eines  oertrauten  Agenten 
SBeuft'S,  für  bie  äuoerläffigfte  Cuelle  gehalten  tjabe.  Üttan  brauet 
nid)t  §u  bezweifeln,  fagt  er,  bafe  öeuft  foldje  Äußerungen  felbft 
gegen  oertraute  Agenten  gelegentlich  §at  fallen  laffen.  <&o  etroaS 
fpridjt  man  U)of)l,  fährt  er  fort,  um  fidj  bie  möglichen  folgen 
einer  5lftion  allfeitig  flar  ^u  machen,  ober  man  toill  aud) 
$äufcf)ungen  in  bie  2£clt  fefcen,  inbem  man  bie  eignen  SBer- 
trauten  täufcf)t.  Nun  mof)l,  id)  bin  fein  fo  fachoerftänbiger 
gad)mann  in  biplomatifchen  ßunftgriffen,  mie  iperr  Sftöfjler:  aber 
inbem  icf)  it)m  tjienact)  bie  3tföglid)feit  folcfjer  Singe  nicht  beftreite, 
fcf)eint  e£  mir  bod),  bafe  für  ihre  33irflicl)feit  im  einzelnen  gall 
ber  Söefjauptenbe  Setueije  beizubringen  verpflichtet  ift.  Sarin 
aber,  fürchte  icf),  ift  e£  bei  £emt  Nöfjler  fchroadj  beftellt.  Sdj 
bcforge,  er  fjat  feinen  anbern  ÖeroeiS  für  s#ifctf)um'3  Xäufdjung, 
als  bie  eigene  fcfjon  oorljanbene,  ebenfalls  beroeiSlofe  Meinung 
Uon  Seuft'S  5lriegSluft.    ^ct)  n>iü  bie*  in  Äür^e  barlegen. 

3»näd)ft  bemerfe  icf);  bafe  in  meiner  Sarftellung  nic^t  auf 
58i^tf)umJö  Lebensarten,  fonbern  auf  bie  tf)m  oon  93euft  auf* 
getragenen  amtlichen  «ftanblungen  ober  Snftruftioncn  öe^ug  ge= 
nommen  mirb.  $113  Napoleon  1869  mit  bem  ^lanc  ber  offen* 
fioen  ^ripleallianj  gegen  Greußen  hetoortritt,  üertuanbelt  Vifc* 
tf)um  benfelben,  feiner  <2ad)e  geroi&,  ohne  erft  bei  Söeuft  anftx* 
fragen,  in  ben  s$orfcf)lag  eines  SSertheibigungSbunbeS,  unter  Vor- 
behalt uon  CfterreidjS  Neutralität  im  galle  eines  franzöfifd)5 
preuBifcl)en  äriegö.  Ser  23otfcf)after  gürft  Metternich  beftätigt 
bieS,  Seuft  unb  ftaifer  gran^  Sofeph  genehmigen  e$,  unb  fd)liefc 
lieh  lehnt  eben  bcSfjalb  Napoleon  bie  Unterzeichnung  beS  $rieg& 


Digitized  by  Google 


9?eue  Sttittfjeifungen  unb  Erläuterungen  jc. 


43 


bunbeS  ab.  Sief)t  baS  aus  tute  ein  fleineS  Sügenfpiel,  um 
93euft'S  ^riegötuft  unter  griebenSphrafen  ju  oerftetfen? 

$lber  noch  mehr.  SSeun  jtotfc^ett  ber  Stimmung  uno  Haftung, 
ber  6eiben  Männer,  93euft'S  unb  $Bi$tf)um'S,  bamalS  eine  ^Berfc^icbem 
t)ett  beftanben  fjot,  fo  tag  fie  nicr)t  borin,  bafj  SBeuft  nad)  $ampf 
trachtete,  $Bifctf)um  aber  griebenSgeftnnung  ju  ^euc^eln  f^atte. 
3>m  ®egentheil!  23et  SBifcthum,  foeben  erft  burd)  SBeuft  in  bcn 
öfterreidjtfchen  $)ienft  nachgezogen  unb  in  ber  Siegel  nur  in 
fpejieEen  btplomatifchen  fragen  6efcf>äfttQt,  lebte  nod)  redt)t  ener- 
gijd)  bie  gegen  Greußen  erbitterte  Erinnerung  an  Sad)fenS  Sd)itf= 
fale  öon  1866,  roäf)renb  öeuft  in  feiner  fjotjen  Liener  SteEung 
bie  SBcrantmortung  für  bie  3u*unft  oer  öfterretct)ifdt)en  ©ejammt* 
monartf)ie  auf  ben  Schultern  trug  unb  neben  ben  fjierauf  gerich- 
teten ©ebanfen  feinen  anbern  SRaum  gab.  Unb  nrie  foEte  er 
bei  CfterreidjS  bamaligen  3uftänben  ettoaS  2lnbereS  als  grieben 
münfdjen?  üftirgenb  roaren  bereite  bie  SSunben  beS  legten  Krieges 
geheilt  ober  feine  Sßerlufte  lieber  erfefct.  2>er  ^tuögteicr)  mit 
Ungarn  mar  gelungen,  aber  nrie  man  auf  biefem  ®runbe  mürbe 
leben  unb  befteljn  fönnen,  mar  eine  grage  ber  3ufunft;  fict)er 
mar,*  bafj  bie  Ungarn  oon  einer  ^erfteEung  ber  Sßräfibialmacht 
CfterreichS  in  $)eutfd)lanb  fcf)lechtcrbingS  ntd)tö  ruiffen  rooflten. 
Sonft  regte  fid)  aEer  Crten  noch  3)ü^e^ach^  snrifchen  ben  Oer* 
Jtf)iebenen  (Stämmen;  ein  großer  firchenpolitifdjer  Streit  ert)i^te 
bie  Gemüter;  bie  ginanjen  lagen  im  Stef^it,  unb  baS  §eer 
madjte  langfam  ben  Übergang  §u  einer  neuen  Organisation  burd). 
Unb  in  Joldjer  Sage  ^ätte  ein  nid)t  blöbfinniger  Staatsmann 
ettuaS  SlnbereS  roünfchen  ober  betreiben  foflen  als  grieben, 
bauemben  grieben  nicf)t  blo&  für  Cftcrreicr),  fonbern  für  Europa? 
Sftufctanb  hat,  um  fich  nach  bem  förimfriege  §u  „fammeln",  ein 
halbes  ÜÄenfchenalter  gebraucht:  ich  weifj  m'r  ^eme  unmahrfchein- 
lidtjere  ^Behauptung  5U  benfen,  als  baß  CJterretct)  ^roei  Saljre 
nach  Sabonm  bereits  Sehn  Jucht  nach  neuen  ÄriegSfjänbeln  gehabt 
hätte.   ®enri&  ift,  ba&  S3euft  fich  nW  m  biefer  Stimmung  befanb. 

3llS  Sßi^thum  im  3af)re  1868  einen  Don  ihm  angeregten 
unb  üon  33euft  genehmigten  SBorJdjfag  auf  aEgemeine  §Ibrüftung 
in  $ariS  mit  bem  äflinifter  9touf)er  üerljanbclte  unb  anheimgab, 
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bafe  Äaifer  Napoleon  ben  Antrag  in  einem  offenen  Briefe  bem 
&ömg  Sßilfjefm  oorlegen  möchte,  erklärte  9iouher  fid)  einoerftanben, 
t)te(t  a6er  sJcapoleon'3  Suftimmmtg  für  ungewiß;  nnb  wenn  ber 
ßaifer,  fragte  barauf  sJtouher,  ben  ©rief  fcf)riebe,  ber  tönig  aber 
ben  SBorfchtag  ablehnte,  nnb  wenn  bann  ber  Ätatfer  bteö  übet 
nähme,  nnb  barauä  ein  SBrucf)  entftänbe,  würbe  in  biefem  galle 
Öfterretcr)  uns  mit  ben  Söaffen  unterftütjen  ?  $8i£thum,  barauf 
nid)t  gefaßt,  antwortete:  Sßtr  befinben  uns  mitten  in  ber  Um* 
geftaltung  unferer  2lrmee;  et)e  fie  fertig  ift,  fann  ich  auf  S^re 
grage  nict)tö  üöeftimmteS  erwibern;  hoffentlich  werben  wir  aber 
im  Sejember  ba$  Qid  erreichen.  9(0  er  bieö  ©efpräet)  bem 
Sfanjler  berichtete,  erhielt  er  umgetjenb  folgenbe  Qäkn: 

„Verehrter  greunb.  ©ie  jagten,  ©ie  möchten  fo  gern  mir 
meine  Arbeit  erleichtern.  Neffen  6in  ich  genn&  imo  werbe  gern 
unb  oft  baöon  Gebrauch  machen.  9lber  jeft  bebenfen  (Sie  Wohl, 
bag  (Sin  unüberlegte^  SBort  mir  bie  mühfame  Arbeit  üon  jwei 
Sahren  umwerfen  fann.  $)er  ®ebanfe  öon  bem  eintritt  in  bie 
Stttion  ift  je&t  abfohlt  falfdt)." 

bann  im  £>erbft  1869  ber  lange  oerhanbeltc  $reibunb 
oon  Napoleon  nicht  oottjogen,  fonbern  auf  unbeftimmte  Qcit  ju 
ben  Elften  gejehrtebeu  worben  war,  hanc  ^ifethum  mit  ben  fran* 
jöfifchen  SJctniftern  noch  einige  nachträgliche  ®efpräcf)e  über  ein« 
gellte  5lnberungen  be3  Wertes  bei  etwaiger  333ieberaufnahme  ber 
söcrtjanblungen.  £)ie  granjofen  regten  an,  ob  nicht  ber  Sßarifcr 
Vertrag  oom  15.  9lpril  1856  51t  erneuern,  unb  ob  nicht  eine 
Öejugnahme  auf  ben  $rager  gvieben  oon  1866  in  bem  ÄHtanj* 
oertrag  angezeigt  fein  follte.  SefctereS  hane>  ^ie  ailf  oec  £ano 
liegt,  bem  projefttrten  ©reibunb  bie  fcfjärffte  <Spi$e  gegen  Sßreufjen 
gegeben. 

53euft  entfehieb  auf  ber  ©teile:  „SSir  wünfehen  feine  üRobi* 
fifationen  an  bem  ursprünglichen  $efte.  28a3  bie  2Ijftmüation 
be3  ab^ufchliefeenben  Vertrages  mit  bem  oon  1856  betrifft,  unb 
bie  3bee,  ihn  in  unmittelbare  Ziehung  mit  bem  fraget  grieben 
ftu  fefcen,  fo  fann  ich  biefem  Sßorfchlag  meine  Suftimmung  nicht 
geben.  @£  wäre  fdjwierig,  eine  bünbige  Analogie  jwifchen  biefen 
beiben  Übereinfommen  511  finben,  unb  in  politischer  §uiftcf)t  wäre 


Digitized  by 


Weue  SRittfieifongen  unb  ©iläuterungen  jc. 


45 


eö  ein  ungeheuerer  gef^er.  3>dj  fyabe  Jjeute  feine  3«t,  bieä  weiter 
•$u  entnritfeln.  (£m  anbereS  Wlai  fomme  icf}  auf  biefeS  Kapitel 
jurücf,  für  beffen  33ef)anblung  e$  feine  ($i(e  fjat,  ba  nrir  im  TO* 
gemeinen  au3  bem  jejjigen  status  quo  ntd)t  fyerau^utreten  unb 
eine  fd)lie&ltd)e  ööfung  nidjt  ju  überftürjen  münfdjen.  3n  (Summa 
alfo  ift  jur  Qeit  nicfjtS  ju  tfjun,  atö  bie  SDinge  auf  bem  fünfte 
ju  (äffen,  roofjin  fie  gelangt  finb." 

2Bie  man  fief)t,  miU  SBeuft  im  Df tober  1869  oon  einer 
offenftoen  9iad)epoütif  gegen  Sßreufeen  fo  toenig  mie  im  (September 
1868  etroaS  nriffen.  $lber  toie  oerträgt  fidj  hiermit,  fragt  §err 
9?ö&Ier,  bie  Styrtfadje,  baß  @r#rsog  2Ubrec^t  im  grü^ing  1870 
(e$  ift  toot)I  nur  ein  $rutffef)(cr,  wenn  §crr  9iö&ter  bafür  1867 
f treibt),  bem  ftaifer  Napoleon  einen  gemeinfamen  gelb-$ug3p(an 
gegen  Sßreufcen  oorfcfylägt?  Söenn  bie3  möglich  mar,  fo  fdjeine 
e£  bod)  einleudjtenb,  bafj  aud)  bie  SBicner  Sßolitif  nid)t  frei  oon 
Äriegögebanfen  fein  fonnte.  Sßon  entgegengeje^ter  ©cite  merbe 
idj  t)ier  buref)  einen  anbern  biplomatifdjen  gadfymann,  £errn 
®effrfen  (fiefye  unten),  fritiftrt.  (53  fei  ein  entfdjiebener  Srrtum, 
roenn  tdt)  7,  204.  205  Oon  einem  gelbjugäplan  be$  (Sr^erjogä 
rebe,  ein  folctjer  fjabe  nie  erjfticrt.  Offenbar  fönnen  bie  23e* 
tjauptungen  ber  beiben  geehrten  SRecenfenten  nidjt  neben  ein* 
anber  beftefm;  roenn  ber  ©ine  ?Rect)t  f)at,  muf3  ber  Rubere 
Unrecht  tjaben.  3>d)  bin  nun  ber  befdjeibenen  Meinung,  ba& 
beibe  ^erren  meine  (h^äfyhmg  mi&üerftanben  unb  beibe  in  ber 
(Sad)e  jiemlid)  ,^u  gleichen  feilen  Stecht  unb  Unrecht  tjaben.  Set) 
fann  §errn  ©effefen  nid)t  einräumen,  bafe  tro§  ber  beftimmten 
Sluöfagen  ber  beiben  generale  öebrun  unb  Sarraö  ber  ßr^ersog 
bem  $aifer  ben  gelb5ug£plan  gar  nid)t  ermähnt  Imbe:  benn 
nirgenbtoo  liegt  fonft  ein  ®runb  oor,  bie  beiben  Offiziere  für 
Grrfinber  unb  Huffdjneibcr  nad)  ®ramont?3  SJhifter  ju  galten, 
dagegen  irrt  fid)  ^perr  SRöfjlcr  in  feiner  2(nftdjt  über  ben  Qmd 
unb  bie  ©ebeutung  be$  Sßlanö,  roie  it)n  ber  Gh^tjerjog  angegeben 
fjat.  2)er  ©rj^erjog,  roetcfyer  bie  innere  Sage  CftcrretdjS  ebenjo 
gut  fannte  unb  in  bemfetben  Sid)te  fat),  roie  Gfoaf  Seuft,  roünfd)te 
gerabe  5ur  SBerfjütung  einer  hiegerifdjen  %pfofion  ben  fö'aifer 
Napoleon  auf  bie  Unjulänglic^feit  ber  fran^öftfe^en  (strettfräfte 
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ju  einem  Kampfe  mit  ber  bcutfcfyen  Übermadjt  aufmerffam  ju 
machen.  @£  mar  bie3  nid)t  eben  eine  leidjte  Aufgabe  für  einen 
5hi$länber,  einen  großen  (Souverän  auf  bie  ferneren  SDZängel 
feinet  £eermefen3  anjufpredjen :  für  bie  SBirfung  Ijing  junädjft 
$Iüe3  Don  ber  (Sinfüfjrung  be3  XtyemaS  ab.  $llbred)t  nalnn  bann 
oon  ber  oorübergefjenben  Unruhe,  meldte  Öaöfer'3  t^örirfjter  5In= 
trag  ü6er  93aben3  ?lufnaf)tne  in  ben  9corbbunb  in  SßariS  f)er* 
oorrief,  Sßeranfaffung,  ben  Äaifer  -ftapoteon  auf  bie  wadjfenbe 
(Spannung  unb  bie  3J?ögtid|feit  eines  fttiegS  für  beibe  Staaten 
tjinjuweifen.  Napoleon,  ofme  auf  politifdje  (Erwägungen  ein* 
§ugef)en,  fragte  jurütf :  wenn  e3  jum  fttiege  fäme,  mie  tjätten  mir 
nadj  3f)rer  Meinung  flu  operiren?  morauf  bann  ber  (Sratjerjog 
ben  befannten  ^ßlan  flirte,  öor  OTem  mit  öeretnter  Dffenfibe 
<Sübbeutfdjlanb  ju  überwältigen.  Über  ben  weiteren  Verlauf  beä 
®e)präd)3  berichtet  mein  ©ewäfyrSmann : 

9tad)  einem  fteinen  3)iner  auf  ber  öfterreicfyifdjen  93otfdjaft 
gu  ßtyren  beö  (Sr^eraogS  geruhte  <Se.  Äaiferl.  .^>oc)ett  mir  angu- 
vertrauen,  er  tyabe  bem  Äaifer  nidjt  öerfd>wtegen,  bafj  bie  fran* 
5Öfijd)e  Mrmee  numerifd)  t>tet  5U  fd)wad)  fei,  um  einen  Ätieg  mit 
£eutfd)Ianb  aufzunehmen,  felbft  wenn  man  Algerien  gan^  üon 
Gruppen  entblöße.  Dfterreid)  anlangenb,  fo  fjabe  er  Napoleon 
gejagt,  baß  auf  bie  Stfitwirfung  ber  f.  f.  ?Irmee  bei  beginn 
eineä  Sfttegö  nicl)t  ^u  rechnen  fei,  ba  man  minbeftcnS  fcd)$  SBocfycn 
bebürfen  werbe,  um  bie  Mobilmachung  ju  oollenben.  Napoleon 
tjabe  itnn  barauf  geantwortet,  er  werbe  einen  General  nad)  SBten 
fd)i<fen,  mit  allen  (£tat3,  bie  fjoffentlid)  bem  öfterreicr)tfc^cn  (General* 
ftab  eilte  beffere  Meinung  uon  ben  fransöftfdjen  (Streitfräften 
geben  Würben." 

Snbeffen  l)atte  ber  (^^cr^og  bem  ftaifer  nod)  mefjr  gefagt. 
©ine  frühere  Mitteilung  Üiottjait'S,  $Ubred)t  Ijabe  am  8d)(uffe 
beS  33e}nd)ö  bem  ftaifer  wieberfjolt:  „$Ufo,  <2irc,  oergeffen  ©ie 
nidjt,  ba£  öfter ret ct)i f dt) e  §eer  wirb  feine  neue  Crganifation  erft 
im  näcl)ften  Sa  Iure  jum  ^Ibfrfjluß  bringen"  —  wirb  mir  burd) 
einen  anberen  ®emät)romann  oon  uöüiger  ^u^ertäffigfeit  6eftätigt. 
Gr  fei,  l)at  er  mir  ei^äfjlt,  im  9ttär^  1870  auf  ber  ©trafee  in 
s}kri$  ^wei  franjöfifdjeu,  it)m  befreunbeten  Cffi^eren  begegnet, 
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bie  ilm  angerebet  unb  if)m  gejagt  Ratten,  fic  fämeu  focben  Don 
einem  ©efprärfje  mit  ©rj^erjog  9llbrecf)t,  ber  unter  anberem  tfmen 
ermähnt  habe,  ba&  bie  öfterrcichifche  Slrmee  nodj  ein  bis  ^mei  Satjre 
gebraute,  um  mit  ihrer  neuen  Orgauifation  fertig  ju  roerben. 

^ebenfalls  ift  eö  ttar,  baß  ber  ©rjtjerjog,  nicf)t  baran  gebaut 
bat,  bem  ftaifer  einen  Eintrag  auf  Verabrcbung  be3  Operations* 
planS  für  einen  beüorftetjenben  Cffenfiufrieg  gegen  Greußen  oor* 
julegen.  9Iuf  eine  S*a9e  be$  ÄaiferS  tjat  er  eine  fel)r  allgemein 
gehaltene  Antwort  gegeben  unb  ift  unmittelbar  barauf  gu  feinem 
eigentlichen  Xtyma  übergegangen,  einer  nacf)brücflichen  SSarnung 
gegen  einen  ftrieg  granfreid)^  miber  $)eutfdjlanbä  Übermalt. 
$)ie  franjöftfrfje  $lrmee  fei  nicht  zahlreich  genug,  um  ein  min* 
beftenö  fcct)ö  SBodjen1)  bauernbeS  5lHeinftet)n  in  einem  folgen 
Kampfe  ju  ertragen.  $)ie  ganje  Unterhaltung  mar  fein  SlriegS* 
ratf)  ber  Vertreter  eng  befreunbeter  deiche;  fie  mar  ntcrjtS  als 
eine  (rrroägung  be$  Verhaltens  bei  einem  in  ber  3u^unfl  me*s 
leicht  einmal  möglichen  Slrieg,  ohne  bie  ©pur  einer  eignen  offen* 
fiuen  9lbfid)t,  ein  ®efpräch  alfo,  mic  bergleicrjen  in  ben  ®eneral* 
ftä6en  aller  Staaten  ^u  allen  Selten  oorfommen,  roie  5.  SS.  in 
©erlin  1868  jttitferjen  9Koltfe  unb  ©ucfoio. 

3toei  Monate  lang  ermähnte  Napoleon,  burch  innere  Sorgen 
oöllig  in  $lnfprucf)  genommen,  baö  ®efpräch  mit  bem  (Sr^her^og 
gegen  niemanb.  %U  er  bann  im  9ftai  fidt)  ber  Verheißung  er* 
innerte,  bem  ©rjher^og  einen  Dffoier  mit  aEen  (StatS  feiner  Slrmee 
ju  fcfjicfen,  berief  er  $ur  Snftrurrton  biefeS  OffijierS  eine  Äonferenj, 
befteljenb  au£  bem  ftriegSminifter  £eboeuf,  bem  ab^ufenbenben 
©eneral  i'ebrun  unb  jmei  anbern  Generalen.  £ier  fam  bann 
auch  ber  fog.  getb^ugSplan  bes  ©r^herjogö  jur  Sprache,  melchen 
bie  oier  (Generale  eben  au*  bem  com  (Srsher^og  betonten  ®runbe 
ber  relatiocn  Schwäche  beS  fran^öfifchen  £>ecreä  für  unaußführ* 
bar  erflärten. 


')  $tefe  Angabe  ift  burd)  ba*  fpätere  Sdjitffal  propfjctiid)  geworben. 
$ie  fran&bftfdie  jfaiegäerflnrung  erfolgte  am  Ii).  %ui\,  genau  narf)  bem 
31  blau f  toon  fed)$  Sodjen  begannen  bie  für  ÜWapoleon'S  SBerfjängniS  ent? 
feneibenben  fiämpfe  bor  ©eban 
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Sebrun  fam  im  Sunt  nad)  ^ßari?  gurüd  mit  einer  per* 
fönttcfyen  (£rftärung  beS  $aiferS  3ranS  Sofepf>,  ba6  Napoleon 
im  ÄriegSfalle  auf  eine  bemaffnete  Xf)eitnaf)me  DfterrcidjS  ntdjt 
rennen  bürfe. 

9ttit  üoller  2öafjrl)ert  fonnte  fpäter  Seboeuf  ber  par(amen= 
tarifd)cn  UnterfudjungS^lommijfion  erklären,  bafj  ber  ©rj^erjog 
feine  Sßropofitionen  gemacht;  idj  fjabe  mit  if)tn,  fagte  er,  nur 
Regierungen  ber  ipöfttdjfeit  gehabt,  unb  glaube  nidtjt,  bafe  toäf)* 
renb  feines  9lufentf)atteS  in  $ariS  Unterfjanbümgen  ftattgefunben 
tmben. 

9iodj  muß  idj  au§  bem  weitem  Verlaufe  ber  öftcrrcidjtfdjen 
Sßotttif  jener  3*it  einen  in  ber  neuen  Auflage  oerbefferten  Srr* 
ttjum  meiner  ^arfteHung  ermähnen.  ®leid)  nad)bem  am  15.  Sutt 
in  *ßariS  ber  VefctytttB  jum  preu&ifd)cn  Kriege  gefaßt  roorben, 
tjatte  am  18.  bie  ofterreidjifdje  Ütcgierung  if)r  Verbleiben  in  ber 
SReutralität  ben  SÜcadjten  angezeigt.  $)em  trafen  Veuft  erfdjien 
bieS  fefyr  bebcnflid);  er  beforgte  beSljalb  eine  bittere  (mtrüftung 
SRapoleon'S.  Qx  fefttefte  atfo  am  20.  Suü  einen  oertraulidjen 
©rief  an  ben  dürften  Stetternich,  mit  5tocifung,  roie  er  ben 
faiierlidjen  Unmitten  beftenS  befcr)tDtc^ttgen  fottte.  $m  <5d)luffe 
beS  <5d)reibenS  fam  er  auf  Statten  unb  bemerfte,  bie  Staliener 
mürben  nur  bann  mit  iperj  unb  (Seele  für  bie  (Sadje  granfreictyS 
gemonnen  merben,  menn  man  ifjnen  ben  rönüfd)en  $orn  fjerauS* 
joge,  alfo  i()ren  Xmppen,  fobalb  bie  fran§öfifd)c  Vefajjung  ben 
ftirdjcnftaat  räume,  ben  fof ortigen  Gnnmarfd)  geftatte.  9mn  mar 
eS  feit  18G1  meltbefannt,  morin  „ber  römifdje  £)orn"  beftanb, 
nämlid)  in  bem  fran^öfifdjen  Verbot  ber  Roma  capitale,  in  bem 
Verbote,  9iom  pr  §ctuptftabt  beS  StönigretdjS  Statten  511  machen. 
Sd)  toerftanb  alfo  VeuffS  9ftcimmg  batjin,  nad)  bem  ?T6jug  ber 
fran$öfi]djcn  Vrtgabe  ben  Stattenem  bie  Vefi^natjmc  ber  £>aupt* 
ftabt  =ju  ertauben. 

516er  oon  ber  beruf enfteu  ©ette  bin  id)  jefrt  belehrt  morben, 
baf?  bieS  ein  Srrtljum  mar  —  ben  übrigens  alle  franjöfifdjen 
(Staatsmänner  nad)  ber  Seftürc  beS  VriefcS  Dom  20.  Sutt  geseilt 
Ijaben  — ,  baft  Veuft  ben  Stattenem  smar  bie  Vefetjung  beS 
Patrimoniums  petri  geftattet,  bie  (Stabt  9iom  aber  ber  £>errfd)aft 
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beS  ^ßctpftc^  oorbehalten  ju  fef)n  njünfc^te.  $er  einfache  ®runb 
für  btefen  befdjränften  Antrag  beftanb  barin,  bajj  bie  ttatientfcr)en 
Agenten  in  SSien  gebeten  Ratten,  ihrem  Könige  bei  Napoleon 
bie  (Erlaubnis  jur  23efefcung  einiger  ftrategifd)er  fünfte  im  $ird)en= 
ftaat  511  ermirfen,  ein  ®efuch  ober  um  bie  Annexion  ber  QanpU 
ftobt  9tom  51t  ftellen,  bamalS  nid)t  gemagt  hotten.  23euft  gab 
nach  SßariS  meiter,  nmS  jene  angeregt  batten;  ber  (Srfolg  mar 
begreiflich^  aber  für  U)it  nidjt  angenehm.  Sie  Äaiferin  unb  ©ramont 
gürnten,  ba&  er  ben  ^ßapft  berauben  mollte,  in  glorenj  mar  bie 
öffentliche  Sfteinung  entrüftet,  bafj  ihr  nid)t  ber  Söeftfc  üon  9tom 
geboten  mürbe. 

5.  Napoleon  unb  (Sugente. 

Weine  Darlegung,  bafe  Napoleon  III.  bis  5um  legten  Augen* 
blirf  entfefnebener  (Gegner  ber  SttiegSpotitif  gemefen  ift  unb  nur 
burd)  feine  ÜKinifter  ficf>  (Schritt  auf  Schritt,  millenlos  in  feinem 
ferneren  SfranfhettSftanbe,  aum  53rud)e  mit  Sßreufjen  hat  brängen 
(äffen,  ^at  bis  jefct  feine  Anfechtung,  gefdjtoeige  benn  SSiber^ 
legung  erfahren.  Vielmehr  §at  §err  SRöjjler  fie  als  richtig  an* 
erfannt,  unb  §err  Selbrütf  (v^r.  Satjrb.  gebruar  1895)  r)at  fiel)  mit 
ber  35emerfung  begnügt,  baß  if)m  meine  Auffaffung  boer)  noch  nic^t 
üöüig  ermiefen  erfcheine.  darauf  läßt  fich  natürlich  nid)tS  ermibern. 

£err  Üfbfeler  fagt  mit  oollem  9Jed)t,  ber  mirfliche  ®runb, 
melier  ben  ftrieg  unoermeiblich  machte,  fei  ber  92ationaIcharafter 
beS  fran^öftfehen  $olfS  gemefen.  (Seit  3ahrl)unberten  hatte 
granfreid)  in  langen  Zeiträumen  bie  Leitung  (htropaS  befeffen; 
eS  hielt  bie  .Seriplitterung  unb  Scf)mäd)e  £eutfd)lanbS  für  fein 
eignes  mohlerroorbeneS  5Reer)t ,  unb  bic  uollftänbige  (Srmerbung 
beS  linfen  9i^einufer^  für  einen  in  ber  Statur  ber  Singe  begrün« 
beten  Anfprud).  Napoleon  aber,  ber  fiel)  burd)  ^mei  fiegreidje 
Kriege  bic  politische  fieitung  ©uropaS  errungen,  zugleich  aber  auch 
auf  ben  italienifd)en  6chlacf)tfelbern  mit  tiefem  Abfdjeu  gegen  bie 
(Brauel  beS  SttiegS  erfüllt  hatte,  oermarf  in  bem  berühmten 
9Runbfd)reiben  00m  16.  September  1860  auf  baS  3tatf)brücfltchfte 
jene  populäre  gorberung,  bafe  granfreid)  bie  eigne  SDtocht  burd) 
innere  3evrüttu"ft  ber  Nachbarn  $u  erl)öl)n  habe.    Allein  bie 
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öffentliche  Meinung  feines  SanbeS  bäumte  fid)  letbcnfd^aftltd^  gegen 
btefe  ©elbftbefcf)ränfung  auf,  fo  bafj  er  jur  (Sicherung  feines 
Sttjroitö  unb  fetner  £tonaftie  eS  für  nötr)tg  t)iett,  nach  ftompen* 
fationen  ju  ftreben,  fid)  menn  möglich  mit  bem  gewaltig  fyeran* 
geroachfenen  sßreufcen  barüber  öerftänbigen,  unb  bis  bieS  gelun* 
gen,  gegen  bie  SBollenbung  ber  beutfdjen  ©nljeit,  auf  ®runb 
einer  falfdtjen  Auslegung  beS  Sßrager  griebcnS,  fein  Sßeto  ein^u* 
legen.  3)a  jebodj  feine  $ompenfatton  erlangt  rourbe,  blieb  baS 
Verhältnis  ber  bciben  Regierungen  ein  gefpannteS,  unb  bei  bem 
fran^öfifc^en  Volle,  beffen  grofje  9Kef)rf)eit  fonft  bei  fortfd^reitenbem 
©ebettjn  ber  materiellen  3ntereffen  eifrig  bie  gortbauer  beS 
grieben^  roünfchte,  fefcte  fiel)  eine  tiefe  Sfli&ftimmung ,  um  nicfjt 
ju  jagen,  ein  offener  §>a&  gegen  baS  „ t>errf c^f üc^ttge "  Sßreufeen 
unb  baS  „unbanfbare"  Stauen  feft.  3>n  einem  Slugenblicfe 
befonberer  Aufregung  über  belgifdje  unb  babifdje  Vorgänge  fdjlug 
bann  Napoleon  im  grütjling  1869  ben  £>öfen  oon  Söten  unb 
glorenj  einen  offenfiüen  3)reibunb  gegen  Sßreujjen  üor. 

Snbeffen  roollten  bie  beiben  greunbe  nur  Don  einem  Ver* 
tbeibigungSbunbe  unter  ftarfen  Vorbehalten  ttriffen.  5lucf)  geigte 
fid),  bajj  VtSmarrf  fiel)  burdjauS  nid)t  eilig  um  bie  5lnnerjon  ber 
beutfdjen  ©übftaaten  bemühte,  unb  fo  fd)ob  Napoleon  bie  ÜHatt* 
fifation  beS  3)reibunbeS  auf  unbeftimmte  Qeit  ^urücf  unb  fagte: 
wenn  ViSmarcf  nichts  überftür-^t  unb  bie  Qtit  für  feine  ^ßläue 
mirfen  läßt,  fo  mirb  fiel)  allmählich  auch  oag  fran^öfifche  Volt 
an  bie  beutfct)e  Einheit  tt)ie  an  ein  Naturereignis  gewöhnen. 

(£r  mar  bamalS  foeben  oon  einem  lebensgefährlichen  Unfall 
feines  djromfdjen  Nieren*  unb  VlafenleibenS  erftanben  unb  fühlte 
feine  Alraft  gebrochen  unb  bie  Hoffnung  auf  ein  höheres  Hilter 
Ocrfchmunbcn.  Unter  biefen  llmftänben  fam  er  ju  bem  6ntfd)litffe, 
bie  geftigfeit  feines  ^hron^  0lirc^)  populäre  Sftittel  ju  ftärfen, 
burd)  (Srroetterung  ber  9iect)tc  ber  VolfSoertretnng  unb  burch 
Übertragung  ber  NegierungSgemalt  an  ein  üerantm örtliches  Wim 
fterium.  Qnm  Setter  beSfelben  erwählte  er  ben  Hbgeorbneten 
(£mil  Cüioier,  ber  allein  feit  1860  unaufhörlich  ^um.grieben  * 
unb  pr  Slncrfenmmg  SeutfdjlanbS  gemahnt  J)atte.  6o  wollte 
(Säjar  juni  f onf tttuti oncUen  Monarchen  werben,  um  erlangen, 
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roaS  er  als  fein  tteffieS  SebürfniS  mit  Schmerlen  erfefmte,  perfön* 
liehe  9hiJje  nach  Snnen  unb  Aufjen. 

Unglürflichermeife  war  Dlltoter  jmar  ein  glänjenber  SRebner 
unb  ein  fefter  £oftrinär,  a6er  in  ber  prafttfetjett  Sßolitif  unerfahren 
unb  ungefdjicrt  unb  habti  \)b<fy)t  reizbar  unb  jebem  ©nbruef 
roiberftanbSloS  hingegeben.  Sfcach  bem  Abgange  beS  (trafen  $)aru 
oermaltete  er  eine  gelang  °^  ©teUoertreter  baS  auswärtige 
äJänifterium ;  tjier  las  er  bie  Aften  über  bie  Äompenfationen  unb 
bie  SBerfucfje  ber  ©mmifchung  in  beutfdje  Angelegenheiten,  toobei 
bie  früheren  SJcinifter  ftetö  öor  SSiSmarcfS  beutlicher  Abmeifung 
jurüefgennchen  maren.  @r  mar  entrüftet;  bei  aller  griebenSliebe 
unb  greunbfdjaft  für  3)eutfcf)lanb  fotlte  fortan  bei  ähnlichen  $8or* 
fommniffen  SBiSmarcf  ein  mutigeres  unb  ftoljereS  9$orget)n 
2franfreicf)S  erleben.  3n  biefer  (Stimmung  naf)m  er  ben  iperjog 
Don  ®ramont  in  baS  föabinet  als  3ftinifter  beS  Auswärtigen  auf, 
einen  2Rann,  ben  Napoleon  für  einen  eitlen  (Sdjroäfcer  unb  für 
ebenfo  unfähig  mie  unpöerläffig  hielt,  ber  aber  als  Sobfeinb 
SBiSmarcFS  für  Olltoier  bie  Sicherheit  bot,  mit  grögter  ©nergie 
gegen  Sßrcufeen  eintretenben  galls  granfreichS  Ghttfchliejjungen 
burd)juführen  unb  bie  (S^re  ber  Nation  ju  beefen. 

Als  bie  fpanifcf)e  Äanbibatur  ^ohenjottern  öffentlich  befannt 
mürbe,  erflärte  fte  ®ramont  nad)  oötlig  grunblojer  (Srfinbung 
für  eine  feit  Saferen  oorbereitete,  heimlich  betriebene  Sntrigue  ber 
preufjifchen  Regierung,  bereu  Belingen  granfreich  fdt)Ied^terbtng§ 
nicht  geftatten  werbe,  ©o  gab  er  am  6.  Sult  SßamenS  ber 
Regierung  im  gefe^gebenben  Körper  eine  Qrrflärung  ab,  melche 
offene  SBeleibigungen  ^reufeenS  enthielt,  mit  einer  unterteilten 
ftriegSbrohung  fchlofc  unb  eine  ungeheuere  Aufregung  in  ber 
Sßreffe  unb  bei  ber  ©eüölferung  heroorrief. 

©erabe  in  biefen  £agen  litt  Napoleon  wieber  an  einem 
heftigen  Anfall  feiner  ölafenfranfhett.  (Sine  33eratf)ung  oon  fünf 
ber  berütmtteften  Ärjte  hatte  bei  ihm  ^Blutarmut*),  £>ämorrhotben, 
gichtige  ©djmeraen  in  ben  Scf)enfeln  unb  güfeen  unb  baS  gefähr* 
liehe  Anmachten  eines  großen  SölafenfteinS  feftgef teilt.  $>er  ftaifer 
oerpflichtete  bie  fegte  ju  ihrem  berufsmäßigen  <öd)weigen,  nahm 
baS  ^rotofoll  ber  Äonfultation  an  fief)  unb  machte  begreiflicher- 
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tueifc  gegen  niemanb  eine  SO?itt^ethmg  über  ben  Inhalt.  S)ie 
Slr^te  Ratten  geroiffe  Operationen  beantragt,  Napoleon  jebodj  mar 
ber  Überzeugung,  bie  Operation  fönnte  gelingen,  er  aber  würbe 
fie  nidjt  aushalten,  ma$  1873  fein  Xob  aud)  beftätigt  l;at.  9?un 
fteüe  man  fid)  feine  üage  oor.  (Slenbc  Schmerlen  bei  jebem 
©dritte  be$  föeitpferbeö  nnb  bei  jebem  Rütteln  beö  SBagenö,  nnb 
baju  audt)  beim  ®ef)en  frfjmer^afte  Unbef)ülflid)feit.  (Sin  9tugen* 
Zeuge,  ber  feinen  furjen  (Spaziergang  auf  ber  Xerraffc  be£  Xuilerien- 
gartenä  jnnfdjen  jroei  ©ijjungen  beobachten  fonntc,  fjat  mir  ba$ 
Söilb  gef Gilbert,  roie  ber  Äaifer,  mit  bem  einen  $lrm  geftüfct  auf 
ben  ilmt  oertrauten  ©enerat  SBeoille,  mit  bem  anbern  auf  ben 
eines  jungen  ?lbjutanten,  langfam  mit  fchleifenbem  ©dritte  fid) 
fortbewegte.  Sei  einer  är)nttdt)cn  Sßromenabe  befugte  ihn  feine 
ftoufine,  bie  Sßrinacß  9D?att)ttbe ;  als  fie  iljn  in  ber  9^ä^e  faf), 
rief  fie  aus!:  Um  ©Ott,  auf  biefen  güfcen  wollen  ©ie  in  ben  Ärieg 
marfdjiren  ?  ®eroi&,  er  wollte  e$  nidjt,  aber  bie  Slranfheit  felbft 
natjm  feinem  (Reifte  bie  zum  SEBiberftanb  erforberlichen  Äräfte. 
£azu  hatte  er  fett  bem  2.  Sanuar  fid)  jum  fonftitutionellen 
Monarchen  gemacht  unb  füllte  fid)  nidt)t  mehr  in  ber  £agc,  mit 
burdjgreifenbem  ©rufte  bem  fid)  tyrn  aufbringenben  SfriegSlärmcn 
SHulje  ju  gebieten.  Unb  meld)  ein  3)aiein  ftanb  if)m  bann  bcoor! 
2$enn  glänzenbe  <5iege  feine  £)t)uaftie  befeftigen  follten,  fo  mufete 
er,  ber  buref)  unb  burd)  franfe,  feinen  Slugcnblid  fdjmerzenSfreie 
3)?ann,  ben  Oberbefehl  über  bie  2lrmee  führen.  Denn  ein 
triumphirenber  93a^aine,  warum  füllte  er  mit  ben  Söonapartc'S 
anberö  ^erfahren,  als  einft  ber  erftc  Söonaparte  mit  ber  bamaligen 
Regierung,  bem  Direftorium,  »erfahren  mar? 

Smmer  tljat  Napoleon,  was  er  oermochtc,  ben  ftrieg  511 
omnetben.  9lm  Vormittag  bcS  0.  3uli  trat  ber  Fronrath  jur 
Prüfung  bcS  ©ramont'fdjen  Entwurfs  ber  ber  Stammer  $u 
gebenben  (£rf(ärimg  über  bie  ftanbibatur  §ohen^ollem  ^ufammen. 
3d)  höbe  °cn  Verlauf  nad)  ben  WuSfagen  beS  bamalS  OÜioier 
nahe  ftehenben  2\)kv*  unb  beS  ilricgSminifterS  Sebocuf  üor 
ber  parlamcntarifdjcn  UnterfudjungSfommiffton  33b.  7,  276  be* 
richtet.  2Bie  erquidlich  märe  eS  (Shibe  1871  für  ben  unglüdlichen 
Seboeuf  unb  feine  .ftörcr  gerne} en,  wenn  ber  General  bie  <Sd)ulb 
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an  tiefem  erften  £rieg«ftgna(  oon  feinen  ©cfjultern  auf  bie  be3 
geftürjten  ftaifer«  ^ättc  mä^cn  f önnen  ?  Hber  aU  rec^tfd>affener 
äftann  tf)at  er  bie«  nicht,  ©egeu  bie  föichtigfeit  be«  ©ramont'* 
fdjen  ©ntmurf«,  fagt  er,  mürbe  feine  (Sinmenbung  erhoben,  um 
fo  entjdjiebener  aber  tabelten  ber  £aifer  unb  bie  Mehrheit  ber 
SKinifter  bie  Dte(fad)  fct)roffe  unb  gefährliche  gorm  unb  beuurften 
TOlberung  an  Derftfjiebenen  Stellen.  $(ber  at«  mir  in  bie  Cammer 
eintraten,  fährt  er  fort,  fanben  mir  bort  eine  fo  aufgeregte 
©timmung,  ba&  itn:  bie  gemitberte  gorm  nietjt  ju  entfpredjen 
fdjien,  unb  fo  la«  ©ramont  ben  urfprünglicrjeu  friegerifc^en 
$ejt  t»or.  biefc  Stofage  öeboeuf«,  ofme  Nennung  feine« 
tarnen«,  £erm  oon  ©ramont  balb  nachher  oorgclegt  mürbe, 
geriet!)  biefer  in  grofee  SBermirrung,  behauptete,  bie  friegerifchen 
©ä£e,  bie  er  vorgetragen,  feien  erft  in  ber  ©ifcung  befcfjloffen 
morben,  magte  a6er  boch  nicr)t,  ben  ft'atfer  a(«  beren  Urheber  ju 
bezeichnen,  (Sbcnfo  begnügte  er  fiel)  1872  in  feinem  93uet)e 
France  et  Prusse,  bie  ©rünbe  für  eine  jdjarfe  Raffung  ju  ent* 
micfeln;  fpenacfy  fyabe  ber  9Wimfterrath  ben  Xejrt  feftgeftetlt  unb 
er  ihn  in  ber  Cammer  abgelesen,  Slufjerbem  erflärte  er  Seboeuf « 
5Iu«fage,  mieber  ohne  Nennung  bc«  Urheber«,  für  eine  unmahre 
$Inefbote. 

Srofcbem  festen  fidh  in  granfrekf)  bie  Magen  über  ©ra* 
mont'3  £eicr)tfinn,  mit  bem  er  burch  bie  Sftebe  Dom  6.  $u(i  ba« 
Sanb  in  einen  unheilvollen  $rieg  geftür^t,  in  ftet«  neuen  Söieber* 
holungen  fort.  3)a  erfchien  am  6.  äRärj 1874  in  ber  Ind^pendance 
Beige  ein  Tanger  Slttifel,  ber  junächft  berichtete,  ba§  bereit«  jmei 
Äronräthe  am  5.  Sult  1870  ftattgefunben  t)ätten  jur  SBerathung 
ber  am  6.  ber  Cammer  ju  gebenben  (Srflärung.  £er  Äaifer 
hätte  fich  burchau«  friebfertig  au«gefprocr)en,  inbe«  fei  man  ju 
feinem  ©ntfchluffe  gefommen,  fo  baf3  am  6.  Suli  Vormittag« 
eine  britte  ©tfcung  ftattgefunben.  Jpier  hätten  £)  Himer  unb  ©ra* 
mont  einen  gemeinfam  rebtgirten  ©ntmurf  vorgelegt,  ganj  im 
©inne  be«  grteben«,  ben  ber  Slrtifel  mbrtlich  mittheilt.  £)ann 
aber  hätten  bie  Sttinifter  mit  ©rftaunen  bemerft,  bafc  bie  ©timm* 
ung  be«  $aifer«  fich  fe^  Aftern  völlig  Vermanbelt  hätte  unb  ent* 
fctjieben  friegäluftig  gemorben  fei.   3)er  Slrtifel  berichtet  bann 
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bie  ©pejialbebatte  über  bie  einzelnen  (Söfce  beS  (SntrourfS  unb 
brucft  bte  friegerifdjen  SlmenbementS  beS  ÄaiferS  iuörtlich  ab. 
Srofe  beS  SßiberfpruchS  mehrerer  Sftinifter  fyabt  ber  $aifer  fie 
energifcf)  burdjgefefct,  inSbefonbere  ben  brohenben  ©chlu&fafc,  ber 
bie  Zlfixz  ju  einer  frieMicfjen  Ööfung  üerfch(o&,  fagt  ber  Hrtifef. 

$)iefe  a^itttjetfung,  roenige  9flonate  nadj  bem  %obe  be$ 
$aifer3  ueröff entließt,  machte  grofieS  Sluffetjen  unb  rief  heftige 
2öiberfprüd)e  unb  Qrrfunbtgungen  über  ihren  SBerfaffer  Ijeroor. 
Grin  ehemaliger  5(bgeorbneter,  ^arimon1),  fragte  einen  früheren 
Beamten  beS  auswärtigen  5(mte3,  ben  öaron  ©.  51.  (idt)  aroeifle 
nid)t  ©t.  STnbre),  ber  in  nahen  Segie^ungen  §u  <$ramont  ftanb. 
(£r  fagte,  ber  5lrtifel  fei  unter  ber  Snföiration  ®ramont'S 
rebigirt  morben,  ber  ermübet  unb  beläftigt  baburd)  gemefen,  bafc 
man  fortfahre,  if)m  bie  $8erantroortung  für  ben  Ärieg  jujufc^ieben. 
£>arimon  bemerft  nod),  ber  Umftanb,  baj$  ®ramont  ben  Slrtifel 
nie  bementirt  fjat,  roie  baS  freiließ  fdjmierig  geroefen,  fönne  fdjon 
für  ein  ®eftänbnis  gelten,  unb  fo  erfct)eme  ber  Slrtifel  als  ein 
gefd)idjtficheS  $)ofument  erften  SRangeS.  Offenbar  f)at  £)arimon 
bie  früheren  5(uSfagen  %l)kx&  unb  Seboeuf'S  nid)t  gefannt  ober 
mieber  oergeffen,  fonft  mürbe  aud)  if)m  ®ramont'S  oerläum* 
bertftf)e  ©rfinbung  im  ®egenfa£e  ju  Seboeuf'S  ehrenhafter  Offen* 
heit  fofort  im  richtigen  Sickte  crfct)tenen  fein.  2öte  öieler  folcher 
(Srbidjtungen  ftd)  ©ramont  fdjulbig  gemacht,  barüber  üerroeife  id) 
auf  bie  9lbf)anblung  am  ©djluffe  meines  fiebenten  SBanbeS. 

Übrigens  fyat  ®ramont  bei  ben  heftigen  Angriffen,  bie  ber 
Slrtifel  erfuhr,  boch  einige  Scham  empfunben,  allerbingS  nicht  ben 
Inhalt  bementirt,  aber  boch,  um  feinen  SSerbacht  über  feine 
Wutorfdjaft  auffommen  511  (äffen,  £>errn  Ollioier  unb  einem 
anberen  §errn,  oon  bem  £»arimon  ben  Vorgang  erfahren  hat/ 
eine  neue  (Srfinbung  mitgethetft,  ein  untreuer  Sefretär  haDe  *hm 
feine  $(ufäeichnungen  über  ben  Fronrath  beS  6.  ^uli  geftohlen 
unb  fie  bann  in  Trüffel  oeröffenthdjt.  $)ie  ®ehäffigfeit  feines 
Verfahrens  tvirb  baburch  freilich  nicht  abgefchroäd)t.  Sftach  mehr* 
fachen  anberen  groben  t)atte  ich  e^  übrigens  für  ganj  möglich, 

')  3SgI.  beffen  Notes  p.  s.  a  l'histoire  de  la  guerre  de  1870.  Paris 
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baft  er  binnen  öterje^n  Xagen  üon  ber  genauen  ^iftortfc^eu 
$Rid)tigfeit  feines  (Srjeugniffeä  felbft  überzeugt  geroefen  ift. 

28ie  ©ramont  bei  bem  beginne  ber  Seroegung  iljr  burd) 
feine  SRebe  am  6.  Suli  bie  frtegerifdje  SSenbung  gegeben  unb 
bann  nad)  bem  $obe  Sftapoleon'3  ftdj  beffen  friebliebenbe  Spaltung 
burd)  eine  fecfe  Süge  anzueignen  öerfudjt  fyat,  ganz  fo  tft  er  aud) 
in  S5c§ug  auf  ben  §öt)enpunft  unb  bie  (Sntfdjeibung  ber  Grifte 
oerfat)ren.  Sftadjbem  am  13.  3»uli  1870  $Önig  2BUf)e(m  in  GtmS 
bie  neuen  franjöfijc^en  gorberungen  abgelehnt  unb  ben  Söotfdjafter 
©enebetti  nidjt  meiter  ju  empfangen  erf (ärt  fyatte,  fanben  in  $ari3 
lange  Verätzungen  ftatt,  in  beren  Verlauf  am  14.  üftadimitiagö 
Napoleon  ben  3ftinifterratf)  ju  bem  @ntfcf)Ut6  beftimmte,  für  jefct 
ftd)  mit  ber  Dom  flönige  nuägefprodjencn  Sättigung  be3  9Rütf= 
tritteS  bc$  ^rinjen  £eopolb  ju  begnügen,  jur  Sicherung  ber 
3ufunft  aber  bic  grage  einem  Äongrefj  ber  ©roßmädjte  üorjufegen 
unb  bis  bafun  oon  allen  friegerifd)en  SDJafjregeln  abjufe^n.  $)ann 
aber  oeranlaBten  ©ramont  unb  Seboeuf  eine  meitere  ©iftung 
SftadjtS  in  ©t.  Gloub,  mo  fie  mit  ftürmifd)em  drängen  bie  3"^üd* 
nafnne  be$  ÄongreBpIanS,  bie  9Mnlmad)ung  ber  Strmee  unb  ben 
(SntfcrjIuB  zum  Kriege  I)er6eifüt)rten. 

tiefer  §ergang  ftet)t  feft  burd)  ba$  3euÖm§  oe^  ©rafen 
SBifttfjum,  bem  bei  einem  furzen  ©efprädj  am  15.  9Ibenb3  ®ra* 
mont  feine  $lbroeifung  be$  Äongre&OorfdjlagS  fetbft  er&öfjlt,  beS 
itaüenifcfjen  ©efanbten  9frgra,  ber  im  Saufe  beäfelben  £age3  mit 
©ramont  barüber  gefprodjen  fjat,  unb  eines  britten  3eu9en>  oen 
toxi  fogleidj  fennen  lernen  roerben. 

3^arf>  bem  fdjlimmen  SluSgang  be3  ÄriegS  lag  ®ramont  ein 
doppeltes  am  Jperzen,  bie  Sßerantroortung  fomotjl  für  bie  s£cr* 
roerfung  be$  $ongrefjplan3,  als  für  ben  fanget  an  feften  Allianzen 
Io3  §u  merben.  Qu  bem  bereits  7,  412  unb  41ö  ff.  (Srjäljlten 
fann  id)  je§t  nod)  golgenbeä  hinzufügen:  ÜRadjbem  er  am 
8.  Sanuar  1873  in  einem  offenen  ©riefe  bem  (trafen  23euft 
oorgetjatten  Ijattc,  bajj  beffen  SöeuoHmädjtigte,  ®raf  $i£tf)um  unb 
3ürft  2Netternid),  am  24.  Sutt  1870  ifjm  einen  ÄrießSfcunb  mit 
granfretd)  üorgefd)(agen  Ratten  —  eine  oom  erften  biä  zum  festen 
9Bort  erfunbene  ®efd)id)te  — ,  fdjrieb  er  am  21.  ?(pril  1873  einem 
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ungenannten  greunbe1),  bafj  er  mit  SBi^tfuim  unb  SO^etternid^  nebft 
ben  Staltencrn  Sftigra  unb  SBimercati  am  15.  3uli  ben  (Sntrourf 
eines  in  38icn  unb  in  glorens  bereite  gebilligten  Vertrags  ^mifd)en 
Öfterreid)  unb  Stalten  in  brei  $lrtifeln  befprocfyen  fjätte,  morin 
bie  beiben  9Häd)te  fid)  ^ur  ftriegSerflärung  gegen  Greußen  in 
6eftimmtcr  grift  üerpflidjteten.  .^ier  ift  bie  $f)antafie  beS  £erjog3 
nod)  unglürflicfjer  als  im  übrigen  gall  gemcfen.  SDenn  ber  $p(an 
eines  <Sonbcrbunb3  ber  beiben  9#äd)te  ift  jmar  oon  Ofterrcic^ 
ben  Italienern  oorgefd)(agen  morben,  aber  md)t  am  15.,  fonbem 
erft  am  25.  3uli,  nadjbem  beibe  9ftad)te  feit  mehreren  $agen 
if)re  Neutralität  crftärt,  unb  93euft  ben  fran§öfifd)en  Eintrag  auf 
Sftieg3f)ülfe  fategorifd)  abgelehnt  t)atte.  3)er  (Sntmurf  für  ben 
«Sonberbunb  (in  adjt,  ntcr)t  in  brei  Slrtifeln)  würbe  erft  im  $uguft 
ber  franjöfijdjen  Regierung,  unb  nur  be$f)alb  oorgelegt,  meil  fein 
fiebenter  5lrtifel  eine  ftlaufel  über  bie  rönüfdje  grage  enthielt. 

®ramont  liefe  fid)  bie3  Wc§  nidjt  anfed)ten,  fonbern  fudjte 
feine  $>id)tung  Don  einem  üöllig  ocrabrebeten  unb  nur  nodj  nid)t 
mit  ber  legten  Betätigung  oerfcfjenen  ftrieg*bunbc  bei  ber  näd)ften 
(Gelegenheit  burct)  neue  Variationen  in  ber  3>atirung  unb  ein* 
feinen  Umftänben  ju  erretten.  3n  einer  Streitfdjrift  gegen  ben 
^ßrin^en  Napoleon  mieberfjolte  er  1878  bie  9J?är  oon  jetner  Unter- 
fyanblung  mit  ben  obengenannten  oicr  §errn,  biefeö  S0?al  auf 
2lbfd)tufj  ber  gro&en  Sripleallian^  gegen  Greußen,  über  meldje 
man  am  18.  Swü  1870  (alfo  nid)t  am  24.,  nid)t  am  15.,  rote 
frütjer  behauptet)  511m  @inoerftänbni3  gefommen  fei.  $ltle$  mar 
ebenfo  grunbloS  roie  bie  früheren  fabeln.  211$  bie  fdjarffinnige 
5l6l)anblung  ocrbffent(id)t  mar,  erinnerte  Q)raf  $8ifctn,um  ben 
^perjog  brieflich  an  bie  $l)atjad)c,  bafe  er  am  15.  $uli  mit  ifjm 
nur  ein  furjeS  ®efpräd)  uon  flefjn  Sttinuten  in  ®egenroart 
Üftctternid)'3  gehabt,  mo  ®ramont  fid)  mit  magrer  2But  gegen 
ben  Äongrefeplan  be3  MaiferS  geäußert;  gleict)  nad)f)er  fei  er 
(SBtfcttjum)  nad)  23ien  abgereift,  jene  Äonferenj  am  18.  t)abe 
alfo  nid)t  in  ber  angegebenen  SSeife  ftattfinben  tonnen.  3d)  fefce 


J)  $er  33rief  ift  toon  biefem  foeben  im  Figaro,  17.  avril  1895  Der* 
öffenttidjt  roorben. 
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gleich  hmäu>  bafj  auch  ÜRigra  fich  in  gleichem  ©inne  auSgefprochen, 
unb  Bimercati  roie  Bi&tlwm  SßariS  am  15.  oerlaffen  fm*- 

5tuf  SBifctfmm'a  Brief  antmortete  ®ramont  junädjft  mit  ber 
unbefangenften  Üiücffehr  Dom  18.  auf  ben  15.  Suli,  bann  aber 
mit  ber  Behauptung,  am  15.  feien  bie  beiben  Dfterretcf)er  nirfjt  10, 
fonbern  40  Minuten  bei  ihm  gemefen,  unb  ba  fei  bie  Srüriealhanj 
(alfo,  jdjeint  e3,  ofme  italienifche  TOtmirfung)  oerabrebet  morben. 
(Schon  baö  ift  unmöglich,  ba  meber  Bifcthum  noch  Metternich 
BoHmadjt  5U  folgen  Berhanbfungen  Ratten. 

$)ann  a6er  fäfjrt  ®ramont  in  feinem  Briefe  fort :  6ie  fctjeinen 
nict)t  3U  miffen,  baft  ber  Äongrefegebanfe  au§  meiner  Snitiatiue 
entfprungen  mar,  bag  er  mir  angehörte,  bafc  id)  it)n  am  14.  im 
SD?intftcrrat^  Dorgefdjlagen,  entmicfelt  unb  feine  Annahme  bewirft 
hatte,  unter  bemcrfenSmertfjen  Umftänben,  bie  fdjon  öon  g(eicf)* 
zeitigen  <Scf)riftftellern  ermähnt  morben  finb. 

§ie^u  mad)t  er  bie  9?ote:  ug(.  bie  Broftf)üre  be3  £crrn 
ü.  *ßarieu,  1873,  Betrachtungen  über  bie  ®efd)idjte  be£  feiten 
ftaiferreichS,  ©.  20. 

9113  id)  hierauf  baö  in  mehrfacher  Begehung  IcfenSrocrthe 
Heine  Such  beS  £>errn  ü.  Sßarieu  nari)fcf)lug,  fanb  ich  hu  meiner 
Überrafchuug,  baß  ich  nac*)  oHebem  £errn  u.  ©ramont'3  btdt>tertfdt)e 
Kühnheit  boch  noch  ntdjt  ooHftänbig  erfannt  hatte.  Set)  (a3  in 
ber  arnetten  Auflage  1871  8.  22: 

„SDtfan  üerfidjert,  bag  §err  Cttimer  noch  am  14.  3uli 
fchmanfte,  unb  bafe  an  biefem  £age  um  6  Uhr  5lbenb3  (alfo 
am  <Sd)luffe  ber  ©tfcung)  ber  ®aifer  noch  m(§ts  SlnbereS  als 
bie  Berufung  etneä  ifongreffeä  $ur  Regelung  ber  (schroierigfeit 
^mifchen  granfreid)  unb  ^ßreu&cn  begehrte.  $ie  Herren  Souüet 
unb  (2egri3  fyatten  mehrfach  frieblidje  Xenbenj  gezeigt,  bie 
sperren  ^ßlidtjon  unb  be  ^ßarieu  miberftanben  fräftig  bem 
banfen,  bafc  aus  ber  burch  ben  9iüdtritt  be£  ^ringen  Roheit* 
joUern  gelöften  grage  ein  $tieg  entftehn  tonne."  @r  führt 
bann  näher  au§,  mie  erft  in  ber  um  10  Uhr  beginnenben 
Sftachtfifeung  in  ©t.  (Sloub  DHimcr  unb  ®ramont  beinahe  alle 
SJcmifter  (^um  Bcfd)luffe  be3  $riege$  forrriffen,  inbem  fie  bie 
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^erjenbung  oon  SBiömarrf'iS  3eitung$telegramm  für  eine  ©e* 
fdjimpfung  granfreid)$  erf (arten. !) 

§ier  fjaben  mir  ben  ganjen  ©ramont.  ßr  blies  bie  Sftiea> 
trompete,  fo  lange  bie  5trieg3erf  lärmig  in  granfreid)  populär  mar. 
911$  ficf>  biefeä  931att  roanbte,  eignete  er  fid^  c)tnter^er  9?apolcon'3 
griebenäoorfdjläge  an  unb  citirte  jum  ©eroetfc  bafür  eine  ©djrift, 
in  ber  ba3  öegentfjeil  feiner  Angaben  fteljt.  06  er  fie  fefbft 
nidjt  gelefen,  ober  ob  er  geglaubt,  ©iftljum  mürbe  eine  alte 
Sörofd)üre  nid)t  nadjfdjlagcn,  (äffe  icl)  baf)ingefteüt. 

9lud)  biefe  ©etradjtungen  geigen  und  aljo,  lote  in  ben  Der* 
t)ängni$ooflen  Etagen  oom  5.  bi3  jum  15.  3uü  Napoleon  fort 
unb  fort  511  einer  Sßolitif  be3  griebenS  gebrängt  tjat.  21m  5.  unb  6. 
forbert  er  eine  milbe  (£rflärung  an  bie  ftammer,  am  10.  fdjreibt 
er  gefjeim  an  ben  ^rinjen  Öeopolb,  fein  SKürftritt  fei  ba$  einige 
Littel,  bengrieben  ^u  ersten;  am  12.  beruft  er  ben  italienifdjen 
©efanbten  Sftgra  ju  einer  befonbern  s2(ubien^  um  if)n  mit  einer 
telegraphieren  93otfd)aft  an  SSictor  (Smanuel  ju  beauftragen, 
buret)  ben  ^Rücftrttt  be$  ^rinjen  fei  jeber  ®runb  311m  Kriege  be* 
feitigt;  enblid)  am  14.  Hämmert  er  fid)  im  legten  Momente  an 
feinen  alten  £ie6ling3gebanfen,  einen  europäijdjen  Kongreß,  um 
ben  Sörucf)  $u  oerf)üten.  9113  trotjbem  ber  Ärieg  entfdjiebcn  mar, 
fenbet  er  am  15.  burd)  $i(tl)um  bie  ©itte  an  granj  Sofepl), 
Cfterreid)  möge  ben  ffongreft  ocranlaffen;  ^oei  englifdjen  $efudjern 
fagt  er  bamalä,  bie  9ftad)t  fei  iljm  auS  ben  $änben  geglitten, 
unb  fd)reibt  an  bie  ftönigin  oon  §oüanb,  iüdr)t  er  tjabe  biefen 
&rieg  oeranlagt,  jonbern  bie  aufgeregte  öffentliche  Meinung.  911Ie 


l)  3)iefe  Angaben  betätigen  in  allen  fünften  meine  $arfteflung  ber 
Sulingen  am  14.  %u\i  7,  336  ff.  Übrigen^  bemerfe  id),  bajj  Sjerr  ö.  2ano 
eine  ©rjä^lung  be$  s2Rinifter3  Souoct  anführt,  nad)  ber  am  Wad)tnittag  be3 
14.  ©ramont  bie  erfte  (Srwfiljnung  t»on  einem  ftongreffe  gemattet  §ätte. 
Sano  ift,  wie  wir  weiter  feljeu  werben,  ein  fe^r  unjuoerläffiger  ©ewa'fjrSs 
mann;  wenn  überhaupt  etwa«  an  ber  9?otij  ift,  fo  l)at  ©ramont  oieüeidjt 
auf  baS  drängen  beö  ftaiferd  nad)  einem  fricblidjen  ShiSweg  auf  einen 
Kongreß  Ijingewiefen,  wa3  bann  ber  tfaifer  lebhaft  aufgriff  unb  aä'fce  feft* 
l)ie(t.  ©ramont'S  eigne  3>arftellung  (France  et  Prusse  p.  212)  läjjt  beutttrfj 
feinen  Siberwiöen  gegen  ben  ©ebanfen  erfennen. 
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feine  SSünfcffe  gingen  auf  ^rieben.  9lber  bet  Slnfturm  auf  Ärieg 
fam  ju  tjeftig  unb  %ü  Dielfeitig  für  feine  franfe  2BiUen$fraft,  Don 
ben  bie  Sage  bef)errfcf}enben  Üftiniftern,  ®ramont,  Seboeuf,  Dllioter, 
Don  ber  äußerften  SRedjten  ber  ftammer,  ben  reafttonä'ren  Söona* 
partiften,  öon  ber  großenteils  gletcf)geftnnten  |>ofgefeÜJdjaft,  Don 
gettriffen  militärifcfyen  Greifen,  Don  ber  §e^eret  einer  fanatijdjen 
graftton  be$  Äleruä,  enbüct)  oon  ber  burdj  ®ramont  aufgerufenen 
Sßartfer  treffe.  $)er  fonftitutionette  (Sä'far  tütet)  bem  Sturme  ber 
populären  Setbenfcljaft. 

3>n  ber  SRettje  btefer  friegSluftigen  Xretber  unb  Oranger 
fetjlt  f)ier  ein  9?ame,  ber  in  fnmbert  5Sücf)ern  mit  ber  fdjlimmften 
SBeranttoortlicfjfett  belaftet  wirb,  ber  9tome  ber  Äaiferin  (Sugenie. 
3cf)  bin  \vof)l  barauf  angefprodjen  toorben,  icfj  r)ätte  fte  in  meinem 
93ucf)e  milbe  befyanbelt :  bafür  muffte  icf)  feinen  ®runb  anzugeben, 
ba  tdj  nie  bie  Sf)re  perfönlict)er  Söejietjung  §u  ber  f)of)en  £ame 
gehabt  unb  fte  nur  ein  einziges  Wal  flüchtig  ge)et)n  fyabe. 
f)abe  lebiglid)  bie  Sßflicfjt  be$  £>iftorifer£  im  «Sinne,  fein  Der* 
bammenbeS  Urtt)etf  über  eine  §anblung  ober  einen  2ttenfcf)en  ju 
fällen,  bis  bie  ifm  belaftenbe  Anflöge  burd)  jmingenbe  SBemeife 
beftätigt  ift.  3ebe  SSerurt^eilung  nur  naefj  fdjroanfenben  SBer* 
badjtägrünben  ober  plauftbeln  Vermutungen  ift  pflicf)troibrig,  fte 
ift  e$  nidjt  roeniger,  roemt  fte  auf  ®runb  eines  einzelnen  Ilm* 
ftanbeS,  ofjne  Serücfftcfjtigung  beS  ®efammtdjarafter£  unb  ber 
©efammtlage  be3  9Ingeflagten  erfolgt.  Unb  roenn  biefe  9tegel 
unDerbrütfjIid)  ift,  auet)  roo  man  bie  §anblungen  langft  $8er= 
ftorbener  befprtcf)t,  um  tute  Diel  getjäfftger  ttnrb  tl)re  Verlegung 
gegenüber  einer  Sebenben,  einer  längft  roefjrlofen  grau,  bie  auf 
blenbenber  §öfje  ein  ftetö  gütiges  §erj  gezeigt  unb  bann  burd) 
furchtbare  Sdjicffal3fcf)läge  niebergetuorfen  roorben  ift.  Söenn 
trgenbroo,  gilt  f)ier  ba£  (Sebot,  nidjt  auS  einem  einzigen  SSorte 
fjaftige  Folgerungen  ju  jiefm,  fonbem  nidjt  of)ne  ©inbltcf  in  tf>r 
gefammteS  SGBirfen  unb  Seiben  ju  einem  Urtf)eil  über  bie  einzelne 
§anbtung  ju  gelangen. 

$te  fran^öftfct)e  Siteratur  unb  bie  SluSfagen  ber  3eitgenoffen 
bieten  Watmai  genug,  bie  Sntmicflung  be3  SBefenS  ber  $aiferin 
fennen  ju  lernen,   3>n  ben  erften  3af)ren  ifjrer  bamalS  järtltdjen 
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(Etje  fdjmamm  fie  in  ©Tücf  unb  SebenSluft.  <5ef)r  fc^neÜ  fjatte  fie 
mit  meiblidjem  £afte  fid)  in  bie  mürbrge  Repräfentation  ityrer  f)of)en 
©tcllung  gefunben;  oon  geiftigen  ober  poUttfcr)en  fingen  mar 
bamalS  bei  if)r  feine  Rebe;  al3  ber  Genfer  bei  feinem  9Jufbrud) 
511m  italientfdjcn  Kriege  fie  §ur  Regentin  mäf)renb  fetner  Slbmefen* 
tjeit  ernannte,  fyatte  fie  fein  anbcreS  ©efül)t  als  ©^merj  über 
bie  Trennung  unb  <5orge  über  bie  ©efatyren  be3  Kriegs*.  Oft 
mußte  fie  auf  ben  5öalfon  t)ina  untreren ,  um  auSmarfdjirenbe 
Regimenter  unter  Subelrufen  oorüber  befiliren  ju  fetjn:  bann 
grüßte  unb  roinfte  fie  freunblid),  aber  unter  Xfnränen  unb  @cr)lud)3cn: 
unfere  arme  Äaiferin,  fdjrieb  ifjr  alter  greuub  Sflerimee,  tjat  uer- 
meinte  9lugen,  bid  mie  (Sier.  $)ie  ftürje  ber  Trennung  erfparte 
ifjr  bie  RegierungSforgeu ;  ber  einzige  SBunfdj,  ben  fie  als  Regentin 
geäußert  t)ar,  mar  ber  möglidjft  rafdje  griebenäfdjluß.  (£r  mürbe 
iljr  erfüllt,  fdjon  bamate  naf)m  ber  Qoxn  ber  revolutionären 
Parteien  fie  jur  .ßielfdjeibe;  f*e  e^  gemefen,  mclcfje  ttjren 
($kmal)l  511m  oor^citigen  9(bbrucfj  cineä  großen  Q3efreiung3frieg$ 
beftimmt  fjättc.  (53  mar  aus;  ber  Suft  gegriffen  unb  bie  maljren 
Urfadjen  be£  gricbenS  oon  ^iüafranca  lagen  offen  oor  aller  Seit 
klugen,  (Sugcnie  fonnte  fid)  mieber  ifjrer  bt^erigen  Hauptarbeit 
mibmen,  ber  £errfd)aft  über  bie  jäf)rlid)en  Sdjöpfung'en  ber  ^arifer 
unb  bamit  ber  europäifdjen  äfloben.  3)ieje  £>orge  für  bie  äußere 
(Srfdjeinung  mar  fyier  begreiflich ;  e3  verlohnte  fid)  bei  tljr,  fid)  31t 
fdjmütfen.  £cnu  fie  mar  oon  rjinreißeuber  ©d)önf)cit  unb  zugleich 
oon  fcltner  natürtidjer  $lnmutf).  ©tömarrf  oon  einem  Söefudje  in 
*ßari3  1857  ^urüdfam,  erflärtc  er,  vielerlei  2d)öne3  f)übe  er  bort 
gefef)n,  oon  Willem  ba3  ©erjönfte  aber  fei  ßugenie.  Sei  ttyren  £u* 
fammenfünften  mit  ber  Königin  Victoria  gemann  fie  bereu  §er§,  mie 
bie  $lnerfennung  ber  älteften  £od)ter,  fpäter  unferer  Äaifcrin  grteb* 
rief».  9lud)  unfer  Stronprin^  tjattc  bei  einem  öefudje  in  ^ßariS  feine 
Jyreube  an  ifjr.  Qxoax  fanb  er  fie  nad)  if)rer  flöfterlidjen  ©rjielnmg 
fenntniSarm  unb  fdnoad)  gebilbet.  (Sic  fragte  if)n  einmal,  ob  er 
etwas  oon  ber  meinen  Same  miffc,  bie  im  berliner  <Sd)loffe  umgebe. 
Gr  antmortete  fd)erjcnb :  Ratürlid),  baS  ift  ja  eine  meiner  Tanten. 
Sie  erfdjredt  jaf)  fie  il)n  barauf  aus  großen  klugen  au  unb  begeigte 
ifjm  feitbem  eine  ?lrt  oon  cigentf)ümlid)em  Refpcft.  daneben  aber 
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bemerfte  er  bei  if)r  einen  gellen  Verftanb,  ein  rafdjcS,  meift 
äutreffenbeS  Urteil  über  9J?enfd)en  unb  $mge  imb  einen  unbeug* 
famen  SBiüen.  Sie  ßcbhaftigfeit  btefeö  meiblidjen  SBiHenS  Oer* 
urfact)te  aufteilen  fur^e  (Stürme  am  ehelichen  Gimmel,  befouberS 
menn  eS  fid)  um  9fletnungSocrfd)icbenf)eiten  über  ftrd^Itdt)c  fragen 
hanbelte.  Sm  übrigen  hatte  fie  bamalS  faum  ein  anbereS  Streben, 
als  felbft  fröhlich  gu  fein,  anbere  ÜDtenfchen  51t  erfreuen  unb 
frohe  ®efuf)ter  um  fid)  §u  fetjn.  Sie  mar  roohltfjätig  bis  ^ur 
SBerfdjtuenbung,  befugte  mit  unbefangenem  3J?utf)  bie  §ofpitäler 
ber  ßholerafranfen,  oermieb  bis  sur  Sngftlichfeit  jebe  äränfung 
eines  mit  tt)r  oerfehrenben  SDfanfdjen.  3m  il)rem  engern  Greife 
mar  fie  raftfoS  in  ber  Sorge  für  Reitern  3eitüertreib ,  lebenbe 
Silber,  flehte  53ühnenfpicle ,  foftümirte  Xänje,  ßharaben,  ^ro- 
Derben  unb  ähnliche  (Srfinbungen ,  bie  tt>r  Vertrauter,  ber 
geiftreidje  unb  friuole  SDtörimee,  nidjt  feiten  bis  an  bie  (Brenge 
ber  ßeid)tfertigfeit  führte,  meldje  ®renje  aber  nie  überf dritten 
merben  burfte.  $)enn  obgleich  if>r  §of,  unb  an  beffen  Spi&e  iln* 
®emaf)I,  feineSmegS  aus  Zeitigen  beftanb,  tjiett  fie  ftreng  auf  bie 
Feinheit  if)reS  SRufS  unb  bie  geftigfeit  ifjrcr  ehelichen  Sreue. 
Niemals  f)at,  fo  roeit  ich  fefje,  jemanb  einen  Slabatier  ju  nennen 
gemußt,  bem  fie  übermäßige  (Shmft  gefdjenft  l)ätte. 

llnb  bennod)  fam  oon  biefer  Seite  bie  tragifetje  SBcnbung  in 
ihrem  SebenSgang.  Napoleon  mar  oon  jeher  an  niebrige  Sieberüdj* 
feit  gewöhnt,  furje  Verliebtheit  in  gemeine  Schönheiten,  benen 
er,  nadjbem  er  fie  genoffen,  unter  mäßiger  Stählung  fogleidj 
mieber  ben  dürfen  fet)rte.  ©ugenie,  gegen  bie  fein  ©enetjmen  fid) 
niemals  änberte,  erfuhr  baöon  nid)t  üiet  ober  tjiett  bie  Angaben 
für  übertrieben.  9lber  im  Sa^re  1864  fiel  9capoleon  in  bie  dlcfyc 
einer  berufenen  ^ßarifer  (Sourtifane,  bie  tr)n  längere  Qeit  $u  feffeln 
mußte,  ihm  große  ©elbfummen  abfdjroinbeltc  imb  baS  uufaubere 
Verhältnis  in  großem  ^ßrunfe  öffentlid)  oor  fid)  her  trug.  3n 
(SugenienS  fräftiger  Statur  empörte  fid)  ber  wolle  fafttlianifdje 
StoIj  gegen  btefe  Vefdjimpfung :  fie  üerfiel  einem  fdjmeren  9ceroen> 
leiben,  Drängte  aus  $ariS  fynxvcQ  unb  erlangte  bie  ärztliche 
?tnorbnung  einer  längern  Äur  in  Schmalbad).  SUton  ermißt 
Ieid)t,  roeldjeS  9luffef)en  biefer  Streit  oerurfadite  unb  mie  lüde 
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Vermittler  aller  Strt  fid)  um  bie  Teilung  be£  Vrucr)3  bemühten. 

gelang,  benn  aud),  (Sugenie,  bereu  9ttutterf)erj  fie  ju  bem 
fjoffnungSbollen  ©ofme  30g,  jur  9{ücffer)r  ju  beftimmen.  $ldj, 
fagte  fie  bamalS  jn  Mrimee,  wie  bin  id>  unglüeflidj;  e$  gibt 
feine  (Sugenie  met)r ;  eS  gibt  nur  nod)  eine  Äaiferin.  @3  bezeichnet 
tfpre  ©timmung,  baf$  eine  fcfjon  früfjer  angeregte  @t)mpatt)ie  für 
eine  unglücflicf|e  Vorgängerin  auf  bem  glänjenben  fran^öfifdjen 
$l)rone,  bie  Königin  Sparte  9lntoinette,  bamalö  ju  Dotier  @nt* 
roieflung  gelangte ;  unermüblid)  ftubirte  fie  beren  (33efdt)tct)tc,  fammelte 
if)re  Silber  unb  £anbfd)riftcn,  erneuerte  $rianon,  beren  SteblingSfifc, 
unb  richtete  bort  ein  Sftufeum  für  bie  Reliquien  berfetben  ein. 
Snbeffen  begann  bod)  ein  leibliches  Verhältnis  §u  bem  ®emal)l 
fid)  lieber  f)er$ufteflen,  oollenbS  als  1865  bie  SftemefiS  über  ben 
€>ünber  hereinbrach,  ber  erfte  ftärfere  Einfall  ber  quätenben 
Äranff)eit,  bie  feitbem  ben  $Reft  fetneS  Sebent  öergiftete.  $tuS 
Sftitleib  unb  2)anfbarfeit  erroud)S,  fotiiet  man  meifj,  jroifdjen  i^nen 
eine  bon  ber  (Erinnerung  an  beffere  $age  burdjroärmte ,  jroar 
nierjt  mef)r  §ärttict)e  aber  t)erj(ic^e  greunbfdjaft.  Um  it)n  in  feinen 
BiegierungSforgen  bei  feiner  gefd)mäd)ten  Iraft  ju  unterfrüfcen, 
begann  fie  fid)  für  Sßolitif  ju  intereffiren,  fefcte  fidt)  mit  ben 
äftiniftern  in  Verbinbung  unb  geroann  mit  ifyrem  Haren  Verftanbe 
bei  iljnen  tute  bei  bem  ®cmaf)l  einen  geroiffen,  in  fpätern  $ar* 
ftelhmgen  fetyr  übertriebenen  (Einfluß,  teitenber  9?atf)geber  mar 
9{ouber,  bamalS  of)ne  ^roeifel  ber  begabtefte  unter  ben  fran$öfifd)en 
(Staatsmännern,  im  Innern  ein  (Gegner  ber  liberalen  ^enben^cn 
OUiuier'S  unb  ber  fonftitutionellen  Neigungen  Sftapoleon'S,  m  ber 
auswärtigen  Sßolittf  aber  ein  üftann  beS  griebenS  unb  folglidj  ent* 
fctjtebencr  Söiberfadjer  ber  Mrfabier  (ogl.  7, 80)  bie  nur  in  fricgerifd)en 
Triumphen  bte  9iettung  ber  $)t)naftie  unb  ber  Thronfolge  beS 
faijerlid)en  Prinzen  erblidten.  SRachbem  itjn  bie  liberale  Strömung 
aus  bem  SKinifterium  oerbrängt  Ijatte,  fdjlug  er  bem  Älaiferpaare 
uor,  bie  «Stärfe  ber  Sftrone  unb  bie  Sicherung  ber  Xljronfolge 
auf  fricblictycm  &>ege  burd)  ein  großem  ^(cbtS^it  p  erreichen.  £>er 
ftatfer  hatte  anfangs  Vcbcnfcn,  bie  Malierin  aber  ftimmte  freubig 
511,  unb  bie  Volteabftimmung  t)atte  ein  glän^enbcS  Ergebnis.  $)ie 
Slrfabier  aber  gaben  iljre  Partie  beSljalb  nod)  ntct)t  üerloren.  ^n 
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ber  3(rmee  f)atte  e3  32000  oerneinenbe  Stimmen,  barunter  eine 
ganje  ©rigabe  ber  *ßarifer  (Sarnifon,  gegeben.  Die  SIrfabier 
fanben,  bafe  bie  2lrmee  unauoerläffig  roerbe,  menn  man  fie  ntdjt 
balbigft  5n  Shrieg  unb  ©ieg  hinausführe,  bie  burdj  DUitrier'S 
SiberaltemuS  ermutigten  SRepublifaner  mürben  fonft  bie  SKonardne 
unb  bte  $r)ronfo(ge  ftürjen.  3r^re  Scanner  btfbeten  oon  jeher 
einen  grofeen  Sttjetl  ber  §ofgcfelIfchaft.  Seben  Xag  öcrnafym  oon 
ihnen  bie  ftaiferin  bie  ©ctjilberung  biefer  inneren  (Gefahren  unb 
brausen  be£  preufeifdjen  Übcrmuthä,  ber  fort  unb  fort  burcr)  ftetö 
feinbfengeS  Verfahren  granfreidjS  Sntereffen  fcrjöbige  unb  granf* 
retc^ö  @t)re  »erlebe.  Sugleicr)  oerbreitete  bte  Partei  burcr)  ihre 
Sßreffe,  baß  bieÄaiferin  biefe  ^uffaffungen  ttjetle;  fie  felbft  nannten 
fid)  jur  8tärfung  be£  eignen  9lnfehen3  bie  gartet  ber  Äaiferin. 

©o  lagen  für  fie  bie  Dinge,  als  am  3.  3uli  bie  Äanbtbatur 
^otjenjoüern  befannt  unb  gleich  am  6.  burd)  ®ramont'S  friegS* 
fcr)naubenbe  SRebe,  nad)  beffen  eigenem  Sluöbrucf,  bie  %fyüxe  $ur 
griebcnSpolittf  gefdjloffen  rourbe.  Die  „Partei  ber  ftaiferm"  erjagte 
fofort,  ba&  bie  Äaifcrin  ben  ®emarjl  ^ur  $riegSerf(ärung  bränge. 

Sft  bteä  Drängen  mat)rfcr)einlicr)?  äftan  fann  fief)  benfen,  bafe 
bie  fortgefefcten  Erörterungen,  mte  SRapoleon'S  3lnfet)en  beim  Sßolfe 
burd)  bie  untoürbige  €>cr)n)äd)e  gegen  s$reufeen  gefunfen,  bie 
^)errfcr)aft  einesS  Söonaparte  otjne  Sorberen  in  granfreid)  unmöglich, 
ohne  Söänbigung  ^reufeenS  bie  ^t)ronfo(ge  ir)re3  (Solms  oerlorett 
fei,  bafe  bieS  OTeS  in  ihrem  9ftutterher$en  unb  ihrem  Ehrgefühle 
2L*tberhatt  fanb.  2(uf  ber  anbern  (Seite  aber  mufete  fie,  bafe  im 
StriegSfatl  Napoleon  ben  Dberbefef)!  über  bie  SIrmee  übernehmen 
mußte  unb  bafe  er  ben  <Sofm  mit  fid)  nehmen  mürbe,  um,  wie  er 
fagte,  baS  erfte  (Stubtum  im  Söcrufe  beS  <Sout>erän3  %ü  machen. 
(Sie  ^atte  tä'g(icf)  feine  graufame  fcmftjett,  fein  Seiben  unb  feine 
Unbefyülfndjfeit  oor  klugen,  fo  fetjr  er  aud)  bie  Urfacr)e  be£  (SlenbS 
ocrheimlid)te  unb  ben  legten  SReft  feiner  Strafte  aufbot,  um  feine 
«Schmerlen  hinter  gelungenem  Sädjeln  ju  oerfteden.  Sie  roufete 
ferner,  bafe  er  fett  fahren  bie  (£rf)dtmig  beS  griebenS  anftrebte 
unb  1867  nur  ftur  ^ertfjeibigung  9?tct'ö  £eere£reform  oeranlafet 
hatte.  9113  SRiel  bann  1868  bem  Sluslanbe  erflärte,  bafe  bie 
?lrmee  fcrjlagfertig  fei,  hatte  fie  burd)  tfioither  erfahren,  bafe  bie 
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ü.  ©t)bel, 


5(6ftrtc^e  ber  Cammer  bie  9lrmee  ferner  vcbujirt  hätten  unb  ot)ne 
SBünbntffe  ein  Strieg  nidjt  511  wagen  fei,  unb  auf  itjre  $rage  hatte 
9ftel  felbft  geantwortet:  bie  Slrmee  ift  fertig,  aber  SJjrc  OTan^en 
finb  e$  nod)  nidjt.  2>ie  ^nianjen  nmren  aud)  1870  noch 
nierjt  fertig. 

So  mürbe  fie  unaufhörlich  burd)  ftwei  gletd^  ftarfe,  aber 
einanber  entgegengefefcte  33eforgniffe  aufgeregt,  um  ben  Sof)n  unb 
um  ben  ®emal)l,  um  bie  möglichen  SBortheile  unb  bie  fiebern 
(Gefahren  bc3  ftriegS.  Oft  ift  feitbem  gejagt  worben,  it)r  firrf)* 
lieber  ©fer  habe  fie  cnbUet)  unter  flerifalcm  Sinflufc  für  ben  Ärieg 
entfe^ieben.  Solche  ©nflüffe  hatten  am  §ofe  ^ar)Ireicr)e  Vertreter ; 
eine  3eitlang  erfreute  ftd)  ein  SIbbe  5kuer  oon  jübtfcfjer  §erfunft, 
ber  nach  ftonüertitenmeifc  juerft  mit  aSfetifdjen,  büftern  Lienen 
einhertrat,  großer  ®unft  bieler  oomehmer  tarnen;  eben  biefe 
Söejiehungen  aber  mürben  für  ihn  felbft  mijjltd)  unb  entzogen 
ihm  bie  <$nabe  ber  51aiferin  oollftänbig.  ®emi&,  bie  ftaiferin 
hatte  eine  glühenbe  Verehrung  für  ba$  Oberhaupt  ihrer  Kirche 
unb  wünfdjte  bringenb,  bie  rebellifchen  Italiener  oon  ftiom  fern 
§u  halten.  Siefelbe  $lbfid)t  befeelte  auch  ben  ^er^og  oon  ©ramont, 
ber  fonft  perfönlid)  bei  ber  Slaiferin  fdt)Iect)tei*btncj^  feinen  ©nftufe 
befafc  ;  fie  tf)eilte  bamalS  unb  fpäter  ba3  megwerfenbe  Urtt)eil 
tt)reö  ®emaf)l3  über  ben  eitlen  £>of)lfopf,  unb  mährenb  biefer  in 
blinbem  Mnfel  bie  franaöfifdje  2lrmee  für  fich  allein  jebem  Gegner 
überlegen  erachtete,  flang  ihr  ftetS  WicVä  SSort  in  baS  Of)r: 
meine  9lrmce  ift  fertig,  aber  3l)re  Miauten  finb  e£  noch  nicht. 
Sie  münfdjte  alfo  bringenb  einen  SluSgleicf)  mit  Italien,  ber  im 
ÄtiegSfall  ber  franftöfifdjen  ?lrmee  mehr  als  100000  9ttann  $er= 
ftärfung  geliefert  hätte.  ?lber  feit  1861  hatte  Italien  bafür  ftetS 
bie  Übertaffung  s3fomS,  bie  ihr  unmöglich  fd)ien,  jur  Söebingung 
gemacht.  5ltfo  wie  fich  entfetjeiben  ?  Ser  nach  feiner  Stellung 
als  ^ßräfibent  be£  StaatSratl)*  burdjauS  ,ytr  örfenntniS  befähigte 
^arieu,  felbft  ein  überseugter  ftatholif,  erflärt  e3  oöllig  beftimmt 
für  eine  ftabet,  büß  bie  Ä'aifcrin  au3  fatholifrfjem  ßifer  511m 
Kriege  getrieben  habe. 

Übcrbücft  man  alle  biefe  $aten  unb  erinnert  fich  0öun  oer 
urfprünglirf)en  Slatur  unb  bcC>  ganjen  £ebenSgauge£  ber  fiaiferin, 
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ber  frö^Itd^en  (Sutherjigfeit,  beS  geringen  SntereffeS  an  ben  öffent- 
lichen Angelegenheiten,  beS  AbfcfjeuS  oor  ben  ©orgen  unb  fieiben 
beS  Kriegs  1859:  toie  foflte  binnen  wenigen  Sohren  auS  biefer 
grau  eine  leibenfdtjapdje  unb  ^er^tofe  politifche  Intrigantin 
geworben  fein,  bie  aus  felbftfüchtiger  §errfdjbegier  unb  blinbem 
Ißreu&enhafc  ben  roiberftrebenben  franfen  ftaifer  in  ben  feieren 
beutfdjen  Ärieg  gejagt  hätte?  SSohl  mag  fie  in  ihrer  uon  9?ecf)fcS 
unb  üon  SinfS  gepre&ten  Sage  nach  oen  medjfelnben  (Smbrücfen 
in  einem  Augenblicf  eine  Ehrenpflicht  zum  Äriege,  in  einem  anbern 
bie  ÜKothmenbigfeit  beS  grtebenS  anerfannt  hoben,  aber  burchauS 
tüahrfcheinüch  bleibt  mir  baS  Urtt)etl  eines  mit  ihr  mohlbefamiten 
öfterreichifchen  (Staatsmanns,  bahin  gehenb,  ganz  tabelfrei  fönne 
«r  fie  nicht  erachten:  fte  fyabe  fidt)er  nicht  junt  Kriege  gehegt, 
aber  freilief)  auch  ihren  (Sinflufc  nicht  jur  Abmenbung  beSfelben 
thätig  gebraucht.  (Sin  anberer  beutfdjer  Beobachter,  ber  Safjre 
lang  mit  ihr  in  nahem  SBerfehr  geftanben  h<*t,  erflärte  mir  bor 
furzer  3eit  feme  Überzeugung,  bafe  bie  Äaiferin,  eingefchüchtert 
burch  bie  UnheilSpropfjeten  ®ramont  unb  ®enoffen,  (ebiglich  ber 
©orge  um  bie  Sufunft  ihres  ©ohne«  nachgegeben  ^ätte,  menn 
fie  ihre  Gnnrotfligung  jum  ftrtege  auSgefprochen,  ben  fie  in  ihrer 
SSeiblidjfeit,  ebenfo  mie  aus  anbern  ®rünben  ihr  Gemahl,  fürdt)tete 
unb  oerabfdjeute. 

Unb  nun  oollenbS  ihre  taufenb  9Kal  berufenen  geflügelten 
3Sorte :  C'est  ina  guerre,  ma  petite  guerre,  la  guerre  a  moi ! 
greunbe  unb  geinbe  ftreiten  über  ihre  Sßolitif  unb  ihren  @t)rgetä, 
aber  Alle  finb  etnftimmig  barüber,  ba&  fie  ju  allen  fetten  Sßer* 
ftanb,  Saft  unb  Urttjetl  befeffen  §at,  unb  bennoch  nimmt  man 
fur^meg  an,  ba&  fie  fich  beim  Ausbruch  eines  furchtbaren  üftational; 
friegS  mit  ber  Albernheit  einer  folgen  gefcfjmacflofen  9taommage 
ber  Wlit*  unb  Sfachtoelt  oorgeftellt  hätte,  <Sie  fetbft  hat  ftets 
bagegen  proteftirt;  ihre  Sßalaftbame  Garette  ^at  eS  ebenfo  wie 
ber  treffliche  gorfcf)er  ©iraubeau  als  eine  nichtsroürbige  (Srfmbung 
bezeichnet,  unb  auch  £erm  d.  Sßarieu  werben  mir  biefen  Saugen 
hinzufügen  fönnen.  AnbrerfeitS  fragt  man  üergebenS  nach  «nem 
Gewährsmann,  ber  jene  Söorte  aus  bem  Üttunbe  ber  Äatferin 
oernommen,  ober  nach  e*nem  3«u9^/  bem  jener  fte  berichtet 

$tftorifd>e  8dtWrift  91.  ß.  8b.  XXXIX.  5 
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f)ätte.  ÜÄag  nun  üor  bem  Stiege  bie  „gartet  ber  fäuferin"  fte 
ju  if)rem  SRufjme  erfunben,  mögen  nad)  <5eban  bie  SRepublifaner 
fte  als  grimmigfte  ©d)mäf)ung  öerbreitet  Ijaben:  bie  2Borte  finb 
in  alle  33üd)er  unb  alle  3cttungen  übergegangen,  Gnner  fjat  fie 
bem  3tnbern  nadjgefagt,  unb  jefct  Reifet  e$:  fte  finb  mcltbefannt 
unb  bamit  gerot'B  unb  roaljrf)aftig  bemiefen. 

2Beiterf)in  erfuhr  biefe  Segenbe  über  ben  llrfprung  be3  $Tteg£ 
fpe§iellere  SluSbtlbung  in  Vejug  auf  bie  entfcrjeibenben  Momente 
in  ber  Vorbereitung  beö  ÄriegSbefdjluffeS,  ben  6.,  ben  12.,  ben 
14.  3ult,  für  bie  gorfdjung  erroünfct)t,  ba  t)ter  bie  Littel  jur 
Prüfung  oorliegen. 

3Öir  fallen,  wie  ®ramont,  furje  Qdt  nad)  9tapoleon'S  %ob, 
in  ber  Independance  Beige  bie  (Sntftefjung  feiner  friegerifdjen 
Varianten  tSrebe  uom  6.  3uli  gejdjilbert  f)at:  ber  Äaifer  fjabe  ficfy 
bei  ben  erften  Verätzungen  am  $lbenb  beä  5.  f)öd)ft  friebfertig 
geäußert,  bann  aber  in  ber  (©djlufifiljung  am  borgen  be3  6. 
mit  völlig  ueränberter  Spaltung  mehrere  unuer^üllte  Kriegs* 
brofjungen  in  ben  milben  Entwurf  be3  äKinifterS  fjinetngebradjt 

Sarimon1),  ber  ®ramont'3  5Xutorfct)aft  entbecft  unb  bemnad) 
bie  ©rjätjlung  für  aut^entifdje  2öat)rtjeit  gehalten  r)at,  fragt  fid) 
barauf,  mie  fei  ein  foldjer  <£inne£med)fel  beö  ftaifetö  roäfjrenb 
einer  furzen  Üftadjt  möglid)  geroefen?  (5r  antwortet:  man  tjat 
bieS  bem  ©nflufe  ber  Äaiferin  jugefcrjrieben,  bie  feit  bem  3. 
l)öd)ft  aufgeregt  geroefen;  man  behauptet,  nad)  ben  @i$ungen 
am  5.  fjabe  fie  mit  bem  Sfrtifer  ein  ®efpräd)  gehabt,  baö  fid) 
bis  1  11  f)r  borgen  3  fortgefetjt  (jätte,  unb  beffen  golge  fei 
bie  Umfttmmung  be3  tfaiferS  geiuejen. 

2öir  rotffen  nun  au£  X^ier^'  unb  Sebocufä  SfaSfagen,  bafe 
biefe  anonpme  Vefyauptung  falfd)  in  ttjrer  ®runblage  ift.  £er 
Äatfer  fjat  feine  Umfttmmung  erfahren;  er  tjat  am  6.  mie  am 
5.  feine  friegerifdje,  fonbcrn  friebferttge  Säuberungen  in  @)ramont'£ 
(Sntrourf  burdjgefe&t. 

3m  Figaro  (24.  unb  31.  janvier  1894)  ijat  ©raf  fteratrn, 
ber  1870  als  eifriger  Gfjauuinift  für  ben  ftrieg  gearbeitet  fyat, 

»)  Notes  p.  72. 
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eine  geroiffenf)afte  Unterfurfwng  über  bie  3rö9e  angeftellt,  auf 
meffen  ©djultern  bte  $8erantmortung  für  alles  Untjett  be3  ftriege£ 
ruf)t.  $)aß  bie  ßanbibatur  $o^en§oIIern  eine  preu&tfd)e  Sntrigue 
unb  eine  burd)  SötSmarrf  ber  frangöftf^en  Äampftuft  gefteHtc 
3atte  gemefen,  üerftefjt  fid)  tf)m  ot)ne  eine  @tfbe  jum  ©eroeife  oon 
felbft;  ifm  intereffirt  nur  bie  $rage:  me(d)e  granjofen  haben  bie 
öerbrecf)erifcf)e  'Sfyoxfyext  begangen,  fid)  unb  ifjr  Sanb  in  jene 
galle  gu  ftürjen?  (£r  beantwortet  fie  in  ber  £>auptfadje  richtig: 
nid)t  Napoleon  mar  e3,  fonbern  Seboeuf  unb  ©ramont  nebft  ben 
mit  ihnen  oerbünbeten  Slrfabiern,  bie  auct)  im  faiferlicf)en  ^ßataft 
einen  ftarfen  ©nffofj  ausübten.  SBer  bort  biefen  ©nffofj  ftü$te, 
berietet  er  in  ber .  (Stählung  ber  ©retgniffe  üom  12.  3uli,  nad) 
ber  Reibung  be3  föücftrittS  be£  ^rin^en  Seopolb  burdj  ben 
fpanifdjen  ®efanbten,  ber  fie  §uerft  §errn  Clüoier,  bann  am 
Stbenb  bem  ftatfer  nad)  ©t.  (Etoub  überbrad)t  ^ätte.  „$)er 
$aifer",  fährt  er  fort,  „fpract)  in  ©egenmart  ©ramont'3  feine 
greube  über  ba3  (SreigniS  au$  unb  forberte  ben  TOnifter  auf, 
fogleid)  nach  SßariS  ju  eilen  unb  mit  Dttiüier  bie  ©rflärung  gu 
üerabreben,  mit  ber  morgen  bie  gute  Nachricht  ber  Cammer  mit* 
juttjetlen  märe.  @3  mar  9  Ut)r:  um  Ütttttemacf)t  aber  Ijatte 
©ramont  bie  (Empfangs jälc  ber  Äatferin  nod)  nid)t  oerfaffen,  bort 
fanb  it)n  ber  förifer  unb  fpradj  ihm  feinen  $abel  über  bie  üftad)* 
läffigfeit  in  ber  SSoUjie^ung  eineä  fo  mistigen  $8efer)te  auö. 
Seiber  fanb  fid)  ©ramont  meber  befriebigt  nod)  gefdjlagen.  (Statt 
bie  befohlene  3lbrebe  mit  Dötöier  §u  treffen,  fanbte  er  an  Q3ene- 
bettt  bie  SBeifung,  oon  Äönig  SSühelm  bte  (Garantie  für  alle 
3ufunft  ju  f orbern. " 

2Sie  man  fieht,  betjanbelt  $eratrn  bie  Äatferin  infomeit 
fcfjonenb,  al$  er  nur  burd)  ben  3ufammenhang  ber  $)mge  bte 
Umfttmmung  Sftapoleon'3  burch  bie  (Gemahlin  crfennbar  marf)t 
unb,  btefreter  al£  $>arimon,  ntdt)t  auSbrüdlid)  bie  na d)  Mitter- 
nacht erfolgte  ©arbinenprebigt  ermähnt. 

Snbeffen,  biSfret  ober  inbtSfret,  feine  gange  Gfrjählung  ftetjt 

mit  ben  Xfjatfadjen  unb  Urfunben  in  unheilbarem  SBiberjprud). 

«on  SlbenbS  9  bi£  12  lltjr  oerftänbigen  fid>  nach  Äeratrto  ©ra*. 

mont  unb  ©ugenie  über  ein  bem  faiferlidjen  Befehl  entgegen* 

5* 
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§.  b.  St)bel, 


gefc^tcjg  Verfahren,  unb  nad)  SKittemacht  erobert  ©ugenie  bie 
faiferlidje  3uf^mmun9  i*u  ®ramont'3  eigenmächtiger  5Depefd^e. 
3n  ber  Sötrtticf)feit  fam  ®ramont  um  4  Uhr  Nachmittags  jum 
Äaifer  naef)  ©t.  Gloub  unb  (jatte  mit  i(nn  eine  mehrftünbige 
5$erhanb(ung,  bei  melcfjer  t>on  einer  ^cilna^me  ber  ftatjerin 
nichts  gefogt  wirb  unb  melcfje  trog  be3  anfänglichen  Sßiberftrebenä 
be3  ÄaiferS  bamit  enbigte,  bafe  biefer  bem  SDftnifter  bie  (£ri)ebung 
ber  neuen  gorberung  an  $önig  3ßUf)elm  geftattete.  $)amit  fet)rte 
®ramont  nach  ^ßariS  jurücf  unb  fanbte  ba3  betreffenbe  ^efe- 
gramm  um  7  Uhr  21benb3  an  Senebetti.  Um  10  Uhr  erhielt  er 
au£  ©t.  (Sloub  einen  Sörief  be<S  ftaiferö,  morin  berfelbe  einen 
Xtjeit  be$  Inhalt«  tt)reö  ©efpräd)$  mieberholte.  Um  11  Uhr  45 
fcf)icfte  ber  9J?imfter  ein  ^meiieS  Sielegramm  mit  bem  entfprecfjem 
ben  $8efet)l  an  Stenebetti.  ©d)on  bie  3)aten  biefer  ^ßarifer  £ele* 
gramme,  bie  oon  ©enebetti  richtig  empfangen  unb  fpäter  gebrueft 
toorben  finb,  reichen  au§,  bie  gange  nächtliche  ©jene  in  ©t.  Gloub 
als  ein  ipirngefpinnft  barjuthun. 

Snbeffen  noch  abenteuerlicher  unb  gehäfftger  als  btefe  @r= 
finbung  ift  eine  ©chöpfung  ber  ^S^antafte  beS  £errn  o.  Sano, 
oon  ber  ich  h^r  faum  ^otij  nehmen  mürbe,  menn  nicht  §err 
®effcfen  (in  ben  SWünchener  Neueften  Nachrichten,  10.,  12., 
13.  ?(pril  1895)  fie  nach  $eutfcf)lanb  oerpflanjt  unb  fie  $u  gleich 
in  feiner  befannten  magiftralen  ©icherheit  mit  einer  langen  Diethe 
ungenauer  unb  irriger  Angaben  Derzeit  hätte.  $)a  mirb  §.  53. 
ber  belgifcfje  ©jenbal)nftreit  oon  1869  ganj  unbefangen  unter 
ben  Sehlfchlägen  beS  2JtmifteriumS  Cüioier  öon  1870  aufgezählt; 
ba  mirb  berichtet,  bafj  ber  fpanifche  Antrag  ber  ftanbibatur 
.^ohenjoUern  (rnbe  Sttärg  in  ^Berlin  gefcheitert  fei,  roährenb  ber 
ftonig  bie  Ablehnung  erft  am  24.  ?Ipril  unb  bann  am  5.  SWai 
nach  3#abrib  telegrapl)irte.  GsS  ift  nicht  meniger  falfcf),  roenn 
oon  bem  fpanifchen  S3otfc^after  Dlojaga  behauptet  mirb,  er  habe 
alle  Jyäben  in  ber  §anb  gehabt;  in  2Bat)rljcit  erfuhr  er  bie  &\m= 
btbatur  §ot)en5  ollem  mic  bie  gewöhnlichen  Sftcnfchen  erft  am 
3.  Suli;  nicht  er  hat  ben  rumänifchen  Agenten  ©tratt  nach 
maringen  gefchieft,  fonbern  biefer  ift  aus  eignem  ßntfcljluffe  ab* 
gereift.    Leiter:  aus  ber  ftorrefponben^  SiSmarrf'S  mit  bem 
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Gefanbten  Äanifc  in  Üttabrib  werben  jwei  <5ä§e  fd^einbar  wörtlich, 
a6er  in  falfdjer  gaffung  citirt;  eS  ift,  wie  gefagt,  unrichtig,  baß 
Gramont  bie  Garantieforberung  olme  Bormiffen  beS  ÄaiferS  an 
Benebetti  abgefanbt  hätte;  ja,  wenn  Geffden  aus  Sana,  unter  au3* 
brüdltcher  Anführung  bedfelbcn,  eine  2ttiffethat  ber  ftaiferin  berietet, 
ift  er  ntctjt  im  ©tanbe,  bie  (Srjö^ung  feineö  Originals  otme  grobe 
3rrtf)ümer  Wieberjugeben.  Sßtr  werben  fie  fogleicr)  fennen  lernen. 

§err  ü.  fiano,  ein  fetjr  gefcrjäftiger  Sßublijift,  hot  in  einer 
großen  Qafyi  oon  Pamphleten  bie  <5ünben  be3  ^weiten  Äaifer- 
reidjä  befprodjen,  nad)  üblicher  28eife  bie  Äaiferin  mit  ber  Partei, 
bie  fid)  mit  beren  tarnen  fdjmüdte,  ibentifijirt  unb  im  Sahre  1893 
bie  furchtbare  (Sntbedung  öffentlich  in  einem  Buche  la  cour  de 
Berlin  oerfünbet,  baß  bie  Äaiferin  burd)  ^mei  Derbrecfjerifche 
XI)aten  ben  Jfrieg  unüermeiblid)  gemacht  unb  bamit  baS  Blut 
oon  §unberttaufenben  auf  tr)re  €>eele  genommen  ^abe.  S)iefe3 
Buch  ift  mir  ntd)t  befannt  geworben,  tnbeffen  t)at  er  in  einer 
fpäteren  (Schrift:  Apres  l'Enipire,  Sparte  1894,  feine  Behauptung 
gegen  polemifdje  Angriffe  üertfjeibtgt,  fo  baß  man  wof)l  annehmen 
barf,  t)ier  alle  Argumente,  über  bie  er  gebietet,  oerfammelt  ju 
finben.  £err  0.  2ano  erflärt  barin,  bei  Gelegenheit  beö  oon 
BiSmard  „gefällten"  (Smfer  Telegrammen,  Weldas  ben  Sftteg  jum 
SluSbrud)  gebracht  hoben  foll,  er  höbe  oon  Dllioter  felbft  Oer* 
nommen,  baß  Benebetti  bem  §erjog  oon  Gramont  über  Bis* 
mard'S  gälfdjitng  9^act)rtcrjt  gegeben  unb  ihm  eine  genaue  5lbfd|rift 
beS  echten,  üon  BiSmard  gefällten  Berichts  beS  $rin§en 
föabaimill  gefchidt  hätte,  Gramont  aber  mar,  fährt  er  fort,  ein 
Getreuer  ber  Äatferin  Gsugenie.  5lnftatt  ben  Beruht,  ber  Bis* 
mard'S  Betrügerei  bemiefen  hätte,  ben  Ütfiniftem  oorjulegen  unb 
ihn  fofort  bem  BiSmard'fd)en  Telegramme  entgegenjufefcen ,  ließ 
er  fid)  burd)  bie  Sßartei  oerleiten,  il)n  ftur  Äaiferin  ju  bringen, 
welche  ihm  bann  jornig  befahl,  ben  Bericht  geheim  ju  halten. 
@r  folgte  bem  Befehl.  £er  Bericht  hätte  alle  3Selt  überzeugt, 
baß  StÖnig  SSilhelm  in  feiner  SSeife  ben  fran^öfifetjen  Botfdjafter 
infulttrt  hätte;  ber  Kriegsfall,  ben  BiSmard'S  gälfchung  gefchaffen, 
Wäre  bamit  bejeitigt  unb  bie  Erhaltung  beS  griebeng  gefiebert 
worben.   9lber  bie  taiferin  wollte  ben  ßrieg. 
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darauf  antwortete  ein  tuohl  unterrichteter  ®egner  im  Sigaro, 
11.  Sftooember,  SRabjimiU'ö  $erid)t  f)ätte  am  13.  Suli  noch  gar 
nicht  erjftirt,  alfo  fjätte  Söcnebcttt  eine  $bfchrift  nicht  einfenben, 
unb  bie  Äaiferin  unb  ®ramont  eine  folche  nid)t  Oerbergen  fönnen. 
Stuct)  ftet)e  eö  jefct  feft,  ba&  SiSmard  bie  gätfcrjung  nicht  an 
$absimiü"3  Bericht,  fonbern  an  einer  am  13.  2Ibenb£  erhaltenen 
$epefd)e  W)tkt\'$  begangen  fyabt. 

2>urd)  fo  unbebeutenbe  ^^atfac^en  liefe  fid^  £>err  o.  Öano 
nic^t  erfd)üttern.  (Sr  antwortete:  StobjmriU  ober  Slbefen,  gleich* 
oiel.  $>ann  rjat  ©enebetti  eine  $bfd)rift  ber  ^>epcfct)e  Äbefen 
ehtgefanbt,  unb  biefe  ift  auf  SBefetyl  ber  Äatferm  fefrettrt  morben. 
$iefe  meine  $>arftellung  ^at  mir  ber  TOnifteroräfibent  Dllioier 
geliefert. 

(£3  ift  nun  au£  93enebetti'$  93uch  genrif},  bafe  biefer  feine 
Wfmung  üon  ber  ©rjftenj  ber  £)epefd)e  9lbefen  gehabt  Ijat.  5ttjo 
heifjt  eS  h*er  ^  0Den:  er  founte  feine  9lbfchrift  berfelben  ein- 
fenben,  ©ramont  fonnte  biefe  5lbfd)rift  nid)t  ber  Staiferin  oor* 
legen,  bie  Äatferin  fonnte  beren  ©efrerinmg  nicht  befehlen. 
§err  o.  £ano  aber  bkibt  babei,  fo  fei  e3  gefcr)eJ)n ,  fo  tyabt  e£ 
ihm  CHiüier  berfidjert.  Üftur  fo  meit  fyat  er  einen  ©nbruef 
erfahren,  bafe  er  in  ber  meitern  Erörterung  nicht  mehr  auSbrüd- 
lieh  üon  einem  preufcifchen  5Iftenftüd,  fonbern  nur  unbefttmmt 
oon  einer  äftittheifung  Söenebetti'S  rebet,  beren  Unterfdjfogung 
ba£  (Streben  ber  ShiegSpartei  jum  <5iege  geführt  h^be. 

2Sa3  Olliüier  betrifft,  fo  hat  oiefer  fidj  auch  9e9en  anbere 
^erfonen  befdjroert,  baß  ©ramont  bie  am  12.  unb  13.  Suli  mit 
Söenebetti  geführte  UnterhanMung  nur  mit  Sßornnffen  beä  Äaiiers, 
ohne  Sftitroirfung  be$  TOtntftenumö ,  alfo  fet)r  uerfaffung3tuibrig 
geführt  habe.1)  5Iudt)  iöenebetti  hat  fid)  fpäter  bettagt,  bafc  baS 
9Jünifterium  nicht  auf  ©runb  feiner  Berichte  ber  Segenbe  oon 
feiner  23efd)impfimg  burch  ben  ftönig  entgegengetreten  fei.  Site 
hienach  aber  £ano  1893  bie  beiben  §eitn  aufforberte,  feine 

©rjähtung  öffeirtlid)  gu  betätigen,   haben   beibc  mohlroeiSlid) 

.  .  _ 

')  ©arimon,  Notes  p.  79  ff-  Siefelbe  SBefc^roerbe  ^at  ber  «DHnifter 
gftege  geführt.   Gbenba  p.  123  ff. 
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gefdhnnegen.  $>enn  OOtöter  roufjte  ju  gut,  bafe  in  ben  ent= 
fdjeibenben  ©jungen  be8  14.  3uti  bie  SJtmifter  au3  SBtemarcfS 
3eitung3telegramm  feine  Snfultirung  Stenebetti'S  buref)  ben  Äönig 
herauögelefen ,  bafj  (Sromont  km  Sftourath  bie  Söenebetti'fche 
Äorrefponbenj  am  14.  oorgelegt  unb  bafe  bann  bie  ©ifcung  mit 
Einern  Söefchlufc  auf  (Spaltung  be£  griebenä  gefcf)loffen  ^atte. 
S8on  einer  (Sinrorrfung  ber  $aiferin  jeigt  fief)  bis  bahnt  feine  <2pur. 

2lber  triumptjircnb  bringt  ün3.§crr  o.  Sano  jefct  eine  2lu3* 
fage  be§  SflinifterS  Souuet.  $11$  Napoleon  nach  bem  ©djluffe 
ber  ©ißung  am  Slbenb  au£  ben  Suilerien  nach  ©aint  (Sloub 
^urücffam,  habe  bort  bie  ftaiferin  ihm  jorntge  $ormürfe  gemacht, 
bajj  ber  ßrieg  noch  mcr)t  erflärt  fei,  unb  bie  ganje  ®efettfchaft 
habe  tobenb  unb  lärmenb  itm  mit  gleichem  Slnbrängeu  umringt. 
(£r  habe  fich  paff  in  unb  fdjroeigenb  oerhalten  unb  fid)  ungeönberten 
<3inne3  in  fein  Äabinet  jurüefgejogen,  roo  bann  balb  eine  %laä)U 
fiftung  begann,  in  ber  trofc  Sftapoleon'S  SSJiberftreben  ®ramont, 
fieboeuf  unb  CHioier  ben  Äriegöbefc^lufe  enangen. 

Soutoet  mar  in  (Saint  (Sloitb  nicht  anroefenb,  alfo  auch  nicht 
^euge  be3  ^artetfärmä  unb  ber  Sieben  ber  Äaiferin.  S&on 
ber  ©efretirung  eines  S3encbetti'fd)en  93ericf)t3  fagt  auef)  er  nicht 
eine  ©Übe. 

$lber  gerabe  fuer,  auä  ber  Q^M^^jett  jmifc^en  ber  frteb- 
fertigen  $lbenbfi£ung  unb  ber  friegerifchen- 9f  adhtfifcung,  roeife  Sana 
eine  neue  9Kiffetl)at  ber  Äaiferin  ju  berichten.  2)er  Vorgang  an 
fich  ift  äufeerft  einfadt).  ©egen  6  Uhr  maren  bie  SWinifter  au& 
cinanber  gegangen,  nicht  anberS  roiffenb,  at§  bafc  bie  glüt)enbe 
grage  entfefueben  unb  ber  grtebe  gefiebert  fei.    Slber  gegen 

9  .U(jr  erfctjten  Seboeuf  in  (Saint  (Sloub  unb  erlangte  üom  Äaifer 
bie  ^Berufung  ber  SWimfter  (^u  einer  nochmaligen  99eratt)ung  auf 

10  Uljr  in  (Saint  ßloub.  2>ie  (Sinlabungen  gingen  telcgrap(;ifcf) 
au  alle  SQiinifter  ab,  jebodr)  maren  in  $ßari3  bie  Herren  Souoet 
unb  8egri3  nidjt  §aufe  unb  aud)  fonft  nicf)t  aufyufinben,  fo 
bafj  fie  bie  ©inlabung  nicht  rechtzeitig  erhielten.  Stfan  foflte 
benfen,  bafj  nict)tö  begreiflicher  unb  natürlicher  märe  al^  biefer 
Hergang.  5lber  £err  o.  2ano  bltdt  tiefer.  Souuet  unb  ScgriS 
maren  Scanner  be3  griebenS,  bie  Äaiferin  aber  wollte  ben  Shrieg ; 
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b.  ©nbel, 


folglich  befahl  fie,  bajü  bie  beiben  §errn  öon  bcr  €>i$ung  ferne 
gehalten  mürben,  unb  üeranlafcte  bie  Unterfcfjlagung  ber  beiben 
Telegramme,  ©o  unterlag,  Derfidjert  §err  ü.  ßano,  bie  grieben«* 
partei,  ihrer  gührer  beraubt,  in  ber  9£ad)tfigung  einem  neuen 
Verbrechen  ber  Slaiferin. 

Sßon  einem  Söemeife  ift  auch  r)ier  feine  SRebe.  ßouoet'ä 
borher  mttgetr)eifte  SluSfage  enthält  nicht  bie  terfefte  Slnbeutung 
barüber,  fo  menig  mte  über  bie  angebliche  ©efrettrung  eine« 
Senebetti'fdjen  SBeridjt«. 

Übrigen«  bin  ich  in  ber  ßage,  ber  üon  bem  abmefenben 
Souöct  gegebenen  ©cfj'ilberung  ber  Vorgänge  in  ©aint  Sloub 
jmifchen  ben  beiben  ©ifcungen  ben  23eridjt  eine«  Slnmefenben, 
eine«  franjoftfc^en  Cffijier«,  entgegenstellen,  ber  mir  üon  einem 
oertrauten  greunbe  beweiben  mitgeteilt  morben  ift.1) 

„9ln  jenem  Tage,  bem  14.  Suli,  mar  eine  Slnjahl  Dom 
Äaifer  gefehlter  Offiziere  §um  Einer  nach  (Saint  (Sloub  befohlen. 
Sil«  ber  ftaifer  gtcidt)  nad)  6  Uf)r  au«  ber  ©ifcung  gurücffe^rte, 
trat  er  freubeftraf)lenb  in  ben  ©aal  ein,  ging  auf  bie  Offiziere 
ju  unb  fragte:  nun,  meine  Herren,  finb  3f)re  (Sffeften  für  ben 
gelbjug  bereit?  ©n  braufenbe«  5a  mar  bie  Slntmort.  2Bof)l, 
fagte  ber  $aifer  mit  fröhlichem  •  &u«brucfe ,  bann  pacfen  ©ie 
mieber  au«;  benn,  ©ort  fei  $)anf,  ber  griebe  ift  gefiebert.  23ei 
ben  Offizieren  fanb  biefe  Nachricht  nict)t  gerabe  einftimmigen 
^Beifall,  natürlich  aber  fonnte  fein  Sßtberfprucf)  laut  merben. 
2Säf)renb  ber  gangen  £)auer  ber  Tafel  blieb  ber  Äaifer  in  heiterfter 
(Stimmung,  fcherjte,  erzählte  fleine  ©efcfjichten,  plauberte  mit  ben 
tarnen.  Salb  nach  Tifcf)  jog  er  ftdj  in  fein  $abinet  jurücf. 
SJ^acr)  einer  95teile  J>teß  e«,  ber  ^erjog  Don  ©ramont  unb  ©aron 
3er ome  $aöib  feien  angefommen  unb  fogleicf)  jum  ®aifer  geführt 
rcorben.  (Später  ließ  bcr  ftaifer  feine  ©emahlin  bitten,  f^auf- 
jufommen.  911«  barauf  nach  *>em  ®cf)fof5  ber  öeratlrnng  ber 
Äaifer  mieber  im  ©aale  erfcfjien,  mar  fein  §tuöfet)n  in  erfchreefenber 
Söeife  oermanbelt,  ba«  ©efidtjt  bleich  mie  ber  Tob,  bie  3U9^ 


*)  Seiber  barf  id)  bie  beiben  tarnen  nid)t  nennen,  um  fo  fixerer 
aber  ifjre  abführte  8m>erläffigfeit  üerftdjern. 
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fdjlaff,  bie  klugen  ()alb  gesoffen,  (£r  liefe  ficf)  m  einen  €>i$ 
nieber  unb  blieb  ftumm.   2)er  Ärieg  mar  entfdjteben." 

$er  (Srjä^er  melbet  nur,  wag  er  felbft  gefet)n  ober  gehört 
f)at;  nur  um  fo  suüerfäffiger  erfreuten  baburd)  feine  Angaben. 
SBon  ber  Slnfunft  ber  übrigen  ÜKinifter  unb  bem  fonftigen  SBer* 
(auf  ber  $ftad)tfi&ung  f)at  er  tttctjts  oernommen.  3ntereffant  ift 
bie  Angabe,  bafe  ®ramont  ftcf>  jur  SBerftärfung  ben  güfjrer  ber 
parlamentarifdjen  $rieg3partei,  3erome  ©amb,  mitgebradft  fyat. 
SBoHenbS  aber  erregt  unfer  Sntereffe  bte  Berufung  ber  ftatferin 
§ur  Sfjeilnafyme  an  ber  SBeratfjung.  2ßer  bie  ©nlabung  Der* 
anlagt,  unb  mie  bie  ftaiferm  ficf)  geäufeert  f>at,  ift  mdt)t  befannt 
geworben.  SBenn  fie,  getäuftfjt  burdj  (Sramont'S  unwahre 
SBericfjte  unb  fieboeuf 3  mitttärtfdt)e  ©argen,  enbltdj  mit  fernerem 
§erjen  erftärt  f)at,  bafc  granrreidjs  @f)re  unb  @icf)ert)eit  bie 
äRobilmadmng  unb  bamit  ben  $rieg  forbere,  fo  tyat  fie  nichts 
Slnbereä  getfjan,  als  bie  fämmtlic^en  anroefenben  SERmifter,  aucf)  mit 
einer  einzigen  HuSnatyme  bie  bisherigen  3Sertt)etbtger  beö  grieben3. 

Sebe  ber  anmefenben  Sßerfonen  trägt  r)ter  if)ren  Xfyeil  ber 
Sßerantroortung.  Huf  roeffen  §aupt  aber  bie  erbrücfenbe  ©djufb 
laftet,  ob  auf  ben  Urhebern  ober  ben  Opfern  ber  Säufdmng, 
6ebarf  roof)I  feiner  weitem  (Erörterung  mefjr. 

$)af$  bie  Äaiferin  nicf)t  wie  Dfliuier  le  coeur  ldger  für  ben 
Ärieg  geftimmt  fwt  —  wenn  e£  überhaupt  gefcf)ef)n  — ,  erfahren 
mir  fogleid).  9^ac§  bem  <2>djluf3  ber  93eratf)ung  fragte  fie  ängft* 
lidj  ben  ©taatSratljgpräfibenten  £>errn  0.  Sßarieu,  mag  er  üon 
bem  S3efdt)Iuffe  benfe.  @r  fagte:  wenn  (Snglanb  eine  gormel 
fänbe,  bie  un£  üor  bem  Kriege  bewahrte,  fo  mürbe  eS  fid)  ein 
grofeeä  SBerbienft  um  granfreicf)  erwerben.  $aö  ift  ganj  meine 
Sfteinung,  rief  bie  Äaiferin.1)  2113  am  Sttbenb  be£  15.  3uli  ber 
Ärieg  in  ber  Cammer  angefünbigt  mar  unb  in  $arig  mit  witbem 
Subet  aufgenommen  mürbe,  ging  bie  Äaiferin  mit  bem  Sßräfeften 
beS  ^alafteS  lange  Qeit  in  bem  bunfeln  ^arf  oon  <St.  (Sloub 

*)  HRtttljeilung  ber  gerabe  bamalS  btenftt^uenben  Sßataftbame  Sarette, 
Souvenirs  2, 100.  (Sbenfo  ©iraubeou  (bamalS  9t6ttjeüung§btreftor  im  9Ut§* 
roärttgen  91mt),  Napoleon  III  intime  p.  404.  $>er  Sßerfaffer  Ijat  Ginfidjt 
in  bte  fiorre)bonbenj  föapofeon'S  mit  (Sugenie  nehmen  bürfen. 
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auf  unb  niebcr;  ju  ihren  JJüBen  lag  bie  ^um  ^^etl  feftltd) 
beleuchtete  SRiefenftabt  unb  lieft  ben  Äriegälä'rm  mie  ein  bumpfeä 
Traufen  herauf  fallen.  $)ie  $aiferin  mar  im  Äontrafte  ju 
biefem  Silbe  fo  fc^tneigfam  unb  tieftraurig,  bafj  enblid)  ber 
^Begleiter  nach  ber  Urjacfje  fragte.  $)a  brach  fie  au« :  95Me  follte 
id)  nicht  erfdt)üttert  fein?  ein  2anb  mie  unfer  granfreid),  in  oollem 
grieben  gebeifjenb ,  roirb  in  einen  Äampf  oerroidelt ,  bei  bem  im 
beften  Salle  fo  oiel  3crftörung,  fo  oiel  Sammer  fidjer  ift.  2öof)l 
hanbelt  e$  ftdj  um  bie  @^re  granfreid)$ ;  aber  meldjeS  Unheil,  menn 
ba$  ®lüd  un$  jumiber  mare?  2Bir  ^aben  SlHeS  auf  (Sine  Äarte 
gefegt;  roenn  tt)ir  nicl)t  fiegen,  fo  ftür^en  mir  in  ben  Slbgrunb 
ber  entfefclichften  SReOolution,  bie  man  je  gefefm  t)at.1) 

£)er  (gebrauch  enblid),  ben  §err  ®effrfen  oon  2ano'£  ($nt= 
fjüUungen  über  ben  14.  Suli  mad)t,  ift  fo  unglaublich,  bafc  jebe 
Urfadje  außer  einer  abfoluten  ®ebanfenloftgfeit  unftnbbar  bleibt, 
©anj  gelaffen  erzählt  er,  (Sramont,  ber  am  borgen  be$  14. 
Senebetti'3  Seridjt  erhalten,  fei  bamit,  nad)  einer  furjen  93egeg* 
nung  mit  ßorb  fitoonS,  in  bie  Suilerien  gegangen,  aber  nicht 
feiner  Pflicht  gemäjj  ^um  $aifer,  fonbern  jur  5taiferin ;  er  geigte 
it)r  ben  $erid)t,  ber  jebe  Snfultirung  Scnebetti'S  au§fct)lo6  unb 
empfing  oon  if)r  bie  bringenbe  Sitte,  baö  5lftenftütf  get)eim  $u 
galten,  ©ramont  tfjat  eö,  ging  in  bie  Kammern,  aeeeptirte  bort 
bie  9J?är  oon  ber  Seleibigung  93enebetti'3,  bte  er  nod)  Sftorgenö 
2non§  gegenüber  in  9lbrebe  geftellt  fjatte  (bie  ftammeiftfung  unb 
ba£  ®efpräd)  mit  2t)on£  haDen  für  ®effden  am  felben  Sage,  bem 
14.  Suli,  ftattgefunben)  unb  forberte  bie  .Littel  für  ben  Strieg. 
Skrgeblid)  erhoben  StfyerS  unb  ®ambetta  SSMberfpruch ;  fie  mürben 
niebcrgefdjrien.  ®efftfen  fügt  nod)  fn'näu/  (Subel  ermähne  eine 
weitere  gälfd)ung,  beren  fid)  ®ramont  in  biefer  (Si^ung  fdjutbig 
gemacht  u.  f.  n>. 

Set)  oerbitte  mir,  meine  eingaben  in  bie  !Reit)e  biefer  %f)ox* 
heiten  oerflochten  511  fehn :  bte  berühmte  (Sifcung,  bie  ber  SBelt 
ben  Strieg  oerfünbete,  fanb  nicht,  tüte  hier  er^ätjlt  nrirb,  am  14., 
fonbern  am  15.  SuXt  ftatt.  £er  14.  mar  oüllig  aufgefüllt'  burd) 
bie  brei  Äronräthe,  beren  Reiter  ben  grieben,  ber  britte  ben 

l)  Satette  2, 101. 
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ftrieg  befcfylofj:  ©effcfen  (;ot  feine  Slfjnung  baoon,  bafj  biefc 
Verätzungen  ejiftirt  fjaben,  obgleich  fie  in  fyunbert  Sutern  ju 
finben  ftnb.  Somit  entgeht  tfmx  audE)  bie  9[Köglid)feit ,  in  fetner 
SarfteHung  bie  fdjmufcige  ©rbtt^tung  Sano'3  anzubringen,  bog 
bie  Äoiferm  eine  Unterfdjlagung,  ber  (£mlabungen  für  Souoet  unb 
<Segri3  jur  britten  @ifcung  am  14.  oeranlafjt  Ijabe.  5T6er  er 
läfct  beSljalb  einen  fo  frönen  gunb  nid£)t  fallen,  nein,  er  änbert 
nur  ba3  oon  Öano  gegebene  Saturn  unb  lä&t  jene  ©inlabungen 
am  12.  auf  eine  ©ifcung  am  13.  3uli  auSgeftellt  fein. 

$)a$  eitles  nennt  er  jum  ©dfjlufe  eine  aftenmäfeige  Sarftel* 
lung,  nad)  melcfyer  eä  unjmeifel^aft  bleibe,  baß  nidjt  Napoleon, 
fonbem  bie  färiferin  unb  ©ramont  bie  magren  ©dmlbigen  am 
Kriege  öon  1870  feien. 

2Bol)in  man  auf  bem  (gebiete  ber  t)ier  bejprodjenen  Siteratur 
greifen  mag ,  überall  fajjt  bie  $anb  entmeber  leere  Snft  ober 
miberltcfjen  <5d£)mu£. 

6.  ©iSmarcrs  ^olitif. 

35Me  bei  Napoleon  unb  bem  (trafen  93euft,  finben  meine 
geehrten  Äritifer  aud)  tyer,  bafe  icf)  93i£mard'3  griebenSliebe  über* 
treibe.  JperrJRöBler  ift  ber2lnfirf)t  Samara*  fei  bei  bem  Sutern- 
burger  §anbel  allerbingö  bereit  gemefen,  Sftapoleon'ä  SBünfdje 
auf  eine  „Äompenfation"  ju  beförbern.  Sann  aber  fei  ein  Ilm* 
fcf)lag  in  SötemarcfS  Meinung  erfolgt,  ber  itjn  bemogen  f)ätte, 
bem  Kriege  ntdt)t  b(o&  in'0  Sluge  &u  fefm,  fonbern  auf  if)n  f)in* 
zuarbeiten.  Ser  einige  ©runb,  ben  £err  föö&ler  bafür  anführt, 
ift  bie  Xl)atfad)e,  bafj  Sötemard  nidjtö  getfjan  f)abe,  bem  Äaifer 
bie  (&ttfd)äbigung  $u  ermöglichen,  ofyne  meiere  bie  Sauer  be$ 
napoleonifdjen  Regiments  unmöglid)  unb  folglich  ber  Ärieg  un- 
öermeibtief)  gemefen.  Seiber  oergifjt  £>err  SRöjjler  ju  fagen,  meines 
fianb  23i3marcf  bem  ftaifer  §ur  (Srfjaltung  be3  grieben3  fjätte 
anbieten  f ollen,  etma  bie  9it)etnpfalä  unter  glüfyenbem  3orne  ber 
ganzen  beutfdjen  Nation?  ober  Belgien  ober  bie  franjöfifdje 
(Scfyüeiä  unter  unabfeljbaren  europäifdjen  Sermicf hingen  ?  9tid)t 
beffer  ftetyt  e3  um  bie  ©emerfung  £errn  Selbrüd'3  ($r.  3bd>r. 
gebruar  1895):  menn  mein  SBeroeiS  für  bie  griebenSltebc  Sftapoleon'S 
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unb  33euft'3  unnriberleglid)  wäre,  fo  mürbe  SöiSmard  in  ütet  fjöljerem 
sJ9to6e  atö  bisher  für  ben  SBater  be3  Äriegö  5U  galten  fein.  Offenbar 
wäre  biefer  <5d)luB  nur  bann  bünbig,  menn  fein  Slnberer  als  biete 
$)rei  ben  ftrieg  f)ätte  oeranlaffen  fönnen;  er  fällt  aber  of)ite  toeiterä 
jufammen  burd)  bie  Sfjatfacfye,  ba&  in  $ari$  ®ramont  unb  Öeboeuf, 
fomie  bie  5(rfabter  unb  bie  $(erifalen  gegen  Stopoleon'S  SSillen 
bei  bem  aftioen  Xfjeil  ber  93eoöIferung  ben  ftamöfjom  entflammt 
unb  bamtt  ben  Sörud)  unoermeiblid)  gemacht  fjaben. 

®emid)tiger  als  biefe  £inge  finb  bie  9lu£füfn*ungen  ber 
£>erm  2)elbrürf  unb  Söranbenburg  (W.  5lüg.  $tg.,  Beilage  11. 
u.  12.  gebr.  1895)  über  ötemarcf1*  £t)ätigfcit  bei  ben  SBcrfjanb* 
lungen  über  bie  Äanbtbatur  §o^enjoüern,  meil  fte  fid)  auf  bie 
neuen  Mitteilungen  in  ben  „s2luf5eidmungen  auS  bem  Seben  be$ 
(jefcigen  SlönigS,  bamaligen  gürften)  Äarl  oon  ^Rumänien"  ftüfcen, 
meiere,  oon  bem  Söruber  be£  ftanbibaten  (jerrüfjrenb,  eine  Quelle 
erften  SiangeS  barftelleiu  „£>a  burd)  biefe",  fagt  $)elbrüd,  „bie 
§aupttt)atfad)en  l)erau3  finb,  fann  über  SBtemarrf'S  Söertjalten  fein 
Smeifel  meljr  fein." 

2)en  Sßcrty  ber  Cuelle  ftelle  id)  nid)t  in  Slbrebe.  SIber  id) 
fonftattre,  bafe  bie  Folgerungen  ber  beiben  §errn  nid)t  aus  bem 
richtig  erfannten  3nt)alt,  fonbern  au£  gänjlidjem  SJtijjüerftänbniS 
berfelben  gejogen  finb. 

3d)  erläutere  bieö  burd)  einige  öemeufungen  über  bie  93e* 
fct)affenf>ett  ber  Slufjeidjnungen. 

9(uf  ben  erften  351id  ift  e$  beutltd),  bafe  ber  f)ol)e  SBerfaffer 
nidjt  an  eine  oollftänbige,  jufammentjängenbe  ®efd)icf)te  berfpanifdjen 
Äanbibatur  feined  2kuber3  gebaut,  fonbern  einfach  aufge$eid)net 
f)at,  roaö  tf)m  oon  feinem  SBcrmanbten  ober  fonft  gemelbet  mürbe. 
Stein  Sdjlufj  märe  üerfefjrter,  als  ba&  ein  anbermeitig  bezeugtes 
Ereignis  beSfjalb  als  nidjt  gefd)ef)en  ju  betrachten  märe,  roeil  e£ 
in  ben  Slufjeic^nungen  nidjt  enoäfjnt  mirb.  liefen  getjler  macfjt 
§err  SSranbenburg  mefjrfad),  inbem  er  au£  biefem  ®runbe  bie 
oöüig  fiebere  Sljatfadje  beS  erften  fpanifdjen  9(nfloofen$  bei  ben 
^otjenjollern  im  2lpril  1869  unb  ben  nidjt  meniger  beglaubigten 
SBefdjeib  beS  gürften  51nton  an  ben  fpantfdjen  Agenten  im  <5ep* 
tember  1869  aus  ber  ®efd)tcf)te  ftreidjen  roill. 
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£)ie  Slufeeidinungen  erf feinen  nun  in  ber  gorm  eines  Sage* 
bud)3,  roeld)e3  bei  feiner  Entfteljung  ganz  fidjer  nid)t  für  ben 
^ruef  äitm  heften  fünftiger  §iftorifer,  )onbern  lebiglid)  ^ur  girmmg 
ber  Erinnerungen  be$  <Sd)reibenben  felbft  beftimmt  mar.  Unter 
einem  gemiffen  Saturn  wirb  ein  Vorfall  eingetragen,  baS  2)atum 
aber  nitrb  ntd^t  nadj  fefter  Siegel  gemäht ;  in  manchen  gälten  tft 
e§  bog  Saturn  be8  EretgniffeS  felbft,  in  anberen  ber  £ag,  an 
bem  ber  gürft  Kenntnis  erhalten  fyat  (Sei  ©riefen  au§  ^cutfet)- 
lanb  nad)  Rumänien  beträgt  bie  $)ifferenj  juroeiten  bret,  meift 
oier  Sage.)  STbcr  nod)  mel)r.  3n  manchen  gälten  fommt  e$ 
Dox,  ba&  ber  gürft  ein  Ereignis  unter  einem  beftimmten  Saturn 
bud)t  unb  bann  bie  barauö  fict)  entroitfelnben  Vorgänge  ju  ber 
erften  S^otig  nadjträgt,  unb  jmar  immer  ofjne  eine  d)ronologifd)e 
Söemerfung.  gür  ifm  felbft,  ber  ben  3ufantmenftan9  tonnte,  be* 
burfte  e3  nichts  SßettereS;  c$  leuchtet  aber  ein,  mie  ein  fpäterer, 
fonft  unfunbiger  Sefer  baburef)  gu  Srrtfjümern  üerlettet  merben 
fann.  3dj  toiÜ  nur  jmei  Söeifpiele  anführen.  Unter  bem  2.  Suni 
berietet  ba£  Sagebud)  juerft  oon  rumänifdjen  fingen,  rüdt  bann 
einen  8rief  be£  gürften  $arl  Slnton  Oom  26.  unb  einen  be$ 
preufeifdjen  Kronprinzen  Dom  28.  2ftai  ein  unb  ergäbt  barauf 
öon  einer  Äorrefponbenz  zroifdjen  bem  Erbprinzen  in  <5d)lo& 
Söenratf)  bei  ^üffelborf,  bem  gürften  9lnton  in  9?auf)eim  bei 
(Siefeen,  bem  Kronprinzen  in  Sßotsbam,  bem  trafen  SBtSmarcf  in 
^Berlin,  -ftacfi  ben  räumlichen  Entfernungen  3mifct)en  ben  Korre* 
fponbenten  unb  ben  oorlicgenben  5)aten  tft  biefe  Korrefponbenz 
5roifd)en  bem  23.  unb  bem  29.  2Nai  ©erlaufen ;  ifyrer  Ermahnung 
fügt  gürft  Karl  mit  bem  einfachen  SBorte  „Übrigens"  ben  ©cridjt 
über  mehrere  Ereigniffe  f)inzu,  bie  fid)  am  24.  Hpril,  am  3.  unb 
am  5.  üftai  zugetragen  fyaben.  Seber  nid)t  anbermeit  Unterrictjtete 
tohrb  unbebenflief)  aud)  biefe  Ereigniffe  tjienad)  in  bie  SBocfje  oom 
23.  biö  29.  9ttai  oerfefcen  unb  bamit  baö  mirflidje  Söilb  ber  SBor* 
gänge  in  fef)r  ftarfer  SSeife  üerfdjieben. 

Unter  bem  4.  Suni  Reifet  e3  weiter  in  bem  Sagebud),  ber 
Erbprinz  t)abe  ftd)  entfctjloffen,  bie  fpanifdje  Krone  anzunehmen; 
bann  folgt  in  bemfelben  (Safe,  nur  burd)  ein  ©emifolon  oon 
bem  $orau3get)enben  getrennt,  bie  -ftotij,  ber  Erbprinz  t>o6e  in 
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biefem  ©inne  an  ftonig  SSilhelm  geichrieben,  unb  biefer  ihm  fo« 
gleich  geantwortet,  baf3  er  mit  bem  Vorhaben  einoerftanben  fei. 
3n  9Sahrf)eit  fyatte  ber  Qnrbprinä  ben  fefjr  oerftänbigen  Vorfafc, 
bem  Äönige  feinen  (£ntfchlu&  erft  bann  mitjuttjeiten,  wenn  trofc 
ber  btö^erigen  Ablehnungen  ein  neues  fpanifcheö  Angebot  an  i(m 
gelangte.  So  liegt  In" er  im  Xagebudje  wtcber  ein  nachträglich 
gemachter  3ulafc  "&er  0Ö^  allerbingS  längft  befannte  GfreigmS 
be§  21.  Suni  oor;  §err  Vranbenburg  aber  hat  fich  burch  bie 
Raffung  be$  SajjeS  uerleiten  laffen,  ben  ganzen  Snfjalt  beSfelben 
jum  Saturn  be3  4.  ju  rechnen,  unb  fo  51t  ber  atlerbingS  gan^ 
neuen  (Sntbecfung  51t  gelangen,  baß  ber  Äönig  fchon  am  4.  ober 
5.  3uni  Äenntniö  oon  ber  <5inne$änberung  beS  ©rbprinjen  er* 
halten  höbe,  worauf  ber  Äritifer  bann  fofort  weitere  politifdje 
Sdjlüffe  aufbaut,  bie  natürlich  jebeS  ®runbe3  entbehren. 

Söelche  Abweichungen  oon  meiner  Darftcllung  ber  (Gefinnung 
ViSmartf' 3  folgern  nun  meine  (Gegner  au£  ben  Angaben  be£ 
SagebuchS? 

Unter  bem  6.  Suli  berichtet  gürft  $arl  üon  einem  ©riefe 
be£  Königs  28ilf)elm  an  ben  gürften  Anton,  offenbar  üon  bem* 
felben  Saturn,  worin  u.  A.  ber  ftönig  bebauere,  baj$  man  ber 
früher  geäußerten  Meinung  be3  gürften  oon  ^ohenjollern,  man 
muffe  fich  oer  3ufnmmi,n9  granfreicf)3  oerftchera,  feine  golge 
gegeben  höbe,  weil  (General  $rim  bie  (Geheimhaltung  gewünfcht, 
unb  (Graf  ViSmarcf  geltenb  gemacht  fyabe,  bafe  jebe  Nation  fich 
ihren  Slönig  wählen  bürfe,  ohne  anbere  ju  befragen.  Den  Söort- 
laut  be$  VriefS  rücft  gürft  Äarl  nicht  ein. 

AuS  btefer  ^otij  $ief)t  nun  £>err  Vranbenburg  wieber  Weit- 
tragcnbe  (Sd)Iüffe.  Der  Antrag  be3  dürften  Anton  hätte  ben 
grieben  gefidjert;  ber  Umftanb,  bafe  VtSmartf  ihn  befämpft  unb 
bie  Verwerfung  entfdjeibet,  beweift,  baf?  ber  Stander  nicht  fo 
unerhebliche  Vortheile  aus  ber  Xl)ronbcfteigung  Seopolb'S  51t 
3iehen  gehofft,  wie  meine  Darftellung  e3  im  (Gegenfafce  ju  ben 
Angaben  be$  2agebud)3  fchilbert1);  er  habe  ein  preu6ifd)*fpanifche3 

*)  3tt)  ^abe  atterbingS  bie  SBorüjeile,  bie  ©iSmarcf  Don  ber  S^ron* 
befteigung  Sei>polb'§  erwartete,  al8  unerheblich  bezeichnet.  ?iber  ich  ha&e 
botnit  nicht  58i8marcT8  Anficht  »iebergeben  wollen;  eä  ift  lebiglid)  mein 
eignes,  auf  be3  tföntaS  ^uffan'ung  geftü^teS  Urtheit. 
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33ünbni3  gegen  granfreid)  geroünfdjt,  bo  bie  oon  if)m  erftrebte 
Sßoüenbung  ber  beutfdjen  ©nfjeit  granfreid)  jum  ÄYieg  oeranlaffen 
fönne.  9?ur  unter  biefer  SBorauSfeftung  (äffe  ftd)  SBtemard'S  23e* 
nehmen  oerftefjen;  bei  folgen  5lb)id)ten  mufcte  aßerbingS  ba& 
<8ef)eimm3  gegen  Napoleon  ftreng  gewahrt  bleiben. 

3cf)  bebaute:  bie3  ^ßerftänbniö  Don  SBiemanf'*  Sßoütif  ift 
nid)tö  a(3  ein  äfti&oerftänbniS,  ober  genauer  gefagt,  eine  ganje 
fRei^e  oon  Sftifeoerftänbniffen. 

(Sin  9Jftj}Ucrftänbni3  liegt  in  ber  3lnnat)me,  bafe  eS  SiSmard 
getoefen,  ber  im  Saufe  biefer  SBerfjanMung  bie  SBerroerfung  ber 
oom  gürften  SInton  oorgefd)(agenen  9J?ittf)etIung  an  Napoleon 
entfdjieben  f)abe.  @3  fteljt  jefct  feft,  fagt  aud)  Setbrütf ,  freilidj 
ofme  alle  Äonflufionen  93ranbenburg'3  mitjumadjen,  bafj  ©temard 
eine  oorgängige  9(u$)prad)e  mit  Napoleon  uerfnnbert  fmt. 

Sftun,  id)  foüte  benfen,  baft  über  bie  Gsntftefjung  unb  23e* 
mafyrung  be$  ($ef)etmniffe3  foroof)!  nad)  meiner  früfjern  2lu3- 
füfpung  (7,  225),  als  aud)  nad)  mefjrfadjen  Angaben  be3  Sage* 
bud)S  jeber  3roetfel  au3gefd)toffen  märe. 

S(m  20.  mtz  fdjrieb  gfirfi  «nton,  ^ßrim  fjabe  Seopolb  bie 
$rone  angeboten  unter  bem  ©iegel  eines  europäiid)en  ©taats* 
gefjeimniffeS.  ©benfo  fcfyrieb  ^ßrim  in  feinen  Sßrioatbriefen  an 
ben  Äönig  unb  an  SöiSmard,  morin  er  bie  Äanbibatur  jur  «Sprache 
brad)te,  er  bitte  um  ftrengeS  ®ef)ehnni3,  ba  ber  SBrud)  be$felben 
feinblidje  Parteien  in  ben  ©taub  fe^en  mürbe,  ben  $(an  unmöglicf) 
ju  matten,  £ienad)  gab  e£  für  bie  berliner  33eratf)er  beä  Sßlanä 
nur  (Stne  2öaf)I.  (Sntmeber  mau  mieS  jeben  Eintritt  in  bie  23e= 
ratfjung  auf  ber  ©teile  jurüd  —  unb  nad)  bem  obigen  ©rief 
oom  6.  Suli  ferjetnt  im  erften  Slugenblid  ber  JÜönig  biefe  ©timmung 
gehabt  ju  fjaben.  Ober  man  trat  in  bie  Söeratfmng  ein,  bann 
mar  man,  menn  man  feinen  SSertrauenöbrud)  begeben  mollte,  ju 
ftrenger  (Spaltung  be£  ®ef)eimniffe3  oerpf(id)tet,  unb  bieS  mürbe 
benn  aud)  oon  allen  $8etf)eiUgten  anerfannt  unb  befolgt,  ©taub 
bamit  bie  Unmöglidjfeit  einer  3ftittf)ci(ung  an  Napoleon  feft,  fo 
mar  SBtemarrf'S  SBort,  ba&  jebeö  SBolf  ju  feiner  ftönigäroaf)l  feiner 
(Erlaubnis  eines  anbern  bebürfe,  ebeufo  ljarmloS  mie  ridjtig.  Wud) 
gürft  Slnton  mar  nad)  Sßrim'S  ©rftärung  oon  ber  Unuerbrücfjud)* 
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fett  be$  ©eheimnrffeS  überzeugt.  (£r  fdjrteb  am  20.  aftärg,  ba3 
Geheimnis  müffe  tüenigfteng  oorläufig  geroahrt  roerben.  (Sbenfo 
lehnte  er  am  16.  $lpril  einen  SBorfdjlag  feineä  Sohnes  Äarl  ab, 
meil  burdj  beffen  Sluöführung  baö  biö^er  mufterhaft  gemährte 
(Geheimnis  beriefet  unb  ber  $lan  im  Äeime  erfticft  merben  mürbe, 
dergleichen  am  22.  Slpril:  da3  (Geheimnis  oon  Spanien  ift 
nmnberbar  gemährt  morben,  unb  e3  ift  oon  höchfter  Söichtigfeit, 
bafj  e$  aud^  ferner,  menigftenö  oon  unferer  Seite,  geroahrt  merbe. 
<5r  freut  ftd),  bafe  fogar  Dlo^aga  nüf)t3  babon  erfahren  hat. 

Unb  berfelbe  gürft,  ber  roährenb  ber  ganzen  dauer  biefer 
Söeratfmng  ba3  (Geheimnis  ftreng  §u  magren  einwarft,  foü  ht 
einem  Moment  berjelben  ben  Söorfdjlag  einer  äßittheilung  barüber 
an  Üftapoleon  gemalt  höben? 

3cf)  fann  nid)t  helfen,  e£  ift  ba3  roieber  nid)t$  als  ein  2tfi&= 
öerftehn  be$  föntgüc^en  93rtefö  oom  6.  3uli  burch  bie  §errn 
Siecenfenten. 

der  Stönig  ermähnt  in  jenem  Briefe  nicht  einen  im  SKärj 
ober  9lpril  gemachten,  oon  ^öiSmarcf  abgemiefenen  $l$orfd)lag 
beä  gürften,  jonbern  eine  früher  geäußerte  Meinung  be£- 
fclben,  ber  golge  ju  geben  nach  oer  ^uöbebingung  ftrengen  ©e* 
heimniffeS  burd)  $rim  unmöglich  geworben  fei.  die  grage  brängt 
ftd)  auf:  mann  ift  biefe  frühere  Äußerung  gcfct)er>n ? 

die  Antwort  liegt  allerbingö  fet)r  nahe. 

3m  9)tör3  1870,  roo  ber  gürft  Slnton  bei  ber  inneren  öe^ 
ruhigung  Spanien^  bie  Annahme  ber  ftanbtbatur  lebhaft  roünfd)tc, 
hat  er  auf  ftrengeä  (Geheimnis  ber  SBerhanblung  gebrungen. 
dagegen  im  «September  1869,  roo  bie  reoolutionären  SSogen  in 
Spanien  noch  hoch  Qtngen,  mollte  er  fo  roenig  mie  fein  Sohn 
oon  ber  Äanbibatur  etroaS  miffen.  Snbeffen  fleibeten  beibe,  SBater 
unb  Sohn,  bie  Ablehnung  höflicher  SBeife  in  bebingte  gorm  ein, 
unb  jroar  entliefe  gürft  3lnton  §erra  Salajar  mit  bem  Sßeidjeibe, 
etic  er  bie  grage  näher  ermägen  fönne,  müffe  Spanien  ihm  erft 
bie  äuftimmung  ^apolcon'ö  oerbürgen,  roährenb  ber  Crrbprinj 
bem  Agenten  fonftige  fchroere  SBebingungen  fteüte,  (Sinftimmtgfeit 
ber  2Bal)l,  gehlen  eines  ©egenfaubibaten,  feine  geinbfeligfeiten 
gegen  Portugal,    der  gürft  hat  jenen  Vorgang  unb  feinen 
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Söefdjcib  erft  (£nbc  gebruar  1870  nach  Berlin  gemelbet,  unb  barem 
hat  fid)  ber  Äbnig  beim  Aufbraufen  be£  ^ortfer  ftrtegelärmä 
erinnert,  mit  Bebauern,  baf$  e£  nidjt  babei  geblieben,  ober  aud)  mit 
Anerfennung  best  ®runbe3  für  bie  Beobachtung  be$  ®eheimniffe3. 

§err  Branbenburg  ift  oon  ber  (£rfenntni$  biefeS  3uiammens 
hang*  abgehalten  roorben  immer  roieber  nad)  bemfelben  ®runbe, 
nach  einer  falfdjen  Auffaffung  ber  rumänifchen  Aufzeichnungen. 
£en  93efd)eib  be£  gürften  Anton  t)atte  ich  nac^  ewer  9ftittf)etlung 
(rote  ich  ie6*  ^a9cn  oarf)  ocg  bamaligen  preu^tfetjen  ©efanbten  in 
München,  Jperrn  o.  SBerthern,  erzählt,  roelchcr  ben  fpamfd)en, 
ihm  au$  feiner  früheren  ÜJiabriber  <^efanbtfct)aft  roof)lbefannten 
Staatsrat!)  in  Wernburg  üorgeftellt  t)atte. J)  2)ie  Antroort  be$ 
^rbprinjen  erfd)eint  jefct  im  Xagebudj  be£  gürften  Äarl,  unb 
£err  Branbenburg  ift  fofort  mit  bem  «Schluffe  fertig:  ba  fie 
einen  gang  anbern  Inhalt  tjat  als  ©erthern's  lIDf  ittfjeilung ,  jo 
ift  e£  flar,  bajj  biefe  grunbloS  unb  nur  au$  ©cbädjtniöfchroäche 
Söerthern'ö  h^^orgegangen  ift.  Sftein,  geehrter  §err,  sBerthern'3 
Auöfage  ift  fo  gut  beglaubigt  toie  möglich,  un0  äubem  liegt  e£ 
auf  ber  £>anb,  bafe  fie  ber  Angabe  be3  Tagebuchs  nicht  rotber= 
jpricf)t,  fonbern  fie  ergänjt.  Beibe  £errfd)üften  toaren  einig  in 
ber  Ablehnung  be3  Antrags:  roarum  follte  nidjt  Seber  feine  be* 
fonbern  Beroeggrünbe  anführen? 

AUerbingS  ift  ber  S&anbel  unoerfennbar,  ber  ftcf>  bei  ftarl 
Anton  jmifchen  1869  unb  1870  nicht  blofj  in  ber  ©cf)ä$ung  beS 
fpanifdjen  £f)rone3,  fonbern  auch  in  ber  Anficht  über  Sftapolcon'S 
etroaigeS  Verhalten  jugetragen  hat.  9toch  einer  9?otiä  beS  £age* 
bud)3  l)öt  ber  gürft  uor  bem  SBeinburger  Vorgang  jeljr  beftimmt 
erflärt,  bei  aller  perfbnlichen  greunbfd)aft  mürbe  Napoleon  niemals 
einen  ^ohcnflollern  &ur  Jperrfchaft  in  Spanien  julaffen;  er 


')  §err  SBalbert  (Revue  d.  d.  mondes,  1  avril  1895)  erflärt  e§  für 
unmöglich,  ba&  ein  preu&tidjcr  ©efanbter  biefe  ©infüljrung  ofyne  ^efet)I  ober 
Erlaubnis  SBtSmarcf'S .  geroagt  r)atte.  3)iefe  au  fid)  plaufibele  SBermutljung 
Ijat  nur  ben  einen  frevler,  bafc  fie  falftt)  ift.  $te  Elften,  au§  benen  id) 
toenigftenS  bieS  negatiüe  ©vgebntö  mtttljeUen  barf,  ergeben,  baß  93i£marcf 
überhaupt  uon  ben  33einburger  Vorgängen  erft  (Snbe  Februar,  unb  oon 
iöertljcrn'S  33eir)ü(fe  erft  (Snbe  3ult  1870  ba§  erfte  ©ort  erfafjren  fjat. 
«iiiorifäf  8rttfcftrift  SR.  ß.  »b.  XXXIX.  ß 
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betrachtet  bann  im  (September  bie  für  bie  ^nnatjme  bcr  Äanbtbatur 
gefteüte  Üöebingung  als  eine  unmöglid)  511  erfütlenbe  gorbcrung, 
mitfjtn  aß  eine  beutüdje  Jyorm  ber  2lb(cfmung.  2lber  im  atfärj  1870 
fjat  fid)  bieS  Meä  bei  ttjm  in  ba3  ®egentf)eil  umgefefet.  $a£ 
^agebuc^  jeigt  e3,  bafj  er  üom  erften  ?lngenbltcf  für  bie  @rö&e 
unb  bcn  SBertf)  ber  Slanbibatur  begeiftert  ift,  bafe  er  unauföörlid) 
fid)  bemüht,  burdf)  bie  SBemafyrung  be3  ®ef)eimniffe3  ba3  ©dingen 
trofc  be£  fpanifcrjen  $ßartcif)aber3  ju  fidjern  unb  nad)  ber  Wo* 
lefjnung  burd)  ben  ®önig  bie  Sadjc  auf'3  9?eue  in  ©ang  511 
fefcen.  SStrb  nun  trgenb  ein  Sttenfd)  ein  foIcr)eö  Auftreten  be3 
gürften  für  mögltcr)  fjotten  bei  gortbouer  jener  frühem  Über* 
jeugung  üon  9?apo(eon'S  feinbfeligem  Verbote  ber  Äanbibatur? 
Sein  fpätcreä  Serfwtten  gibt  barauf  bie  bünbigfte  Antwort.  Site 
hn  3ufi  ber  SfriegSlärm  ber  ^artfer  beginnt,  ift  er  fofort  ent- 
fcrjfoffcn,  bafe  megen  feiner  btinaftifd)en  Sntcrcffen  ber  griebe 
£)eutfd)(anb3  unb  ©uropaS  nict)t  gcftört  roerben  bürfe ;  er  üolljiefjt 
bcn  SBer$idjt  feines  Sofjneä,  fobatt)  er  weif},  bafi  Äönig  SBttrjelm 
ntcf)t^  bagegen  einmenbet.  §ätte  er  im  Sftärj  nodf)  mie  im 
September  ein  QSeto  Sftapoteon'S  r>orau3gefef)n,  ganj  fietjer  mürbe 
er  Daraufhin  bie  Slnnatjme  ber  Äanbibotur  nid)t  in  baS  SBerf 
gefegt  tjaben.  $0311  fommt  audj  ba$  beftimmte  3cugm3  SBi&nartf'S1), 
bafe  bamate  fomof)l  er  felbft  a(3  aud)  gürft  wintern  nierjt  ben 
geringften  3rocifel  gehabt  fjätten,  ber  befreunbete  unb  naf)e  üer* 
manbte  §ot)ett5oücr  mürbe  bem  ftaifer  ein  ermünfd)terer  53erjcrrfcr)cr 
Spaniens  fein  als  ber  feinbttdjc  Drleanift  SRontpcnfter  ober  gar 
ein  repubüfanifd)er  *ßrä'fibent. 

?üfo  Slnton'S  llmftimmung  ift  eüibcnt.  ?(bcr  auef)  bie  Urfacfje 
berfetben  ift  und  bezeugt.  $er  als  fjödrft  jutoertäffig  befannte 
2ime341orrefponbent  SBiQiam  Muffel  erjä^t  (my  diary  of  the 
last  war  p.  97):  „3>d)  ritt  bann  mit  bem  ^rinjen  Scopolb.  Gr 
fpract)  Don  ber  Stellung,  in  bie  er  tjinfitfjtltef)  beS  &ricg$  gekommen 
mar,  mit  einem  Jone  bc3  5tummer3,  unb  mas  ben  ftaifer  anging, 
mit  (Shitrüftung.  (£3  mar,  fagte  er,  bem  &aifer  uodfommen  mot)l= 
befannt,  baft  man  mir  im  §erbfte  1869  bcn  fpanifcrjen  $f)ron 


»)  ^ittfjeiluna,  an  Sorb  SoftuS. 
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angeboten  unb  bafj  ich  gebeten  Ijatte,  jur  Annahme  nid)t  auf- 
geforbert  §u  werben,  unb  feine  Oppofition  mar  bann  Don  granf* 
reich  erhoben  morben.  @S  erfdjien  feine  Anbeutung  irgenb  einer 
Art,  obgleich  ber  ftaifer  oon  bem  Anerbieten  oöUig  unterrichtet 
war,  bafe  baSfelbc  ein  casus  belli  fein  tonnte." 

Alfo  fjürft  Anton  ^atte  bem  föaifer,  feinem  oertrauten  lang- 
jährigen greunbe,  9^adt)rid)t  oon  bem  SSeinburger  Vorgänge 
jugefünbt,  unb  ber  Äaifer  t)atte  in  feiner  Söeife  ein  Qtifyen  oe^ 
28ibertoiflen3  ober  gar  einer  $)rof|ung  gegeben.1)  3)a  mar  benn 
freilief)  bie  audj  oon  $rim  genährte  Hoffnung  begreiflich,  Napoleon 
merbe  fc^liefelicf)  bie  Äanbibatur,  roenn  nicht  förbern,  fo  boef) 
cjefc^etjti  (äffen. 

28ie  gefügt,  tf)eilte  aud)  SBtemartf  biefe  Anficht2).  Sieine 
SMbung  liegt  un3  üor,  bafj  bei  ben  Sßerfjanblungen  im  äßärj 
unb  April  bie  SJrage,  ob  granfreid)  fid)  miberfefcen  mürbe,  unb 
toaS  in  einem  folgen  gaöe  ju  tf)un  fei,  jemals  §ur  (Srmägung 
gefommen  märe.  Unb  gan§  büäfelbe  gilt  oon  Sörmtbenburg'S 
Grrfmbung,  büfj  $8i3mard  oon  ber  Erhebung  öeopofb'S  ein  fpanifd)* 
preufetfetjeö  SBünbnte  jur  Durchführung  ber  beutfehen  Einheit  erhofft 
habe.  9?id)t  mit  einer  ©ilbe  tft  berartigeS  ermähnt  morben. 
SMSmard  roujjte  5U  gut,  bafe  in  einem  folchen  Vertrage  ^reufeen 
lebiglich  ber  belüftete  Xfyexl  fein  mürbe,  menn  überhaupt  bie 
fpanifchen  9)c*üd)thüber  ba3  heraustreten  aus  ber  iReutrülität  unb 
bie  Unterzeichnung  einer  Allion^  bem  jungen,  müchtlofen  Könige 
geftütteten. 

Überhaupt  fteht  ber  Anficht,  bofc  Q3i3mard  mit  friegerifcher 
Unternehmungsluft  in  bie  Angelegenheit  ber  ftanbibatitr  £>ohen= 

*)  SBranbenburg  ^ebt  Ijerüor,  Seopolb  habe  nicht  auäbrücfttch  gejagt, 
baß  Napoleon  bie  #unbe  üom  dürften  erholten;  irgenb  ein  ©erüdjt  fönne 
fie  ihm  zugetragen  fjaben.  glaube  nicht,'  bafe  bem  £ejte  be§  Original^ 
gegenüber  biefe  bemetSlofe  58ermutf)ung  Söeftanb  haben  fann.  SSoljer  hätte 
Seopolb  ßenntntS  öon  folgen  ju  Napoleon  gebrungenen  ©erüdjten  haben 
füllen?  Unb  tute  märe  feine  (Sntrüftung  über  sJ?apoleon'§  ©chmetgen  ju 
erflären,  al§  unter  ber  93orau3fefcung,  baß  Napoleon  buref)  beu  dürften 
fclbft  unterrichtet  morben? 

*)  SBefannttict)  hatte  «enebetti  im  3Ral  1869  baS  ©egentheü  bestimmt 
erklären  joUen,  trotte  bieg  aber  Untertanen. 

6* 
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Rollern  eingetreten  fei,  mit  allen,  audj  ben  befannteften, 
iad)en  im  Söiberfpntd).  @r  r)at  fie  nad)brüdlid)  unterftütjt,  med 
er  fie  t>ortf)eiff)aft  für  <ßreufeen  erachtete  unb  Napoleon  cf)er  für 
einen  greunb  ate  für  einen  (Gegner  berfetben  f)iett  unb  jebenfaltö 
auf  beffen  oft  beroäf)rte  ®rieg3fcf)eu  rechnete.  Sm  ü6rigen  maren 
gerabe  bamate,  im  9D?at  unb  Suni  1870,  afle  Gebauten  $öi£marcf£ 
auf  eine  längere  gricbenSpoütif  gerichtet.  9öot)I  fa()  er,  tuie 
immer  feit  1865,  in  ber  SBolIenbung  ber  beutfdjen  ©nrjeit,  in 
ber  2Bieberaufrid)tung  beS  beutfdjen  9tcid)3,  ba£  ©d)tufjmort  feiner 
Aufgabe.  9lber  cbenfo  rjatte  er  ftetä  crflärt,  bie  gebeif)lidje  Sofung 
biefer  Aufgabe  fefce  baö  SBerfdjminben  ber  alten,  im  ©üben  nodj 
jortbeftefjenben  $affe*2(ntij)atf)ien  unb  partifularen  ©geunnlligfeit 
borauä,  unb  bafür  fei  ba3  einzige  Littel  eine  langjährige  gemein- 
fame  grieben&trbett  im  ^oKoerem,  bie  ju  grünblidjer  gegenfeitiger 
93efanntfcr)aft  unb  baburd)  (^um  Aufgeben  be3  gegcnfcitigen 
SfrgmofjnS  unb  9J2ifjtrauen3  füt)re.  @>3  fei  ettnaä  ©rofeeä,  t)atte 
er  ju  ©udom  gefaßt,  roenn  bieS  bis  ^um  (Snbe  be3  SafyrfjunbertS, 
e3  fei  ein  SEBunber  ®ottc3,  menn  c3  frütjer  gelinge.  Durdj  einen 
franjöfifdjen  ßrieg  fonnte  ber  äußere  $Tnfd)luß  bc3  ©übens 
befd)leunigt,  bie  innere  ftlärung  unb  Vertiefung  aber  beS  ©nfjeitS* 
gebanfenä  nur  geftört  roerben.  ©d)on  nad)  biefer  2(uffaffung 
mar  53iSmarrf  1870  oon  jebem  friegerifdjen  Sßunfcrje  entfernt. 
ffian  mag  e$  loben  ober  tabeln,  aber  fo  mar  e$. 

(£3  enthielt  bann  aud)  bie  Dtjronrcbe  jum  ©djlufj  be3  9ieid)ö~ 
tagd  am  26.  9)?ai  1870  ntdjt  bie  (eifefte  §mbeutun£  auf  eine 
balbige  SSeiter jüljrung  be£  beutfdjen  (SintjeitSmerfä.  3m  ®egcn* 
tljeil,  fie  fprad)  bie  ootle  gufricbenfjett  mit  ben  befteljenben  SBer* 
fjättniffen,  bem  innern  9lu§bau  be3  MorbbunbcS,  ber  Grntroidhmg 
beS  3°tti)crcinö  unb  ber  ocrtragSmäftigen  SSerbinbung  mit  ©üb= 
beutfd)(anb  au£;  bemnadj  werbe  aud)  ba3  2lu3lanb  anerfenuen, 
baß  ber  92orbbunb  bie  beutfdjc  SBoffäfraft  nrdt)t  jur  ®efä£)rbung, 
fonbern  jur  ©tü§e  beS  allgemeinen  ^rieben«  au^bilbe. 

Dem  entfprecfjenb  eilte  nad)  bem  ©erjluö  ber  ©effion  in 
£eutfd)lanb  s2lUe3  jum  ©emiffc  ber  Serien,  ber  .tfönig,  bie  53unbe3= 
rätlje,  bie  mafjgebeubcn  ÜWimfter,  ju  Söabefuren,  SanMcben,  »eiteren 
Sieifen.    Da  tjincin  fiel  bann  am  6.  Suli,  wie  ein  Donnerfd)(ag 
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bei  fjetterem  Gimmel,  (Sfcamont'3  uon  grunMofen  Sdjmäljungert 
unb  2)rof)ungen  ftrofcenbe  SRebe  unb  ber  baburcf)  entjünbete 
s$arifcr  ShriegStärm. 

§at  nun  SBiSmartf  hierauf  befonbere  Stampfluft  an  bcn 
lag  gelegt? 

©ein  erfter  Schritt  mar,  bafj  er  bcm  $unbe£ratf)  maf)rf)eit= 
gemafj  erklärte,  bie  Unterfyanbtung,  in  bcren  Jyolge  ber  (Srbprtn^ 
bte  9(nna()me  ber  Ärone  oerfprodjcn,  l)abe  unmittelbar  aroifdjeit 
iTRabrib  unb  ©igmaringcn  ftattgefunben,  ofyne  irgenb  eine  33c- 
t^eiügung  be£  ÄönigS  ober  ber  preuftifcfyen  Regierung.  (Sbenfo 
würben  ^uglcid)  bie  ©efanbten  ftit  ber  (Jrflärung  angeroiefcn,  bafe 
bie  <Sad)e  ber  prcu&ifd)en  Regierung  oölltg  fremb  fei,  baf? 
®ramont'S  Auftreten  aber  ttjr  jebe  frcunblidje  23erf)anblung 
^unädjft  unmöglich  madje;  wenn  man  und  angreife,  mürben  mir 
und  rocfjren. 

@ben  t)ier)er  gefjört  and)  feine  meitere  ©rftärung ,  bajj  er 
über  bie  $lnnafyme  ber  förone  burrf)  ben  (Srbprin5en  nid)t  oon 
bem  Könige,  fonbern  oon  einem  ^Begleiter  beö  fpanijd)cu  Agenten 
bie  erfte  9^acr)rtc^t  erhalten  tjabe.  5Iuct)  bie£  ift  üollfommen 
ridjtig,  roenng(eid)  ^elbrütf  baran  au3  bem  geiftreidjen  <$runbe 
mäfelt,  bajs  bi^er  oiclc  Seutc  bie  ©rflärung  gans  anberS  au$= 
gelegt  gärten. 

Sofort  nad)  bem  erften  9luflobern  bcS  ^arifer  SobenS  fjicit 
Sismard  ben  $Bcr&id)t  be£  (Srbprin^en  auf  bie  fpanifdje  ftrone 
für  gemifj  unb  erf)ob  aud)  feine  ©nmenbung  bagegen,  ba  bie 
oon  üjm  gefdjä^ten  SSortt)ei(e  ber  (Srtyebung  Seopolb'6  ifnn  bodj 
geringer  erfdjienen  als  bie  9Zad)tt)eile  cineS  5kud)3  mit  granfreid). 
$lber  ebenfo  feft  ftanb  bei  tf)m  ba3  Rubere:  ber  burd)  ®ramont 
uon  s$reu6en  geforberte  9iütftrttt  be$  ^rinjen  bürfte  erft  erfolgen, 
nad)bem  ®ramont  bte  $reufeen  äugefügte  (St)renfränfung  tuieber 
auSgeft)fd)t  t)ätte.  5118  tfjm  in  biefer  33eatef)ung  bie  sJiadjrid)tcn 
aus  (SmS  über  be$  ftöntgS  $erf)anblung  mit  Söenebetrt  ^meifet 
ermedten,  fragte  er  an,  ob  ber  ftönig  bort  feine  2(nmefenl)eit 
münfd)c,  unb  reifte  auf  bie  bejatjenbe  9lntmort  am  12.  Suli  au3 
33ar$m  bortt)in  ab.  Mein  als  er  am  3lbenb  in  93crltn  anfam, 
janb  er  f)ier  bereits  bie  pubfijirte  £epefd)e  über  ben  Diüdtritt 
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bei  ^ßrinjeit  üor.  2öie  alle  353elt  fagte  er  fidj,  bamit  fei  ber 
§anbel  beenbet,  unb  jtoar  ohne  ®enugtfmung  für  ^ßreuScnl  ($hre, 
auf  bie  man  nad)  (Srlebigung  ber  §auptja<f)c  mcr)t  roor)(  mehr 
jurücffommen  fönne.  Sr  befdt)IoB,  ntdt)t  meiter  itacr)  (£ml,  fonbern 
morgen  nact)  SBarflin  jurücfjuretfen,  jcbod)  nic^t  mehr  all  Sftinifter. 

Wber  el  foHte  anberl  fommen.  91m  borgen  bei  13.  3uli 
empfing  er  bie  erfte  SRadjridjt,  bafe  ©ramont,  mit  bem  Diürftritt 
•  bei  ^rin^en  nierjt  jufrieben,  weitere  gorberungen  ergebe,  bafj  ber 
preufeifetje  Söotfd^after,  Söaron  SSertfjer,  ftet)  Don  if)m  bie  93efteHung 
eine!  ungebührlichen  ^uftragl  an  ben  ftönig  ptte  aufbringen 
raffen.  2)a  rourbe  ^Mintard  bal  £er*  roteber  leidjt.  Sefct  mar 
bie  53at)n  auf's  Sfteue  eröffnet  311  ber  Tilgung  ber  oon  ©ramont 
bilher  gesagten  (Jtj^crle^ungen  *ßreufjenl,  fei  el  burrf)  ißer» 
hanbhmg,  fei  el  burd)  53hit.  Snbeffen  auc^  m  tiefem  Slugenblitfe 
hödjfter  «Spannung  Dcrüefj  tt)n  feine  fto^e  unb  fixere  Sefonnenfjeit 
nicfjt.  (Sr  befahl  bem  SBaron  Serther,  ben  er  nach  jenem 
Ungefcf)tcf  nid)t  einen  %ag  länger  in  $aril  laffen  roollte,  er  folle 
bem  franjöftfdjen  9)?inifter  anzeigen,  bafj  er  51t  einer  habetur 
Urlaub  genommen  haDe  uno  fem  erfter  Sefretär  bie  ©eferjäfte 
einftmeiten  führen  roerbe.  SBilmard  rooüte  noch  oen  ®c§«n  eines 
biplomatifcrjen  Sörucrjl  oermeiben,  melcfjer  ben  2ßeg  §u  roeitern 
^erhanblungen  t»telletd)t  oerfperrt  hätte.  53alb  nachher  empfing 
er  ben  Söefucr)  bei  englifdjen  ©otfchaftcrl,  Sorb  ftuguftul  Softus. 
S>urd)  biefen  münfehte  er,  bal  englifche  iiabinet  ju  empfehlcnber 
Mnmelbung  unb  fräftiger  llnterftüfcung  ber  preufjifdjen  gorberungen 
in  ^aril  $a  beftimmen,  moju  el  bei  ber  abfoluten  griebenlliebc 
ber  englijdjen  9J?inifter  fein  roirffamerel  Littel  geben  tonnte,  all 
bei  ber  (Jntrüftung  ber  beutfetjen  Nation  über  granfreichl  Snfolen^ 
bie  ©rflärung  ber  (Sicherheit  bei  Kriegs,  menn  ^reuftenl  gor* 
beuungen  nicht  erjütlt  mürben.  3n  biefem  Sinne  rebete  er  mit 
£orb  Wuguftul,  gleid)jam  jeben  Sa£  mit  Säbeltfirrcn  begteitenb. 
£er  Öorb  ftimmte  9(Ucm  unb  berichtete  begleichen  an  feinen 
9#intfter,  nur  jmetfelnb  an  einer  fricblid)en  (Sntfcrjlienung  ber 
fran^öfifdjen  Regierung,  greilid)  hätte  er  bal  (^efpräet)  nicht 
brieflich,  fonbern  te(egraphtid)  nach  Bonbon,  unb  ebenjo  bort  fein 
OTniftcr  ben  Inhalt  mieber  tclegraphifd)  nach  s?ori3  berichten 
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muffen.  Sebenjattö  war  biefer  Snljatt  in  SßartS  unbefannt,  als 
1>ort  bie  (Entfcheibung  für  ben  $ftieg  fiel. 

9J?tr  ift  bie  fyerrfcf)enbe  5Iuffaffung  beS  SoftuS'fchen  33eridjt§ 
ftetS  a&  ein  Sftufterbeifpiet  ber  £eicf)tigfeit  erfdjienen,  mit  ber  oft 
<wd)  fonft  gebilbete  ßefer  bem  erften  ©inbrucf  eines  widrigen 
2lftenftütf3  unterworfen  bleiben.  Uöeit  SiSmarrf  groar  nicht  offen 
mit  ftrieg  bxoty,  wohl  aber  für  ben  ungünftigen  gaü  oerfdjiebene 
9)tof$regeln  bon  jtüeifeüoö  friegerifd)er  Söebeutung  in  2lu3fid)t 
fteflt,  fyat  man  feine  Ütebe  bereits  als  eine  faum  oerbecfte  ftriegS* 
-erflärung  ctjarafteriftrt.  5a,  nach  ®ramont'3  breifter  ©rfinbung, 
bafc  bereite  am  14.  Suli  auf  unrechtmäßigem  Sßege  eine  5lbfd)rift 
beS  53erid)te3  SoftuS'  in  feine  §anb  gelangt  fei,  ift  man  fogar 
$u  ber  35ermutJ)ung  fortgefcf)ritten,  biefe  5I6fcf)rtft  fei  e3  gewefen, 
mit  ber  bie  ftriegSpartei  ba$  Sträuben  Sftapoleon'S  unb  ber 
TOnifter  überwältigt  habe. 

93ei  biefer  gangen  (Erörterung  ift  ein  fefyr  einfacher,  aber 
^anj  entfdjeibenber  Sßunft  überfein  worbcn.  9ltle  jene  ben  $rieg 
bcbeutenben  Sä|e  93i3marcFg  Ratten  burd)au3  ^t)pot^etifc^en 
<i^arafter:  bieä  unb  jenes  wirb  gefchehn,  wenn  granfreidj 
unfere  gorberungen  abweift.  $)ie  Sebeutung  ber  gangen  9lu& 
laffung,  ob  jum  grieben  ober  jum  Kriege  ftrebenb,  tjängt  alfo 
$an§  unb  gar  üon  bem  Inhalt  biefer  gorberungen  ab. 

Sorb  $luguftu$  tf)eilt  fie  in  feiner  2)epeftf)e  jroeimal  mit. 

3unächft  fällt  babei  auf,  bafe,  währenb  ©ramont  ben  Äönig 
t)on  ^ßreu&en  aufgeforbert  hatte,  feinen  2öiberruf  ber  bem  ^ringen 
fieopolb  ertt)etften  Erlaubnis  bireft  an  bie  franjoftfc^e  Regierung 
^u  leiften,  33i8marcf  fid)  mit  einer  freiwilligen  (Srflärung  granf* 
reidjS  an  bie  europäifcfyen  TOäctjte  ober  in  fonft  einer  amtlichen 
gorm  begnügt,  ein  Wahrlid)  nicht  unerheblicher  Unterfdjieb.  3n 
biefer  ©rflärung  fei  ©ramont'3  brotjenbe  Sprache  aurücfjuäiehn 
ober  genügenb  §u  erläutern,  e3  fei  weiter  ju  fagen,  bafe  bie 
fpamfc^e  Schwierigfeit  befriebigenb  erlebigt  fei,  ba&  man  bem 
flcmafeigten  unb  entgegenfommenben  Verhalten  be£  $önig3  Söifhelm 
unb  feiner  Regierung  alle  ®ered)tigfeit  jolle  unb  bie  freunb= 
jdjaftlichen  ^Beziehungen  ^wifd^en  beiben  «Staaten  wieber  ju  oofler 
Sicherheit  hergeftcüt  an)ef)e- 
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9?un  erinnere  man  fid),  ba&  in  ber  !iftad)mittagSfi£ung  bcS 
14.  Sult  bie  Majorität  beS  franjöfifchen  Fronraths  auf  betreiben 
beS  ftaiferS  ftu  bem  S3efd)luffe  fam,  bte  ättobilmad)ung  3U  oer* 
fdjieben  unb  bafür  am  folgenben  Sage  an  bte  Cammer  eine 
iöotfcEjaft  ju  fenben,  beS  Inhalts,  bafe  1.  burd)  bie  rüctyalteloje 
3uftimmung  beS  Königs  gum  3Ser§tc^t  beS  ^rinjen  bie  grage  in 
befrtebigenber  üBkife  für  bie  (Gegenwart  gelöft  fei,  2.  baft  für  bie 
Sidjerung  ber  Sufunft  bie  Regierung  befd)loffcn  rjabe  /  fid)  an 
einen  föongrefj  ber  ®rofjmäd)te  ju  roenben  unb  bort  bie  geft* 
ftellung  eines  allgemeinen  oölferred)tlid)en  ^ßrirteip^  ju  beantragen. 

^ergleidjt  man  biefe  Sä£e  mit  SBiSmard'S  gorberungen,  fo 
ift  eS  unleugbar,  ba&  fte,  rote  miteinanber  üerabrebet,  äufammen 
paffen.  $emt  ber  erfte  <Saft  enthält  bie  3»i*ücfna^me  ber  neuen 
nad)  Öeopolb'S  föürftritt  erhobenen  gorberungen  unb  baS  pofitioe 
(JingeftänbniS  ber  befriebigenben  ßöfung  ber  grage  burd)  baS 
Verfahren  beS  Königs.  (5S  beburftc  feiner  tnf>altüdt)cn  ©rroeite* 
rung,  fonbern  nur  einer  ausführlicheren  gaffung  btefeS  SafceS  unb 
baju  etma  eine  28iebcrholung  ber  bereits  üon  Senebctti  am 
9.  5uft  bem  Könige  vorgetragenen  Sftotiuirung  ber  ®ramont'fd)en 
9iebe  vom  6.  Suli,  fo  maren  SöiSmard'S  gorberungen  erfüllt, 
unb  bamit  ber  grtebe  jroifchen  ben  beiben  großen  Nationen 
gefiebert.  3)iefe  ®eroi&f)eit  aber  mürbe,  wenn  ÖoftuS'  ^epefct)e 
in  ber  %tyat  unb  nid)t  bloß  nad)  ®ramont'S  $ßhantflfie  oem 
Fronrath  vorgelegen  f)ätte,  bem  Slaifer  unb  feinen  SDttniftern, 
baoon  bin  id)  überzeugt,  bie  $raft  ju  fiegreidjem  Söiberftanbe 
gegen  baS  StriegSgepolter  ScbocufS  unb  feiner  ©enoffen  gegeben 
haben,  $ie  in  ber  2)epefd)c  heruortretenbe  (5ntfd)loffenheit  unb 
SJtä&igung  beS  beutfe^en  Staatsmannes  fjätte  bie  notljioenbige 
öt)rencrflämng  ofmc  Sßlutuergiefjeu  erlangt. 

9(ud)  tyev  fann  id)  nur  roicberfjolen :  mag  man  barüber 
ftreiten,  ob  bieS  ein  ©lürf  ober  ein  Unglüd  für  £>cutfd)Ianb 
gemejen  märe,  genug,  es  mar  fo. 

$(ber  eS  fdjeint,  baft  unfere  mobernen  (Germanen  gan^  fo 
roic  itjrc  Vorfahren  vor  einem  $af)rtaufenb  bod)  unter  allen 
Ruhmestiteln  für  ben  l)öd)ften  ben  friegerifetjen  SiegeSlorbcer 
halten.    Sie  rootlen  eS  nid)t  hören,  bafe  ber  nationale  £>elb,  ber 


Digitized  by  Google 


9teue  Sfltttljeilungen  unb  Erläuterungen  ic. 


SSiebererridjter  be3  9teid)3,  nicfjt  bei  jeber  (Gelegenheit  fo  fc^neU 
tüte  möglich  jur  ©turmfahne  gegriffen  fyabt.  SBenn  nicf)t3 
Ruberes  jum  Söeloeife  biefer  ihrer  gan$  franflöfifd)  gebauten 
5luffaffung  übrig  bleibt,  fo  greifen  fie  51t  bem  längft  nriberlegtcn 
Argument,  23i3marrf  f)abe  feinen  unaufhaUfamen  $)rang  jum 
Stiege  1870  bod)  fieser  burd)  bie  gefd)idte  Umarbeitung  ber 
(Smjer  $)epefd)e  bargeu)an,  momit  er  bie  Sunte  in  jroei  ^utüer* 
fäffer  gu  fchteubern,  bie  patriotifche  (Sntrüftung  ber  $)eutfd)en 
g(üf)enber  2ot)e  ju  entflammen,  ben  |>odjmutf)  ber  gran§ofen  bi$ 
auf  ben  £ob  ju  beleibigen  unb  fo  ju  einer  roahnfinnigen  ÄriegS* 
erflärung  ju  fingen  gebaute. 

&ie  beutfdjeri  ftritifer,  bie  fid)  in  foldjen  ^orfteKungen 
ergehn,  mieberholen  bamit  roörttid)  bie  Behauptungen  beS  £>ei*5og$ 
oon  ©ramont. 

(Sicher  tjat  93i3marrf  aus  ber  (Smfcr  3)epcfdje  bie  Ablehnung 
be3  franjoftfehen  93egef)ren3,  bie  3urüctoeifung  Senebetti'S,  ben 
53efet>t  ^ur  SBeröffentlidjung  biefer  Eilige  mit  innerer  ©efriebigung 
entnommen.  SSorfjentang  Ratten  bie  granaofen  un3  üerl)öt)nt, 
mod)ten  fie  je§t  bie  bittere  $ille  hinunterroürgen,  unb  follten  fie 
bie  X^ort)eit  begefm,  beöt)a(b  loäjttfchlagen,  nun,  fo  mürbe  ja 
Sftoltfe  baS  Weitere  beforgen.  ©0  mar  bie  Stimmung:  ba$ 
bebeutet  ben  (£ntfd)hif3,  nid)t  eine  ©tlbe  au£  ©d)eu  oor  fram 
jöfifcrjem  ßorne  abjufchroächen,  nid)t  aber  bie  $lbfidi)t,  bie  Söorte 
jur  Herbeiführung  einer  (Sjplofion  51t  mäfjten.  Unb  bor  Willem, 
für  feine  föebaftion  be$  Seiegramms  f)°tte  23i3ntard  feine  2Saf)l. 
©igne  3u1a6e  bu  erfinben  mar  auSgefchloffen  burd)  feine  oöllige 
Unfenntnte  ber  frühem  Vorgänge  in  (5m<3  feit  bem  12.  3uli 
unb  beö  meitern  Serlaufs  feit  bem  Abgang  ber  2)cpefd)e.  9J?ef)rere 
Stüde  ber  SDepefdje  aber  roaren  Döllig  ungeeignet  §ur  Sßeröffenfc 
lidmng,  gerabe  menn  man  nid)t  auf  eine  ©rt)^im9  Der  fd)on 
t)od)  erregten  öffentlichen  Meinung  fann.  (53  ging  überhaupt 
nidjt  an,  oon  einem  eigenf)änbigen  Schreiben  be3  $önig3  ju 
reben.  (Sine  (£rn>ät)mtng,  baß  bie  ©jene  früh  Sftorgenä  öffentlich 
mährenb  ber  Xrtnffur  auf  ber  Sörunnenpromenabe  oorgegangen, 
hätte  bie  Empörung  beS  beutfehen  (Gefühte  oerboppelt.  2>te 
Angabe,  bojs  ber  Stönig  fich  erft  nad)  längerer  (Srroägung  mit 
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feinen  Stätfjen  §u  bei*  3urüdroeifung  ©enebetti'S  entfdjloffen,  fyättc 
eine  Steigerung  beS  fran§öfifd)en  §od)mutf)S  bemirfen  fönnen. 
®anä  rid)tig  f)at  alfo  gelir,  $afm  in  feiner  fonft  nidjt  oon  Srr- 
tljümern  freien  geftfdjrift  jum  1.  $tyril  bemerft,  SöiSmard'S 
©treidjungen  fyätten  nur  sJ0älberungen  beS  Wertes  bewirft.  &er 
übrig  gebliebene  9?eft  ber  (Smfer  SDcpefdje  tft  ber  wortlid)  genaue 
3nf)alt  beS  SelegrammS. 

28aS  nun  bie  SSirfung  beSfelben  betrifft,  fo  fear  fie  befannt* 
lief)  bei  bem  beutfcfjcn  SBoIfe  gewaltig.  $önig  Söilfyelm  aber  fal) 
in  ifwt  nur  bie  Befolgung  feines  $Befef)lS,  burd)auS  feine  ©e* 
fätjrbung  beS  griebenS,  fonbern  fagte  beim  9Ibfcr)ieb  ju  SBenebetti: 
je§t  werben  bie  TOnifterien  bie  $Bcrl)aublung  fortfefcen.  Sn  ber 
Ztyat  fanb  aud)  auf  ber  franjöfijc^en  Seite  23enebetti  in  bem 
Stelegramme  nidjtS  als  bie  unbebenflidje,  oom  $önig  oeranlafete, 
©efanntmadjung  einer  richtigen  Xrjatfactye.  Sbenfo  erflärte  in 
$ßariS  ber  93iinifterratt)  am  14.  Suli  üftorgenS  bie  Verfügung 
weiterer  2lubien--,en  an  $3enebetti  für  bie  felbftoerftänblidje  golge 
ber  5lblet)nung  feines  Antrags;  eS  führte  baS  am  SRacljmittag  ^u 
bem  oorfyer  analtyfirten  griebenSbefdjlufj.  2)ann  erft  erfanb 
®ramont,  ber  ebenfalls  üortjer  an  bem  Telegramm  feinen  $lnftojj 
genommen,  bie  SBenbung,  baß  bie  Üftitttyeilung  beS  SntyaltS  burd) 
eine  offijielle  $epefd)e  an  bie  £>Öfc  eine  oon  üöiSmard  prämebitirte, 
fernere  unb  nur  burd)  $lut  ju  füfjnenbe  Söeletbigung  ber  franjo- 
fijdjen  (5l)re  gewefen  fei. 

(5S  ift  ftetS  baSfelbe  Ergebnis. 

SsöiSmard  mar  fein  burd)  ftact)etnbe  Äampfbegier  in  baS 
Sd)lad)tgctümmel  gebrängter  Eroberer.  (£r  mar  füfyn  unb  un- 
erfdjrotfen  im  Streite,  mie  irgenb  ein  SDfenfdj,  aber  im  Siege 
befonnen  unb  ftetS  ber  ©renjen  beS  ©rreidjbaren  eingebenf,  mie 
menige  Sttenfdjen  aller  Seiten.  £)er  $>rang  feines  §erjenS  ging 
nid)t  auf  33e(jerrfd)ung  einer  unter  feine  gü&c  geworfenen  2Mt, 
fonbern  auf  baS  mad)fenbc  (^cbetf)n  feines  QkterlanbeS  unb  feines 
$olfS.  $)eSl)alb  f)at  er  jur  £edung  ber  tStjre  ober  ber  SebenS* 
intereffen  feines  Staats  aud)  einen  gefährlichen  Ärieg  nie  gefreut. 
Unb  beSfjalb  t|at  er  aud)  einen  fiegrcicfjcn  Slrieg  unter  allen  Um- 
ftänben  für  ein  jolange  mie  möglid)  §u  oerrjütenbeS  Übel  erflärt. 
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9I1S  er  am  24.  Suli  1866  ben  Söunfdj  feine«  Königs 
befdnipfte,  eine  Öanbabtretung  üon  Cfterreicf)  aud)  auf  bie  ®efaf)r 
längern  Ärieg«  ju  forbern,  erflärte  er  u.  a.:  jeber  9Konardf) 
fotlte,  roenn  irgenb  möglich,  ben  (Skunbfafc  befolgen,  niemanb  ju 
feinem  ÜERinifter  be3  SluSroärtigen  ju  ernennen,  ber  nirfjt  felbft 
auf  einem  ©djladjtfelbe  gemefen  unb  mit  eignen  fingen  bie  2)toffe 
ber  (Kreuel  gefefjn  fyätte,  bie  in  bem  SSorte  Ärieg  befc^foffen  finb.1) 

®aß  bies  feine  flüchtige  ©timmung  ober  gar  nur  ein  rf)eto* 
rifdfyeö  ©trcttmtttel  gemefen,  jeigt  ein  ©efpräd),  ba«  er  1868  mit 
bem  baiertjcfyen  Diplomaten  grt)m.  o.  SBölbernborff  f)atte*),  (bie 
ßeit  mar  unruhig  unb  gefaljrbrofjcnb  im  Orient  unb  Dccibent). 
SBiSmarcf  äußerte:  „$ielleicf)t  mürbe  icf)  mir  weniger  TOür)c  geben, 
ben  Ärieg  mit  granfreitf)  ju  oermeiben,  menn  icf)  nicf)t  bie  bb> 
mif<f)en  <Srf)Iact)tfeIber  in  ber  Erinnerung  trüge  unb  bie  ßajaretlje 
unb  (Spitäler  befugt  f)ätte.  Mein  bie  ßeiben  unb  ba$  (Slenb, 
ba§  id)  bort  gefefjn,  fann  idj  nid)t  oergeffen.  @&  ift  möglicf),  ja 
fogar  roaf)rjtf)einlicf),  baß  fcfjließlicr)  ber  £rieg  uns  bodj  auf* 
gelungen  roirb,  unb  icf)  jroeifle  feinen  $lugenblicf,  baß  mir  ifm 
fiegreicr)  beenbigen  merben.  9lber  anbrerfeitä  bkibt  eS  bod)  auef) 
möglicf),  jcbenfall«  bei  ben  3u^a»bcn  in  granfretcf)  nid)t  oöÜig 
unmöglich,  baß  mir  um  ben  Ärieg  tjerumfommen.  Unb  ber 
müßte  ein  fd)Ied)ter  (Sf)rift  unb  ein  gcmiffenlofer  aftenfdj  fein, 
ber  nidjt  fcf)on  um  biefer  9Köglid)feit  miüen  5lüeö  aufbieten 
mürbe,  feinen  äflitbürgern  einen,  roenn  aud)  fiegreicfjen,  $rieg  ^u 
erfparen,  fo  lange  es  ofme  ©cfjaben  für  ben  (Staat  unb  ofjne 
ber  nationalen  (£f)re  5U  nalje  &u  treten  gefdjefjen  fann." 

©0  t)at  93i3marrf  gerebet,  unb  fo  fjat  er  gefjanbelt.  Sn 
fetner  langen  minifterieHen  Sötrffamfeit  r)at  er  breimal  roäfjrenb 
fec^ö  Monaten  in  friegertfdjer  $f)ätigfett  geftanben,  aud)  jebcö 
2ttal  Dörfer  lange  bemüht,  einen  friebltdjen  $u«roeg  au«  ben 
roadjfenben  Sßerroidlungen  511  finben.  3(1«  bann  ba£  erftrebte 
nationale  $kl  in  ruf)mreid)fter  2öeife  erreicht  unb  bie  Söieber- 
aufridjtung  be8  beutfdjcn  Sftcid)*  üoücnbct  mar,  fjat  er  fortan 


')  (Srjftfilung  be3  ßronprtnjen. 

*)  Gr^lung  93ölbernborff  3,  SRüncfcner  Mg.  £tg.  1895  Beilage  Hr.  62. 
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92  u.  Sijbcl,  hielte  'äJtittfjeiluncjen  unb  (Svläuterun»jen  :c. 

^uanjig  Sabrc  lang  alle  feine  Äraft  ber  Aufgabe  geroibmet,  bem 
beutfcf)en  Tanten  bie  ^Ic^tung  (ruropaS,  unb  bamit  bem  beutfdjcn 
33olfe  bie  Segnungen  eine$  bauernben  gricbenS  51t  fiebern. 

$aä  ift  ber  Staatsmann,  bem  man  nad)  unuerftanbenen 
Kothen  friegcrifdje  (belüfte  unb  t>eimlicf)c  3ntriguen  jur  £nt= 
jimbung,  gewaltiger  kämpfe  nacfjfagen  mochte. 

©or  wenigen  SSocfyen  fyaben  ifjm  auf  einem  au$  bem  §erjcn 
beä  Golfes  emporgcmacfjfenen  Kationalf efte  Millionen  Stimmen 
ben  2)anf  bco  ^Baterlanbe*  entgegengebracht,  fte  5lÜe  uercint  in 
bem  SBhmfdje,  bafj  ®ott  i()n  noefy  lange  erhalte  unb  ifjn  eine 
23enbung  ber  Reiten  erleben  laffe,  in  ber  er,  befreit  oon  ben 
jefeigen  Sorgen,  mieber  mit  nollcm  Vertrauen  auf  bie  3"timfr 
feiner  Sdjöpfung  blirfen  fömte. 

Berlin,  im  S0?at  1895. 
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Qnv  Soröcf^t^tc  ber  Sdjladjt  Hon  2tt6e  (^aßliaco^o). 

93on  Graft  Gochur. 

5)ie  9ioute,  bie  ®onrabtn  oon  ©oljenftaufen  am  18.  Sluguft 
1268  öon  9tom  au§  nact)  ©ulmona  unb  Suceria  einfc^Iug,  um  fidj 
mit  ben  ©arrajenen  ju  öereinigen,  jener  Httarfd),  bem  S^arl  öon 
SCnjou  fiel)  auf  ben  palentinifchen  Leibern  cntgegenfteöte,  ift  befannt* 
lief)  feit  langer  Seit  ©egenftanb  einer  fef)r  erregten  $ontroüerfe 
jroifchen  3-  t^er  unb  bem  ©eneralmajor  ©.  Möhler  in  SöreSlau. 
§atte  ftufer  ben  königlichen  Jüngling  öon  9tom  auf  ber  33ia  Valeria 
über  Stooli,  ©arfoli  bt§  Lorano  unb  Don  ba  ba8  ©altotfjal  auf« 
toärtä  marfchtren  laffen,  bis  5ur  2:r)alöffnung  jtoifchen  bem  ÜOconte 
<£arce  unb  ben  93ergen  oon  ©curcola,  fo  üertrat  Möhler  bie  ältere 
2lnftct)t,  nact)  ber  Äonrabin  über  ^agliacojjo  ba8  ©chladjtfelb  bei 
Silbe  erreichte.  3)ie  ©rünbe,  bie  giefer  für  feine  Meinung  beibrachte, 
roaren  bornef)mtich,  bafc,  tote  $arl  oon  $lnjou  in  feinem  ©flacht* 
beridjt  auSbriicflic^  melbet,  bie  geinbe  jtoifchen  ©curcola  unb  bem 
SDionte  (Sarce  lagerten,  unb  bafe  auch  bie  Sftidjtung,  bie  Äonrabin 
unb  feine  ßeute  bei  ber  gluckt  einfehlugen,  barauf  r)intoeift,  bafj  fie 
ba§  (Saltothal  im  9tütfen  hotten. 

gitfer  fyattt  bei  feinen  Unterfuchungen  bebauert,  bafj  mit  ber 
nridjtigften  DrtSbeftimmung  im  Berichte  ®arl'§,  bie  ben  ftdjerften 
Inhalt  für  bie  Dichtung  be§  $uge3  geben  fönnte,  nichts  anzufangen 
fei.  ^n  bem  Rapport  an  ben  $apft  Reifet  e3  nämlich,  bie  geinbe 
feien  per  Tecli  partes  eingebrungen,  in  ber  Hoffnung,  über  ba§ 
©ebiet  Oon  9J?arfia  nach  ©ulmona  unb  ßueeria  ju  gelangen.  %üx 
Tecli  begegnen  in  ben  öerfduebenen  ^anbfdjdften  unb  £rucfen  bie 
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94  £ur  SSorgefäidjte  ber  6d)lad>t  oon  Silbe  ($agltaco$jo). 

Sartanten  Ticleri,  Titleri,  Titui;  in  ber  3)arfte£lung,  bie  $arl  an  bie 
©tobt  Sßabua  fanbte,  lieft  man  bafür  Siculi,  Cicli  ober  Scicli  partes. 
$öfjler  beutete  bie  Tecli  u.  f.  ro.  partes  füfm  auf  $iooli:  f$itfer 
bagegen  roar  9)tittf)etlungen  4,  569  geneigt,  in  Siculi  u.  f.  ro.  eine 
Korruption  aug  Sculcolae  anzunehmen.  2lber  aud)  bieg  ift  un* 
richtig,  bic  betreffenbe  OrtSbejeicfmung  ift  nocb,  mit  atter  roünfdjenS* 
roerttyen  <3ic^crr)cit  feftjufteHen. 

9iod)  fjeute  Reifet  bie  Sanbfc^aft  am  mittleren  (Salto,  oon  Lorano 
etroa  bi§  Sagliata,  (£icolt  ober  QHcolano,  ba§  alte  Slequiculi,  roie  auf 
ber  Kiepert' fdjen  ftartc  oon  SHittelitalien  Oon  1 : 250000  ju  erfeljen. 
9lud)  bei  @pruner*$J?enfe  no.  21  fjeißt  bie  £anbfd)aft  nörblicr)  öom 
pagus  Marsorum  ©ciculi.  3«  einer  mir  erft  nacf)  Sollcnbung  meiner 
Unterfudjung  befannt  geioorbenen  9iecenfion  oon  Sranbileone  über 
einen  ber  gicfcr'fdjen  Sluffäfce  im  Archivio  storico  per  le  province 
Napoletane  9  (1884),  362  toirb  ebenfalls  fjingeroiefen  auf  jenen  tratto 
di  paese  nelle  diocesi  di  Rieti,  che  fu  detto  e  si  dice  Cicoli  e 
Cicolano.1)  2)a§  (Sicolanum  ober  (Seculanum  fommt  im  Mittelalter 
in  allen  SeftätigungSurfunben  für  baä  benachbarte  ftlofter  ©ubiaco 
üor.2)   %m  9tegiftrum  oon  garfa  ift  e§  ebenfalls  nad^uroeifen.3) 

($3  ift  nun  leidet  ju  bemonftriren,  bag  bie  Sarianten  Tecli  etc. 
partes  nidjtö  aU  ®orruptclen  oon  Ciculi  ober  Ceculi  finb.  2)ie 
richtige  SeSart  ift  Siculi  im  Söerictjt  au  *ßabua  (s  für  ba§  franjöfiidje 
c  oor  i).  ®a  nun  ciculi  abgefürjt  mit  burdjftricrjenem  1  cicli  rourbe, 
ergab  fidj  bie  Variante  cicli  refp.  scicli.  3)a  ferner  im  13.  Saljrfmnbert 
c  unb  t  meift  gar  nid)t  511  unterf Reiben  finb,  rourbe  oon  ben  Slbfdjreibern 
be3  $8erid)te§  an  ben  ^apft,  roo  ber  9?ame  offenbar  unbeutlid)  roar, 
überaß  t  gelefen:  au$  cecli  rourbe  tecli.  5lud)  bie  Sarianten  ticleri 
unb  titleri  finb  oollauf  ju  erflären,  ba  1  aud)  in  1er  (alfo  tieli, 
titli  =  ticleri,  titleri)  aufgelöft  roerben  fonnte.  (Sbenfo  leicht  ift 
titui  au§  ciculi  {jerjuleiten.    (£§  unterliegt  fomit  feinem  3roeifel,  bQ& 


')  SBranbileone  be^te^t  bereits  bie  Tecli  partes  oermuttjungSroeife  auf 
bie  genannte  ©cgenb.  $a  bei  ilnn  aber  jebe  nähere  Sbegrünbung  fefjlt  unb 
feine  SSermutljung  felbft  in  ben  neueften  Arbeiten  Don  53ufion  ü6er  bie 
Sd)lad)t  oon  Wlbe  unb  $>ampe  über  ftonvabin  oon  £>ot)enftaufen  überfein 
würbe,  behalten  bie  Dorliegenben  Erörterungen  il)ren  wollen  5Beitr>. 

')  $gl.  II  Regesto  Sublacense  no.  1,  p.  3;  no.  7,  p.  14;  uo.  10,  p.  23 
u.  q.  St. 

»)  Reg.  Farf.  HJ.,  no.  325  (877)  S  27:  habitatores  de  massa  cicu- 
lana;  6.28:  Actum  in  eciculis. 
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9?ad)trag  auv  9tbf)anbfong  „Unterfudmngen  über  bie  pfälj.  ^olitit"  ?c.  95 

an  bcr  betreffenben  ©tettc  per  Ciculi  partes  511  lefen  ift,  eine  Drt£« 
bejeidjnung,  über  beren  Interpretation  «ic^t  ber  leifefte  Steifet  ob* 
malten  fonn.1) 

23a$  folgt  nun  au§  ber  %{)ai\afy,  bog  ^onrnbin  burdf)  ba3 
©ebiet  oon  (Sicoli  fam?  5Rid)t  meljr  «nb  ntcfyt  toeniger,  atö  bafj  bie 
gicfer'fdjc  ^Qpot^efe,  Sftmrabin  fei  burd)  ba8  ©altotfmt  nadj  bem 
©djlacfjtfelbe  gebogen,  befinitio  beroiefen  ift;  benn  ba§  (Sicoti  ober 
(Sicotano  ift  eben  nichts  a!3  ba3  ©altotfjal  nörblicfj  oon  Lorano. 
(Eine  anbere  grage  ift  freiließ  bie,  ob  bie  fpesietfe  SWarfdjroute,  oor 
bem  Eintritt  in'§  @altotf)al,  bie  giefer  öorfdjlägt,  richtig  ift,  bejto. 
fid)  mit  bem  gewonnenen  9tefultat  leicht  Oereinigen  läfct,  ob  ftonrabin 
nicfjt  einen  weit  größeren  Umroeg  machte.  Slber  um  r)ter  5U  befinitiben 
©rgebniffen  5U  gelangen,  bebarf  e§  befferer  XerrainfenntniS  unb 
genauerer  harten,  als  mir  jefet  ju  ©ebote  ftef)en. 


R  a  4 1 1  a  g 

ju  ber  5lbl)anblung  „Unterf Übungen  über  bie  pfaljifdje  Sßolitif"  k. 

(74,  407.) 

$8ei  ben  Erörterungen  über  bie  (&ntftel)ung  bes  „  C^ytrafte^  be3 
fdjttmrjen  SftegifterS"  Ijabe  id)  eine  9totij  ^eitmann'S  (®rieg3gefdjicf)te 
93aiern§  II,  1,  158  2lnm.)  überfein.  5f?acr)  berfelben  finbet  fidj  ein 
„üolIftänbigcS  (Sremplar"  ber  fraglichen  «Schrift  im  9ftünd)ener  ^Heidt)S= 
ardjio,  in  einem  ittct)t  ncU)er  bejeidjneten  f5a^5^c^  Dcr  <3erie 
„gürftenfacfjen''.  £)er  3(u§brucf  „öoflftänbigeS  (Sremplar"  fönnte  51t 
ber  ^lnna()me  jütjren,  bafe  ber  8.  435  üon  mir  befprodjene,  nur  au§ 
Sfnfüf;rungen  be!annte  „Straft"  fykx  üorliegt.  3)ie  3>n(jatt§angabe, 
bie  Heitmann  bann  aber  beifügt,  beutet  ef)er  barauf  r)tn,  ba§  fid)  bie 
(gdjrift  ju  ber  bei  Sunborp  gebrueften  als  eine  ftarf  öerfiirjte,  f)ie 
unb  ba  freiließ  aud)  berichtigte  unb  ergäujte  Soffung  Oerf)äIt.  ^eben* 
falls  roare  e3  roünfd)en§n>ert{j,  bafe  bie  ©cfjrift  loieber  aufgefunben 
unb  genauer  anolnfirt  mürbe.  sDc.  Ritter. 

»)  %df  bemerfe  bei  tiefer  ©elegenfjeit,  baß,  rote  jebem  gejdjutteu  ^ifto* 
vifer  einleudjten  bürfte,  auef)  bie  Montes  Taucii  im  93erid)t  an  $abua,  in 
bie  #öf)ier  ben  9Ronte  8.  f^eüce  hinein  interpvetirt,  nichts  fittb  als  ein  öcr= 
lefeneS  Montes  Carcii,  tote  eS  im  93edd)t  an  ben  ^apft  richtig  t)ctfet,  ba 
t  roiebev  für  c  gelefen  rouvbe,  r  aber  im  13.  Safjvfyunbert  faum  üon  v 
unterfdjeiben  ift.   


Digitized  by  Google 


#tteratttrteri(f)t 


^olitif:  ©efd)id)tlidje  9?aturleljre  ber  3J2onavd)ie,  9lriftofratie  unb  S)cmos 
fratie.  SSon  ffiüljclm  9toftt)cr.  3roette  Auflage.  Stuttgart,  (Sotta.  1893. 
VIII,  722  8. 

©ine  fefte  Überlieferung  für  bie  EarfteHung  ber  ^olitif  al§ 
SBiffenfdjaft  befi^cn  wir  nidjt.  SBeber  bie  naturred)tlicf)en  $f)eorien 
ber  ©nglänber  unb  granjofen  nod)  unfere  fpefulatiöe  $f)ilofopljie 
fjaben  einen  ©runb  gelegt,  auf  bent  bie  ©egenwart  weiter  bauen  fönnte; 
unb  bie  üielüerfprcdjenben  Anfänge  einer  fyiftorifcfyen  Staatslehre, 
al§  beren  öornetjmftcr  Vertreter  $af)lmann  erfct)eint,  finb  bi^er  noch 
nict)t  juni  fnftematifetjen  AuSbau  gebieten. 

#tofd)cr  ift  feit  langer  3eit  ber  erfte,  ber  e3  mieber  gewagt  hat, 
Ergebniffc  gefchicf)tlitf)er  gorfdjung  über  Staatenbilbung  unb  93er= 
faffungen  in  ftjftematifc^em  gufammenfyinge  barjuftcUen.  Auf  eine 
rjollftänbige  2:^eorie  Pom  Staat  ift  c3  ir)m  babei  offenbar  nict)t  an- 
gefommen:  bie  fjerfömmlidjen  Erörterungen  über  begriff  unb  ßmeef 
beS  Staate^  finbet  man  in  bem  93udje  fo  wenig  wie  eine  Aufteilung 
Politiker  ^oftulate.  $atte  Dahlmann  1835  fein  SBudj  in  bie  SSelt 
gefanbt  mit  bem  SBunfcrje,  bafj  e§  allen  polttifdjen  Seften  mißfallen 
möchte,  fo  wiÜ  9t.  jur  ÜJerfö^nung  ber  Parteien  beitragen,  inbem  er 
bie  (Sinftcqt  in  bie  relattoe  ^Berechtigung  aller  Stanbpunfte  ju  beförbem 
fudjt.  Er  fteljt  feinem  ©egenftanbe  als  ruln'ger,  leibenfchaftälofer 
i8eobad)ter  gegenüber;  er  fafct  bie  28iffenfd)aft  Pom  Staat  al»  eine 
(Srfaljrungöwiffenfc^aft.  $a3  ift  ber  Sinn  ber  33ejeid)nung  „9?atur* 
lehre"  beS  Staate*  bie  er  auf  ben  $itel  feineS  ©udjeS  gefegt  §at,  — 
einer  Bezeichnung  übrigen^,  bie  oor  ihm  fdjon  ^einrieb  Seo  in  einer 
1833  erfdjienenen  Schrift  angewanbt  r)atte.  9ciemanb,  ber  Üt.'S  wiffen* 
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frf)aftlid)e  $lrt  fennt,  roirb  barauS  bie  Befürchtung  fdjöpfen,  bafj  eS 
fict)  um  eine  Söergeroaltigung  beS  ^iftorifc^en  Stoffes  burdj  natur* 
toiffenfchaftliche  ^rincipien  unb  5lnalogieen  fyanbte.  (Aerobe  bie  pftydjos 
logifche  2lnalt)fe  politifcf)er  ^nftttutionen  unb  SWafjregeln  ift  oielmefjr 
einer  ber  größten  Sßorjüge  beS  ©ucheS,  roobei  freiließ  ^utoeilen  ein 
altfränfifcher  Pragmatismus,  roie  er  auS  ben  Srabitionen  ber  alten 
©öttinger  föiftoriferfchule  ftammen  mag,  mit  im  Spiele  ift. 

2)aS  93ud)  fefot  fich  jum  großen  $f>eil  auS  einer  9teit)e  oon 
2Ronograpt)ieen  jufammen,  bie  tt)etlS  in  ben  oierjiger,  trjeilS  in  ben 
adliger  fahren  on  berfchiebenen  Stellen  oeröffentlicht  roorben  finb. 
(£S  ift  im  eminenten  Sinne  ein  SebenSroerf  beS  SSerf. ,  ber  feit  bem 
©eginn  feiner  afabemifc^en  Sefjrthätigfeit  bie  SSorlefungen  über  biefen 
©egenftanb  ftetS  5U  feinen  SieblingSfolIegien  gerechnet  fjat.  9Kit  einer 
gerabeju  erftaunlidjen  ©eleljrfamfeit,  roie  fie  nur  bem  Sammelfleifee 
biefeS  langen  unb  reiben  ©elet)rtenlebcnS  erreichbar  mar,  öerbinbet 
fidt>  eine  milbe,  abgeflärte  2BeiSt)eit  beS  Urtt)eilS  unb  ein  rüt)renber 
äug  finblicfcfrommer  ©läubigfeit. 

2Rel)r  no^  als  in  feinen  bolf$roirtf)f$aftlict)en  Schriften  ^at  fid) 
in  ber  „poiitif"  an  bie  überlieferten  $ategorieen  gehalten;  unb  bei 
bem  Langel  eines  neueren  SgftemS  fnüpft  er  unmittelbar  an  StrtftoteleS 
an.  (5r  roiH  ben  SBeroeiS  öerfudjen,  bafe  bie  ariftotelifdje  ©intheilung 
ber  Staaten  in  monard)ifd)e,  ariftofratifche,  bemotratifdje  noch  immer 
nicht  bereitet  ift,  bafe  vielmehr  bie  potitifcr)en  ©rfcheinungen  felbft 
unferer  Sage  noch  immer  am  einfachften  unter  biefe  Begriffe  fubfumirt 
unb  am  mirffamften  öon  baher  erläutert  werben  fönnen;  wobei  er 
freilich  tnnjufügt,  bafj  bamit  nur  bie  einjelnen  (Elemente  beS- Staates, 
nicht  ber  ganje  Staat  felbft  charafterifirt  fein  fotte. 

Ob  biefer  BeroeiS  gelungen  ift,  erfdjeint  fehr  fraglich-  $)er  fßl 
felbft  gibt  ju,  bafc  üon  bem  Unterfdjiebe  ber  brei  Staatsformen  erft 
auf  ben  höheren  (SntroicfelungSftufen  beS  SSolfeS  bie  Sftebe  fein  fann, 
bafj  auch  fci  Den  öorjugSroeife  fog.  $ulturoölfern  jur  3e*r  beS 
©efchlechterftaateS  biefer  Unterfchieb  noch  ™fy  nachgeroiefen  roerben 
fönne.  Bor  allem  aber  ^at  er  felbft  fetjon  jeneS  (SintbeilungSprincip 
übernmnben,  inbem  er  bie  3luSartung  ber  $)emofratie,  bie  er  im  fünften 
Suche  behanbelt,  als  Spaltung  jroifdjen  piutofratie  unb  Proletariat 
bezeichnet.  ©r  ^at  bamit  bie  öfonomifch=fo5ialen  fjaftoren  angebeutet, 
bie  unfereS  ©rachtenS  in  einer  modernen  ^eoxit  ber  Staatenbilbung 
eine  roeit  größere  Berücffichtigung  oerbienen,  olS  ihnen  hier  im  ganzen 
ju  £fjeil  geroorben  ift. 

WPtorifäe  Seirft^rift  *.  &.  «b.  XXXIX.  7 
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$)ie  $arfteÜung  ift  fo  angelegt,  baß  bie  einjelnen  ©taatSformen 
in  ihren  ^auptfäc^lic^ften  f|iftorifc^en  Repräsentanten  unb  ihren  all* 
gemeinen  Sßrincipien  nad)  einanber  abgehanbelt  roerben.  9Iber  fie  fielen 
nicht  jufammenhangSloS  neben  einanber,  fonbem  bitben  bie  großen 
©ntmidflungSftufen  im  Politiken  £eben  ber  SBölfer.  2)ie  regelmäßige 
Slufeinanberfolge  ber  ©taatSformen  ift  nach  R.  biefe:  $tu§  bem  ur* 
fprüngltdjen  ©efcf)ted)terftaate  geht  junädjft  eine  äftonarchie  tyxüox, 
ba§  patriarcr)alifct)'t)olFSfreie  Urföntgthum.  $)iefe  9Wonard)ie  berfällt 
allmählich;  eine  ritterlichspriefterliche  $lriftofratie  nimmt  ir)re  Stelle 
ein.  3)amt  folgt  geTDÖr)nlicr)f  geftüfot  auf  ben  SRittelftanb ,  ber  fict) 
jmifchen  Herren  unb  Synechien  ^erauSbilbet,  bie  fog.  abfolute  9)?  anordne, 
©ie  pflegt  fidj  beim  Sßachfen  be§  2Kittelftanbe§  mef)r  unb  mehr  mit 
bemofratifchen  Elementen  ju  berfejjen  unb  roohl  gar  einer  öötligen 
$)emofratie  $la$  ju  machen.  3Me  $emofratie  artet  julefct  aus;  ber 
Sftittelftanb  fchmiljt  jufammen;  e$  bilbet  fid)  bie  ^lutofrarte  mit  ber 
®efjrfeite  be§  Proletariats  ^erau§.  Sine  neue  gorm  ber  Monarchie, 
ber  (£äfari§mu3,  ift  fchließlid)  ba§  @nbe  ber  (Sntnricflung.  9lu3naljmen 
üon  biefem  regelmäßigen  (SntroicflungSgang  werben  felbftberftänblid) 
jugegeben,  bod)  mirb  behauptet,  baß  fie  immer  al§  foldje  naa^geroiefen 
unb  erflärt  roerben  fönnen. 

Offenbar  bebeutet  bie§  ©nttoicflungSfchema  einen  erheblichen  gort* 
fchritt  gegenüber  ben  Oon  5lriftotele§,  *ßolttbio$  unb  SDhdjwOelli  auf« 
geftellten.  Slber  ganj  nrie  biefe  leibet  est  an  bem  Langel  einer  Unter« 
fd)eibung  jroifdjen  ben  fojialen  unb  ben  eigentlich  politifd)en  gaftoren 
ber  @ntmicflung.  $a§  Regelmäßige,  ma§  ber  oon  R.  bargeftefften 
Slufeinanberfolge  ber  $erfaffung§formen  ju  ®runbe  liegt,  ift  bodj 
eigentlich  nur  bie  Ummanbtung  ber  gefeflfct)aftlidjen  guftänbe,  bie 
feine^megg  nothroenbig  mit  beftimmten  SSeränberuugen  ber  ©tanteform 
berfnüpft  ift.  2>erfelbe  fojiale  (SntrotcflungSgang  ift  j.  93.  in  ©nglanb 
mit  ber  Monarchie  »erträglich,  geroefen,  toäfjrenb  er  in  granfreich  jur 
Republif  geführt  fyat  Jner  finb  eben  noch  anbere  Öaftoren  roirffam : 
ber  inbioibuelle  SSille  fpielt  auf  bem  eigentlich  politifdjen  (Gebiet  eine 
ganj  anbere  Rolle  loie  auf  bem  fojialen.  2)a§  Sluffommen  be§  3Rittel* 
ftanbeS,  baä  in  ben  antifen  ©tabtrepublifeu  bie  2)emofratie  tyxtox* 
brachte,  §at  in  ber  mobernen  ©taatemoelt  bie  fonftitutionelle  Monarchie 
erzeugt,  ^ft  ba§  nicht  ein  93eroei§  bafür,  baß  bie  burch  fojiale  (Snt* 
toicflung  bebingten  SScränberungcn  ber  ©toatSform  fich  ebenfomohl 
im  Rahmen  ber  Monarchie  roie  ber  Republif  oottjiehen  fönnen?  Über* 
haupt  fcheint  biefer  ©egenfafc,  ber  für  bie  Unterfcheibung  be8  antifen 
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unb  beS  mobernen  ©taatSlebenS  djarafteriftifdj  ift,  au$  befonberen 
Urfadjen  ju  entfpringen,  bic  bei  9ft  nid)t  Ijinreidjenb  genmrbigt  ftnb: 
einmal  au$  ber  SBerf  djiebenfyeit  ber  territorialen  ©runblagcn  be£  ©taatS* 
toefenS  unb  ber  SlnfieblungSroeife,  bie  ein  ganj  Oerfd)iebene8  83erljält* 
niS  oon  ©tabt  unb  Sanb  jur  Solge  gehabt  fjat,  unb  bann  —  in 
S3erbinbung  bamit  —  au§  ber  $f>atfadje,  bafc  bie  alte  SBelt  mef)r  ober 
weniger  in  ber  auf  ©flaöenfjaltung  begrünbeten  gefd)loffenen  §auö= 
toirtljfdjaft  ftetfen  blieb,  roäf)renb  bie  neueren  SBölfer  barüber  binauS 
ftufentoeife  big  ju  einer  roirflidjen  $olf$mirtf)fdjaft  aufgeftiegen  ftnb. 
llnb  bie«  I>ängt  fdjtiefclid)  nod)  mit  einem  Langel  ber  9t.'fd)en  @nt* 
roitflungStfjeorie  jufommen,  ber  bem  $iftorifer  OefonberS  auffällig  fein 
muß:  ber  2fortfct)ritt  ber  Sßeltgefd)id)te,  bie  «erfdjüngung  ber  SSölfer 
in  einen  immer  größeren  J$ulturjufammenf)ang,  bie  bod)  offenbar  audf) 
für  bie  formen  be§  ©taatSlebenS  oon  toeitreidjenber  93ebeutung  ift, 
erfährt  f)ier  gar  feine  ©erürffi^tigung  ;  a.fle§  fdjeint  fidj  nur  innerhalb 
ber  einzelnen  93ölfer  unb  ©emeinroefen  abjufpielen.  2)ie  meltf)iftorifd)e 
ftluft,  bie  ftd)  j.  jnrifdjen  ber  $>emofratie  oon  Sltfjen  unb  ber 
ber  norbamerifanifdjen  Union  auftaut,  bermag  biefe  Sljeorie  nict>t  ju 
überbrürfen. 

Über  alle  biefe  $)inge  märe  nod)  üiel  ju  fagen.  §ier  muß  fid) 
SRef.  auf  SInbeurungen  befdjränfen,  bie  er  bemnäd)ft  an  anberer  ©teile 
weiter  auszuführen  gebenft.  £er  l)of)e  SBertf)  beS  SnVfd)en  SBud)eS 
f otl  burd)  bie  üorgetragenen  Söebenfen  gereife  nicr)t  fjerabgefe^t  roerben. 

Hintze. 

An  introduetion  to  the  history  of  the  Bcience  of  politica.  By 
Sir  Frederick  Pollock.   London,  Macmillan  &  Co.   1890.  128  <S. 

2öir  Ijolen  lange  S3erfäumteS  nad),  inbem  to'ix  auf  baS  obige 
53üd)lein  rjintpeifen,  bon  bem  übrigens  oor  furjem  eine  beutfdje 
Überfefcung  (in  ber  9tcclant'fd)en  Sammlung)  erf Lienen  ift.  @S  ift 
auS  einer  SReiljc  oon  Vorträgen  erroadjfen,  bie  ber  $Bf.  1882  gehalten 
unb  balb  nadfyfjer  in  ber  Fortnightly  Review  t»eröffentltcr)t  f)at.  ©ir 
fjreberirt  ^ßottoef  ift  ^ßrofeffor  in  Cjforb  unb  einer  ber  bebeutenbften 
^uriften  (SnglonbS,  in  3)eutfd)lanb  fdjon  feit  !^af)ren  be!annt  burd) 
fein  ©ud)  über  englifdjeS  21grarred)t;  er  ift  ein  Vertreter  ber 
mobernen  Sftiduung  in  ber  englifdjen  ^uriSprubenj,  bie  fid)  nierjt 
ntefjr  mit  SBlacfftone  unb  bem  common  law  begnügt,  fonbern  ifjre 
SBiffenfdjaft  burdj  umfaffenbe  pr)ilofopl)ifcr)e  unb  r)iftortfcr)c  ©tubien 
5U  funbamentiren  bemüht  ift.   $er  furje  $brifj  einer  ©efcfyicfyte  ber 
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Politiken  tytoxien,  ben  er  f)ier  bietet,  ift  ba§  SBerf  etneS  2Ranne§, 
ber  offenbar  bie  Duetten  fennt,  feinen  ©egenftanb  grünblid)  burdj* 
badjt  §at,  flor  unb  einbrtnglidj  bar^uftellen  öerftef)t  unb  aud)  in  ber 
§hi§roat)l  meift  einen  glücflicQen  £aft  bcfunbet.  2Kit  einer  §ulbigüng 
an  $lriftotele§  beginnt  baS  93udj;  „jurücf  ju  $IriftoteIe3!"  ift  ber 
Scfylufjgebanfe.  Xem  entfprecf)enb  roirb  ba£  SUtertbum  jiemlid)  ein* 
gefyenb  betjanbett.  ©in  jroeiter  SIbfdjnitt  umfafjt  ba3  Mittelalter 
unb  bie  SRenaiffance,  ein  britter  ba§  18.  $af)rf)unbert  unb  bie  Sefjre 
üom  ©taatöuertrag.  9Iuf  ©injetneS  fönnen  mir  hier  nicf)t  eingeben; 
nur  mag  bemerft  roerben,  bafj  bie  gänjliche  Übergebung  eineS  SRanneS 
wie  §ugo  ©rotiuä  bod)  rt>or)l  faum  ju  rechtfertigen  ift.  gür  bie 
£ef)re  üom  ©taatöüertrage  unb  üom  9taturrecf)t  überhaupt  finb  bie 
9tefultate  üon  ©ierfe'S  «Buch  über  9Utf)ufiu8  (1880)  nid)t  üerroerthet 
luorben.  $)a3  ©chlufjfapitet  erörtert  neuere  £f)eorien  über  ©ouüeräne* 
tät  unb  ©efefcgebung.  über  groeef  unb  Söefen  be§  ©taateS,  über  bie 
©renken  ber  SBirffamfeit  be§  ©taate§  unb  ähnliches  of)ne  füftematifche 
^Dttftänbigfeit.  Sieben  «entkam  unb  Sluftin,  SKitt  unb  ©pencer 
toerben  auef)  beutfcf)e  gorfc^er  loie  Jmmbolbt,  ©aüignü,  SBluntfdjti 
u.  91.  berüeffic^tigt.  2)er  ©tanbpunft  be§  «f.  ift  ein  ethifcHiftorifcher. 
©r  fieht  im  <&taatt  nicht  bloß  eine  23eronftaItung  jur  ©emä^rleiftung 
materietler  Sicherheit,  fonbern  auch  jur  ©rreidjung  ibealcr  ©üter. 
8n  biefem  ©inne  befennt  er  fieb,  $u  9lriftotele$  gegenüber  ben 
rabifalen,  ftaatSfeinblicben  $heorien  oon  Witt  unb  ©pencer.  Slnbrer* 
feit§  leimt  er  al8  englifcher  föealift  unb  lltilitarier  bie  rechts*  unb 
ftaat§pI)iIofopt)ifc§en  Sluffaffungen  be§  beutfe^en  fpefulatiüen  SbealiS* 
mu§  ab,  nicfyt  ohne  bie  irrt^üm(tcr)e  33orau§fefcung,  bafe  biefe  noef) 
gcgemoärtig  unfere  SBiffenfctyaft  befjerrfchten.  §ätte  er  ^ftering'S 
„Qmd  im  9iect)t"  gefannt,  fo  tuürbe  er  barin  —  bei  aller  fonftigen 
S3erfd)iebenf)eit  —  eine  ber  feinen  nafye  üerroanbte  5luffaffung  gefunben 
^aben.  -tz-. 

©efdnd)te  ber  ftationalöfonomif.  SSou  £>up  <£tfen$art,  ^ßrofcffor  ber 
©taatätoifienfdjaften  an  ber  Uniöerfttät  £mfle  a.  b.  ©.  3roeit€  üermeljrte  Stuf* 
läge,   3ena,  ©uftaü  3-ifdjer.  1891.    VIII,  278  @. 

3>er  ©hQrflfter  De§  befannten  SöudjeS,  beffen  hochbetagter  SSerfaffer 
nicht  lange  nach  bem  ©rfcheinen  biefer  jroeiten  Auflage  üerftorben 
ift,  fyat  feine  roefentlidjen  €nberungen  erfahren.  ©8  fteUt  bie  ©efdn'chte 
ber  nationalöfonomifchen  ©ufteme  jtüar  unter  öerücffichtigung  ber 
beftänbigen  Sedjfelroirfung  jinifc^en  Xr)corie  unb  Seben,  aber  in  ber 
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^auptfadje  als  (£nttt)icflungSproje&  ber  immanenten  Vernunft  Pon 
einem  ibealiftifcf^teleologifchen  ©tanbpunft  auS  bar,  bor  bem  bie 
mobernen  $enben$en  reiner  Äaufalerflärung  als  unttriffenfchaftliche 
SBertrrungen  eineS  epigonifdjen  ,3eitalterS  erfdjeinen.  9?eu  ift  bie 
ausführlichere  $Bet)anbIung  ber  9OTaItfni8'fd)en  ÜberPölferungSIehre 
unb  ?Irmenpolitif,  bie  inetfyobologifdje  Erörterung  über  bie  fn'ftorifcfye 
^Richtung,  bie  baju  fortfdjreiten  muffe,  baS  Sirtt)fchaftSleben  als  ein 
(Stiftern  Pernünftiger  3roetföeDanfen  5U  begreifen,  eine  richtigere 
SBürbigung  pon  SftobbertuS,  bem  ber  Söf.  freilich  nach  ro*e  öor  burdj* 
auS  ablehnenb  gegenüberftet)t,  enblich  eine  oon  hoffnungSfreubiger 
Öegeifterung  getragene  ©cfjlu&erörterung  über  bie  moberne  beutfche 
<Sojia(reform,  bie  ber  83f.  als  eine  Umbilbung  ber  ^ntereffenroirtr)* 
fchaft  in  eine  SBerufStoirthfchaft  charafterifirt,  unb  als  beren  &bfchlufj 
er  bie  Einfügung  ber  Kartelle  unb  ©eroerffchaften  in  ben  Gahmen 
ber  beftehenben  SerufSgenoffenfchaften  poftulirt.  £>ie  in  ber  fojial* 
bemofratifchen  gartet  ^cute  faft  unbebingt  fyxxfäenbt  fojialiftifche 
Theorie,  bie  oon  3Narr,  ift  auch  in  ber  neuen  Auflage  einer  ein- 
gehenberen  SBefpredjung  nicht  für  roertt)  erachtet  roorben.  %m  ganjen 
roirb  baS  SBuctj  trofc  ber  ©eifteSfraft  unb  beS  oornefjmen  ^bealtSmuS 
beS  Sßf.  ben  toiffenfchaftlichen  ÜBebürfniffen  ber  ©egenroart,  bie  eine 
mehr  realij'tifche  gunbamentirung  Perlangt,  faum  ooU  genügen. 

•tz-. 

©efandjte  ber  altajriftlichen  Siteratur  bis  ©ufebiuS.  ©rfier  Sfctt:  3>tc 
Überlieferung  unb  ber  SBeftanb.  Öon  «bolf  §arnotf.  Seipjtg,  fr  ©.  fcinrichS. 
1893.   LXI,  1021  6. 

Um  bie  tftabemic  ber  2Biffenfcf)aften  ju  Berlin  für  feinen  Sßlan 
§u  geroinnen,  bafj  unter  ihrer  Seitung  eine  neue  SluSgabe  ber  Pars 
nieänifchen  griedt)tfcr)en  SHrchenOäter  Peranftallet  roerbe  —  eine  ^ödt)ft 
roünfdjenSroerthe  unb  jeitgemäge  (Srgänjung  ju  bem  Pon  ber  Sßiener 
ttfabemte  Peröffentlicf)ten  Corpus  scriptorum  ecclesiasticorum 
latinorum  —  unb  5roar  5urtäcr)ft  ein  fixeres  Urtheil  über  ben  Um* 
fang  unb  bieSDlittel  biefer  Arbeit  §u  fc^affen,  f)Qt  ftch  5lb.  §amacf  im 
Anfang  beS  3}a^rc§  1891  entfchloffen,  „eine  Überficht  über  ben  öeftanb 
unb  bie  Überlieferung  ber  aftct)riftlicr)en  Siteratur,  foroeit  fie  ohne 
neue  bibliotfjefarifche  Sorf jungen  gegeben  werben  fann,"  t)erSufteu^n, 
unb,  nur  Pon  einem  §ülfSarbeiter,  Sic.  ^ßreufcfjen,  unterftüfct,  fonnte 
er  bereits  am  1.  I^uli  1893  bie  23orrebe  ju  bem  ooßenbeten  Söerfe 
fchreiben.   3lUerbingS  finb  2  91  bf dritte,  ber  über  flaoifche  unb  ber 
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ü6er  foptift^e  Überfefcungen  aUtyriftUdjer  ©Ruften  (©.  886—917  unb 
©.  918—924)  oon  ^rof.  ft.  Eonmetfch  unb  Dr.  (S.  ©djmibt  beU 
gefteuert,  aber  ma§  auf  mehr  al8  1000  ©eiten  übrig  bleibt,  ift  ein 
fo  reicher,  manntcfjtaltiger,  au§  unzähligen  Duellen  ju  erhebenber  unb 
fo  oerfdjiebenartige  Vorarbeiten  erforbernber  ©toff,  bafj  feine  Ve* 
mältigung  innerhalb  eine§  fo  furjen  Zeitraums  faft  unglaublich  fcr)eint 
unb  eben  nur      gelingen  tonnte. 

3)ajj  eine  ©ef  dachte  ber  altchriftlichen  Literatur  enblitf)  einmal 
getrieben  merben  mufcte,  menn  junächft  aud)  nur  bi$  @ufebiu§  mit 
9lu§fchluf$  fdmn  ber  Elften  be8  nicänifdjen  $on$il3  oon  325,  roirb 
niemanb  beftreiten,  unb  aud)  barein  mirb  man  ftd)  finben,  bafj 
bie  eigentliche  ©arfteHung  biefer  ©efdjichte  unb  bie  fritifcbe  ^Beant- 
wortung ber  fragen  nad)  ber  9lbfaffung§jeit  ber  ©djriften,  ihrer 
©djtheit,  Unoerlefctheit  u.  bgl.  einem  jioeiten  2t)eile  borbef)alten, 
hier  aber  blofe  ba3  überlieferung§gefd)ichtltche  Material  gefammelt  ^at: 
ma§  irgenb  an  Nachrichten  über  altchriftliche  ©d)riftftetler  unb 
(Schriften  auf  unS  gelangt  ift,  unb  maS  mir  noch  *n  $anbfdjriften 
befi^cn,  mirb  in  möglichft  bequemer  Verarbeitung  borgelegt.  ©anj 
genau  läftt  fich  ja  bie  Aufgabe  be§  einen  Xfytitö  üon  ber  be§  anberen 
nicht  trennen;  93iele3  au8  I  mirb  in  II  mieberholt  merben  müffen, 
unb  manche  2Rittl)eilungen  in  I,  j.  93.  über  pfeuboctjprianifche  $raftate, 
über  bie  Duetten  unb  ben  ^avatttx  oerlorener  ©Triften,  finb  ©tütfe 
ber  literarfritifchen  ©ehanblung,  aber  roenn  bie  einfache  Bericht* 
erftattung  über  bie  Cbjefte  ber  SiteratuTgef Richte  fo  grofjen  Sftaum 
erforbert,  mürbe  fie  attcrbihg§  nicht  gut  in  Slnmerhingen  unb 
furfen  innerhalb  biefer  ©efdjichte  untergebracht  merben  fönnen.  Unb 
fehr  Oiel  fürser,  als  e§  ^icr  gefd^ic^t,  liefe  fich  ber  ©toff  nicht  mieber* 
geben;  einzelne  (£itate  hätten  Oielleicht  abgefürjt,  anbere  fortgelaffen 
merben  bürfcu,  unb  töüdfoermeifungen  auf  früher  fchon  ©efagteS 
hätten  (£rfparniffe  ermöglicht  aber  oielen  ©enufcern  mirb  gerabe  ba3 
befonberS  erfreulich  fein,  bafj,  menn  fie  fich  in  biefem  SBerfe  töatt) 
erholen  über  einen  Slutor  ober  ein  Such,  fie  baS  Überlieferung«* 
gefchichtlidje  Material  bequem  beifammen  finben  unb,  ohne  erft  oiel 
Zitate  nachfragen  ju  müffen,  $u  einem  Urteil  über  ben  ©tanb  ber 
©adje  befähigt  merben. 

£em  3mecf  ber  überfichtlichen  Verkeilung  cine§  riefigen  ©toffeS 
bient  SlUc§  in  ber  Einlage  be§  Suchet,  auch  bie  ausführlichen  föegifter 
ber  Tutoren  unb  ©djriften,  ber  im  Xeyte  aufgezählten  SWanufrripte, 
enblich  ber  3Jnitien  Oon  ©d)riften  unb  ©chriftfragmenten  (©.  935  bis 
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1020).  Allgemeine  Billigung  roirb  bie  $>töpofition  ftnben,  bie  toon 
ber  c^riftlid^en  Urliteratur  (I)  unb  ben  gnoftifdtjen,  marcionitifchen 
unb  ebtomtifdjen  ©djriftroerfen  (H)  über  Äleinafien,  ©oflien,  ©rieben« 
lanb  (jroifchen  150  unb  200:  III),  Ägypten  (oon  ca.  200  big  ca.  300: 
IV),  «ßaläftina  unb  ©ürien  (ca.  150—325:  V),  nadj  föom  (ca.  150 
bte  325:  VI)  unb  bem  übrigen  Slbenblanb  (ca.  200—325:  VII)  fort* 
fdjreitet,  um  bann  bie  nad)  Ort  unb  3eit  nidjt  fieser  beftimmbaren 
bornieänifchen  ©Triften  —  j.  B.  ben  ^ßfafffcljen  Anonymus,  ben  ©rief 
an  $)iognet,  bie  ©ijtu§=©prüche — (VIII),  Unftd)ere§,  SKißüerftänbniffe, 
giftionen,  Äuriofitäten  (IX),  #oetifcheS,  ftonjilSaften,  SRärtüreraften, 
baS  SBtc^ttgfte  au§  ber  inbireften  Überlieferung  in  Satenen,  glorilegien 
(X)  ju  befpredjen  unb  mit  einer  Überfielt  über  bie  chriftlicherfettS 
angeeigneten  refp.  überarbeiteten  jübifdjen  SSerfe,  fotote  bie  griechifd)* 
römif  d)en  3eugniffe  be^üglict)  ber  Stirpe  (XI)  unb  einer  folgen  über  bie 
lateinifchen,  forifchen,  flaroifdjen  unb  foptifchen  Überfettungen  altcr)rift« 
lieber  ©Triften  ju  fließen.  2Ser  bebenft,  baß  jeber  biefer  ^tbfdt)nittc 
roieber  in  Diele  Kapitel  jerfättt,  j.  B.  IV  in  37,  oon  benen  allein 
ba3  neunte,  „OrigeneS",  faft  73  ©.  umfaßt,  Vüfogar  in  58  Kapitel, 
ber  roirb  ermeffen,  roelchc  gülle  öon  ©elehrfamfeit  in  biefem  Banbe 
niebergelegt  ift.  Borarbeiten  roaren  allerbingS  oorrjanben,  bielleicc)t 
ju  öiele,  aber  eine  f)albroeg3  gleichmäßige  Durcharbeitung  be8  ge* 
fainmten  ©toffeS  gab  e$  nicht,  unb  eben  biefe  mar  ba§  BebürfniS. 

©in  erquirfenbeä  Sefebud)  foHte  nict)t  geboten  roerben.  ©eift 
unb  Originalität  im  $luffaffen  ber  Iiterargefd)icf)tUd)en  Probleme  unb 
in  ber  (£r)Q*afterifirung  ber  großen  ©ctjrijtftetter  ber  alten  ®irdje 
merben  erft  im  2.  Banbe  leuchten  fönnen ;  bie  hier  ©.  XXI  bi3  LXI 
öorangef Rieften  „©runbjüge  ber  Überlieferung8gefcb,ichte  ber  oor* 
nicänifd)en  Siteratur  in  älterer  Seit"  finb  etroaS  ju  apt)oriftifch  unb 
nur  anbeutenb  gehalten,  obroofjl  fie  feiner  Beobachtungen  nicht  ent* 
behren;  fonft  mürbe  im  1.  Banbe  nichts  angeftrebt  al8  BoUftänbigfeit 
unb  3uöerläfftgfeit  3>aß  bie  erfte  immer  nur  relatio  erreicht  merben 
fann,  r)at  fich  ber  Vf.  nicht  oerhehlt;  auf  ©.  924  bi§  933  unb 
©.  1021  gibt  er  benn  auch  fdjon  Nachträge  unb  Berichtigungen,  unb  in 
ben  Xeyten  uub  Unterfudjungen  XII,  lb  ©.  3 — 32  roirb  bamit  fort« 
gefahren ;  jeber  2J? itforfdjer  roirb  in  ber  Sage  fein,  biefe  Berjeichniffe 
irgenbroo  5U  oermehren,  unb  bie  ^ortfdjritte  ber  SSiffenfchaft  müffen 
in  3ufunft  unabläffig,  felbft  roenn  feine  großen  (Sntbechmgen  mehr 
beoorftänben,  ba3  Material  bereichern,  täxtyblity  Sürfen  roeift 
SSerf  nicht  auf,  rjöc^fteng  bie  in  Satenen  unb  ähnlichen  Sammlungen 
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erhaltenen  Fragmente  fähe  man  gern  föftematifch  ^erangejogcn,  unb 
in  Slbfclmitt  X  unb  XI  möre  mot)l  ein  minber  fummarifcheS  Verfahren 
bisweilen  ermünfct)t;  allein  bei  biefer  Literatur  fehlt  eS  theilmeife 
noch  an  ben  grunblegenben  Unterfuchungen,  aud)  mirb  biefe  !aum 
^alb  ber  alten  $ird)e  ober  überhaupt  ber  ®ircf)e  jugef)örige  ©d)rift= 
(teüerei  in  einer  „©efdndjte  ber  altct)riftlict)en  Literatur "  immer  nur 
einen  SRebenplafc  beanfprudjen  fönnen.  2We  Fragmente  aber,  j.  93. 
beS  OrigeneS  ober  beS  EufebiuS  ober  beS  ©ippoltytuS,  bie  in  ben 
mittelalterlichen  ©ammelmerfen,  großenteils  noch  unebirt,  jerftreut 
liegen,  $u  fammeln  unb  unterjubringen,  mürbe  eine  mehrere  3ahre 
auSfüllenbe  Arbeit  gemefen  fein,  bie  bequemer  §anb  in  §anb  mit 
Verausgabe  ber  einjelnen  $eyte  felber  gethan  mirb.  (Sollte  bie 
Überficht  über  baS  Material  gegeben  merben  als  Einleitung  ju  bem 
grojjen  Unternehmen,  baS  hoffentlich  nunmehr  fidjergeftellt  fein  unb 
energifch  in  Angriff  genommen  merben  mirb,  fo  mufete  öerjichtet 
werben  auf  ben  ®rab  oon  SBottftänbigfeit,  ber  „ohne  neue  bibliotf)e* 
farifche  3orfcc)ungen"  eben  nicht  ju  erreichen  mar.  $n  ber  Sluf* 
jählung  ber  tiort)anbenen  ©anbfdjriften  r)ättc  allenfalls  auch  ohne 
foldje  nach  SoUfommenereS  geleiftet  merben  fönnen,  unb  unter  ben 
3)rucf ausgaben  hätte  nicht  nur  bie  editio  prineeps  —  auch  Dfl8  ge* 
fchieht  nicht  ausnahmslos  — ,  fonbern  auch  bie  bisher  befte  genannt 
merben  füllen.  ®afj  ein  ©chriftfteHer  jumeilen  nach  berfcfjiebenen 
SluSgaben  —  j.  93.  baS  Chronicon  Paschale  balb  nach  $ucange, 
balb  nach  $>irnborf  —  citirt  mirb,  erflärt  unb  entfchulbigt  bie  SSor= 
rebe;  leiberhängt  bamit  ber  Übelftanb  jufammen,  bafe  manche  93eleg* 
ftellen  nur  fef)r  ferner  aufjufinben  fmb:  mit  ber  Angabe  $.  93.  auf 
@.  435:  Facundus  Hermanniens,  bei  Sirmond,  opera  H  740  ift 
SBenigen  genügt,  felbft  menn  man  baS  richtige  Hermianensis  h«s 
ftellt;  eS  follte  heilen:  Facund.  Herrn,  pro  defens.  X  6  init. 

Söegen  fleiner  ^nforrefttjeiten  unb  einzelner  93erfeljen  mirb  ein 
oerftänbiger  93eurtf)eiler  einem  fo  oerbienftü ollen  SBerfe  baS  ^räbifat 
ber  3uberläffigfeit  nicht  abfpred)en.  Smnterhin  bleibt  in  biefer 
Dichtung  am  meiften  nachjubeffern;  Drucf fehler  finb  fer)r  jahlreidj, 
bie  Schreibung  ber  Eigennamen  fet)r  fchroanfenb  —  §.  33.  begegnet 
©hrbarbt  neben  (Sfjrharb,  ©imon  neben  «Simeon  be SftagiftriS,  93ulenger 
neben  93oulenger,  ^]3r)ilippS  unb  SßhiMp^  neben  SßlnfliPP^ — ;  in  bem 
^nitienregifter,  beffen  93rnucf)barfeit  oon  ber  Sfttchtigfeit  ber  alpha« 
betifchen  Reihenfolge  abhängt,  ftet)en  mehrere  Semmata  an  falfcher 
©teile  —  5.  $ö.  tntidr,  (noXAuxig)  tu  (joh>ixotido>g  5  refp.  9  ßeilen  ju 
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tief,  unb  ob  man  j.  93.  Börner  1,  8  al§  „Anfang"  biefeS  Briefs 
gelten  laffen  barf,  ift  minbeftenS  fraglich.  3n  bwn  SRegifter  ber 
Statoren  bürfte  u.  Ä.  „AretfjaS"  unb  „Sßapftbriefe"  ntc^t  fehlen;  audj 
ift  bebauerlid),  bafe  bie  flatoifche  unb  foptifdje  Überlieferung  rttcr)t 
mit  berücffidjtigt  toirb,  benn  roenn  auch  bie  3ufQmm€nfte^un9en  m 
$ejte  fjinreicfjenb  überfidjtlicb,  finb,  !ann  boef)  bem  93enufcer  be8 
StegifterS  nicht  jugemutf)et  roerben,  bafc  er  bei  jebem  ilm  intereffiren* 
ben  $rtifel  aud)  noch  jene  Barographen  extra  burdjfef>e.  Schreibfehler 
liegen  j.  93.  bor  X,  6  0.  u.,  roo  „ßateinifche"  ftatt  ©örifche,  unb 
@.  529,  2  ü.  it.,  roo  Laodicea  ftatt  Hierapoliß  ju  lefen  ift;  auf* 
faßenb  biele  geiler  finb  in  ben  griechifetjen  unb  lateintf^cn  Sitaten 
fielen  geblieben  —  93.  ©.  433  ift  (oon  Unert)eblid)em  unb  Brocifek 
haftem  ju  fdjroeigen)  tno^tivovg  in  inrotjpivovg,  td'mtg  ,  imXafiyja 
in  t7i{kaf.mt1  tavxhv  fiuxaQiZoyrtg  in  tuvrovg  /u.,  ra  noXXi  in  no)lo, 
awidovxu  in  awöiddyxa  ju  änbem.  —  SBenn  ©.  337  f.  unter  ben  Über* 
fefcern  oon  £5rigeneS=<Sdjriften  93ictorinu§  unb  SlmbrofiuS,  „üon  beren 
Arbeiten  aber  nidjtS  erhalten  ift",  genannt  werben,  fo  beruht  bo3  auf 
einem  SJcifeoerftänbniS  be$  §ieronü,mu8,  bo§  freilich  ©.  732  aufgegeben 
ift.  $ie  pfeuboegprianifdjen  orationes  finb  nicht  —  ©.  720  — 
Sieben,  fonbem  ©ebete;  @.  760  ift  oon  „bem  Ms.",  in  bem  bie 
$faff'fd)en  SrenäuS Fragmente  geftanben  l>aben  f  ollen,  bie  SRebe, 
nac^  $fflff  ftammen  biefe  ober  auS  oerfd)iebenen  §anbfdjriften.  $)n8 
ivaXluTTOvoag  (nugo  jag  xudr^tu^tvfttyag  to^vtlag)  in  Euseb. 
hißt  eccl.  VI,  16,  1  ift  bodj  fieser  nicr)t  im  ©inne  oon  abrocchfelnb, 
alternirenb  —  fo  8.  340  —  ju  nehmen,  fonbem  roie  III,  25,  7  unb 
VIII,  9,  3  ~  abroeidjenb  Oon.  tiefer  Sibfdmitt  über  bie  Hexapla 
fd)eint  mir  auch  noch  anbere  2Jcifeüerftänbniffe  ju  enthalten;  feinem 
foÜS  faltbar  aber  ift  bie  Überfefcung  eineS  fehlest  überlieferten  ©afce§ 
au§  Dem  decretum  Gelasianum  (c  5,  nicht  3),  ©.  LVII  f.,  roo* 
nach  b*c  SJcärtüreraften  in  9iom  nicht  beriefen  mürben,  „roeil  fie  oon 
Ungläubigen  ober  Untoiffenben  für  überflüffig  ober  minber  fehieflich 
gehalten  werben".  Minus  apta  quam  rei  ordo  fuerit  ift  nicht 
gleich  „minber  fehieflieb",  unb  nach  Dem  Urtt)cil  ber  infideles  et 
idiotae  r)ötte  fich  bie  römifcf)e  Äircr)e  in  folgen  fragen  nicht  ge* 
richtet;  gemeint  ift,  bafc  burch  bie  Ungläubigen  ober  Unmiffenben 
ÜberflüffigeS  unD  Unrichtiges  in  bie  echten  Sftärtoreraften  eingefdjoben 
roorben  fei.  —  'Sod)  ift  ju  bemerfen,  bafj  ^rrthümer  unb  Ungenauig* 
feiten  aller  5trt  roeitauS  feltener  in  ben  Slbfdjnitten  begegnen,  bie  $>., 
als  in  benen,  bie  unter  feiner  Anleitung  (S.  ^reufrfjen  bearbeitet  \)at. 


Digitized  by  Google 


106 


iMteraturberid)t. 


£$n  bem  Paragraphen  5.  93.  über  SSictorinuS  üon  Sßettau,  ber  bon 
^ßreufchen  gefertigt  ift,  3ät)le  id)  auf  3  ©eitert  732—4  metjr  als 
50  ®orrigenba,  feineSmegS  blotj  glekhgiltige ;  über  ben  „unter  bem 
Tanten  beS  SBictortnuS  ftefjenben  Kommentar  ju  ber  ^Ipofaltwfe" 
wirb  fogar  ein  ganj  trrefüfjrenber  Söeric^t  erftottet.  erwähne 
bieS  nicht,  um  §/S  3JHtarbeiter  ober  felber  Vorwürfe  ju  machen/ 
fonbern  nur  um  ber  mißgünftigen  föritif,  ber  auch  bted  fo  überaus 
banfenSmertlje  SBerf  auSgefetyt  fein  wirb,  nicht  parteiif et)  ju  erf feinen : 
WennjwetäRenfchen,  felbft  öon  ungewöhnlicher  5lrbeitSfraft,  itä^t^alyttn 
einen  fo  immenfen  ©toff  ju  oerarbeiten  Ratten,  fann  man  nur  be» 
Wunbern,  baß  ihrem  Söerfe  nicht  mehr  Mängel  anhaften,  als  eS  ^ier 
ber  galt  ift.  SRußte  ber  s£anb  I  nodj  1893  fertig  geftettt  fein,  fo 
tonnte  niemanb  ifjn  ooflfommener  ^erfteHen,  unb  bie  patriftifc^e 
SSiffenfchaft  wirb  banfbar  für  bie  große  ©abe,  bie  fie  hier  empfangen 
hat,  auf  bie  noch  größere  Marren,  bie  tt)r  in  einer  hoffentlich  in  aller 
Stühe  unb  in  einem  ©uß  gefchriebenen  ©efcf)id)te  ber  attcr)riftHcr)en 
Literatur  bis  325  ber  ba$u  oor  jebem  Slnberen  berufene  <ßatriftifer 
fd)enfen  wirb.  Ad.  Jülicher. 

Leges  Visigotorum  antiquiores.  Fontes  juris  Germanici  anti- 
qui  in  usum  scholarum  ex  monumentis  Germaniae  historicis  separatim 
editi.  Edidit  Karolus  Zeumer.  Hannoverae  et  Lipsiae  1894 
XXI,  395  ©. 

Über  brei  ^ab^ehnte  tjinburet)  mußte  id)  in  ber  ißorlefung  über 
föedjtSgefchichte  bei  ben  Söeftgoten  erflören:  „eS  gibt  nur  ©ine 
brauchbare  Ausgabe  ber  Lex  Visigotorum,  bie  SDcabriber  bon  1815, 
unb  biefe  ift  unbrauchbar":  bor  Wöem  beSt)alb,  weil  fie  bie  §anb* 
fünften  in  Dielen  gälten  nidjt  wog,  nur  5äf)lte.  3«  ber  $t)at,  wer 
fidj  je  mit  biefer  Duelle  befaßte,  mußte  gar  oft  barüber  flogen,  baß 
if)m  nur  (SineS  feft  ftanb :  Die  Unridjtigfeit  ber  gegebenen  SeSart,  ba* 
gegen  bie  richtige  ftct>  faum  erraten  ließ. 

$iefe  9cotl)  ift  jefct  für  ben  weitaus  größten  Sljeil  beS  SBeft* 
gotenreajtS  gewenbet:  in  ber  borltegenben  Ausgabe  ber  Monumente, 
ift  bie  Antiqua  unb  bie  Lex  Visigotorum  Rekiswinths  in  watjr* 
f)aft  muftergiltiger  SBeife  hergefteßt.  Söarb  fie  bodj  beforgt  burd) 
benfelben  2Rann,  bem  wir  bie  ausgezeichnete  SluSgaOc  ber  Sormel* 
fammlungen  in  ben  „Monumenten"  berbanfen;  ich  ^e  feinem  $u 
nahe,  nenne  ich  ®nr^  3eumer  beu  ju  biefer  Arbeit  meift  ^Berufenen; 
er  hat  fie  mit  biel  bewährter  ©rünblicrjfett  unb  ©auberfeit  ausgeführt. 
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fßon  ber  Antiqua  roirb  eine  enbgiltige  §lu3gabe  in  SluSfidjt  geftellt, 
nadjbem  bie  (einjige)  Don  Sinuft  entbeefte  ^ßarifer  §anbfd)rift,  unter 
3uf)ü(fenaf)ine  ber  Sicfytbilbnerei,  nodj  einmal  genau  geprüft  fein 
mirb.  dagegen  öon  ber  SRefifnrintl)ifd)en  Lex  wirb  t)ier  fcfyon  bie 
abfdjliejjenbe  Ausgabe  öeröff  entließt,  ton  ber  mit  beftem  SRedjt  gefagt 
nrirb,  bafe  fie  gar  ötele  Sfretbjtmer  unb  3n>eifel  ber  btöfjerigen  5lu3* 
legung  befeitigt  unb  löft.  ^Inge^ängt  finb  bie  öon  ©aubenji  ge* 
funbenen  93rud)ftücfe  gotifeben  SRedjtS  unb  jlöei  leges  extravagantes. 
3)rei  furje  Kapitel  erläutern  1.  bie  Antiqua,  2.  bie  Lex  Rekiswinthe, 
3.  ben  3hu)ang. 

Der  SBeroeiS,  ba§  bie  in  fltoei  §anbfct)riften  (Codex  Vaticanus 
Regin.  1024  unb  Codex  Paris.  Latin.  4668)  erhaltene  föebaftion 
beö  2Beftgotenred)t3  öon  9tefifrointr)  f)crrüf)rt,  unb  jiDar  bie  oon  iljm 
(unter  $foff)ebung  be8  Ot^rjer  für  bie  Börner  geltenben  93reöiar8 
Sllarid)'§)  für  Börner  roie  ©oten  binbenb  erlaffene  Lex  ift,  roirb 
öofl  überjeugenb  erbracht:  e8  gab  fortab  —  nad)  bem  territorial* 
prineip  —  nur  mel>r  fönigltdj  roeftgotifdj  £anbrecf)t  für  beibe  Söölfer 
im  9)eicr)e :  barüber,  bafj  baS  ^erf onalitätSprincip  nid)!,  roie  SBrunner 
(fceutfdje  Üied)t8gejd)icrjte  1  [1887],  254.  259)  roiH,  jufrüljeft  im 
granfenreieb,  unb  jmar  $u  gunften  ber  ©alier  eingeführt  toorben  ift, 
ögl.  jefct  Könige  ber  ©ermanen  73,  1—8;  aud)  3-'3  (öon  Sßrunner 
unb  «.  ©d)mibt  geseilte)  Aufteilung,  bafc  bie  öon  ©aubenji 
gefunbenen  unb  irrig  ©urid&  jugefdjriebenen  93ructjftücfe  eine  <ßriüat* 
arbeit,  üor  550  in  ber  $roöence  entftanben,  finb,  ift  geroijj  richtig. 

dagegen  bin  id)  noch,  immer  nid)t  fo  ganj  baüon  überzeugt, 
baft  jene  Antiqua  öon  (Suricb,  (jerrüfnre,  mie  Sfrunnei  1,  321 
unb  3-  ©•  x  f-  i«  atterbingS  fct)r  fdjarffinniger  SBegrünbung 
behaupten :  tct>  mödjte  —  bis  auf  2ßeitere3  -  nodj  an  ber  Urheber* 
fc^aft  föefareb'S  fehlten.  3mar  ben  ©emeiS  Sluljme'S  auS  einer 
(interpolirten)  ©teile  bei  Sfibor  öon  ©eüitla,  roonad)  föefareb  im 
fedjften  Saljre  feiner  Regierung  (alfo  592)  bie  „gotifdjen  (Sefefce 
jufammenfaffenb  fürjen  liefe",  gebe  id)  $rei£:  3-  ()at  gezeigt, 
baft  bin  roof)l  S8erroed)felung  mit  Stefifiuintf)  üorliegt  (Reccds  roarb 
fälfäjlidj  Reccaredus  gelefen):  aud)  ift  einzuräumen,  bafc  bie  juerft 
öon  ©runner  üorgebradjten ,  öon  3-  öermerjrten  unb  üerftärften 
(9riinbe  ferner  wiegen:  allein  mir  ift,  toorauf  öiel  anfommt,  nod) 
bad  93erl)ältniS  be§  ©urgunbenred)t§  5um  SSeftgotifdjen  niajt  bureb,* 
ficfjtig  ((Surick  ftirbt  a.  485,  ©unbobab  a.  516).  So  bann  ift  wenig 
roabrfdjeinlidj,  bafe  fcf)on  ca.  470  bie  töomanifirung  be§  ©otenred)t$ 
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fomeit  borgefc^rittcn  mar,  mie  bie  Antiqua  barftellt.  gerner  fonn 
idj  (trojj  3-'S  SBiberfprud)  ©.  XII)  meinen  ©ebanfen  nic^t  faden 
(äffen,  bafc  bad  blofce  bonae  memoriae,  Dom  ©of)ne  gegenüber  bem 
SSatcr  gebraucht,  rticr)t  pafjt  auf  ben  gefeierten  gelben  £f)eoberid), 
ber  in  ber  §unnenfd)lacfjt  fiel,  trefflid)  aber  auf  ben  fefcerifdjen  fieo* 
bigilb,  bem  ber  fattjoüfdje  ©ofm  eine  sancta  ober  beata  memoria 
nict)t  nachrühmen  burfte.  $.  meint  freilich,  er  mürbe  if)m  uict)t 
einmal  bonam  memoriam  zugebilligt  fjabenl  Silber  SRefareb  t)alf 
bod)  feinem  SSater  regieren:  j.  93.  §ermenigilb'§  ©mpörung  nieber* 
merfen;  fonnte  er  nicht  „gut"  nennen,  ma§  er  felbft  mit  getfjan? 
SSeiter:  e§  ift  überliefert,  ©uridj  hQ*  (juerft)  meftgotifche  @efe}je 
ertaffen;  gemife:  aber  folgt  barauS,  baß  fie  un§  erhalten  fein  müffen? 
$er  erfte  §obenjoHer  in  SBranbenburg  ^at  uud)  SRedjtSgebote  erlaffen: 
mürbe  barauS  folgen,  faßS  un8  nur  ba§  preuftifche  Sanbredjt  erhalten 
märe,  baj  biefeS  öon  jenem  fjerrüfjre?  (Snblidj,  baj?  Sftefareb  ©efefce 
erlaffen,  fte^t  ebenfalls  feft:  einige  benufct  ja  3-  felbft. 

SWerbingS  ift  aber  einzuräumen,  bafe  bie  (Sprache  ber  Antiqua 
einfacher  ift  aB  bie  ber  fdjmülfttgen  ©efefce  au§  bem  7.  ^a^unbert, 
unb  fdjroer  fättt  in'S  ©emic^t,  bafe  bie  oorauSgefefcten  ©treitigfeiten 
unb  Ungemi^eiten  bezüglich  ber  £anbtt)eilung  jroifdjen  ©oten  unb 
Römern  beffer  als  in  bie  3eit  9tefcireb'3  in  bie  (Suricks  paffen,  fo 
bog  ich  allerbingS  burd)  bie  neuen  Ausführungen  3-'3  in  meinem 
SSiberfprudj  fdjroanrenb  gemorben  bin. 

©ernifc  mirb  aud)  bie  ju  ermartenbe  Aufgabe  ber  ©efefee  ber 
Nachfolger  SRefifrointh'S  mie  bie  tjter  befprocf)ene  eine  ausgezeichnete 
ßeiftung  fein.  Dahn. 

©ef^tcrjte  bc8  $)eutfd)en  9teid)e3  roährenb  be8  großen  Interregnums 
1245—1273.  Sluf  ©runb  einer  oon  ber  p^ilofopfrf^en  gafultät  ber  SuliuS* 
3RafimtItQn8=UniDerfität  getrönten  $rei8|djrift  umgearbeitet  unb  ergänzt. 
Bon  Dr.  ftcrajjf.  SBürjburg,  «.  ©tirbcr'3  SBerlagäbudräanblung.  1893. 
VIH,  292  6. 

2)ie  oorliegenbe  Arbeit  ift  eine  erfreuliche  Frücht  ber  9ßeu* 
bearbeitung  ber  SBöfjmerfctyen  gfcgeften.  $empf  r)at  auS  ber  gülle  ber 
(Sreigniffe  mit  reifem  Urtfjeil  nteift  ba§  SBcfentltcrje  herausheben  ge- 
mußt unb,  maS  tyute  leiber  nid)t  mehr  felbftoerftänblid)  ift,  eine  le»= 
bare  2)arftellung  geliefert.  SöefonberS  forgfältig  ift  bie  Regierung 
®önig  SSilhelm'S  behanbelr,  beffen  ^Bemühungen,  mit  feiner  fdjmachen 
JpauSmadjt  ein  fefteS  ftimigthum  zu  grünben,  fdjarf  h^orge^oben 
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werben;  bie  übliche  Vorfteßung,  als  fei  SBilhelm  lebigltch  ein  ©efdjöpf 
ber  $urie  gemefen  beftimmt,  $>eutfchlcmb  in  Dfyntnadjt  ju  erhalten, 
weift  jurütf.  $luch  9ticf)arb  oon  ©ornmalliS  mifct  er  ben  emften 
äßtÜen  $u,  feinen  Pflichten  als  $önig  in  $)eutfchlanb  nad)jufomnten, 
bocb,  bie  ungünftigen  Verhältniffe  ^inberten  iljn  baran,  wogegen  eS 
SllfonS  ^auptfäc^lic^  um  Italien  bu  tDar-  —  banfenSmertljer 
Slusfüfjrlidjfeit  finb  bie  für  SBilfjelm  fo  bebeutfamen  flanbrifdjen 
@rbf  chaftSftteitigfeiten  bargeftettt ;  nicht  bie  gleiche  Sfcheilnahme  f)at 
bem  öfterreichifchcn  Interregnum  unb  ber  Vilbung  ber  premöSliftifchen 
©rofemadjt  im  Often  jugemenbet,  obg(etd)  eS  an  Vorarbeiten  nicht 
gefegt  hätte.  —  $)ie  ®önigSwahlen,  bie  in  bie  Seit  beS  Interregnums 
fallen,  finb  redjt  ausführlich  bet)anbelt.  ftnbet  fchon  in  ber  Vraun* 
fdjmeiger  2Bab,l  oon  1252  bie  erfte  Verwirf  lidjung  ber  Theorien  beS 
©achfenfpiegelS,  bie  3lbfcf)ltefeung  beS  SfurfürftenfollegS  ftnbet  bei  ber 
2Baf)t  Oon  1257  ftatt;  ber  SSerfucf)  ber  ©täbte,  biefe  SBah*  ju  beein* 
ftuffen,  ift  ihm  menigftenS  nicf}t  entgangen.  Viel  SReueS  barf  man  in  ber 
Arbeit  nic^t  fudjen;  mit  $.'S  5tuffaffung  ber  furialen  Sßolitif  roirb 
fi$  nic^t  Sebermann  befreunben,  auch  bie  neuere  Literatur  ift  nicht 
boüfiänbig  herangezogen,  aber  eS  mufe  gegenwärtig  fdt)on  allein  als 
ein  Verbienft  gelten,  wenn  fich  jemanb  an  bie  $arfteüung  ber  <5>e* 
fliehte  eine§  längeren  Zeitraumes  wagt,  ftatt  in  Sicherheit  üor  ber 
böfen  Sfritif  bei  ber  Verausgabe  oon  CLuettenfdjriften  britten  unb 
bierten  langes  wohlfeile  ßorbern  ju  fuchen.  Chroust. 

La  cour  de  Rome  et  l'esprit  de  räforme  avant  Luther.  Par 
Felix  Rocquatn,  membre  de  l'Institut.  L  La  theoeratie.  Apogäe  du 
pouvoir  pontifical.    Paris,  Thorin  et  fils.   1893.    VIII,  428  ©.    10  fr. 

3)ie  firchlicf)e  SRebolutton,  bie  mit  bem  tarnen  äRartin  £utf)er'S 
berfnüpft  ift,  fteHt  fich  bem  Vf.  als  baS  nothwenbige  (Ergebnis  eines 
Sa^thunberte  hinburrf)  gegen  baS  ^apftthum  geführten  geiftigen  Kampfes 
bar,  eineS  Kampfes,  ber  nach  ben  3iufjerungen  beS  Vf.  weniger 
gegen  beftimmte  firdjliche  Sehten,  als  gegen  ben  SOfifjbrauch  ber 
geiftlichen  ©emalt  beS  ^apfttlmmS  gerichtet  war.  2)ie  bon  bem  Vf. 
entnommene  ©arfteUung  biefer  papftfeinblichen  Vewegung  beS  HttitteU 
alters  umfpannt  im  oorliegenben  Vanbe  bie  3eit  oon  ber  SIcitte  beS 
11.  2>ahrhunbertS  bis  jum  3ahrc  1216.  ©in  2.  Vanb  foü  bie  £)ar* 
ftettung  bis  jum  Veginne  beS  großen  ©a)iSntaS  (1378)  führen,  ein 
britter  bie  fachlichen  kämpfe  beS  15.  3ahrf)unoei't3  bis  $um  3fahre  1483 
betjonbeln.  —  SBer  in  bem  1.  Vanbe  etmaS  mehr  fucht,  als  eine 
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©efdjidjte  ber  im  11.  unb  12.  ^fa  Wunbert  jmifchen  $apfttfmm  unb 
$aifertf)um  geführten  kämpfe,  bem  roirb  ba§  SBud)  eine  (Snttäufchung 
bringen.  SReben  einer  breiten  (Sc^ilbentng  ber  päpjtfidjen  ^ßolitif 
gegenüber  ben  roeltlidjen  Wägten  macht  ber  SBf.  jmar  aud)  bie 
raedjfelnbe  Stellung  beS  $apfttr)um§  jur  ftrage  bcr  inneren  fachlichen 
Sieform  ba  unb  bort  jum  ©egenftanb  feiner  ^Betrachtung,  feine§meg§ 
aber  in  ber  SBctfc,  bafe  ber  fiefer  ein  lebenbigeS  unb  anfchaulidjeS 
53tlb  oon  ben  bebeutenben  religiöfen  Säften  unb  SBeroegungen  jener 
.3eit,  oon  bem  Oom  SERöndjtfmm  auSgehenben  unb  in  bie  ßaienfreife 
cinbringenben  firchlicf)en  Sluffchroung,  üon  ber  SBebeutung  ber  fefce* 
rifchen  Solföberoegungen  erhält,  obroohl  eine  ©efdjichte  ber  CSntmicflung 
be3  Esprit  de  reforme  gerabe  biefe  «Seiten  beS  religiöfen  fiebenS  in  erfter 
öinic  $u  berütffid^tigen  ^atte.  ©ine  Vertiefung  ber  $arfteHung  be$  SSf. 
naef)  ber  bezeichneten  (Seite  bleibt  für  bie  weiteren  Steile  beS  2Berfe§ 
um  fo  mehr  ju  münfehen,  al§  ber  öorliegenbe  öanb  burd)  bie  um= 
fichtige  SBeuujjung  ber  Duellen,  bureb,  bie  Schärfe  unb  Selbftänbigfeit 
be§  Urtt)eil§  unb  bie  anjief)enbe  unb  überfic^tlidjc  DarfteHnng  fich 
Dortfyeiltjaft  auszeichnet,  ©ine  erhebliche  ^Beeinträchtigung  erfahrt  frei- 
ließ ber  SBertf)  be$  99ucb,e§  baburdt),  ba§  auch  bie  fjerüorragenbften 
beutfehen  Arbeiten  über  bie  ©efchicfjte  beS  $apfttf)um8  im  äRittelalter 
feitenS  be$  93f.  unbeachtet  unb  ungenufot  geblieben  finb. 

Herman  Haupt. 

§an§  ©eorg  o.  Slmim.  SebenSbilb  eines  proteftantifdien  5elb^rrn 
unb  Staatsmannes  auä  ber  3eit  be$  2)reifjigjäljrtgen  ÄriegeS.  SSon 
Dr.  ©corg  ^rrner.  Wit  einem  »UbniS  $an§  ©eorg'S  ö.  Slrnim.  Seidig, 
»erlag  Don  ©.  ^irjel.  1894.    XIV,  398  ©. 

§luf  bem  ©ebiet  ber  ©efd)idjte  be8  dreißigjährigen  ÄtiegeS,  auf 
bem  mir  in  SHanfe'S  SBaHenftein  ein  Sttufter  lebenSgefchichtlicher  $or= 
ftedung  befifoen,  ift  eine  ber  bringenbften,  aber  aud)  fchroierigften  5luf- 
gaben  burch  ba§  öorliegenbe  SebenSbilb  gelöft,  trefflieb,  gelöft  morben. 
3>ie  (Schmierigfeit  liegt  jum  Ühe^  'm  ©egenftanbe  felbft.  „©runb* 
Oerfchieben  in  feinem  $)enfen  unb  §anbeln  oon  feiner  Umgebung,  tritt 
•sMmim  faft  gonj  au§  bem  Prahmen  feiner  $eit  herQU$" )  feine  tief« 
gegrünbete  ^terfönlichfeit  ift  an  fich  nicht  leicht  üerftänblid).  £a$u 
tomint,  baß  er  feinen  ©ebanfen  5roar,  banf  ber  $Öf)e  feiner  ^Begabung, 
überaß  einen  getoiffen  (Sinflufe  unb  ©eltung  §at  erjioingen,  aber 
ihnen,  ohne  ben  9tücfhalt  eigener  Stacht,  nirgenbS  eine  reine  SBirFung 
oerfchaffen,  ihre  ©igenart  unb  Selbftänbigfeit  nicht  frei  hat  entfalten 
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fönnen.  Unter  foldjen  Umftänben  muß  für  ba$  SScrftänbniS  SltteS 
oon  ber  Slrt  bcr  Duetten  abfangen.  §ier  aber  jeigt  fid)  gerabe  bie 
^auptfdjroierigteit.  SBon  oornljerein  rmben  bie  mächtigen  Parteien, 
mit  benen  Slrnim  fniben  roie  brüben  aneinanberftteß,  ba3  SBort  in  ber 
2Beltgefdjicf)te  behalten,  llnb  roenn  mir  jejjt  öon  ber  getrübten  Über» 
lieferung  fjinroeg  un§  geltungSroürbigeren  .ßeugntffen  juroenben  rooüen, 
roerben  wir  nur  allzuoft  im  ©tieft  geloffen.  $nbem  Snner  feinem 
gelben  geredet  ju  roerben  ftrebt,  muß  er  „ba8  gcinjlicrje  geilen  eincS 
Söriefroecfyfete  Slrnim'S  mit  einem  greunbe,  ber  fein  ootteS  SSertrauen 
befaß",  bettagen.  Überhaupt  geigen  bie  Duetten  ber  SebenSgefdjictjte 
Slrnim'g  eine  große  ßücfenljaftigfett,  über  beren  ©rünbe  &  fid)  im 
S3orroort  auSfpricfjt.  9lur  jroei  3eiträume,  bie  ^afjre  1626—1629 
unb  1631—1634,  macfjen  t)ierin  eine  2tu§nar)me;  für  fie  ift  über  bie 
öffentliche  STljätigfeit  Slrnim'S  ein  ferjr  reifer  ©toff  öorfjanben,  ben 
3.  bann  roieber  möglidtft  äufammenjujie^en  bemüht  ift,  ju  gunften 
einr)citUc^cr  ©eftaltung  be3  ©anjen,  bie  if)m  audj  roofjl  gelungen  ift. 

«tnim'*  ©eburtSjaftr,  1583,  (at  erft  3.  feftgeftettt  (©.  2  9lnm.  2, 
©.  365  2lnm.  3).  Über  3uö™b,  ©tubien  unb  erfte  Reifen  ift  nur 
roenig  ju  ermitteln,  gertig  tritt  Slrnim  üor  uns  ouf.  2Ran  !ann 
oietteid^t  nietjt  einmal  fagen,  baß  er  in  ber  ©crmle  ©uftao  SIbolf'S, 
bei  bem  roir  ilm  juerft  als  ©ölbnerfütyrer  (Oberft)  treffen,  ba§  $rteg3= 
Ijanbroerf  gelernt  r)abe.  3)ic  Sejiet)ungen  jroifdjen  beiben  trogen  oon 
Einfang  an  baS  ©epräge  einer  gegenfeitigen,  jiemlid)  füllen,  §ofy 
at^tung,  roie  biefelbe  big  jum  ©djluß  bei  uttem  SBedjfel  ber  Sage 
fortbeftanben  f)at.  ©efjr  intereffant  ift  3. '3  neue  2)arftettung  bcr  @e* 
fdjidjte  ber  fc§roebifd)=branbenburgifdjen  §eirat  mit  ber  romantifdjen 
$Brautfaf>rt  ©uftaü&bolf  §  nadj  Berlin  1620. l)  SBeittrnim'S  fd)roebifcf)en 
$>ienften  fpielt  bie  ^olitif  nod)  faum  eine  unmittelbare  9totte;  be* 
mertenSroertl)  ift  aber,  baß  er  fetjon  bamalä  mit  national*fdjroebifd)er 


*)  Über  bic  Anfänge  ber  Unterljanblung,  feit  1615,  fte^t  ba8  Sötajtigfte 
bei  Rommel,  ©efd).  bon  Reffen  7,  333  2lnm.  334,  worauf  ipammarftranb 
(f.  Srmer  ©.  14)  ftdj  ftüfct.  ftür  bie  S3erl)anblungen  1619  §at  ^rmer 
(S.  21—24)  einen  roia^rigen  93erid)t  fralfenberg'S,  ber  jebod)  nid)t  Dorn 
11.  Sluguft  fein  fann;  roa^rfajeinlid)  ift  11.  September  bafür  $u  fefren. 
S.  23  2lnm.  2  licö  '21.13V  Sluguft.  1620  bvad)  ber  ßönig  am  7.  «Kai  Don 
©tocf&olm  auf  (f.  ©tbffe,  Gustaf  Adolfs  Skrifter  ©.  327);  nacb,  einem 
erfolglofen  erften  Slufent^alt  in  Berlin  gelang  i^m  erft  am  28.  3uni  perföns 
lidje  Slnnäfjerung:  'furj  naef)  Srinitati«'  S.  27  bejie^t  fiety  iuor)l  aud)  auf 
ben  28.  ftuni,  ben  (Sonntag  nad)  Jrinitatt«  alten  ©tilS. 
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©cgenfrrömung  ju  fämpfen  gehabt  f)at:  aucf)  bieS  SSerfyältniS  ift  ein 
ftetigeS  geblieben.  ©inen  eigentfntmlidjen  B^iWenfaH  bilbet  Hratm'S 
polnifdjer  $riegSbienft  1621.  gür  feine  ^Beurteilung  muß  man  be* 
rütffidjtigen,  baß  eS  fid)  lebiglid)  um  ben  ftelbjug  gegen  bie  fürten, 
ben  ©rbfeinb  ber  (£fjriftenf)ett,  getyanbelt  Ijat.  Offenbar  nur  für 
biefen  Oteföäug  fat  $lrnim  mit  feinen  $ranbenburgem  fid)  oerpflid)tet, 
mie  55.  feljr  richtig  betont.  (Siner  genügenben  (Srflärung  entbehren 
bagegen,  infolge  ScfymeigenS  ber  Duetten,  bie  merfroürbigen  Lüftungen 
Slrnim'S  für  sJWanSfelb,  Anfang  1623.  *8e$eugt  ift  übrigens  nur  bie 
2lbfid)t,  tf)m  jujiijie^en;  nicfyt,  ob  fie  ju  Stanbe  fam.  Sdjroebifdjer 
SfriegSbienft  trat  roieber  an  bie  Stelle,  bis  er  im  §erbft  1625  für 
immer  abbridjt.  Jptcr  ift  ber  erfte  große  SSenbepunft  in  fctim'S  Seben. 

Unter  bem  ©influß  ber  gewaltigen  ^ßerfönlid)feit  SBattenftein'S, 
ju  bem  mir  balb  nad}  jener  3*it  bie  erften  ©ejiefjungen  mafyrnelmien, 
erfolgte  $trnim'S  politifdje  Stellungnahme  im  beutfdjen  $rieg,  beffen 
SBebeutung  als  tfteligionSfrieg  —  baS  muß  mit  bem  größten  9iadj= 
brucf  Ijeröorgeljoben  merben  —  er  roie  fo  oiele  anbere  bamalS  nid)t 
richtig  ernannt  fjat.  (Sr  entfdjieb  fid)  gegen  2>änemart,  baS  if»n 
mieberf)o(t  feine  $ienfte  anbot,  unb  trat  1627  in  Söadenftein'S  §eer 
ein.  ©egen  abfälliges  Urtrjcil  über  biefen  Schritt  ju  fdjüfcen,  ift 
nid)tS  geeigneter,  als  bie  $f)atfad)e,  baß  aud)  banadj  nodj,  unb  mit 
auSbrücflid)er  23erfidjerung,  er  brauche  barum  bem  faiferlidjen  ©ienft 
nidjt  ju  entfngen,  bie  branbenburgifdje  Regierung  an  Hrnim  ben  Ober* 
befct)l  ber  märfifdjen  Gruppen  Ijat  übertragen  motten  (S.  48).  Ernirn 
Ijat  fict)  auf  eine  foldje  $oppelftellung  nidjt  eingeladen,  aber  er  Ijat 
bie  politifäe  tßict)tung,  bie  er  bamalS  einfd)lug,  aud)  für  fein  engeres 
SBaterlanb  ju  jener  3eit  al§  bie  richtige  oerfodjten.  Getreuer  Sranben- 
burger  ift  er  überhaupt  nad)  feiner,  mie  nad)  feineS  SanbeS-  unb 
ßebnSfjerrn  Slnfidjt  immer  geblieben  '(ogl.  S.  109).  2)ie  ©runblage 
feiner  politifd)en  ^been  aber  mar  aüejeit  ein  fonferoatioer  beutfdjer 
Patriotismus.  2öo  unb  mie  er  biefen  am  beften  betätige,  biefe 
grage  mußte  fict)  ifmi  je  nad)  bem  SSedjfel  ber  Politiken  93erbältniffe 
naturgemäß  Derfd)teben  beantroorten.  3)al)er  fam  er  fo  oft  in  bie 
8age,  mit  ber  Partei,  ber  er  als  ^elbfjerr  biente,  als  (Staatsmann 
nicf)t  mefjr  übereinstimmen.  Seine  s2lbfd)iebSgefud)e  fonnten  bann  oft 
auS  militärifdjen  ©rünben  nid)t  fo  leidet  beroittigt  merben;  juroetlen 
r)at  if)re  Söegrünbung  ©rfolg  fü\  feine  politifd)en  2lbfid)ten  gehabt. 

S8on  SBaUenftein  mottle  er  fdjon  l£nbe  1627  einmal  loS  (S.  72). 
$)te  ©rünbe  finb  nicfjt  befannt;  ebenf omenig  bie,  bie  ifm  gelten.  $13 
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2Ba(Ienfteinifd)er  Diplomat  roar  er  bamalS  unb  nod)  weiter  in  33er= 
hanblungen  mit  Schweben  thätig1),  al$  laiferlic^er  Orelbmarfdroll  führte 
er  1628  feinen  Äampf  um  ©tralfunb,  1629  feinen  f^elb^ug  in  ^ßreufeen. 
$lber  unmittelbar  nacf)  feinem  (Sieg  auf  ber  ©tufjmer  ©eibe  über 
©uftaü  Slbolf  am  26.  guni  1629  folgte  fein  &u$tritt  auSj  bem 
faiferlidjen  3)ienft.  3)ie  preufeifdjen  $läne  be$  SBiener  £>ofe£  gegen 
Shtrbranbenburg,  bor  ädern  aber  bad  9teftitution8ebift  unb  feine  SluS« 
füfjrung  Ratten  s2lrnim  über  bie  Qkle  Dc*  faiferlicfjcn  Sßolittf  bie 
klugen  geöffnet  (<S.  109.  119.  175).  3)aj$  g.  Wx  einen  Sßenbepunft 
für  Mrnim  audj  infofern  anfefct,  als  erft  jefct  bie  polttifdje  Über* 
jeugung  £riebfcber  unb  9iict)tfd)nur  feinet  £>anbeln§  geroorben  fei, 
halte  icrj  für  ein  unnött)ige£  3ugeftänbni$  an  bie  alte  5luffaffung, 
beren  grunbfäjjlidje  SBibcrlegung  ja  gerabe  g.'S  S3erbienft  ift.  (Sefyr 
fdjön  fpridjt  ftcr)  gerabe  ^ier  3-  über  bie  mistige  ^tjatfac^e  au§,  bafj 
Slrnim  audj  fortan  jur  Sßerroirflidjung  feiner  fteten  ©efmfucht,  „triebe 
unb  greifjeit  bem  93aterlanbe  ohne  Opferung  beutfdjen  SanbeS  roieber 
$u  erringen",  beu  berufenften  äRann  in  Söallenftein  gefetjen  ^at. 

SRacb,  ber  Trennung  bon  ifjm  oergingen  faft  jroei  gahre,  bis 
Slrnim  in  furfäcbjifdje  SMenfte  trat.  $)ie  politifdje  Sage  in  $eutfdj* 
lanb  hatte  ftd)  injroifdjen  geroaltig  oeränbert.  3"  *>er  ©runbanfdhau* 
ung  $rnim'§  fonnte  ba§  freiließ  feinen  Umformung  herbeiführen. 
SBo6,i  aber  liefe  if)n  1631  bie  (£rfenntni§  ber  augenblicfli^en  9Zoth* 
roenbigfeit,  bie  Überzeugung  bon  ber  bem  ©bangelium  bro^enben  ©e= 
faf>r,  lebhaft  für  ein  $ünbni3  ber  beutfd)en  $roteftanten  mit  ©uftao 
Slbolf  eintreten.  3.  fommt,  jum  Sfjeil  auf  ®runb  neuer  Ouellen, 
jum  Ergebnis,  bag  ba§  3uftanbefommen  be8  fchroebifd)  *  branben* 
burgifa^en  33ertrag§  oom  21.  guni  ebenfo  in  erfter  Sinie  Wrnim'S 
SBerbienft  mar,  roie  il)m  t)auptyäcr>licr)  ber  fc^roebifet)- fäc^fifc^e  S3er= 
gleich  bom  11.  (September  ju  banfen  ift.  Wad)  ber  <S$lad)t  bei 
©reitenfelb 2)  geigte  fieb,  freiliefe,  alSbalb  mieber,  rote  roeit  ?lrnim  baüon 

*)  Slngefnüpft  wurden  fie  1627  bureb  einen  nid)t  mehr  borhanbenen 
©rief  Cjenftierna'S  an  Stmim  bom  30.  Cftober  (©Ibing).  9(uf  ihm  beruhen 
bie  beiben  Schreiben  SBaflenftein'ö  bei  ftörfter,  SSaUenftein'ö  «riefe  93b.  1 
9?r.  56  unb  76.  3)a§  erfte  fann  a(fo  nid)t  Dom  2.  9iobember  fein,  wie 
^förfter  angibt,  §rmer  unb  anbere  beibehalten;  e$  ift  bielmehr  (wie  auch  bei* 
Ort,  frranffurt  a.  b.  D.,  jeigt)  bom  20.  ober,  roie  baS  unmittelbar  an= 
fchliefeenbe  jroeite  Schreiben,  oom  21.  9?obember. 

*)  ftüv  bieje  früfct  fich  ^roier»  wenn  auch,  nicht  auSfcbliefelicb,  auf  bie  2)ars 
ftellung  bon  ©bifc,  bie  ich  leiber  als  mijjglücft  unb  bermirrenb  bejeidjnen  mufe. 

Siftoritöe  8rit1*nft  91.      SBb.  XXXIX.  8 
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entfernt  mar.  in  fceutfdjlanb  jemals  fchroebifdje  Sßolitif  ju  treiben. 
*Kid)t  eigentlich  öon  ©uftaO  Slbolf,  ber  baS  (Sntgegenfommen  Slrnim'S 
1631  root)I  ju  fctja^en  gemußt  t)at  (©riefe  üom  16.  unb  17.  Sflai  1631) 
unb  il)n  fehr  gern  in  feinen  $)ienft  gebogen  r)ätte  (S8emür)ungen 
SKärj  1632),  ift  ir)m  baS  berbadjt  toorben,  rooljl  aber  öon  anberen, 
<Schn>eben  wie  3)eutfct)en. 

inmitten  ber  folgenben  mechfclüoÜen  (Sretgniffe,  auf  bie  r)ter  nicht 
nät)er  eingegangen  werben  fann,  ift  eS  öon  großem  SWeij,  ju  be* 
obachten,  mie  Slrnim  Schritt  für  Schritt  mit  entgegenftefjenben  $tn* 
fixten  um  bie  Leitung  ber  furfädjftfdjen  ^olitif  gerungen  hat.  2Wit 
§ülfe  ber  Oon  gegebenen  Slufflärungen  ließe  fid)  ba$  im  einzelnen 
jeitlicb,  Oerfolgen.  ^Irnim'S  militärifcr)?poHttfct)e  §auptabfidt)t  mar  oon 
Anfang  an  auf  ©djlefien  gerietet  (©.  145. 160. 185);  erft  im  9luguft  1632 
brang  er  Oöflig  bamit  burd).  Um  bie  SBenbe  beS  SKonatS  folgten 
feine  ©iege  bei  (Steinau.  21ber  alSbalb  mürben  feine  fcfflefifdfcjen  $läne 
mieber  geftört,  bie  politifcfjen  burcb,  SReimmgSüerfchiebenheiten  mit 
Shirfürft  3ohflnn  ©eorg,  bie  3-  nur  nachträglich  (©.  282)  ertoäfmt, 
bie  militärifcfjen  burd)  ben  Umfd^roung  ber  ßage  mit  bem  Einfall 
$olf  3  (ber  übrigen^  @.  192  nach  ber  moralifchen  (Seite  tjin  $u  ab* 
fällig  beurteilt  mirb)  in  ©adjfen,  too  unter  öerroicfelten,  fortmät)renb 
fid)  änbernben  SBerhältniffen1)  bie  ©ntfcfyeibung  fict)  oorbereitete. 

€>ie  erfolgte  bei  Süfcen.  Saufen  mürbe  befreit,  ©uftaü  $Ibolf 
ber  Befreier  aber  fonnte  bie  politifdjen  grüßte  feiner  $t)at  nicrjt 
ernten.  $n  bem  großen  ®önig  fiel  ba§  gemeinfame  Oberhaupt  ber 
@öangelifct)en  hinweg;  jwifchen  fcr)ruebifdtjer  unb  fächfifcher  <ßolitif 
fam  eS  jur  reinlichen  ©Reibung,  damals  gewährte  fturfachfen  Strnim 
9taum  ju  flarer  SBeiterentmicflung  feiner  <ßläne  beutfcb,  *  eOangelifdjer 
Selbftänbigfeit;  in  granj  Wibrecht  oon  Sauenburg  mürbe  ihm  ein  oll* 
jeit  getreuer  ©enoffe  oon  ber  ibealen  fogenannten  Dritten  Partei  als 
gelbmarfchall  jur  «Seite  gefefct.  (53  ift  nun  leiber  nicht  möglich, 
auf  bie  SBerhältniffe,  roie  fie  fid)  jefct  entwickelten,  ljier  irgenbmie  ein* 
äugefjen.  9#an  weiß,  mie  bie  SSert)anblungen  mit  SBatlenftein  in 
jener  ßeit  ganj  in  ben  SSorbergrunb  traten,  unb  meld)'  großen  inneren 
unb  äußeren  $lntf)eil  9lrnim  an  ilmen  hatte.  3-  ift  burch  feine  früheren 

•)  Über  bic  Winten,  bie  2tmtm  Anfang  ^ßooember  in  SCorgau  fid) 
bilbete,  Dgl.  Svenskt  Krigshist.  Arkiv  2,  636  unb  638  (mit  ber  Älage  über 
feine  5lbf)ängigfeit).  ©ujtao  ^Ibolf  roünfdjte  julettt  felbft,  baß  2lrnim,  ben  er 
in  ber  legten  3el*  wteber^olt  )eine§  Dollen  SBertrauenä  hat  öerfidjern  (äffen, 
in  §d)lefien  bleibe  (Srmer  ®.  196  f.). 
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Arbeiten  unb  meitere  ©tubien  roie  fein  Anberer  auf  biefem  neuerb  ing§ 
fo  reidj  bebauten,  fo  einbringlidj  umstrittenen  ©ebiet  ju  £aufe.  9D?an 
fönnte  bietfeidjt  finben,  bafc  er  über  bem  (Stfer,  fidj  auf  itym  $u  er* 
gefyen,  ben  ©tanbpunft  ber  einfachen  SebenSbefdjreibung  etroaS  ber= 
lägt.  Arnim'8  rriegerifdje  ^ätigfeit  (f.  ©.211.  216  f.  249  f.  261  f.) 
tritt  bor  biefen  fingen  jurücf,  feine  fdjlefifdje  ^olitif,  bie  jur  Slon* 
junftion  bom  9.  Auguft  1633  führte,  mirb  erft  fpäter  erörtert  (©.283  f.). 
Unb  bodj  ftanb  für  Arnim  felbft,  ben  gelbfjerrn,  Staatsmann  unb 
^roteftanten,  ©djlefien  im  Sftittelpunft  ber  Seftrebungen.  9ßad)  bem 
$obe  SBaflenftein'S  lägt  audj  ba#  mieber  beutüdjer  (jerbortreten. 
©Rieften  mar  ber  §auptfd)auplü&  ber  großen  SBaffentfyaten  Arnim'3 
(am  13.  SRai  1634  erfocht  er  ben  glänjenben  ©ieg  bei  ßiegnifc),  mie 
ber  $auptquell  feiner  Reibungen  mit  ber  fcfyroebifdjen  Partei  (f.  5. 
©.  290);  (jier  entftanb  audj  bie  ®luft,  bic  ftd^  jmifcfjen  iljn  unb  feinen 
Furfürftlidjen  3>ienftf)errn  legte,  ©ein  Sßerljaften  gegenüber  bem  Sßrager 
^rieben  unb  ber  Aufopferung  ber  ebangelifd^en  ©djlefier,  ba§  bisher 
gar  nidjt  richtig  geroürbigt  morben  mar  (ögl.  ©.  221  Anm.  über  ©rün* 
tjagen),  mirb  bon  &  —  H)*  bum  SSortJeil  feineS  gelben  —  grünb= 
lid)  tlargefteUt.  Arnim,  bei  feinem  jmeiten  böf)inifd)en  ^Ibftug  mit 
ben  grieben^pläncn  be3  fturfürften  (©.305  ff.)  ebenf omenig  mie  mit 
ben  SrriegSptünen  93aner'§  (©.298  ff.)  in  Übereinfttmmung,  l)at  am 
Sage  ber  furfadjfifd)*faiferlic^en  üorläufigen  Abmachungen  üon  $trna 
(24.  «Jcobember  1634)  feinen  #errn  fcfpriftücf)  erfuhr,  „ifm  feiner  SBege 
jiefjen  ju  (äffen,  ba  er  feine  (Sfjre  nid)t  licbcrlict)  in  bie  ©cfyanje 
fotogen  molle".  @§  mar  bie  felbftlofe  patriotifdje  Art  Arntm'S,  bog 
er  nun  nit^t  beS^alb  gleid)  AlleS  liegen  unb  ftefjen  lieg;  er  fuctjte 
feinen  (Sinffog  geltenb  j\u  machen,  fo  lange  nod)  irgenb  etmaS  $u  er« 
reiben  mar,  aber  ber  Gmtfcfylug  jum  ftiücftritt  für  ben  Satt  be§ 
grieben§fdjluffe£  mar  unerfdjütterlicf).  @rft  am  29.  ^uni  1635  mürbe 
bie  ©ntlaffung,  in  Pollen  ©naben,  bemittigt. 

§ier  ift  ber  §aupteinfd)nitt  in  Arnims  fpäterem  Seben.  (Sr  mar 
jefcr,  abgefe^en  bon  einzelnen  Aufträgen  feines  ßanbe§f)erm,  Diplomat 
für  eigene  SHedjnung,  nur  ouf  ftcf)  unb  bie  Söebeutung  feiner  ^ßerfon 
geftellt;  SSertrauenSmann  bei  ben  beiben  ®urfürften  bon  $8ranben= 
bürg  unb  bon  ©adjfen1),  um  bie  SBette  angefeinbet  bon  ben  $aifer* 


*)  3of)anrt  ©corg  Ijätte  ifm  jeberjeit  mit  offenen  Firmen  toieber  in  feinen 
SHenft  aufgenommen.  9lm  ipofe  ©eorg  Silljelm'S  tjatte  er  mit  bem  ©influfj 
©djroaraenberg'S  ju  fämpfen,  ber  tlm  gan$  unb  gar  nid)t  berftanb  (f.  @.  345 

8* 
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liefen,  beren  Verfolgungen  er  im  Januar  1636  mit  Stfotff  entging,  unb 
bon  ben  ©djmeben,  bie  if)n  im  S0?ärj  1637  ju  §aufe  überfielen  unb 
ifm  al§  ©efangenen  nad)  <§todf)olm  bradjten.  9cadj  feiner  i$luä)t, 
9?ooember  1638,  mürben  feine  Vemüfjungen  nur  nodj  reger,  feine 
$läne  immer  füfjner.  @ie  trugen  jejjt  bor  allem  einen  offen  fcfyroeben* 
feinbli^en  S^arafter.  $rofr  ber  großen  5)ürftigCeit  ber  Ouetlen  ift 
e£  gelungen,  bie  potitifdje  $f)ätigfeit  $frnim'§  fomof)l  1635  bis 
1637  roie  1639  bi§  1641  roenigftenS  in  ifyren  ©runbjügen  feftyulegen. 
f$ür  bie  ganje  5tuffaffung  ber  nod)  weniger  bearbeiteten  fpäteren 
Safjre  be§  großen  $riege§  finb  biefe  dinge  Don  nicfyt  $u  unter* 
fdjäfcenber  Vebeutung.  der  ^auptplan,  für  ben  Slrnim  jmifc^en 
©ranbenburg,  fturfadjfen,  9ticberfad)fen,  dänemarf,  Greußen,  $olen, 
©Rieften  unermüblid)  r)in*  unb  Ijer  reifte,  mar  ein  großem  $rieg§= 
bünbniS  jur  Vertreibung  ber  ©djroeben  oom  ©oben  be§  9teidj3.  §ier* 
für  t)at  Slrnim  fd)ließlidj  fogar  ein  if)m  angebotenes  faiferlidjeS  §eer 
füfjren  motten,  unter  SSorbetjoIt  freier  SReligionSübung.  da  nafjm 
ifm  ber  £ob  tjinroeg,  5U  dre§ben  am  28.  $tpril  1641. 

^n  ein  reict)e^  unb  f)odjbebeutenbe§  gefdjidjtlidjeS  dafein  f)at 
burd)  fein  Vud)  (mit  bem  et,  in  anbere  Vafjnen  berufen,  bon  ber 
©efdjidjtSforfdjung  Slbfdjieb  genommen  Ijat)  ($inf)eit  unb  überrafdjenbe 
SHarfyeit  gebraut.   die  inneren  gufammenljönge  fennen  lernen,  f)eißt 
jum  VerftänbniS  beS  Sebent  gelangen.   9luf  folgen  Sffiegen  oottjie^t  * 
fid)  ber  gortfdjritt  ber  2Biffenftf>aft.  Hermann  Diemar. 

$ie  fd)tt>ebifd)e  Slrmee  im  $reiBigjäf>rigen  Kriege  unb  if)re  Slbbanfung 
SSon  £f)cobor  Sorenfcen,  Dr.  phil.,  ÄuftoS  an  ber  ©r.  UnitoerfitätSbibhotfjef 
§eibelberg.   Seipaig,  Seit  &  (So.    1894.   216  (5. 

der  Vf.  oorliegenber  @d)rift  Ijatte  fid)  im  $fnfd)luß  an  feine 
differtation  urfprünglidj  nur  bie  Stufgabe  gefteöt,  einer  Anregung 
<£rbmann§börffer'§  jufolge,  nacf)äuroeifen,  in  meldte  £änbe  am  (Snbe 
be§  dreißigjährigen  Krieges  bie  5  SSliü.  3Tf)aler  ®rteg§ent|d)äbigung 
für  bie  Srone  Sdiroeben  gelangt  feien.  Veim  ©tubium  ermeiterte  fid) 
fein  Biel,  er  fudjte  ftdj  flar  ju  machen,  mann  bie  grage  ber  (Snt* 
fdjäbigung  be3  fdjroebifdjen  §eereS  gefonbert  oon  ber  $ronentfd)äbigung 
juerft  in  bie  (£rfdjemung  tritt,  roie  fie  jum  mistigen  polittfdjen  gaftor 


u.  361).  $er  Stritt  SBranbenburgä  jutn  Präger  ^rieben  frfolgte  gegen 
(Snbe  Muguft  1635,  ogl.  Oblmer,  Westfal.  Fredskongr. ,  Vitterhete- 
Akad.  27,  67. 
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wirb,  meldte  Söebeutung  bobet  bie  3ufQmmcnfefcun9  $eere$  fwt> 
au£  welchen  Duellen  bie  Wittel  für  bcn  Unterhalt  bcr  ©otbaten  floffen 
unb  toelc^e  föüclroirfung  'bie  lange  Kriegführung  auf  bie  fchroebifdjen 
Finanzen  ausübte.  9Bir  erhalten  fo  geroiff ermaßen  eine  ©efdjicfjte  ber 
finanjpolitifa^en  ©ebeutung  be§  §eere§  für  ba§  Königreich  ©djir-eben. 
2tm  ergiebigften  finb  ba  bie  Duetten  für  bie  Seit  ©uftaü  Slbolf'§  unb 
bie  Seit  ber  Slbbanfung,  roelche  ber  ©f.,  fomeit  erfifylid),  ooUftänbtg 
herangezogen  f)at  2Kan  macht  ftd)  einen  SBegrtff  auch  Don  Den  un* 
geheuem  nrirthfchaftlichen  Umroaljungen,  bie  ber  Krieg  hervorgerufen 
hat,  wenn  man  erfährt,  bafj  bie  jährlichen  UnterhaltungSfoften  für  ben 
einzelnen  SKann  unter  ©uftab  Slbolf  burchfchnittlich  40—50  3:^aler 
betrugen,  roährenb  fie  im  3fahre  naa)  emcr  Berechnung  Djren- 

ftierna'Ö  unb  einer  ©egenberechnung  bcr  SRcictjSftänbe,  auf  140—150, 
alfo  baS  dreifache,  geftiegen  roaren. 

SBaS  nun  bie  5  SKiCL  tyakx  betrifft,  fo  meift  ber  ©f.,  foroeit 
e$  möglich  ift,  beren  83erroenbung  im  (Sinzeinen  nach-  SBir  fönnen 
ihm  nur  beiftimmen:  foroie  bie  SSerhältniffe  bamalS  lagen,  ift  ba§ 
beutfche  SRationalbermögen  burch  bie  ^ergäbe  biefer  ©umme  weniger 
gefchäbigt  roorben,  als  man  bt§t)er  annahm;  faum  ber  öierte 
ift  in  ba§  SluSianb  abgeführt,  ba§  Übrige  haben  SDeutfche  erhalten 
unb  für  einr)eimifer)e  Broecfe  berroenbet.  3<h  f"9e  h»n5u/  roQ3  bebeutet 
'  biefe  Summe  jeboct)  gegenüber  ben  brutalen  ©rpreffungen  ber  ganzen 
Äriegäjeit! 

9Kit  9^ed)t  berührt  ber  9Sf.  fdjiiefjlich  bie  Kolonifation  ber  ber* 
roüfteten  beutfcf)en  SanbeStheile  burch  a&gebanfte  ©olbaten.  $)er  gemeine  . 
ÜRann  mar  ein  gefugter,  f oftbarer  Mrtifel;  menn  auch  nu^t  jeber  ®e* 
meine,  roie  bie  abgebanften  SBcimaraner,  feine  10=  bi§  12000  $haler  in 
ber  $afd)e  hatte,  Heine  Kapitaliften  roaren  fie  äße.  ©o  beherzigten 
benn  auch  mehrere  dürften,  roie  SSürtemberg  unb  Reffen,  ben 
mirthfehaftlich  fehr  richtigen  Sftatr)fdt>lag  Sllcyanber  (SrSfein'8,  (beffen 
SRachlag,  im  ©taatSarchib  zu  §annooer,  ber  S3f.  auSgiebig  benu&t 
hat),  abgebanfte  ©olbaten  be8  fcf)roebifchen  $eere§  anzuwerben  unb 
im  Sanbe  anjufiebeln:  „^ierburd)  blieben  bie  <5tänbr  in  etroa§ 
Sßoftur  unb  ©onfiberation.  3Me  9teuter  mürben  fich  nach  unb  nach 
emfauffen,  bürgerlich  nieberlaffen,  ba§  Sanb  populieren  unb  bie  (Stänb' 
immer  geübte  Seut'  ad  militiam  et  defensionem  tüchtig  in  ihren 
ßanben  haben."  gür  SSranbenburg  roirb  fich  ba§  Nähere  noch  feft* 
ftellen  laffen,  aber  fetjon  bie  Verfügungen  über  ©cfiebelung  roüfter 
©üter,  bie  Heranziehung  höherer  unb  nieberer  Offiziere  in  ben  branben* 
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burgifdjen  $)ienft  auf  SSartegelb  unb  beten  tt)eilmeife  Aufteilung  in  ber 
2}omänenüermaltung,  woju  bie  ©Weitung  $um  2.  SBanb  meiner  $roto* 
fofle  ju  bergleichen  ift,  finb  5J?a&regeln  in  fciefem  (Sinne. 

$cf)  fönnte  noch  einige  anbere  fünfte  au§  ber  Arbeit  be§  93f. 
borfüt)ren,  fo  feinen  $pinmei§  auf  bie  berfcf)iebenartige  Stenben^  meiere 
ben  ©üterfdjenfungen  ber  Srone  Schweben  an  bie  h öderen  Offiziere 
ju  ©runbe  lag,  üon  ber  tiefen  ftaat3männifd)en  Abfielet,  bie  ©uftaö 
Slbolf  bamit  berfolgte,  nämlich  ber,  baS  auf  bem  ©runbbefifc  berut)enbe 
Softem  ber  allgemeinen  §eere£pflicht  auch  auf  bie  geworbenen  Gruppen* 
tl)eile  auäjubehnen,  unb  burd)  ®üter=53elet)nungen  bie  Regiments« 
Dbriften  unb  2Ber6eoffijiere  ebenfo  wie  bie  (Generale  unb  §eerfüt)rer 
an  bie  ftrone  ju  fetten,  bis  auf  bie  wilben  93erfchleuberungen  ber 
förongüter  im  banferotten  Staat  ber  Königin  (St)riftine,  woburch  ba8 
©ebäube  ber  fchwebifd)en  SRilitärmonarchie  in  feinen  ©runbfeften  er* 
fd)üttert  würbe,  aber  id)  befdjeibe  mid)  im  Jpinbluf  auf  bie  Arbeit 
felbft,  meldje  eine  Sücfe  in  ber  gerichtlichen  fiiteratur  befriebigenb 
auffüllt. 

2)em  steige  be§  $f.  gegenüber,  ber  bei  ben  aafjlreidjen  ©erufS* 
arbeiten  eine§  SMbliothefSbeamten  nod)  3eit  gefunben  fyat,  fogar 
ard)ibalifd)e  ©tubienreifen  ju  unternehmen,  unterbringt  ber  ftMtifer 
gern  einzelne  Aufteilungen,  welche  gegen  bie  manchmal  ungleichartige 
ftorfdjung  unb  $>arftellung  unb  bie  etma§  $u  breite  Anlage,  nament* 
lieh  int  Abfdjnitt  ber  roeftfälifdjen  $rieben§berhanblungen,  ju  ergeben 
wären.  Meinardus. 

2)ie  Äir^enpolitif  ftriebrid)  SBUljelm'S,  be§  ©rofeen  Äurfürften.  SBon 
£ugo  ßanUtocfcr.  Auf  ©ruub  arcf)ibalifcf}er  OucOcn.  Berlin,  <S.  fcofmann 
&  (Jo.   1894.    XII,  385  ©. 

3>aj3  biefeS  au§  berfdjiebenen  früher  veröffentlichten  (Sinjelftubien 
erwachfene  $ucf)  be§  balb  nach  feiner  SBollenbung  berftorbenen  33f. 
burch  ben  Söerfucr)  einer  fritifchen  9teüifion  ber  bisher  oorwaltenben 
Anfidjten  über  bie  ®ircf)enpoIitif  beS  ©ro&en  ^urfürften  eine  nüfcliche 
Anregung  gegeben  §at,  ift  öon  ber  ftritif  fofort  jiemlich  einmüthig 
anerfannt  worben,  unb  auch  ^ef*  ^ann  M  im  allgemeinen  biefem 
Urtheil  anfchliefeen.  2)a8  SBebürfniS  einer  SKeoifion  ergibt  fid)  einer* 
feits  barau§,  bafe  allerbingS  nicht  ganj  in  A6rebe  ju  ftetten  ift,  bajj 
ber  reformirte  Xftirfürft  Biebrich  3Bilf)elm  felbft  in  feiner  SBehanblung 
ber  firchlichen  Angelegenheiten  boct)  tyn  unD  wieber  bem  fonfeffionetlen 
©eifte  be£  SaljrhunbertS  in  etwa§  ftärferem  Wafte  feinen  Tribut 
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entrichtet  §at,  als  man  geroö^n(ict)  meint;  unb  anbrerfeitS  barauS,  bafe 
bie  meiften  bisherigen  $)arftellungen ,  befonberS  ber  lanbeSfirdjlichen 
Sßolitif  beS  Äurfürften,  fitjt)  mit  einer  gerotffen  einseitigen  Parteinahme 
auf  bie  <Seite  beS  reformirten  üBefenntniffeS  unb  feiner  Anhänger  ju 
[teilen  pflegten,  roäf)renb  ben  lutberanifchen  ©lementen  ein  SRinber* 
mag  öon  ©tjmpathie  $u  ^t)ei(  mürbe. 

2luf  ®runb  biefer  Beobachtung  unb  eineS  fetjr  eingetjenben 
©tubiumS  ber  gebruchen  unb  Dieler  ungebrucften  Duellen  bietet  Sanb* 
roet)r  eine  neue  3)arftettung  ber  SÜrdjenpolitif  griebridj  2Bitt)elm'$, 
wobei  er  inbeS  im  §inbluf  auf  bie  befannte  Arbeit  2Raj  Öehmann'S 
fid)  nur  mit  einem  hxrjen  5lnt)ang  über  baS  S3erf)ältniS  jur  fatholifchen 
fördje  begnügt.  3>aS  Buch  enthält  fomit  im  mefentlichen  nur  eine 
©dnlberung  ber  eoangelifchen  JKrd)enpolitif,  unb  ber  SSf.  theitt  feinen 
©toff  jroecfmäfcig  in  jmei  §aupttheile,  in  beren  erftem  er  bie  Geichs* 
unb  auswärtige  ^ßolttif  beS  Shirfürften  in  Bejug  auf  bie  firchliche 
ifrage,  im  jroeiten  feine  firchliche  £anbeSpolitif  &et)anbelt. 

$ie  alte  unb  neue  gorfchungen  grünblich  ftufammenfaffenbe  3)ar* 
ftellung  ber  fir^Iict)en  föeichSpolitif  beS  ^urfürften  entfpricht  in  ben 
§auptjügen  bem  allgemein  befannten  Bilb,  baS  man  fid)  bisher  baoon 
gemacht  hat,  unb  babei  mirb  eS  roohl  auch  im  ©anjen  fein  Beroenben 
haben;  eS  mar  eine  tapfere,  öon  großen  ©efidjtSpunften  auSget)enbe, 
auf  feften  Überzeugungen  beruhenbe  eoangelifche  ©efammtpolitif,  bei 
ber  freilich  baS  2J?üt)en  gröfcer  mar,  als  ba§  ©elingen;  ihren  §öt)e* 
punft  erreicht  fie  ba,  roo  fie,  bie  ©renjen  beS  Geichs  überfdjreitenb, 
einen  europäifdjen  Sfyaxalttx  anzunehmen  berfud)t,  in  ben  SBerljanb* 
(ungen  mit  ©romroetl  unb  befonberS  in  benen  mit  ben  SRieberlanben 
im  ^ahre  1685.  £>in  unb  mieber  überfchäfct  ber  SSf.  roohl  einiger* 
mafeen  bie  Don  bem  Äurfürften  erreichten  SBirfungen;  bafj  j.  93.  auf 
baS  3uftonbefominen  beS  wichtigen  9lrt.  VII  beS  roeftfälifchen  (friebenS* 
inftrumenteS,  rooburch  ben  Reformirten  bie  rechtliche  ©leichfteflung  ju« 
geftanben  rourbe,  neben  ben  energifdjen  93erf)anblungen  SöranbenburgS 
auch  oic  bermeintlichen  hinter  bem  Shirfürften  ftehenben  „15000  Httann 
fchlagfertiger  Gruppen"  irgenb  einen  ©influfj  geübt  haben  foHen  (©.50), 
ift  eine  burch  nichts  ju  erroeifenbe  ^iftion. 

$er  eigentliche  ©djroerpunft  beS  93ud)eS  liegt  in  ben  bie  firchliche 
SanbeSpolitif  ^riebrichSSilhelm'S  behanbelnben  $lbfchnitten,  unter  benen 
ber  Sßatur  ber  ©adje  nach  bie  auf  baS  §erjogtt)um  Greußen  unb  auf 
bie  SWarf  SBranbenburg  bezüglichen  bie  roichtigften  finb;  leiber  ha* 
für  bie  preufjifchen  SBerhältniffe  ber  injroifchen  öon  Sreufig  herauf* 


Digitized  by  Google 


120 


Sitcrotur6erid)t. 


Gegebene  1.  ©anb  ber  ftänbifdtjen  Sßerhanblungen  (Urf.  u.  Stftenft.  XV) 
nicht  mehr  benujjt  roerben  fönnen.  @S  tann  ^ter  nicht  ausführlich  bar* 
gelegt  merben,  mie  ber  SBf.  im  ©injelnen  ben@runbgebanfen  feiner  Arbeit 
burchfüljrt,  roie  er  baS  lutfjcrifche  Clement  als  baS  mehrfach  mit 
Unrecht  angegriffene  unb  in  begrünbeten  fechten  »erlebte  nadjroeift, 
mie  er  ftreitfüc^tige  ©etjäffigfeit  aud)  bei  ben  reformirten  ©egnern 
ftnbet  unb  eine  gemiffe  einfeitige  Sßarteilicfjfeit  für  feine  93efenntniS* 
genoffen  aud)  bei  bem  SCurfürften  felbft  ju  fonftatiren  fidt)  bemüht. 
$)aS  ^atfä^lic^e  unb  jum  ^cil  SReue,  maS  r)icfür  beigebracht  mirb, 
befonberS  für  bie  Sonflifte  in  ber  ÜDcarf  in  ben  fec^jigcr  Sauren, 
mirb  man  in  ben  meiften  gätten  unbebenflid)  5U  acceptiren  haben, 
roenn  man  auch  bei  manchem  geneigt  .fein  mirb,  eS  etroaS  weniger 
f<harf  ju  accentuiren  unb  bie  ©egenredjnung  etmaS  fchärfer  ju  betonen. 
SBiSroeilen  fdjiefjt  ber  SBf.  in  feinem  @ifer  entfchieben  über  baS  Qiel 
hinaus :  menn  er  ben  @inn  beS  fog.  erften  SoleranjebifteS  Dom  2.  ^uni 
1662  bahin  erläutert,  ba(?  baS  öffentliche  „SBerbammen,  93erfefcern"  jc. 
ber  ©egner  nur  ben  lutherifdjen  ^rebigern  unterfagt  mürbe,  ben 
reformirten  bagegen  freigeftetlt  blieb  (©.  204),  fo  ift  bieS  jebenfatlS 
nicht  ber  @inn  beS  ©biftS  gemefen  unb  ift  auch  mit  bem  SBortlaut 
nicht  ju  oereinigen. 

immerhin  aber  mag  man  eS  als  thatfächlich  unb  ermiefen  gelten 
laffen,  bafc  ben  ßutf)eranern  in  ben  fianben  beS  grofjen  fturfürften 
hin  unb  mieber  ctmaS  $u  nahe  getreten  mürbe,  maS  fte  übrigen^  reid)= 
lieh  gurücfyahlten;  in  jenen  3eiten  eineS  überreizten  fonfeffionellen 
(SmpfinbenS  ift  baS  im  ©runbe  fogar  leichter  begreiflich,  als  eS  eine 
im  oööigen  ©leichgemicht  ftehenbe  Soleranj  fein  mürbe.  Unfer  9Sf. 
freilich  theilt,  mie  eS  fcheint,  für  feine  Sßerfon  felbft  bis  ju  einem 
Ziemlich  r)or)en  ©rabe  jene  ejflufiüe  ©efenntniSftimmnng ;  fein  ©ud) 
trägt  alS  SDfotto  ben  ©prud)  $aul  ©erf)arbt'8:  „§üte  bich  ja  oor 
(Stmfretifteu,  benn  bie  fudjen  baS  3eitlid)e  unb  finb  meber  ©Ott  noch 
Sftenfdjen  treu" ;  bei  aller  auSgefprod)enen  Dichtung  oor  Xoleranj  unb 
UnionSbeftrebungen  ift  er  bod)  im  ©runbe  aller  „religiösen  ©laubenS- 
mengerei"  fcr)r  abgeneigt  unb  preift  bie  alten  Reiten  glüeflich,  mo 
^ebermann  noch  feft  auf  feinem  beftimmten  übefenntniS  ftanb,  mo  nicht, 
mie  heute  oft,  „©ebilbete  oor  ber  ifrage  ftraucheln,  welchem  ©efennt* 
niS  fte  benn  jefct  eigentlich  angehören" ,  unb  mo  „auch  ber  gemeine 
Sttann  genau  tuufjte,  melden  ©lauben  er  hatte"  (®.  354).  3Kan  fann 
einen  folgen  pofitio  fonfeffionellen  «Stanbpunft  gelten  laffen;  aber  in 
einem  ber  ftircf)en politif  beS  grofjen  fturfürften  gemibmeten  ©uche 
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foUte  bod^  aucf)  nodj  bie  (Shrioägung  angefteüt  roerben,  ob  e$  benn 
eine  rein  jufäflige  uttb  nur  perfönlidjc  ©ad)e  mar,  wenn  ber  ©rünber 
be$  preufcifcfyen  (Staate*  feiner  gemäßigt  reformirten  Sftidjtung  ©eltung 
unb  Verbreitung  im  ßanbe  $u  üerfdjaffen  münzte  unb  wenn  er  gegen 
bie  fttengen  ftntyäuger  be*  Iutljerifdjen  SBefenntniffe*  fid)  in  einem 
fdjarfen  ©egenfafc  füllte.  $)er  Vf.  burfte  ber  §rage  nidjt  au*  bem 
SBege  gelten,  ob  nidjt  bod)  jioifdjen  ber  firdjtidjen  ©runbftimmung  be* 
fturfürften  unb  feinem  ganjen  großen  politifdjen  ßebenömerf  ein  notf)* 
toenbiger  innerer  3ufammenf)ang  beftanb,  ebenfo  roie  jroifc^en  ben 
ftrdjlidrjen  $nfd)auungen  be§  ortf)oborcn  8utf)ertf)uin8  unb  ben  poli* 
tifdjen  Xenben5en  ber  altlanbftänbifd)en  Dppofition,  beren  Vefämpfung 
einen  fo  midjtigen  %\)til  jene*  SebenSroerfeö  bilbete.  (Sin  Vud)  über 
bie  #ir$enpolitif  beS  großen  Surfürften  müfete  ein  «are§  Verhältnis 
beS  Vf.  ju  biefer  ©runbfrage  unb  ju  ben  au*  ifjrer  Veantroortung 
fid)  ergebenben  ®onfequenjen  aufroeifen;  ba*  ift  f)ier  ntcr)t  ber  goß. 
SBomit  immerhin  bie  SRüfclichfeit  unb  relatibe  Verbienfilidjfeit  ber  Arbeit 
nid)t  in  Mbrebe  gefteüt  werben  foü.         B.  Erdmannßdörffer. 

.  Seffing.  ©efanüjte  feine*  Sieben*  unb  feiner  ©Triften,  »on  Grit* 
gdjmiM.   2.  SBanbe*  gmeite  Slbtt)eilung.   Sellin,  SBeibmann.  1892. 

$er  öortiegenbe  Vanb  fd)liefct  ba*  SBerf,  oon  beffen  früher  er* 
fd)ienenen  Steilen  an  biefer  (Stelle  feiner  3eit  (58,  131)  Veridjt 
crftattet  morben  ift,  in  mürbiger  SBeife  ab.  3)en  (Eingang  bilbet 
eine  forgfältige  StarfteDung  be*  gragmentenftreite*,  ber  mit  rühmen** 
roertf)er  Unpartetlidjfeit  bcfjanbelt  toorben  ift.  (Selbftocrftänblid)  er* 
gab  fid)  üon  r)ter  au*  fct)r  leidjt  ber  Übergang  9iatt)an  bem 
Söeifen;  bie  einge^enbe  $Inalt)fe,  bie  bem  Urania  §u  Sljeit  wirb, 
berücffidjtigt  ade  in  Vetrad)t  fommenben  5ra9en  mit  flfofeer  Um* 
ftdjt;  unb  bie  St1arf)eit,  mit  ber  ficf)  bie  Sfjarafteriftif  aufbaut,  macfjt 
bie  ßeftüre  5U  einem  mirflidjen  ©enufc,  fo  bafj  gcrabe  biefe*  Kapitel 
für  ben  SRef.  int)altlicr)  unb  formell  ben  §öt)epunft  be*  ganzen  SSerfc* 
bezeichnet,  ©ei  ber  Unterfudjung  ber  „©rjieljung  be*  2)2enfchen= 
gcfc^IccrjtcS",  bie  jufammen  mit  einer  Vetrad)tung  ber  Freimaurer« 
gefpräc^e  ba*  folgenbc  Kapitel  füÜt,  hQ*  ber  Vf.  ein  umfangreiche* 
Material  herbeigezogen  unb  fo  im  ©anjen  unzweifelhaft  ben  richtigen 
(Stanbpunft  zur  Veurttjeilung  be*  28erfe*  gewonnen,  ©eine  2lbficl)t, 
ben  ©eg'enftanb  nad)  allen  (Seiten  au*5ufd)Öpfen,  r)at  ben  Vf.  in  öiefem 
Kapitel  zuweilen  oeranlagt,  bie  Stjatfodjen  etwa*  ju  fcf)r  zufammcn* 
jubrängen;  Heine  Unbeutlid)feiten,  bie  baburcb,  entftefjen,  merbcn  fict> 
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bei  einer  smeiten  $luflage,  bte  geroife  ni<f)t  allzulange  auf  fid)  warten 
läjjt,  mit  ßeidjttgfeit  beseitigen  laffen.  %m  Dorlefcten  Kapitel  finb  feine 
unb  einleud)tenbe  Beobachtungen  über  Seffing'8  Sprache  in  überfidjt* 
lieber  Mnorbnung  5ufammengeftellt,  mäfjrenb  ba§  lefcte  ßcffing'S  Sebent« 
auSgang  fdjilbert.  ©omef)!  um  ber  glänjenben  ^errfdjaft  über  ba§ 
SWaterial  al§  um  be§  <Sct)arfblidEeS  in  ber  ^uffaffung  unb  ber  ©icher* 
heit  ber  $)arftellung  miöen  barf  ba§  gefammte  SSerf  einen  Qccjrenpla^ 
unter  unferen  beutfehen  Biographien  beanfprua^en. 

Georg  Ellinger. 

Briefe  f^riebricö  Seopolb'8  ©rafen  ju  Stolberg  unb  ber  ©einigen  an 
Qofjann  Heinrich  Bofe.  92ad)  ben  Originalen  ber  9Ründ)ener  $?of*  unb  (Staats* 
bibliottjef  mit  (Einleitung,  Beilagen  unb  Slnmertungen  herausgegeben  Don 
Otto  £eUing&aug.   fünfter  i.       91f(^enborff.  1891.   LV,  524  @.   8  3H. 

5)ie  Sßublifation,  bie  toir  tjier  fPat  jur  3lnjeige  bringen,  Oer* 
bient  lebhaften  $anf.  23 on  <Stolberg'§  Briefen  an  Bofj  (bie  Briefe 
bon  Bofc  an  ©tolberg  finb  jmeifelloS  oernichtet  roorben)  fannten  mir 
bisher  nur  Bruchftücfe.  2lber  erft  ber  Slbbrucf  ber  ganjen  ^otge  gibt 
un§  (Sinblicf  in  bie  langfame  ©ntfrembung  ber  beiben  Scanner,  $n 
einer  ausführlichen  Einleitung  meift  Bellinghaus  nach,  au§  meldten 
©rünben  feine  bauernbe  Sreunbfdjaft  möglich  mar  jroifchen  bem  meinen, 
gefü()tooÜen  ©rafen,  ber  in  fonniger  3"8enb  eine  forgfältige  Er* 
jiefmng  genoffen  f^tte,  bem  Richten  ©enufj  mar,  ber  in  treuer  Bater* 
lanbSliebe  unb  inniger  Oteligiofität  ermüde,  unb  auf  ber  anbern  ©eite 
bem  hart  =  Derftänbigen  Slbfömmling  bon  Seibeigenen,  in  bem  nach 
rauher  ®inbf)eit  eine  toeltbürgerliche,  ber  €rtf)oborte  feinbliche  Sebent 
auffaffung  ficf>  auggebilbet  fyattt  unb  bem  unter  Sftüh'  unb  (Sorge 
felbft  bie  £ichttunft  jur  Arbeit  rourbe.  $n  ber  £t)at  erfennt  man 
jefct,  ba  bie  faft  ununterbrochene  SReilje  bon  ©tolberg'3  Briefen  oor= 
liegt,  roie  früt)  fich  bie  Trennung  borbercitete,  obroofjl  bie  alte  $>erj* 
iidjfeit  immer  mieber  hervorbrach,  boppelt  heftig  nach  jebem  3er* 
roürfntö,  boppelt  heftig  auch,  wenn  ein  Befudj  unb  münblicher  9lu$* 
taufch  bie  aflifjüerftänbniffe  mieber  aufflärte,  bie  burch  ben  brieflichen 
Berfehr  entftanben  roaren. 

Bon  ber  leifen  Borbereitung  feiner  religiöfen  Belehrung,  bie  für 
ben  enbgültigen  Bruch  ba§  Cfrttfcheibenbe  mar,  fchmeigt  «Stolberg  bem 
$reunbe  gegenüber  anbauemb;  aber  oon  üielerlei  anberen  trennenben 
Momenten  lefen  mir  in  unb  jmifchen  ben  feilen.  Bei  Stolberg,  ber 
gewöhnlich  in  l)öct)fter  poetifcher  £ifce,  eiligft,  ohne  Sfteflejion  feine 
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neuen  Dichtungen  entwarf  unb  ausführte  unb  ftetS  bie  lefote  für  bie 
befte  fyelt,  äußert  fiel)  fdjon  1774,  alfo  ganj  im  ^Beginn  ber  ent^u* 
ftaftifchen  SünglingSfreunbfdjaft,  unbewu&t  baS  ©efüf)l  für  baS  ©e* 
quälte  in  Wogend  Oben.  33on  großen  Solgen  ift  fobann  für  griebridj 
Seopolb  ber  furje  perfönlicf)e  Umgang  mit  ©oet^e  gewefen.  SRan 
ertennt  eS,  wenn  Stolberg,  ebenfo  wie  SBofc,  fidj  feit  1775  immer 
intenfioer  in  ben  Horner  Pertieft,  unb  nun  SSofe  bei  eifrigem  Stubium 
unb  ftrengen  Überfefcermüfyen  ftehen  bleibt,  mäfjrenb  bei  Stolberg, 
ähnlich  wie  bei  bem  jungen  ©oetf)e,  bie  neu  gewonnenen  poetifc^en 
SUtfdjauungen  gleich  baS  ganje  Seben  burdjbringen.  (Ernft  aber  werben 
bie  bichterifdjen  ©egenfäfce  erft,  als  ftriebnd)  ßeopolb  als  ©ramatifer 
auftritt  unb  bamit  bei  bem  fritifdjen  ifreunbe  fnft  gar  feinen  ffiieber* 
hau*  ermeeft.  Unb  als  nun  Anfang  1786  bie  erregten  SluSeinanber* 
fejjungen  über  Stolberg'S  crmarteten  Sörudj  mit  bem  greimaurer- 
orben,  als  im  §erbfte  beSfelben  %al)T&  bie  fdjmere  Grifts  wegen 
ber  3liaS*Überfefcung  unb  gegen  ©nbe  1787  bie  Differenjen  über  bie 
^Beurteilung  ßaoater'S  unb  SlnbreS  mehr  ^tnjufommen,  ba  ftnb  bie 
alten  herzlichen  $öne  fnft  ganj  oerftummt.  @S  ift  ohne  3meifel  ein 
SSerbienft  Pon  ber  ©räfin  %ieS  unb  Pon  ©rneftine  SBofe,  ba&  fid) 
ber  SBrudj  nicht  Piel  früher  PoUjog.  $er  Herausgeber  ^at  in  ben 
ausführlichen  Slnmerfungen  l)tefür  reichliche  SBemeife  gebracht.  $afc 
er  im  ©aujen  auf  Seiten  Stolberg'S  ftefjt,  ift  ihm  nicht  ju  Per* 
argen;  ift  bod)  ber  gräfliche  dichter  trofc  Ottern,  maS  man  gegen  ihn 
auf  bem  §erjen  fyabtn  mag,  ber  Sömpathijchere  Pon  beiben,  be= 
fonberS  in  ben  fahren  ber  ^ugenb.  SSojs  hat  nic^t  erft  in  feinen 
fpäten  Slnflagefdjriften,  fonbem  fchon  feit  ben  adliger  3ahren»  flß 
Äränflichfeit  unb  föeijbarfeit  bei  ihm  junafjmen,  manches  ungerechte 
Urteil  über  ben  ^ugenbfreunb  Perbreitet.  2>em  bietet  bie  5luSgabe 
ber  ©riefe  ein  ©egengewidjt. 

£ejtgeftaltung  unb  Sftegifter  jeigen  bie  große  Sorgfalt  beS 
§erauSgeberS ;  bie  5lnmerfungen  freilich  ftnb  aÖju  zahlreich-  §ier 
hätten  gegen  100  3)rutffeiten  gefpart  werben  fönnen. 

3u  $ejt  unb  Erläuterungen  feien  nur  wenige  ftorrefturen  unb 
(Ergänzungen  gebracht:  186,  10  ift  bod)  wol)l  „ l)i£tc"  ju  lefen;  73,  14 
hat  93ürger  ohne  Zweifel  „ Semmel) cr)eibe"  gefchrieben.  S)ie  frag« 
liehe  „GTanoSfa"  (167,  16)  weife  ich  auch  nicht  ju  beuten;  follte  in  ber 
^anbfdjrift  wohl  „SanaSfa"  ftehen?  (Snblidj  bie  „fdjöne  Söäcferin" 
(70,  10),  bie  nicht  nachjuweifen  Permag.  £aS  ©ebidjt  erfchien  ju* 
erft  1781  im  ftebruarljeft  beS  „Seutfdjen  SÖtfufeum",  bann  aU  (Sin^U 
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brucf  mit  folgenbem  Xitel:  „$>ie  fc^öne  SBäfferin.  (Sine  ßegenbe. 
Sßebft  einer  Apologie  an  ben  ehrnmrbigen  Sßater  ©.  in  2)er 
$rei§  ift  3  ©rofcfjen.  £e8fau,  3«  Der  *8udjf)anblung  ber  ©elehrten. 
1781.-  ®er  Ort  9W.  ift  fünfter;  bort  mar  ba§  ftebruarljeft  be§ 
„$)eutfct)en  SRufeum"  fonfi§jirt  morben,  benn  bie  „fct)öne  Söäcferin", 
bie  harmlos  mit  bem  Sftotio  öon  Slljrer'S  ,(£§rfidj  SBecfin"  beginnt, 
enbet  al§  gelungene  (Satire  auf  bie  fatljolifdje  ©eiftlia^feit.  ^n  beiben 
5)rucfen  ift  ba§  ©ebidjt  unterzeichnet  mit  „*8  . .  r",  mag  faum  anberS, 
al§  „Bürger"  ju  beuten  ift.  Huf  ifjn  pafct  fomohl  baS  ©ebidjt,  mie 
bie  Apologie.   %n  331umauer  ift  nicht  ju  benfen. 

Albert  Köster. 

&arl  grriebric^'ö  Don  SBaben  brieflicher  SBerfefjr  mit  SRirabeau  unb 
3)upont.  herausgegeben  Don  ber  SBabifehen  ^»iftorifcfjen  Äommiffion.  93e« 
arbeitet  unb  eingeleitet  burd)  einen  Seitrag  jur  33orgefd)id)te  ber  erften 
franjörtfdjen  föebotution  unb  ber  ^5r>r>fiofratie.  ©on  Änrl  ftnieS.  2  ©änbe. 
$eibelberg,  Sinter.    1892.    CLXII,  284  ©.;  XVI,  398  ©. 

2Wit  bem  nortyer  genannten  SBerfe  ift  ®nie§  ju  ber  öon  iljm  in 
ben  fünfziger  fahren  eifrig  gepflegten  Siteraturgefd)ict}te  ber  National* 
öfonomie  jurürfgefe^rt.  $)amal§  folgten  rafet)  aufeinanber  bie  3us 
fammenfaffung  ber  nationalöfonomifchen  9tnftct)ten  ^cacdtjiaoelli'g  in 
einem  lehrreichen  3tuffa^e;  bie  ©efcfjichte  ber  polttifcr)en  Öfonomie  feit 
Slbam  (Smith  in  einer  ?lbr)anblung,  melche  noch  hcu*c  nic$t  übertroffene 
%fytite  enthält;  bie  Schlichtung  be§  <Streite§  ber  ©tatiftifer  unb  bie 
Slufftetlung  ber  &iz\c  ber  r)tftorifct)eii  ^cationalöfonomie  mit  ebenfo 
fdjarfer  Sogif  roie  grünblicher  Kenntnis  ber  Literatur  ber  politifchen 
Öfonomie.  $)ie  ^Bearbeitung  be§  öriefroechfelä  jroifchen  bem  9Dcarf= 
grafen  öon  ©oben  unb  franjofifchen  ^h^ofr^11  läßt  ihn  ein  neueä 
©ebtet  ber  Siteraturgefct)ict)te  betreten;  er  erweitert  bie  Duellen femttntö 
einer  für  9cationalöfonomie  unb  politifche  ©efcf}icf)tc  wichtigen  Seit, 
für  bie  feit  balb  jeljn  fahren  unter  ben  sJ?ationaIöfonomcn  neueS 
^ntereffe  erwacht  ift.  @§  mirb  be$eugt  burch  eine  3fteif)e  r>ortreffIict)er 
Arbeiten  öon  31.  Cncfen,  9luffäfce  öon  Sauer,  §igg§,  Seilbogen,  ein 
Söerf  Don  Schelle  über  £>u  $ont  be  9?cmour§,  ben  Sfteubrucf  beS 
2Serfe§  (Santiflon'3,  be§  „erften"  SSaterö  2Kirabeau'§,  fettend  ber 
Harvard  University  unb  eine  foeben  burch  bie  Economic  Asso- 
ciation beröff entlichte  gacfimileauSgabe  be§  Tableau  Economique. 

$aä  SRaterial  be§  1.  93anbc§  beftcf)t  hauptfächlich  auS  ber  $or* 
refponbenz  jmifchen  bem  SRarfgrafen  oon  23aben  mit  bem  SRarqutS 
oon  SWirabeau  unb  £u  $ont  au§  ben  fahren  1769—1787  bezüglich 
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1771—1806;  ber  2.  SSanb  enthält  eine  töeif)e  hon  Bufchriften  2)u<ßont'3 
an  ben  Qsrbprinjen  $arl  Subroig  Don  SBaben  au§  ben  3flhreTl  1*772 
bis  1774,  benen  einige  33?ittt)eilungen  $8aubeau'8  unb  ein  SBriefroechfel 
jnufdtjen  $urgot  unb  (STonborcet  über  bie  Reform  be8  ©trafüerfahrenä 
einverleibt  finb.  3)er  Hn^ang  be§  1.  SöonbeS  bringt  eine  bon  3)u  $ont 
beforgte  Abtdjrift  be§  Surgot'fchen  9ftum$tpalitätenentrourf§. 

3)er  bebeutenbe  SSertfj  ber  SBeröffentlidjung  für  bie  9?ational* 
öfonomie  liegt  barin,  baß  fie  über  oiele  fünfte  ber  phtofiofratifchen 
Seljre  mehr  Sicht  Derbreitet  ober  3roeifel  befeitigt,  bie  Kenntnis  ber 
©efchicfjte  ber  ©cf)ule  erweitert  unb  manches  Üfteue  jur  SebenSgef  dachte 
jroeier  it)rer  herDorragenbften  2ttitglieber  beibringt.  SBeldje  93ebeutung 
fie  für  bie  $htlturgefd)ia)te  unb  bie  politifcfje  ®e[c^it^te  befifct,  mögen 
^Berufenere  entfcfjeiben.  Schelle  meinte:  Les  lettres  au  margrave 
de  Bade  existent  peut-etre  encore;  ce  serait  un  document  pre- 
cieux  ä  retrouver  pour  l'histoire  du  XVIIIe  siecle.  ©eine  Sr* 
Wartungen  haben  fidt)  rnebr  olö  erfüllt. 

3n  einer  längeren  Einleitung  gibt  ®.  junächft  eine  ©arftellung 
ber  franjöftf^en  SolfStDtrthfchaft^  unb  ginanjpolitif  be§  17.  unb 
18.  3faf)rf)unbert§,  au§  ber  bie  9teformberoegung,  Don  SSauban  unb 
SßoiSguillebert  angefangen,  bi§  auf  SKirabeau,  DueSnaD,  unb  beren 
©d)üler,  ^eröorging ;  e£  merben  bann  bie  ©ejie^ungen  beibcr  9Känner 
in  Ausführungen  gefdjilbert,  meiere  bie  befonbere  Aufmerffamfeit  oeS 
Öiterarjiftoriferö  üerbienen.  £>er  Derbreiteten  Meinung,  SWirabeau 
fei,  nrie  er  Dörfer  ein  ©acuter  (nach  §igg§  ein  Plagiator)  <£anttllon'3 
geroefen,  nach  feiner  ©efanntfdjaft  mit  DueSnao,  beffen  Sttaajbeter  ge* 
toorben,  tritt  mit  guten  ©rünben  entgegen.  55er  bei  bem  ©tubium 
ber  ^t)fiorraten  auffatlenbe  ©egenfafc  jroifchen  bem  ©tanbpunfte 
nüdtjternfter  ®apitalintenfität  unb  bem  anbem  fmntanfter  55egeifterung 
für  ba3  28ol)l  ber  unteren  klaffen  mürbe  fiefj  nadj  &\  au§  ber  9Ser= 
fdjiebenfyeit  be£  ©eifteS  unb  be§  (£f)arafter§  ber  beiben  ©rünber 
ber  pljtyuofratifdjen  ©dwle  erflären.  ©o  bilbet  feine  Unterfudjung 
eine  öortrefflidje  (Srgänjung  ju  bem  aufjerorbentlich  lehrreichen  Auf* 
fafce  Don  Söauer,  welcher  bei  ber  (Srgrünbung  ber  (£ntftef)ung  ber 
SßhQftofratie  Dorjugäioeife  Oueditaa  in  Söetracht  jieht.  $)ercn  ©efchicht* 
fd)reibung  ift  feit  ihnen  unb  Cncfen  auf  bem  SBege  be§  Belingens, 
bie  eine  allgemeine  £ef)re  ber  fpäteren  3«*  meiert  Dor  ben  $er* 
fönlichteiten  unb  ihren  Xheorien  jurücf,  bie  äußere  unb  innere  ©nt= 
micflung  treten  fräftiger  hetöor.  ^eboch,  e§  mufc  hert,or9e^°ben 
werben,  bie  Arbeit  ift  noch  lange  nicht  gethon;  ber  ©infchlag  ber 
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3>been  ift  nicht  genügenb  erforfc^t.  2Ba8  9tef.  üerfucf)te,  bejog  fid) 
nur  auf  bie  allgemeinen  p£)ilofopf)ifd)en  ©runblagen.  28ir  bebauern 
e3,  bog  ®.  bie  33ielfeitigfeit  unb  ©rünbtidjfeit  feiner  Stubien  nic^t 
in  ben  Dienft  biefer  Aufgabe  fyat  fteDen  motten  (ügl.  I,  ©.  XXVIII  u. 
CXVIII).  dagegen  fcfjetnt  un3  bie  Übergef)ung  bcr  SBefpredmng  ber 
fo  oft  behandelten  droits  feodaux  unb  ber  oon  (SmminghauS  tichtüou* 
bargefteüten  pr)r^ftofrattfcr)en  SBerfucfje  in  SBaben  gerechtfertigt  ju  fein. 
2Köct)ten  und  rect)t  diele  ebenfo  roertfftotte  Sonographien  bor  bem 
©rfcheinen  einer  neuen  Siteraturgefd)id)te  ber  9cationalöfonomie  be* 
fd)ieben  fein!  W.  Hasbach. 

3)a§  Äurfürflentljuni  Ipannoüer  oom  Staffier  ^rieben  biä  jur  preujjijßen 
Ctfupation  im  3a§re  1806.  9?adb,  archioalifdjen  unb  Oanbfrf)rijtHd)en  Gueflen 
oon  SS.  ö.  Raffelt,   §annoöer,  Äarl  3Reöcr.  1894.   455  6. 

Die  arcbjbolifchen  Duellen,  roelc^e  ber  SSf.  benufct  t)ar,  befdjränfen 
fid)  auf  bie  Elften  beä  @taat§arcb,iü§  5U  $annober.  3tu§  biefen  t)at 
er  9ceue3  namentlich  in  ©ejug  auf  ben  5Infdj(ufe  §annoöer§  an  ben 
©afeler  ^rieben,  jotoie  auf  bie  erfte  Ctfupation  be3  ShirfürftenthumS 
burdj  Greußen  (1801)  beigebracht.  9?eu  ift  auch  bie  Darftellung  ber 
^3t)afe  oon  ber  Sulinger  ftonoention  bi§  jur  Slrtlenburger  Kapitulation. 
SDte  übrigen  Slbfcfmitte  be§  §affeü'fchen  SBerfeS  toieberhoien  im 
SBefcntlictjen  nur  93efannte8. 

gür  ben  Zeitraum  oon  1795  bis  1805  begnügt  ber  S5f.  fich 
auch  hiniWlid)  ber  gebrueften  Duetten  faft  ganj  mit  ber  §annooer* 
fchen  ßiterntur.  <ßreuj$ifche  Dueflemoerfe,  wie  bie  für  bie  preugifd)* 
hannooerfeben  ©ejiehungen  in  biefem  ^5a^r5er)nte  hochwichtige  SßnbiU 
fation  oon  Söaifleu,  lägt  er  üöttig  unbeachtet! 

Die  ©rjählung  ber  (Sreigniffe,  welche  jur  Söefifcnahme  §annoüer$ 
burch  $reu§en  im  %at)Tt  1806  führten,  beruht  bei  §.  nach  beffen 
eigener  Angabe  üorroiegenb  auf  ber  Darftellung,  roeldje  9tanfe  baoon 
im  1.  SBanbe  ber  Denftoürbigfeiten  §arbenberg'§  gibt.  SSaS  ber  9Sf. 
aber  nicht  geftetjt,  ift,  Dag  er  in  auSgiebigftem  9J?age  9tanfe'3  SBorte 
in  feine  Darfteilung  übernimmt,  ohne  fie  al§  folche  fenntticr)  $u 
machen.  Sief,  fyat  fich  nicht  weniger  al£  einige  fünfjig  berartige 
Plagiate  notirt.  90?an  ocrglciche  3. 33.  £).  ©.  357  f.  =  9*.  ©.  478  f.  481 ; 

360  =  9t.  489  ff. ;  §.  361  f.  =  9t.  493  f.;  375  =  9t.  515; 
385  =  9t.  531;  387  =  9t.  532  f.;  §.  395  =  91.  548;  396 
=  9i  549;  407  =  91.  564  f.;  414  =  9t.  564.  566.  567.  569; 
§.  415  =  9t.  569;       416  f.  =  9t.  571—575;  §.  424  =  9t.  595 
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u.  f.  tu.  5)a$felbe  ©erfahren  beobachtet  bei  ber  ©enufcung  anberer 
Tutoren,  j.  ©.  ßenthe'S,  ©idjart'S,  Ompteba'8.  Namentlich  au$ 
lejjterem  (Überwältigung  §annober8  burd)  bie  granjofen)  ^at  ber 
©f.  in  roeiteftem  Umfange  oft  roörtlich  abgeschrieben. 

Xrofcbem  ift  bie  $.'fcf)e  Arbeit  noch  am  einroanbfreieften,  too  fie 
lieh  begnügt,  ber  bi^^erigen  gorfdjung  genau  ju  folgen.  SSo  ber 
©f.  auf  bie  Cueüen  felbft  jurüefgeht,  roie  5.  ©.  auf  bie  in  ben  5)enf* 
loürbigfeiten  §arbenberg'§  mitgetheilten  9Utenftücfe,  erroeift  feine  3)ar* 
ftettung  fich  alö  unjuüerläffig.  ©0  behauptet  (JB.  406)  unter 
©ejugnafjme  auf  ben  ©eridjt  be8  (trafen  §augroifc  00m  26.  ^Dejember 
1805,  Napoleon  t)aüe  in  ©th^nbrunn  ju  biefem  geäußert,  er  fei 
umoiberruflich  entfdjloffen,  ^annooer  nicht  an  (Jnglanb  jurücfjugeben. 
3>n  einem  an  Napoleon  gerichteten  ©riefe  Dom  4.  Januar  1806  fott 
griebrich  SBiltjelm  III.  nach  d^fagt  haben,  er  fehe  in  ber  greunb* 
fchaft  mit  grantreich  »baS  natürliche  Softem  s#reu&en§".  ©eibe  an* 
gezogenen  SIftenftücfe  enthalten  auch  nicht  ein  ©ort  oon  bem,  ma§ 
ber  ©f.  hineinlegt.  (5§  ift  überhaupt  eine  Spezialität  baß  er  in 
ber  SBeife  eine£  NomanfchriftfteÜerS  ^erfonen  äufeerungen  in  ben  Söcunb 
legt,  bie  fie  nie  gemacht  höben.  ©on  ben  SBorten,  meldte  u.  a.  nach 
@.  184  ber  hannooerfche  föabtnetSmimfter  o.  Benthe  5U  bem  ruffifchen 
(Sefanbten  SBoronjoro,  naen  ©.  406  f.  ©raf  $>ougtoifc,  nach  @.  415 
Napoleon  *u  biefem  gefprochen  fyaben  fott,  toeifj  feine  Cuette  etwa?, 
©benfo  roenig  finbet  fich  '«  i>em  Oon  (S.  428)  angeführten  ©riefe 
Ompteba'S  ber  leifefte  «InhaltSpunft  bafür,  bafe  ber  ©efanbte  ©remer 
gegen  ba8  SInfinnen,  einen  oon  ber  preufeifchen  ©ertoaltung  geforberten 
NeberS  ju  unterfchreiben,  feierlich  proteftirt  i)abe.  Unrichtig  ift  e8 
femer,  menn  ber  ©f.  auf  ©.  417  ben  trafen  <Scfjulenburg  an  bem 
befannten  Staatsrat!)  oom  24.  gebruar  1806  theilnehmen  löfet.  (SineS 
groben  SSerftofeeS  gegen  bie  gefctiichtliche  2Bat)rheit  macht  fich  auf 
@.  406  f.  fdnilbig.  @r  behauptet  ba,  §augroifc  fei  ber  Anficht 
geroefen,  bafc  Napoleon  fich  niemals  auf  irgenb  toelche  Slbänberungen 
be§  ©ertrage«  Oon  Schönbrunn  felbft  einlaffen  mürbe.  $)iefe  Angabe 
fteht  jeboch  im  SSiberfpruch  mit  §augroifc'  eigenem  33erict)te  Dom 
26.  $)e$ember  1805  (Nanfe,  $arbenberg  5,  236),  fomie  mit  Oer* 
fdjiebenen  ©emerfungen  $arbenberg'8  (baf.  2,  386.  394).  Slu§  biefen 
erhellt,  baf}  ^augroifc  ftet§  bafür  geftimmt  fyat,  griebrief)  Söilfjelm 
fotte  ben  ©ertrag  nur  mit  SDiobififotionen  ratiftjiren.  Unglaublich 
erfcheint,  bafj  ben  bei  §arbenberg  5,  262  mitgetheilten  Nach* 
trag  ju  ber  $enffchrift  be§  ©rafen  $>augroifc  burch  rt)illfürlidt)c 
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Ab&nberungen  mit  ber  angeblichen  Meinung  beSfelben  in  ©inflang  ju 
fefcen  fudjt.  9cach  §.  beißt  eS  in  ber  ©enffdjrift:  „Napoleon  bietet 
unS  eine  glänjenbe  (Erwerbung,  burdj  beren  Annahme  mir  ben  Jhrieg 
üermeiben  fönnen,  mä^renb  wir  üor  brei  9ttonaten  faft  entfdjloffen 
waren,  um  ihretwillen  an  bem  Kriege  t^eil^une^men.  2)eSc)afb  t)aUe 
ich  eS  für  unumgänglich  nötf)ig,  ben  ©ertrag,  wie  er  ift,  ju  ratiftjiren, 
allenfalls  mit  ben  nothwenbigen  (Ergänzungen  unb  (Einfdjränfungen, 
bie  in  einem  Memoire  explicatif  hinzugefügt  werben  fönnten."  $)en 
erften  biefer  beiben  ©äfce  fudjt  man  in  ber  3)enffd)rift  üergebenS! 
5)er  jroeite  lautet  bort:  „(ES  folgt  heraus,  baß  ber  Xraftat  üom 
15.  3)ejember  mit  ben  in  bem  (üon  ^augwifc  zugleich  mit  feinem 
©ericht  üom  26.  Dezember  1805)  eingereichten  Memoire  ^explicatif 
hinzugefügten  (Einfchränfungen  unb  Anfidjten  ratifi^irt  werbe."  2öic 
hier,  fo  citirt  regelmäßig  ungenau.  (Er  flicht,  wie  eben  an  einem 
$teifpiele  gezeigt  ift,  üöllig  erfunbene  ©äfce  in  bie  (Eitate  ein,  er  läßt 
nach  ^Belieben  Sßorte,  ©afcglieber  unb  ganze  ©äfce  auS,  ohne  bieS 
auch  nur  anzubeuten,  er  üerbinbet  ©äfce,  bie  burchauS  nicht  zufammen* 
gehören,  er  änbert  AuSbrücfe,  ©afcfonftruftionen  2c.  in  meiteftem 
Umfange  ab  unb  umgibt  gleichwohl  baS  ©anze  mit  Anführungszeichen, 
üerfidjert  toor)I  noch  gar  auSbrücflich  (fo  auf  ©.  177),  baß  er  wörtlich 
citirel  $te  üon  oorgenommenen  fctberungen  finb  nicht  feiten 
tenbenziöfer  SRatur,  namentlich  ba,  wo  feine  fichtlich  üorhanbene  Ab- 
neigung gegen  Greußen  (ogl.  z-  93-  ®-  50>  wo  biefeS  mit  einem 
*Haubtf)iere  üerglichen  wirb)  in  grage  fommt.  @o  behauptet  ber  S3f. 
auf  ©.  429  unter  auSbrürflitf)er  SSermeifung  auf  einen  Augenzeugen, 
§auSmann,  mit  jebem  Sage  fei  ber  Söibermille  gegen  Greußen  in 
§annoüer  geftiegen,  unb  niemals  fei  ber  ©eburtStag  beS  rechtmäßigen 
^önig§  mit  größerer  Söegeifterung  gefeiert  worben,  wie  am  4.  %\mi 
1806.  Auch  haDe  in  Der  flonäen  Sftefibenz  großer  ^ubel  get)errfcht, 
al§  eine  üor  bem  gürftenhofe  aufgeteilte  ©d)Übwache  in  tragifomifcher 
SBeife  üerunglücft  fei.  5$:r)atfäcr>lidt>  fteht  bei  $auSmann  nur,  ber 
Geburtstag  ©corg'S  III.  fei  „in  Sßriüatzirfeln  mit  großem  (EntfjufiaS* 
muS  gefeiert"  worben,  unb  bie  t)annoüerfche  SBürgerfdjaft  fjobe  ben 
Unfall  ber  preußifchen  ©djilbwache  „faft  mit  Subel"  üernommen. 

^tadj  allem  biefen  roirb  man  fich  fchroerlich  entfchließen  fönnen, 
bem  33f.  ba,  roo  er  auf  ©runb  archioalifchen  unb  r)anbfdt)riftlic^en 
äRaterialS  9ZeueS  beibringt,  unbebingten  ©lauben  $u  fctjenfen. 

Friedrich  Thimme. 
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©eneral  3of)ann  Slbolf  frret&err  0.  ^^ielntnnn,  ein  ©farafterbifb  au3 
ber  napoleonifchen  3ett.  93on  germann  ö.  ^ctcrööotff.  Seipaig,  §ir$el. 
1894.    VIII,  352  ©. 

Much  üon  bem  gelben  biefer  ©iographic  fann  mau  wof)l  fagen, 
bafj  fein  (SljarafterbUb ,  bon  ber  Parteien  ©unft  unb  §afj  öerwirrt, 
in  ber  ©ef  dachte  fdjwanft.  Sbielmann  fyat,  wie  unter  feinen  Ü)2it* 
fireitern,  fo  auch  unter  ben  ©efdjidjtfdjreibern  eifrige  Söertheibiger 
unb  leibenf ct)af tlicr)e ,  haßerfüllte  ©egner  gefunben.  Sftur  burdj  93er* 
tiefung  ber  Unterf ud)ung ,  burdj  erfdjöpfenbe  5)arftettung  ber  $anb* 
lungen  unb  ihrer  33eweggrünbe  fann  ^ier  bie  3Ba^rf>eit  ermittelt,  fann 
eine  foldje  Sßerfönltchfeit  oerftanben  unb  gewürbigt  werben,  tiefer 
Aufgabe  fürt  fict)  ber  Söf .  unterzogen;  au§  fädjftfchen  unb  preufjifdjen 
$trd)toen  unb  in  nod)  reicherem  2Raj$e  öon  ben  9facf)fommen  $hiel* 
mann'S  §at  er  ein  umfaffenbeS  r)anbfct)rtftli(r)ed  SRaterial  jufammen* 
gebraut,  ba§  er  in  gefdu'tfter  Sßeife  berwerthet,  um  ein  bolleS,  fräftige§, 
anjiehenbe$  SebenSbilb  ju  geftalten.  (£r  ift  feineäwegS  ein  unbebingter 
Söewunberer  feinet  gelben,  fonbern  jeigt  aud)  beffen  mannigfache 
Schwachen  unb  fittlichen  Stfängel. 

2lm  beften  gelungen  ift  bie  ©arftetlung  ber  Sorgauer  (Sreigniffe 
im  grüf)jaf)r  1813.  Srofc  ber  gülle  autfjentifdjer  2Kittheilungen  au3 
Elften  unb  Briefen,  bie  bem  £efer  ein  abfdjüefcenbeS,  ruf)ige3  Urteil 
über  bie  SSer^ältniffe  unb  ben  tragtfcr)en  Ausgang  ermöglichen,  lieft 
ftet)  biefer  $(bfdr)nitt  wie  ein  fpannenber  Vornan.  Seiber  fann  man 
baS  ©leidje  ntcf)t  bon  ber  3lrt  fagen,  Wie  £f)telmann'8  bermegene  unb 
erfolgreiche  ©treifeüge  im  §erbft  1813  erzählt  werben.  $n  ben  oom 
SSf.  gefammelten  papieren  f onnte  er  nur  wenig  barüber  finben ;  umf o 
fchärfer  hätte  er  fieb,  in  ber  gebrueften  Literatur  umfehen  müffen,  ba 
e$  ftch  hier  um  eine  ber  beften  ßeiftungen  $b>lmann'8  fyanbztt,  um 
eine  rein  militärifche,  bon  ihm  bollfommen  felbftänbig  geleitete  unb 
in  genialer  SBeife  burchgeführte  Unternehmung,  bei  ber  er  meber  bureb, 
feine  (Sucht,  ftch  politifche  SBerhältniffe  ju  mtfehen,  noch  ou^  irgenb* 
welche  äermürfniffe  mit  SBorgefefcten  ober  Untergebenen  geftört  mürbe. 
93f.  bebauert,  baf$  über  biefen  „$ufarenfrieg"  fo  wenig  befannt  fei, 
unb  oerweift  auf  eine  eben  erfd)ienene  ©chrift1),  bie  er  nicht  mehr 
benujjen  fonnte.  ^nbeffen  finb  fdjon  lange  oorher  au§  öftcrreict)ifct)cn 
unb  ruffifchen  Duetten  werthüoüe  SDHttheilungen  über  biefe  (Streif jüge 
gebrueft  worben,  noch  bebeutenbere  hat  1891  ^oucart  au3  franjöfifcf)en 


*)  Äarbinal  o.  SBibbem,  $ie  Streifcorps  im  beutfd)en93efreiung8friege  1813. 
fciftorifdje  8«M*«ft  ».  8-  »b  XXXIX.  9 
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Elften  gemocht.  $a  biefe  ©Triften  bem  93f.  entgangen  finb,  ift  biefer 
feinef  SBerfef  etmaf  fdjmach  aufgefallen.  Sn^altreic^cr  unb 
anfdjaulicher  ift  bie  S)arfteHung  ber  Sfjätigfeit  $hie(mann'8  im  gelb* 
juge  üon  1815  unb  namentlich  bef  ©efedjtef  bei  SBabre  nm  18.  %m\i, 
mo  Xlnelmamt,  alf  Söefehlffm&er  bef  3.  preufjifdjen  Armeecorpf,  bie 
faft  boppelt  fo  ftarfe  Abtheilung  bon  ©roudjh  feftljielt  unb  baburcfy 
öerfjinberte,  an  ber  (£ntfcheibung  bei  93elle*AlUance  £l)eil  au  nehmen. 
9tur  märe  j\u  roünfchen,  baß  bem  Sefer  burd)  eine  Uberficf)tf  farte  ober 
burch  ©fi^en  erleichtert  mürbe,  bem  ©ange  ber  Operationen  $u  folgen. 

Paul  Goldschmidt. 

iö tntcrtin  unb  9Rooren:  $>ie  ©rjblüccfe  ftöfn  bis  $ur  franjöfifdjeit 
©taatSutnwäl^ung.  9Geu  bearbeitet  bon  Dr.  med.  Ulbert  9tooren,  ©elj. 
«Webijinatrat^.  ©b.  1  XVI,  639  @  unb  2  XVIII,  654  <5.  $üffelborf, 
S.  8o&  &  (Jo.  1892  it.  1893. 

$iefe  neue  Aufgabe  bef  $>auptroerfef  bef  um  bie  meberrtjeinifche 
©efdu'chte  t)ocht)erbienten  2Ba<f)tenbonfer  Pfarrers  Sofepf)  §ubert 
Mooren,  ber  1887  im  Alter  oon  90  fahren  geftorben  ift,  t)at  beffen 
«Reffe,  ber  ©et).  Mebijinalrath  Mooren  in  SDüffelborf,  beforgt.  Man 
roirb  ef  alf  einen  Aft  ber  $ietät  anerfennen,  bafc  ber  einen  SBettruf 
geniefjenbe  Augenarzt  fid)  bamit  auf  ein  feiner  fonftigen  Söefdjäftigung 
fo  fem  liegenbef  Arbeitsgebiet  begeben  t)at,  unb  biefem  Umftanb  auch 
bei  ber  93eurtt)eilung  bef  SSerfef  Rechnung  tragen.  Mancherlei  in 
ber  neuen  Aufgabe  mnthet  unf  bocf>  etroaf  öetaltet  an;  Sejte  mit 
unaufgelöften  Abfür$ungen  finb  mir  heutzutage  nicht  mehr  gemotzt 
im  $)rurf  &u  lefen.  Unb  auch  btc  Art,  in  melier  baf  urfunbliche  unb 
fonftige  Material  jur  Erläuterung  bef  liber  valoris  herangezogen  unb 
beurtheilt  ift,  lägt  an  öielen  ©teilen  ben  Mangel  einer  fid)eren 
methobifchen  (Schulung  erfennen.  tiefer  liber  valoris,  ein  gefjnte 
regifter  ber  Kölner  SHrdt)c  auf  bem  14.  ^ahrhunbert,  beffen  ©ntberfung 
für  Sinterim  unb  Mooren  überhaupt  bie  93eranlaffung  ^u  ber  herauf* 
gäbe  bef  fleißigen  SBerfef  mürbe,  bübet  ben  ©runbftocf  bef  l.SBanbef. 
Vorauf  gehen  ihm,  mie  in  ber  erften  Aufgabe,  eine  föethe  üon  ein- 
leitenben  r)iftorifct)en  Ab&anblungen,  über  bie  ©renjen  ber  ©rjbiöcefe, 
bie  Sefanatfeintheilung  u.  a.  Dag  ber  liber  valoris  eine  ©teuer* 
tabeHe  ber  ©etftlichfett  für  Äreuzjugfjmecfe  geroefen  ift,  ha&en 
bie  urfprünglichen  §eraufgeber  richtig  er!annt.  (5f  ift  fchabe,  ba§  für 
bie  neue  Aufgabe  ©ottlob'f  93uch  über  bie  ftreujjugffteuern  noch  nicht 
benu^t  merben  fonnte;  ben  allgemeinen  ^öemerlungen  über  bie 
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2lbfaffungS5eit  beS  liber  etc.  mürbe  bieg  fehr  JU  Statten  gefommen  fein. 
$>ie  gefdjichtlichen  üRadjridjten  ju  ben  einzelnen  Kirchen  unb  Silöftem 
haben  öielfache  Ergänzungen  erfahren.  9ln  ben  liber  valoris  an* 
gefdjloffen  ift  ein  Kölner  Slalenbar  auS  bem  14.  ^Q^^unbert  unb  ein 
Xantener  auS  bem  13.  ^afjrfjunbert,  ba»  aud)  zahlreiche  (nftorifd)e 
9eoti$en  enthält,  femer  ein  BerjeichniS  ber  SPirdjenfoUatoren  ber  Kölner 
3)iöcefe  auS  bem  15.  ^ahrfmnbert  unb  ein  5tyungS*  unb  Beberegifter 
beS  SlrchibiafonatS  Xanten.  3)aS  OrtSregifter  fdjeint  nur  bie  in  bem 
liber  valoris  enthaltenen  tarnen  ju  berütffidjtigen.  5)em  2.  Banb  fef)lt 
ein  foldjeS  ooflftänbig;  bei  einer  Gueflenpublifation,  bie  baS  SBerf 
bod)  in  erfter  Öinie  fein  foll,  ein  redjt  fühlbarer  Langel. 

5)ie  rouf)tigfte  in  bem  2.  Banbe  enthaltene  unb  gegenüber  ber 
erften  Auflage  neu  hinzugekommene  OueUenfc^rift  ift  baS  £effriptionS* 
buch  oer  ©rjbiöcefe  $öln  oon  1599,  bem  Kirchen*  unb  Capellen* 
öerjeic^niffe  unb  eine  SRatrifel  beS  ©üterbefi&eS  ber  ©eiftlichfeit  au$ 
bem  17.  3oWun^er*»  ferner  eine  Sufammenftellung  ber  Dom  Staat 
im  Anfang  biefeS  3°WUUDer^  öeranftalteten  ©ütertoerfäufe  an« 
gefd)Ioffen  finb.  2)er  Herausgeber  hat  bie  Borreben  ju  biefen  einzelnen 
$lftenftücfen  benufct,  um  gelegentlich  feinem  geprefjten  fatholifchen  ^erjen 
8uft  ju  machen.  SBir  wollen  mit  ihm  wegen  biefeö  StanbpunfteS 
nicht  rechten;  nur  gegen  baS  3e^ilb,  baS  er  öon  griebricb,  SSilhelm  III. 
entwirft,  muffen  mir  Einfpruch  erheben.  Sei  ber  (£harafterfchilberung 
biefeS  Königs  hätte  er  fich  bod)  burch  ba§  Stubtum  neuerer  aus- 
führlicher ©efdji  einwerfe  ju  etwaS  größerer  £)bjefttoität  emporarbeiten 
fönnen.  Qafjhtxty  Berichtigungen  unb  Ergänzungen  jum  1.  Banbe 
befchliegen  ben  2.  Banb,  melier  beren  ebenfalls  fehr  bebürftig  ift. 
SRef.  möchte  fner  nu*  auf  ctuct)  oon  anberer  Seite  oft  wieber* 
holte  falfche  Behauptung  hinroeifen  (2,  6),  bajj  bereits  im  13.  3at)r* 
hunbert  baS  rocftfälifche  Sauerlanb  ein  öoHftänbig  entwicfelteS  Schul* 
füftem  mit  Sdjulgelb,  Schuljroang  u.  f.  m.  befeffen  habe.  $ie  sat- 
tungen des  kusteren  unt  schulmesteren  beS  DrteS  Bigge,  angebe 
lia)  oon  1270,  worauf  fich  btefe  Angabe  grünbet,  finb  eine  offenbare 
$älfchung;  fie  freien  übrigens  bei  Seiber&  U.  B.  nicht  3,  315, 
fonbern  1,  351.  Ilgen. 

<$efd)id)te  ber  Pfarreien  im  ©ebiete  be$  ehemaligen  (Stifts  Serben  a.  b. 
5Ruhr.  (Srfter  unb  jtüeiter  Shell.  93on  Dr.  ^ocobß.  $üfielborf, 
2.  ©djroann.  1893/94.   544  8. 

EaS  ehemalige  föeichSftift  SBerben  ift  trofc  feiner  Kleinheit  — 

eS  wählte  jur  £eit  ber  Säfularifation  auf  einer  Cuabratmeile  etma 

9* 


Digitized  by  Google 


132 


Siteraturbevidjt 


7000  (Sinroohner  —  bemerfenSroertr)  burd)  baS  Hilter  feiner  Stiftung, 
bie  allgemeine  ©ebeutung  feiner  urfunblidjen  Überlieferung  unb  bie 
fcfte  nnrtt)fcf)aftlid)e  ©runblage,  meiere  ein  weit  auSgebehnter,  einer- 
fcitS  über  Seftfalen  bis  nad)  OftfrieSlanb,  anbrerfeitS  bis  nach  Trabant 
unb  ben  nörblichen  SRieberlanben  reidjenber  ©üterbefife  im  herein 
mit  ben  ©nippen  abhängiger  fielen  foroie  in  jahlreidjen  unter  Ober* 
höfe  geftellten  3infc,  $ad)i*  unb  iöehanbigungSgütern  bem  regierenben 
5lbte  unb  beffen  Korporation  gemährte.  Sährenb  bie  äufjere  ©efdjichte 
beS  Territoriums  an  bie  faiferlictyen  unb  päpftlic^en  SBriöilegien  ber 
taufenbjäf)rigen  33enebiftinerabtei  anfnüpft  unb  it)re  Slngelpunfte  in 
ber  ©yemtion  gegenüber  ber  ftölnifdjen  fturte  unb  in  ben  SBer^alt« 
niffen  ber  (Sdjirmüogtei  (in  §äuben  inSbefonbere  ber  ©rafen  öon  ber 
9ftarf  unb  ^erjöge  oon  (£leöe,  foroie  ber  93ranbenburgi{d)*$reufeifd)en 
9techtSnad)folger)  §at,  fäUt  bie  innere  ©ntroitflung  beSfelben  roefentUd) 
mit  ber  ©eftaltung  feinet  Kirchen*  unb  s$farrroefenS  äufammen, 
bafirt  auf  bem  öon  (Srjbifchof  SBiÜibert  Don  Köln  im  3ahre  875 
umfehriebenen  $farrfprengel  unb  3ehntDe5trf. .  Sin  ©teile  ber  einen 
Pfarrei  Serben  (mit  ben  gilialftrcfjen  ju  ©t.  (Siemens  ober  jum 
Sorne  unb  ju  ©t.  fiuciuS  ober  9ccufirchen  für  bie  füblidje,  bejiefmngS- 
weife  nörblidje  §älfte  beS  iöejirfS)  traten  erft  nad)  ber  ©äfularifation 
oon  1803  unb  im  3ufantmenf)ange  mit  ber  Sßcubilbung  ber  (Srj* 
biöcefe  Köln  1827  brei  Pfarreien,  Serben,  Kettroig  unb  §eifingen. 
S)ementfprec§enb  gliebert  fid)  ber  ©toff  öorliegenber  Sonographie  in 
äioei  §aupttljeile,  üon  benen  ber  erfte  bie  ©efdjidjte  beS  Kird)en=  unb 
SßfarrroefenS  jur  3c^r  beS  ©tiftS,  ber  jroeite  biejenige  ber  nad)  ber 
©äfularifation  eingerichteten  Pfarreien  einjd)liefjlidj  ber  flteftorate 
Sörebeneti  (jefct  gleichfalls  Pfarre)  unb  3)illborf  behanbelt.  %n  beiben 
Steilen  finb  bie  einfehlägigen  firct)ticr>cn  unb  politifchen  Sßerhältniffe 
auf  ©runb  beS  Duellenmaterials  unb  mit  lobenSroertf)em  gleiße 
möglichft  oollftänbig  berüdfichtigt.  ^nfofent  bezeichnet  bie  ©d)rift 
gegenüber  früheren  feljr  ungenügenben  Arbeiten,  mie  91.  ©chuncfen'S 
„©efdjichte  ber  Slbtei  Serben"  '(1865)  unb  SB.  glügge'S  „(Shronif  ber 
©tabt  Serben"  (1887),  einen  unleugbaren  gortfehritt.  Sem  feiten 
Xtyite  oerleihen  jubem  eine  9teü)c  oon  Urfunben  unb  ftftenftäcfen 
beS  12.  bis  19.  SabrhunbertS  im  Stnfjange  (©.  409—514)  unb  ein 
forgfältigeS  CrtS*  unb  9kmenSregifter  jum  ganjen  Serfe  erhöhten 
Sertl).  $af$  bie  SReformationSjeit  in  roefentlict)  ungünftiger  SBeleudj* 
tung  erfcheint,  ift  bei  bem  ftreng  fatholifch-fonfeffioneHen  ©tanbpunfte 
beS  53f.  begreiflich  unb  fteht  tbeilroeife  aud)  im  3«fammenhange  mit 
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ber  einfeitigen  5öefc^affen^ett  be»  OueHenmaterialS.  $)odj  finb 
»oenigftenS  bie  offenbaren  Übelftänbe  unb  Sd)attenfeiten  ber  mittel- 
alterlicben  ©ntroitflnng  nidjt  überfein.  £um  @cr)Iu§  nodj  einige 
fa<^lict)e  51u§ftellungen.  Ungenau  ift  (S.  145),  bafj  §erjog  SofjannllL 
bon  (£letoe*3ülidj<©erg  im  %af)xe  1532  jroei  neue  Stirdjenorbnungen 
erlaffen  t)abe;  bie  erfte  unb  l)auptfad)lid)e  ftirdjenorbnung  biefeS 
§er$og§  batirt  Dielmefjr  öom  11.  Januar  1532,  bie  jmeite  im  SBefent* 
liefen  bie  erftere  erläutembe  oom  8.  5Jpril  1533.  9iidjt  1544  (@.  146) 
ift  ba§  richtige  ^af)r  beS  Söenloer  SßertragS  jmifrfjen  $aifer  itarl  V. 
unb  §erjog  SBiltjclm  III.  üon  (Sleoe^ülich,  fonberit  1543  (7.  Sept.); 
bemfelben  folgten  am  2.  Januar  1544  bie  ergänjenben  SBrüffcler 
SBerljanblungen.  £>a&  Äonrab  oon  JpereSbüdj,  befanntlict)  einer  ber 
§auptoertreter  ber  firct)licr)cn  Sftcformbeftrebungen  am  ©üffelborfer 
§ofe,  1574  5ur  fatf)olifd)en  &ird)e  5urütfgefel)rt  fei  (©.  154),  ift 
ermiefener  Sflajjen  irrig.  3wifdjen  Ä'urbranbenburg  unb  $fal$*9?eu* 
bürg  tourbe  ittcr)t,  toie  e§  <S.  158  f)eifjt,  ju  Xanten  am  10.  9ftat 
1624  ein  SScrgleict)  gefdjloffen,  fonbevn  burd)  bie  am  11.  SDlai  1624 
5u  3)üffelborf  üereinbarte  $rooifional*${)etlung  gelangte  ber  Ä'antener 
Sßergleid)  oom  12.  Sftoüembcr  1614  jur  31u§füf)rung.  x. 

©efd)id)te  ber  franjöfifdjen  Volonte  t>on  9Kagbe6urg.  3ubUäum§fd)ritt 
Don  $cnrt|  Soflin.  93b.  3  2tbt&.  IB.  X,  896  8.;  9(btf).  1  C.  VIII,  1327  ©. 
«Ölagbeburg,  ftaber.  1893.  1894. 

Solling  Söud)  trägt  einen  boppelten  (£ljarafter.  ©inmal  fott  e§, 
unb  jroar  auf  Söunfct)  be§  $re§bttterium§,  eine  |}Qniiliengefcf)id)te 
bieten;  Riebet  ergibt  fid)  jeboer) ,  ba&  eine  toat)rf)afte,  gefd)id)tlich 
juöerläffige  ^amiliengefdjidjte  ber  ^roöinjialgemeinbe  bei  ber  gan$ 
nnbänbigen  ftreijügtgfeit  unb  bem  £aubenfdjlagd)araftcr  ber  Kolonie 
vorläufig  unmöglich  ift.  Stef)t  man  $.  *8.  auf  bie  männliche  51b* 
ftammuug,  fo  läfjt  fid)  üon  ben  ca.  1000— 1500  Xloloniftenfamilien, 
bie  oon  1685  bi3  1730  in  SDcagbeburg  nadjeinanber  al§  ©emeinbe* 
mitglieber  anfäffig  gemejen  finb,  nid)t  eine  einzige  aufraeifen,  bie 
ununterbrochen  bort  Ujren  2öol)nfifo  gehabt  ^ätte.  93ei  biefer  Süden« 
Ijaftigfeit  be3  2)?aterial§  r)at  X.  roenigftenS  ben  gamiliengliebern  bie 
ßufammenftellung  ber  ©efd)tcf)te  iljrer  gamilie  fotoett  möglid)  $u 
erleichtern  gefugt,  inbem  er  91üe§  bringt,  ma§  er  juföUig  über  biefe 
fanb,  bis  auf  bie  Wadjfommenfdjaft  „ber  biSmeilen  redjt  gut  Oer* 
heirateten  fiabenmamfed"  (@.  VI)  fjerab.  Üluf  ber  anbem  (Seite  gilt 
i^m  bie  ©efdn'djte  ber  9Jcagbeburger  Kolonie  bi§  in  ba§  fleinfte 


Digitized  by 


134 


2tteroturberid)t. 


detail  als  ein  Inbegriff  unb  ©piegelbilb  be§  gefammten  franjöfifchen 
befuge  in  Eeutfcfjlanb.  9lu$  Söeibem  erflärt  ftd^  ber  Langel  an 
einheitlicher  Kompofition,  bie  SBelaftung  ber  $arftellung  mit  einem 
übermäßigen  Soflaft  Don  ©injelheiten,  bie  für  ben  weiteren  Seferfretö 
nic^t  baS  geringfte  ^ntereffe  haben.  SBer  fich  aber  burd)  biefe  gorm* 
loftgfeit  nicht  abfchrecfcn  lägt,  mirb  boch  feine  SJuSbauer  burch  manchen 
guten  gunb  belohnt  fehen.  ^m  erften  Steile  behanbelt  ber  SSf.  bie 
Mitärä  unb  ben  $lbel;  Don  erfteren  ermittelt  er  im  Saufe  Don  jroet 
^ahrhunberten  199,  beren  SSerjeichni«  er,  nach  bem  töange  georbnet, 
folgen  lägt,  barunter  einige  für  bie  ©ittengefchiebte  nicht  unintereffante 
©eftalten,  roie  bie  be§  abenteuerlichen  „Kaifer«  Don  WabagaSfar", 
be  Sangalerie.  SluffaHenbertoeife  trägt  er  bei  (grroäfmung  beS  §aupt« 
mann§  Eleranber  o.  $oljna  bie  $lbfunft  biefeS  ©efchled)te3  Don  einem 
(trafen  $Ilot)8  Don  Urpad),  einem  fränfifchen  SRitter  au§  Sangueboc 
jur  3eit  Karl'S  be§  ©ro&en,  als  beglaubigte  tyatfaty  Dor,  noch 
bQ5u  unter  GHtirung  ber  Kompilation  „bie  £)ofma§\  wo  ba8  gerabc 
©egentljeil  fteht,  nämlich  ber  Don  Siätfcr  geführte  Nachweis,  bojj 
biefe  ©enealogie  nichts  ift  als  eine  (Srfinbung  <ßaptorfu'3  .  .  .  — 
S)er  jweite  Xfyeii  beschäftigt  fich  mit  bem  gabrifroefen,  bem  §anbel 
unb  bem  §anbwerf.  SBie  in  allen  ßänbern,  wo  bie  ÜtefugieS  fich 
anfiebelten,  mit  ihrem  Auftreten  für  bie  ^nbuftrie  eine  neue  (Epoche 
beginnt,  fo  haben  fie  auch  *n  $reugen  65  neue  ©emerbe  eingeführt. 
?lber  e§  finb  faft  nur  £uju§inbuftrien,  für  bie  Da§  auSgefogene  Sanb 
feinen  5Karft  bot,  mag  bie  $f}fltfQche  erflörlict)  macht,  bajj  fämmtliche 
l)iigenotti(d)e  ©rogmanufatturiften  Don  Stfagbeburg,  unb  jwar  bereits 
unter  König  fyriebrict)  I.,  banferott  gegangen  finb.  2öa3  bie  Kolonie 
über  SBaffer  hielt,  mar  bie  ebenfalls  Don  ihr  eingeführte  ©trumpf* 
mirferet,  menngleich  Damals  ein  ©trumpf  für  bie  beutfdjcn  Söarfügler, 
felbft  für  bie  Dornehmeren  guglappenträger,  auch  ein  2uju3  mar. 
©och  au(h  biefer  (Srroerb^roeig  litt  balb  burch  Überprobuftion. 
SDZaffenr)aft  gehen  baher  bie  armen  Hugenotten  ju  ©runbe  ober  fie 
manbern  auS,  unb  Don  ben  urfprünglich  in  Sftagbeburg  angefiebelten 
©laubenSflüchtlingen  ift  bort  balb  nicht  ein  einziger  9tame  mehr  Dor* 
hanben.  $a3  93ilb,  weichet  seichnet,  ift  alfo  um  DieleS  büfterer, 
alä  man  e£  fich  gewöhnlich  Dorftellt,  unb  befonbere  Beachtung  Der= 
bient  ber  mehrfach  Don  ihm  geführte  UcacbmetS,  bafe  bie  bem  Könige 
erftatteten  amtlichen  Berichte  Don  biefen  9Jotf)ftänben  gefliffentlich 
fchmeigen,  bag  biefelben,  je  näher  bie  33ericf)terftatter  bem  §ofe  flehen, 
um  fo  lieblicher,  reicher  unb  angenehmer  werben,  alfo  burchauS  (eine 
uuoerbächtige  Cuelle  barftellen.  — 
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8tef.  hatte  eben  bie  Mnjeige  Don  Mbttjeilung  1  B  be$  3.  ©anbeS 
erlebigt,  al§  er  burcb,  ba8  Eintreffen  einer  Slbtheilung  lC  erfchrerft 
mürbe,  ©djrecf  ift  mot)!  eine  berechtigte  ©mpfinbung  gegenüber  einem 
unangemelbeten  •tftachjügler  Don  nicht  weniger  als  1327  ©.  Umfang, 
bofür  bringt  biefer  aber  roenigftenS  bie  ^Beruhigung,  bafe  mit  it)m 
ba$  ©an^e  feinen  $tbfd)luf3  erreicht  r)at.  2)er  ^n^alt  gliebert  fid)  in 
brei  Xtjeile  mit  ben  nict)t  eben  glücflicr)  gemähten  Überf  driften:  I.  3m 
Sempel  (ber  ©otteSbienft,  bie  ftirchenbeamten,  bie  fachlichen  ©ebäube); 

II.  %m  ^JkeSbljterium  (La  Venerable  Compagrrie,  bie  franjöfifchen 
©djulcn,  Sr^te,  SBunbärjte  unb  Hpothefer,  bie  $irdjenfafte)  unb 

III.  ^irc^e  (ba§  S3erl)ältni8  ber  franjöftfct)en  ©emeinbe  ju 
ben  beiben  anbem  reformirten  ©emeinben  ber  ©tobt,  baS  ju  ben 
anberen  granjöfifchsflteformirten  ber  Sßrobinj  Saufen,  foroie  jum 
Consistoire  fran9ais  de  Berlin,  im  beutfcfjen  §ugenottenbunb,  bie 
SKagbeburger  SRefugieS  unb  bie  SRärttirer  be$  3)efert,  im  cafoinifdjen 
SSeltbunb,  Hugenotten  unb  Sutfjeraner).  $m  allgemeinen  gilt  Don 
biefem  ©chlufebanbe  ba§  9cämliche  roie  Don  bem  bortjergetjenben : 
föftemloä  unb  fdjtoerfällig  ber  gorm  nach,  bietet  er  inhaltlich  boct) 
Diel  SBeachtenStoertheS,  unb  namentlich  barf  bem  95f..  ba§  rühmliche 
ßeugniS  nicht  Derfagt  werben,  bafc  er  h»er  rote  in  bem  gansen  SBerfe 
einen  burchouS  toürbigen,  Dou  jeber  fonfeffionetten  Voreingenommen* 
heit  freien  ©tanbpuuft  behauptet.  Th.  Flathe. 

3Kecflenbxirgtfd)e8  Urfunbenbud).  herausgegeben  Don  bem  herein  für 
SHeellenburgtfdje  ©ejcf)ichte  unb  Sllterthumäfunbe.  16.  5Banb.  1866-1370. 
Scmöerin,  SBärenfprung'fche  93ud)brucferet.  1893.   666  <S. 

$)a  ber  Sttecflcnburgifche  Öanbtag  Don  1892  roieberum  einen 
53  ei  trag  Don  2100  SWarf  jährlich  auf  fünf  3at)re  bewilligt  hat,  fo 
fonnte  auf  eine  SBetterführung  bc£  Unternehmend,  beffen  15.  93anb 
im  3ohre  1890  erfctjien,  erfreulichermeife  SBebacht  genommen  werben. 
$)er  Dorliegenbe  16.  53anb  umfafjt  in  bem  3e*rraum  Don  1366  btö 
$um  (Jnbe  be8  %afynä  1370  bie  «Hummern  9431  bi3  10141.  ^n 
ben  $ejt  finb,  nach  bisheriger  Üblichfeit,  eine  9lrt5at)l  9lbbilbungen 
Don  ©iegelabbrücfen,  bie  fich  auf  benUrfunben  befanben,  aufgenommen. 
SBon  biefen  finb  fedjS  geiftliche  ©iegel  (brei  be8  SBifdjofS  griebriefc) 
Don  (Schwerin,  ein§  beS  $)omtapitel§  ju  ©üftrow,  ein§  be§  $lojter§ 
fRü^n,  eind  be8  $riefter8  3ohanneg  <StoIte  5U  ©üftrow),  acht  (Siegel 
Don  SanbeSfürften  ber  Sinien  SWecflenburg  unb  SBerle,  ein  (Stabtfiegel 
(^enjlin)  unb  elf  Sßrioatftegel.   %m  <Scb,luffe  be§  93anbe§  folgen 
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Nachträge  unb  ^Berichtigungen,  bieSmal  in  ungewöhnlicher  $a§l,  mal 
nach  ber  SSorrebe  fic£>  barau§  erflärt,  baß  ein  Mitarbeiter  an  bem 
Urfunbemoerf,  Dr.  Xedjen  in  SBilmar,  ben  ©anb  jroecfl  Anfertigung 
bei  Sftegifterl  einer  forgfftltigen  durchficht  unterzog,  bie  fid)  fogar 
auf  eine  nochmalige  93ergleict)ung  fämmtlicher  bem  SBilmar'fchen 
©tabtardjiö  entnommener  Stüde  augbeljnte.  2>a§  SRegifter  über 
biefen  unb  bie  brei  üorangefyenben  SSänbe  roirb  all  SBahb  17  bei 
Urfunbenbuchl  jur  Aulgabe  gelangen.  J.  Wiggers. 

Sic  Watrttel  ber  Unioerfität  SRoftocf.  3, 1.  Oftern  1611  bil  Michaeli! 
1651.  W\t  Unterftü&ung  bei  ©ro^erjogl.  Wedlenburg*@cbn)erinifd)en 
9ttintftcrium$  unb  ber  9?itter=  unb  Sanbfdjaft  beiber  ^ttetflenbun)  Ijerauä* 
gegeben  öon  Dr.  ftbolf  £ofmetfter,  ßuftol  ber  ©rofe^erjogl.  Uniüerfitätä* 
bibüottjef.  SRoftocf,  in  tfommiffion  ber  Stifler'fcben  &ofs  unb  Unioerfität!* 
budibonblung.  1893.    168  6. 

9?ad)bem  ber  §eroulgeber  biefel  Söerfel  fd)on  im  3al)re  1886 
unter  gleichem  Xitel  ben  Anfang,  bie  ^afyre  1419—1425  umfaffenb, 
all  $robe  üoraufgefd)icft  r>atte,  oeröffentlichte  er  öon  1889  bil  1891 
beffen  1.  unb  %  SBanb,  teureren  mie  ben  üorltegenben  3.  Sßanb  in  jroei 
Abteilungen.  93ir  haben  roieberholt  öon  biefer,  aud)  für  angrenjenbe 
Ztyik  ber  ®efdjichtlroiffenfchaft  roerthoollen  Arbeit  in  biefer  3eit== 
ftfjrift  Kenntnis  genommen.  der ,  <3rf)lufj  biefel  3.  öanbel  toirb  für 
ben  §erbft  1894  in  Aulfid)t  geftcUt.  (Sin  bann  nodj  folgenber 
4.  93anb  foll  mit  ber  «ollenbung  bei  Söerfel  ein  erft  beffen  ootte 
sftufcbarfeit  ermöglichenbel  auöfüt)rlict)e§  9tegifter  bringen.  3)ie  jefct 
crfdjienene  Abteilung  führt  bal  Söerf  nad)  ben  bilher  befolgten 
©runbjäfcen  um  Oier  ^afj^efynte,  in  bie  ber  dreißigjährige  ®rieg 
fällt,  weiter.  Unter  ben  (SimuirFungen  biefel  ®riegel  fyatte  auch 
9toftocf  unb  feine  Unioerfität  3eitroeife  ftarf  ju  leiben.  Sßährenb  bie 
3ahl  ber  ^mmatrifutirten  in  ben  oorangehenben  Halbjahren  über 
100  unb  fogar  über  200  betrug,  mürben  im  Sßinter  1630/31  nur 
17  in  bal  SDcatrifelbuch  eingetragen,  mal  in  einer  9?ote  bei  beseitigen 
9teftorl  baraul  erflärt  toirb,  bafe  buret)  bie  ®rieglleiftungen  unb 
S3erioüftungen  gan$  deutfd)lanb  unb  Oefonberl  SMccflenburg  unb  bie 
angrenjeuben  £änber  erfdjöpft  feien,  9toftocf  eine  faiferliche  Söefafyung 
Don  3000  Wann  habe,  bie  GSltcm  ntd)t  mehr  bie  SOiittel  hätten,  i^re 
eöhne  auf  Unioerfitäten  ju  erhalten,  auch  33ebenfen  trügen,  biefelbcn 
in  bie  oon  Kriegern  angefüllte  <Stabt  SRoftocf  $u  fenben.  Aber  fdjon 
im  (Sommer  1632  hatten  btefe  SSerhältniffe  fiel)  fo  fer)r  geänbert. 
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baß  292  neu  angcfommene  ©tubenten  eingetragen  werben  tonnten. 
—  SBei  ber  auch  in  bem  üorliegenben  Jpefte  unoerfennbar  geübten 
f orgfältigen  $orreftur  ift  un§  nur  ein  gehler  entgegengetreten :  in  ber 
fdjon  ermähnten  SRote  be§  9teftor§  jum  2Binterfjoibjaf)r  1630/31 
forbert  ber  Bufammenhang,  baß  für  cum  primis  gelefen  roerbe 
imprimis.  J.  Wiggers. 

Fontes  rerum  Austriacarum.  £fterreid)ifcf)e  ©efd)idjt§queflen.  £>erau§s 
gegeben  toon  ber  £>tftortfd)en  Äommijfion  ber  faiferl.  Sltabemie  ber  3Biffens 
fc&aften  in  SSien.  2.  Slbtheilung.  Diplomataria  et  acta.  45.  SBanb.  2.  ipälfte- 
3>ie  53erid)te  be§  iöaron  be  93eelen--93ertf)olff  an  bie  Regierung  ber  öfter« 
retdjifäen  Weberlaube  in  SBtüffel  1784—1789.  fcerauägegeben  Don  Dr.  $ann* 
©djlitter.  SBten,  in  Äomtniifion  bei  SempSfn,  93ud)f)änbler  ber  faiferl. 
Stfabemie  ber  SSifien^aften.  1891.   667  ©. 

2>ie  öfterreidu'fche  Regierung,  meldie  fidj  in  bem  Kriege  jioifc^en 
Großbritannien  unb  feinen  aufftänbifdjcn  Kolonien  in  Sftorbamerifa 
im  atigemeinen  neutral  behalten  hotte,  fudjte  boct)  nad)  ©cenbigung 
biefe§  $rtege§  fogleid)  §anbet§bejie^ungen  mit  ben  bereinigten 
«Staaten  anjufnüpfen.  (Sine  Solge  biefe§  VeftrebenS  mar  bie  Sen* 
bung  be§  93aron§  be  SBcelen  =  'iÖertc)olff  naefj  SRorbamerifa.  $erfelbe 
erftattete,  obgleich  5unäd)ft  nicht  in  offizieller  (Sigenfdjaft  in  9lmerifa 
roeilenb,  fet)r  ausführliche  unb  lerjrreic^c  Berichte  an  bie  Regierung 
ber  öfterreichifchen  SRiebcrlanbe.  (Jinen  praftifdjen  (Srfolg  l)atte  bie 
(Senbung  SBeelen'S  jmar  nicht,  befonberS  beöfyalb  nicht,  roeil  feit  bem 
9lu3brud)e  ber  großen  9teöolution  in  granfreid)  bie  ö)terreid)ifche 
Regierung  Don  «Sorgen  anberer  $lrt  in  Mnfprucfi  genommen  mar; 
bennoct)  ift  bie  Veröffentlichung  ber  Berichte  Veelen'8  oon  großem 
SBerttje  foroofjl  für  bic  ©efdjidjte  be£  öfterreic^ifc^en  §anbclS,  als 
auc^,  roeniqftenS  tljeilroeife,  für  bie  innere  ©efcl)id)te  ÄmerifaS.  3)er 
erauSgebcr,  bem  mir  u.  a.  aud)  eine  ©efcf)icf)te  ber  „©ejiclningen 
fterreichS  5U  ben  Vereinigten  Staaten  oon  $Imerifa"  oerbanfen,  t)at 
ben  ^Berichten  eine  furje  Einleitung,  foroie  banfenSmertrje  9lnmerfungen, 
enbltch  auch  c'n  ^erfonen*  unb  OrtSregifter  beigegeben;  bei  ber 
großen  SJcannigfaltigfeit  be§  in  ben  veröffentlichten  (Schriften  @nt* 
tjaltenen  märe  jebodj  auch  ein  Sadjregifter  fehr  münfchenSroerth. 
9ttinbeften§  hätte  bn§  ^nhaltSoerjeichnte  ausführlicher  gestaltet  merben 
fallen,  inbem  üon  jebem  Veridjte,  bejm.  jeber  töerict)t§beilage  ber  3>n= 
halt  in  9tegeftenform  angegeben  märe.  Solche  furje  SRegcften  finb 
jroar  im  Urfunbenabbrucfe  felbft  ben  Berichten  Veelen'S,  aber  nur 
biefen,  nid)t  auch  ben  otel  zahlreicheren  Uriiuiöeubeilagen  öorangefefct; 
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lefctere  Ijaben  mitunter,  aber  nicfjt  immer,  Überfdjriften  in  fra^öfi* 
fefter  Spraye,  bic  roaf}rf$einücf)  Don  Seelen  felbft  f)errüf)ren.  @inen 
geroiffen  (Srfafc  für  bie  fonft  feljlenbe  Überfielt  bietet  aflerbingS  ein 
nad)  fac^lic^cu  ©efid)t§punften  5ufammengeftetlter  3lu3$ug  au8  ber 
2)2er)r$af)t  ber  $Berid)te  SBeelen'S,  ücrfafjt  üon  bem  ©rafen  $roli, 
melier  an  ber  ©pifce  biefer  33ericf)te  mit  abgebrudt  ift. 

Tupetz. 

2)  ic  bÖf)mifd)en  &anbtag$Devf)anblungen  unb  Sanbtagöbefdjlüffe  Dom 
3af)re  1526  an  bt$  auf  bie  9?eujeit.  herausgegeben  Dom  tgl.  bötmüfdjen 
2anbe3ard)iöe.  99b.  7:  1586—1591.  <ßrag,  Sßerlag  be$  fgt.  böf>m.  2anbe$= 
au§fd)uffe8.   $rud  non  D.  (Jb.  ©regr.  1891.   731  ©. 

Über  bie  ©inridjtung  biefeS  UrfunbenroerfeS  ift  bereite  anläfjlid) 
bc$  (£rfd)einen§  ber  üorau§gef)enben  SJänbe  berichtet  roorben  (ogt. 
befonberS  58,  163  unb  62,  557).  $er  oorliegenbe  53anb  ent* 
t)ält  aud)  3nfjalt3rjer5cicf)niffe  unb  ©act)rcgifter  ju  ben  bereite 
früher  erfcfyienenen  93änben,  unb  jroar  für  jeben  SBanb  gefonbert; 
bcjüglid)  be3  ©ad)regifter£  mag  e8  ba^iugeftedt  bleiben,  ob  nid)t  bie 
£>erfteüung  eines  gemeinfamen  SRegifter«  für  alle  fieben  ©änbe  oor* 
iujier)en  gemefen  märe.  2>er  Snfjalt  beS  oortiegenben  ©anbeä  gleicht 
bem  fetner  unmittelbaren  Vorgänger:  Verätzungen  über  bie  SSer= 
ttjeibigung  ber  ungarifdjen  ©renje,  über  bie  $lbjaf)(ung  ber  faifer= 
liefen  ©Bulben,  über  bie  SBeitragSleiftung  üon  ©ger  unb  (SIbogen 
51t  ben  SanbeSfteuern,  ba$u  Sßefdjroerben  beä  utraquiftifdjen  ®on* 
fiftoriumS  gegen  Stäbte,  meldje  baS  £utf)ertyum  begünftigten,  enblid) 
aud)  toicle  llrfunben  oon  $um  Steile  fefjr  prioater  SRatur.  ©in 
intereffanteS  ©djriftftütf,  baS  man  aber  in  biefem  SBerfe  ebenfalls 
fdjroerlid)  fudjen  mürbe,  ift  bie  (SrridjtungSurfunbe  einer  ^efuiten* 
Unioerfität  in  ftomotau  burd)  ©eorg  tßopel  oon  ßobforoift,  benfelben, 
melier  balb  nad)f)er  au£  ntctjt  ganj  aufgeflärten  ©rünben  ein 
tragifdjeS  (£nbe  fanb.  Tupetz. 

3ofjann  SSeopolb  öon  £>ai).  ©in  biograp^ifdjer  Beitrag  $ur  @e[d)id)te 
ber  3ojepl)inifd)en  ftird)enpolitif.  Son  äßilibalb  SWüUcr.  SSien,  fort 
©lajer.   1892.   92  ©. 

3)  a3  93üd)lein  fud)t  ba§  9lnbcnfen  eine$  t)alb  in  33ergeffenf)eit 
geratenen  ftirdjenfürften  ber  3°fcpt)inifdjcn  Ära  ju  erneuern.  53on 
ben  {$ainilienOerf)ättmffen  beSfclben  oermag  ber  53f.  trofc  fleißiger 
9?ad)forfd)ungcn  in  ben  $lrd)ioen  menig  mitjuttjeilen ;  bemerfenSroertlj 
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ift  nur,  bafj  jiüei  ©ctyroeftern  §aü/S  mit  ben  §ofrütfyen  ©onnenfelS 
unb  Söirfenftorf  üerbeiratet  maren.  2ltS  $rä!ot  üon  9?ifolSburg  fpielte 
§aü  eine  mistige  Ütofle  in  ben  Unrufjen,  roeldje  im  mftf>rifcb,=ungari* 
fcf)en  ©renjgebirge  bureb,  baS  ungefd)icfte  Vorgehen  jefuitifd^er 
9D?tfftonare  entftanben  roaren.  ©cfjon  bamalS  rietb,  er  im  ©egenfafce 
ju  ber  bi§  batjin  in  Öfterretd)  geltenben  $irdjenpolitif  5U  SWaferegeln 
ber  90citbe,  um  bie  Sßroteftanten  für  ben  fatfjolifdjen  ©lauben  ju  ge* 
nrinnen.  $US  83ifd)of  üon  $öniggräfc  erregte  $at)  $luffcf)en  bureb, 
einen  (Dom  Vf.  üollinbaltlid)  abgebrueften)  Hirtenbrief,  in  roeldjem 
er  ber  ©eiftlidjfeit  unbebingten  ©efjorfam  gegen  baS  bamatS  eriaffene 
Soteranjpatent  3ofepf)'S  II.  jur  $flicf)t  machte.  Der  Vf.  befprtfy  baS 
fieben  unb  SBirfen  $aü'S,  tf)eilroeife  gegen  <Seb.  Vrunner'S  Söuctj  über 
bie  „$f)eologifd)e  Dienerfdjaft  am  §ofe  3<>WS  IL"  polemiftrenb,  in 
burdjauS  juftimmenber  Söeife,  obgleich  er  jugibt,  bafc  §aü„  gleich 
feinem  Vorbilbe,  Sofept)  IL,  mitunter  autofratifeffen  Regungen  nierjt 
unjugänglidj  mar.  Tupetz. 

©efd)id)te  ber  SBtenev  Sournaltftif  Don  ben  Anfängen  bis  jum  %df)tt 
1848.  @in  Beitrag  jur  beuten  Mrurgefanfye.  Son  €.  8.  Senfer. 
Wit  einem  btbttograpljifäen  Wmjang.  23ien  unb  Seipjig,  SBi^elm  39rau* 
müDer,  t.  u.  f.  $>of*  unb  Unioerfität«bud)^änbler.  1892.   XI,  159  ©. 

$)er  Vf.  f)at  bereite  in  ber  „Ofterreicfyifdjsungarifcfyen  Deoue", 
3<rijrg.  1891,  eine  „©efdjidjte  beS  Söiener  SeitungSroefenS  üon  feinen 
Anfängen  bis  jum  3>af)re  1800"  üeröffentUdjt  unb  legt  nun  baS  (£r* 
gebniS  feiner  ©tubien,  ber  3eit  nad)  erweitert,  auefj  in  Vudjform  ber 
Ctfentlidjfeit  üor.  3)ie  Vorrebe  r)cbt  mit  fRec^t  bie  ©djroierigfeiten 
berüor,  meiere  baS  geilen  grünblidjer  Vorarbeiten  einerfeitS  unb  bie 
©pröbigfeit  beS  ©toffeS  anbrerfeitS  bem  $orfcf)er  unb  SDarftetter  auf 
biefem  ©ebiete  bereiten.  S3?enn  bafyer  aud),  roaS  ber  Vf.  bietet,  tüie 
er  felbft  befennt,  auf  crfdjöpfenbe  Vollftänbigfeit  nicf)t  Mnfprucb,  machen 
!ann,  fo  ift  eS  immerhin  als  eine  fcfyäfcenSroertlje  (Jrroeiterung  unferer 
Stenntniffe  üon  bem  älteren  «ßeitungSroefen  m^  $>anf  ju  begrüben; 
befonberS  gilt  bieS  üon  bem  Slnfjange,  entfjaltenb :  1.  ein  cf)ronotogifcf)c3 
Verzeichnis  ber  bis  jum  $af)rc  1700  in  Söicn  gebrueften  „Delationen 
unb  fernen  Leitungen";  2-  cm  ebenfoldjeS  Verzeichnis  ber  in  SSien 
feit  bem  beginn  beS  17.  ^ab,r^unbertS  erfd)ienenen  periobifdjen 
3citungen.  S)er  eigentfietje  Sejt  (äfjt  aüerbingS  baS  Dingen  mit  ber 
bereits  ermähnten  ©pröbigfeit  beS  ©toffeS  an  ütelen  ©teüen  merfen, 
unb  biefem  llmftanbe  ift  eS  roof)l  jusufc^reiben,  ba§  bie  3)arftetIungS* 
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roeife  beS  Söf.  journalifttfdjer  gehalten  ift,  al3  man  e§  fonft  an  nriffen* 
fc^afttid^en  Arbeiten  geroofmt  ift.  Tupetz. 

öJefd)id)te  ber  SBiener  Sournaliftif  toäfjrenb  bc§  Sa&reS  184b.  Gin  53ci* 
trag  jur  beutfdjen  Sulturgcjd)id)te.  93on  ©.  ©.  genfer.  SSien  unb  fieipjig, 
Wtit).  «rnumüaer,  t.  u.  f.  &of*  unb  Unioerfitätäbudjljünbler.  181)3.  VII,  159  @. 

$iefe§  SSerf,  eine  gortfefcung  be3  bon  bemfelben  93f.  fjerrüljrenben 
53uctye$  über  bie  üormärjlid)c  ^ournaliftif,  befjanbelt  ba^felbe  SDiateriaf, 
roeldjes  bem  befannten  53udje  Jpclfert'S  über  bie  „SBiener  ^ournaliftif 
im  %at)xc  1848"  ju  ©runbc  liegt,  aber  uon  einem  tr)etlrueife  anberen 
Stanbpuufte.  3m  (^an^en  [teilt  c§  fidt)  als  eine  ?lrt  Rettung"  ber 
revolutionären  ^reffe  be£  Sturmjat)re£  überhaupt  unb  einjelner 
^ournaliften  tote  $äfner  inSbefonbere  bar.  $af$  bie  Rettung  oolU 
ftänbig  gelungen  roare,  oermöcfyten  mir  nid)t  5u  behaupten;  i'n§* 
befonbere  fdjeint  e§  un§  üergeblidje  #?ülje,  ben  inbireften  3ufQntmen= 
fjang  5nrifdjen  ben  Ausbreitungen  ber  rabifalen  treffe  unb  ben 
Oftoberereigniffen  in  Slbrebc  [teilen  ju  motten,  menn  aud)  bie  birefte 
(Sinmirfung  eine§  beftimmten  3eitung§artifel§  auf  bie  Wörber  Satour'§ 
nicht  nachweisbar  ift.  Die  2lu8brurf§meife  be§  SSf.  ift  nid)t  immer 
gefdjmacfDofl;  fein  ©treben,  einen  f)öf)eren  ©tanbpunft  ^ur  93eurtr)eU 
hing  ber  treffe  be3  9ieüoIution§jar)re§  ju  geroinnen,  bleibt  fdjliefelid) 
in  jiemlid)  banalen  trafen  fteefen.  Tupetz. 

frriebrid)  ©raf  Deyni  (geb.  1801,  geft.  1853)  unb  bie  öfterreidnidje 
ftrnge  in  ber  $aul$ftrd)e.  SSom  ©rafen  ftranj  laöcr  $etint,  9?cgiciung$= 
ratt)  in  93redlau.   Seipjig,  S3reitfopf  &  J&ärtel.   1891.    V1U,  85  S. 

SOiit  einem  <Sot)ne,  ber  in  finblidjcr  ^ietät  bie  0>)efd)id)te  feined 
früf)  berftorbenen  53ater§  fdyreibt,  ift  fdjroer  3U  rechten,  aud)  roenn  er 
bie  perfönlidje  Sßebeutung  be§fclben  etroaS  ju  r)octj  anfd)lägt,  umfomclvr, 
menn  ber  93iograp[j  fid)  mit  fo  lieben§roürbiger  33efd)eiöcnf)eit  einführt, 
mie  bieS  in  ber  iöorrcbc  öc§  uorliegenben  $udje$  gcfd)ie()t.  (X**  mag 
alfo  bat)ingefteüt  bleiben,  ob  griebrid)  ©raf  $ei)m  311  ben  füljrenben 
©eiftern  ber  $aul§fird)e  ge()ört  fjat  unb  boljer  bie  (Erforföung  feiner 
perfönlidjen  Stellungnahme  51t  ben  fdjroebenben  fragen,  inSbefonbere 
5U  ber  öfterreictjifdjen,  fo  roid)tig  ift,  bafe  fie  üerbient,  iu  einem 
befonberen  93uct)e  bargcftellt  ju  roerben.  23  a§  bie  Duellen  betrifft, 
au3  benen  ber  SBf.  fd)öpft,  fo  ftnb  e»  nur  bie  bereite  burd)  ben  2>rucf 
»eröffentlicr)ten,  ja  ber  93f.  gibt  fogar  felbft  ju,  bafe  er  nidjt  einmal 
bie  ganje  auf  ben  (^egenftanb  bejügtid)e  Literatur  überblicft.  %fym 
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fommt  e§  nur  barauf  an,  bie  au3  bcn  Protofollen  bekannten  Sfteben, 
meiere  fein  Sßater  in  ber  paulSfircfye  gegolten  fjat,  ju  analtifiren  unb 
mit  ben  fonftigen  Vorgängen  im  granffurter  Parlament  in  SBejiefjung 
$u  fefcen,  um  511  ermitteln,  roelcf)e8  jebeömal  ber  ©tanbpunft  feinet 
tÖaterS  geroefen  fei,  unb  inSbefonbere,  meiere  S3orfteÜung  fein  23ater 
bon  ber  fünftigen  ©eftaltung  beS  9Serr)ältniffeS  jroifdjen  Öfterrcic^  unb 
ben  übrigen  beutje^en  (Staaten  fid)  gebilbet  fjatte.  3)er  83f.  neigt  ju 
ber  Slnfdjauung,  bafj  biefe  SßorfteUung  immer  eine  unb  biefelbe  mar 
unb  5iem(icr)  genau  bem  guftanbe  entfprad),  ber  ftd)  jroifcfjen  bem 
beutfcfycn  SReidje  einerfeitö  unb  ber  öftcrretd)ifcf)=ungarifd)en  9Honard)ie 
anbrerfeitS  feitbem  xfjaifädjltd)  l)erau£gebilbet  t)at.  93eibe3  muß  be* 
^loeifelt  werben.  55em  33f.,  ber  im  erften  !^ubel  über  bie  ©rünbung  be§ 
beutjetjen  9teict)e§  au§  Cfterreid)  nad)  Greußen  auSgemanbert  ift,  ge* 
fd)ief)t  cd  ba  root)l,  bafe  er  feine  eigenen  $lnfct)auungen  in  bie  uon  ganj 
anberen  33orau3fefcungen  beftimmte  $enfroeife  feineS  SSaterS  fjineins 
trägt,  ©raf  $)et)m  sen.  mar,  mte  fein  <Sor)n  an  einer  ©teile  felbft 
ganj  richtig  bemerft,  im  roefentlidjen  ein  s2lnt)änger  ber  ^bee  bom 
„engeren"  unb  „weiteren  $unbe";  biefe  !^bee  aber  mit  il)ren  brei 
Parlamenten,  bem  beutjdjen  im  engeren  Sinne,  bem  öfterreictjifcf)* 
ungarifdjen  unb  enblict)  bem  beiben  <StaatSgebilben  gemeinfamen 
Parlamente  ift  benn  bi>ct)  uon  bem  gegenwärtigen  guftanbe  merflia^ 
berfctjicben.  Tupetz. 

©raf  2eo  £fjuns§ot)enftein,  5ran$  ©jner  unb  ^ermann  Söonip.  Söett 
frage  jur  öfterreiü?i|d)en  UntevridjtSreform.  3$on  Dr.  €>.  gfranffurtcr.  Sien, 
Sllfreb  fcölber.  1893.   VIII,  108  <5. 

2Sir  berbanfen  e§  ber  1893  roä^renb  be3  42.  pbilologentageS 
ftattgefunbenen  ©ntt)üttung  be§  2r)un=(£xners33oni^=S)enfmal«  in  ber 
SBiener  Untoerfität,  bafe  granf furter  unter  ©enufcung  feiner  SSor= 
arbeiten  ju  einem  üon  tfjm  geplanten  Scrfe  „®efd)id)te  unb  ®nt= 
mieflung  beS  öfterreict)ifcf)en  2Kittcifcfmln)efen3"  Seben  unb  SBirfen  ber 
brei  um  bie  (Sin*  unb  SJurdjfüljrung  be3  OrganifationSentrourfö  üon 
1849  befonberS  üerbienten  Scanner  in  furjer  unb  bodj  auffctjlufereictjer 
SBetjanblung  jur  Sarftellung  gebraut  t)at. 

$t)un'§  $8ilbung$gang  unb  feine  amtliche  Sbätigfeit  füfjrt 
l)auptfär^Iicr)  auf  ©runb  öon  2Nittf)eilungen  bor,  bie  grfjr.  t>.  Reifert, 
Sfmn'S  ehemaliger  UnterftaatSfefretär,  tyeifd  im  Öfterr.  3at)rbuct) 
1891—93  über  ben  ©rafen  üeröffentlicttf  t)at,  ttjcilg  aus  feinen  noct) 
ungebrueften  2luf5eict)nungen  unb  perfönlictjen  (Erinnerungen  bem  SBf . 
tjat  jufommen  laffen. 


Digitized  by 


142 


üiteraturberitfjt. 


ftür  ©onifc  fonnte  fr  üornef)mlich  auS  ben  Wachrufen  fdjöpfen, 
bie  ihm  feine  SSiener  (Stüter  Ä.  ©d)enft,  SB.  ö.  gartet  unb 
2$.  ©omperj,  unb  au&erbem  ß.  ©ellermamt  in  ©erlin  genribmet 
haben.  &udj  zahlreiche  ©riefe  unb  ein  Don  ©onifc'  ©oljn  gefcfjriebener 
unb  bis  jur  Berufung  feineS  ©aterS  nach  SSien  reidjenber  ßebenS* 
abrifc  ftanben  jur  ©erfügung. 

$lm  geringfügigften  roaren  bie  bisherigen  ©eröffenttidjungen  über 
(Srner.  ^nbeffen  ift  über  ir)u  in  ben  Elften  beS  ÜftinifteriumS,  in 
r)anbfct)riftlicr)en  Aufzeichnungen  feiner  frreunbe  unb  in  bem  frunitien« 
ardjiö  ein  auSgiebigeS  Material  öorf)anben,  burd)  baS  ftd)  fr  in  ben 
Stanb  gefegt  fat)r  ein  üottftänbigereS  SebenSbilb  öon  ihm  ju  entwerfen. 

©S  ift  ein  grofjeS  ©lücf  für  Öfterreict)  geroefen,  baß  ftd)  in  ben 
entfdjeibenben  Momenten  feiner  SBieberoerjüngung  1848/9  Männer  an 
ber  mafjgebenben  (Stelle  jufammenfanben,  reelle  bie  ©efähigung  unb 
bie  fttaft  befafcen,  ben  ©eift  beS  neuen  frifd)en  fiebcnS,  ben  bie 
^Befreiung  öon  bem  p oli äiftifdjsjefuitifdjen  (Softem  Sföetternich'S  ertoecft 
hatte,  in  baS  ©ilbungStoefen  beS  $aiferftaateS  r)inein^uleiten  unb  it)m 
hier  eine  bleibenbe  (Stätte  ju  bereiten.  $hun  ^  gemeinnüfciger  ^bealiS* 
muS  unb  djarafteroolle  geftigfeit,  unterftü&t  öon  $elferfS  gefchäftS* 
gemanbter  $anb,  ©yner'S  freifinnigsphilofophifcf)e  SBeltanfdjauung, 
©onifc'  fchulmännif(he  (Erfahrung  unb  ©eiber  gebiegeneS  ^achroiffen 
löirften  bei  ber  muftergülttgen  £eiftung  beS  DrganifationSenttourfeS  auf 
baS  (Srfpriefclichfte  jufammen.  %n  bie  Aufarbeitung  haben  ficü,  ©onifc 
unb  (Sxner  getheilt,  fo  jeboct),  bafj  eS  ebenfo  menig  roie  bei  ©oett)e'S  unb 
©djiHer'S  Genien  möglich  ift,  bie  geiftige  Urheberfchaft  ©eiber  bis  in 
alle  (Sinjelhetten  ju  öerfolgcn  unb  jit  unterfcheiben.  2)ie  erfte  lieber* 
fchrift  rührt  jum  größten  $heit  ötm  ©onijj,  jum  Heineren  —  bar- 
unter bie  „©orbemerfungen"  unb  bie  übermiegenb  öerroaltungSrecfit* 
liehen  „Allgemeinen  ©eftimmungen"  —  öon  (Srner  her-  *B°rs 
befprechungen  gingen  über  alle  fünfte  jtoifchen  ©eiben  üorher,  unb 
ebenfo  üercinbarten  fie  untereinanber  bie  abfchlie&enbe  geftfteUung  beS 
SejteS  üor  beffen  ©orlage  an  ben  SKinifter.  geifert'S  ©emerfung, 
„bafj  alleS  Wormatiöe  öon  ISrner,  alleS  Snftruftiöe  oon©oni&  tyxxfyxe", 
ber  fr  SSerth  beimi&t,  finbet  boch  in  ber  ©efammtbarftellung  fr 'S 
feine  ©eftätigung.  ©iel  treffenber  fagt  fr  mit  feinen  eigenen  SSorten: 
„$)er  ganje  (Sntrourf,  wie  er  üorliegt,  muß  als  baS  SBerf  öon  (Srner 
unb  ©onifc  bejeicf)net  roerben."  @$ner  hatte  ©onifc  fdjon  1842  in 
©erlin  fennen  gelernt  unb  auS  ben  Unterrebungen  mit  ihm,  fomie 
auS  feiner  allgemeineren  Kenntnisnahme  öom  ©chulmefen  in  fceutfet)* 
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lanb  unb  inSbefonbere  in  ^reujjen  bei  feinen  erften  SKeformoorfchlägen 
in  Dfterreich  nachmals  9hi$eii  gebogen,  unb  al$  bann  Bonifc,  oon 
ir)m  herbeigerufen,  Oftern  1849  in  SBien  eintraf,  ba  gelang  in  über* 
rafdjenb  fct)neller  3eit  ba§  ganje  Steformroerf.     C.  Rethwisch. 

5)ie  Bauernbefreiung  unb  bie  Wuflöfung  beS  grunbherrüdVbäuerlidjen 
BerhältnifieS  in  Böfjmen,  Währen  unb  ©djlefien.  —  2  Bänbe:  (Srfter  Streit: 
Überblid  unb  (Sntroidlung.  —  ,$tt>etter  ^^il:  3)ie  8?egulirung  ber  gutS* 
§errlia>bäuerlia^en  SBer^ältrtiffe  Don  1680  bi8  1848  nadj  ben  Elften.  Bon  ftarl 
(Brun b erg.   ßeipjtg,  Wunder  &  §umblot.  1893.   I,  432  ©.  unb  II,  497  @. 

3)aS  Sßerf  ift  ©.  Knapp  jugeeignet  unb  fdjliefjt  ftd)  in  ber 
5lrt  ber  Anlage  foroohl  roie  in  bem  ©tanbpunft  ber  Betrachtung^* 
roeife  in  aßen  roefentlicf)en  fünften  feinem  Borbilb,  bem  Knapp'fdjen 
^araüelroerf  für  bie  preufcifdjen  Oftproüinjen,  an.  (5:8  unterliegt 
auch  roof)l  feinem  Sroeifel,  bafe  e8  für  bie  Beurteilung  ber  öfter* 
reidnfchen  Bauernbefreiung8gefefcgebung  in  annäfjernb  ähnlichem 
©rabe  grunblegenb  bleiben  roirb,  roie  Knapp'8  SBerf  für  biejenige  ber 
preufeifchen.  $er  ©djauplafc  ber  Begebenheiten  ift  einheitlicher  in 
feiner  ©efammtfrruftur  bei  ©rünberg  als  bei  Knapp,  ber  ©ebiete  üon 
fo  grunboerfcf)iebener  fojialgefchichtlidjer  Vergangenheit,  roie  <Bct)lcften 
unb  ba«  beutfche  CrbenSlanb,  bor  fich  hatte;  be8t)alb  treten  manche 
3üge  in  ber  gefct)ilberten  ©ntroicflung  in  ihrer  hroifchen  ©eftaltung 
bei  ©.  eher  noch  fdjärfer  heröor.  $ie  ©runblagen  aber  finb  bie 
gleicben.  2Bir  fefjen  ba8  (Srftehen  eineS  IanbrDtrtt)fcr)aftlicr>en  ©rofj* 
betriebet  innerhalb  ber  ©runbherrfchaften,  welcher  ben  Befianb  ber 
unterthänigen  bäuerlichen  2Birtt)fct)aftcn  bebroht,  unb  finben  in  ber 
Skrfteflung  ©.'8  mit  überjeugenber  $eutlicf)feit  bargelcgt,  roie  ber 
erftarfenbe  abfolutiftifdje  <5taat  junäct^ft  lebiglict)  im  Sntcreffe  be8 
ungefdjmälerten  Eingangs  ber  Kontribution  ju  einer  Kontrolle  ber 
Berfd)iebungen  innerhalb  ber  ©runbherrfdjaften,  roelche  jener  @nt* 
roicflungSpro5e&  jeitigte,  geführt  unb  bann  auf  ber  einmal  betretenen 
©ahn  roeiter  gebrängt  mürbe  ju  Konfequen5en  öon  fteigenber  $rag* 
roeite:  üon  ber  Konfertrirung  be$  9tuftifallanbe8  in  feiner  Cualität 
als  ©teuerobjeft,  roobei  bie  %xa$e,  in  roeffen  §änben  —  benen  be8 
©utSfjerrn  ober  ber  Unterthaneu  —  e§  fich  befanb,  irreleoant  fchien, 
jur  Konferoirung  be$  ©efammtbefifcftanbeg  ber  bäuerlichen  Bebölferung 
al£  ber  ©efammtheit  ber  ©teuerfubjefte,  roobei  bie  einjelne  Sßcrfou 
be8  Bauern  noch  fungibel  blieb,  baneben  bef)uf§  (Erhaltung  ber 
(Steuerfraft  ber  Bauern,  jur  Ermittelung  unb  SRegulirung  ihrer  Untere 
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tljanenfdjulbigfeitcn,  unb  enbltc^  crft  am  ©nbpunft  ber  (Sntmicflung 
ju  bcm  SBerfud},  ben  einzelnen  Säuern  in  feinem  SBefifeftanbe  ju 
frfnifcen.  Unb  mit  ber  gortentmieflung  ber  &rt  unb  be§  äffafjeS  be§ 
ftaatfit^en  (Eingreifend  bcrmanbelt  ficlj  öor  unferen  SJugen  jugleid) 
ber  centrale  ©eficht§punft,  unter  bem  ba^felbe  erfolgt:  au§  einem 
oorrotegenb  ftöfalifchcn  wirb  er  unter  SÖJaria  %t)trz)\a  ein  überroiegenb 
populationiftifcher  unb  geroinnt  unter  3°feP()  H.  einen  rabifal* 
Philanthropien  (S^arafter;  bie  Überftürjung ,  roefdje  biefer  un= 
politifchc  Stanbpunft  in  bie  93efreiung§gefefcgebung  braute,  unb  bet 
uerfrüt)te  Eingriff  auf  bie  funbamentalen  SebenSbebingungen  be§ 
agrarifchen  ©rojjbetriebeö,  ben  bie  legten  SWafjregeln  $ofeph'§  n. 
unternahmen,  führten  baju,  bafj  nach  feinem  £obe  ber  bi§  baf)in 
ftetige  Sortgang  ber  Slgrargefefcgebung  mit  einem  plöfclidjen  Sftutf  für 
ein  f)albe3  3a^rf)unbert  jum  (Stißftanb  gebrad;t  unb  ber  Slbfdjlufj 
erft  burd)  bie  48er  Sfteoolution  erjroungen  mürbe.  —  $en  naf)eliegenben 
53erglctct)  biefeS  JpergangS  mit  bem  Verlauf  ber  preufjifd)en  Slgrar* 
gefefcgebung  r)at  auf  ©runb  be§  ©.'fdjen  SSerfcS  injroifchen  $napp 
mit  ber  if)m  eigenen  fünftlerifdjen  gormüoüenbung  berart  gebogen, 
bajj  e$  berlorcne  Sttühe  märe,  ba8,  roa§  er  gefagt  f)at,  tjier  $u  roieber* 
holen.  SBenn  ber  Vergleich  in  fo^ialpolitifcher  93e$ief)ung  nothmenbiger* 
meife  ju  gunften  Cftetretch§  auffällt,  fo  mufc  babei  —  bo§  möge, 
in  Slnfnüpfung  an  ftnapp  unb  r)tcr  nochmals  betont  merben  — 
im  Sluge  behalten  merben,  bog  bie  Reform  fid)  in  Dfterreid)  gegen 
einen  ©tanb  oon  roeniger  al§  2000  ©runbljcrrcn  richtete,  meiere  if)x 
ungeheueres  Slteal  übermiegenb  burd)  abminiftrirte  betriebe,  atfo  in 
berjenigen  gorm  nufcten  unb  nufcen  mußten,  meiere  aud)  rein  pribat= 
roirthfd)aftlich  i>ie  menigft  entmicflungSfähige  mar,  mäljrenb  e§  ftcr>  in 
^reufcen  um  bie  5)epoffebirung  einer  mofjl  etma  zehnfach  größeren 
3af)I  üon  bamalS  fetjr  lebenSfräftigcn  ©igenmirt^en  f>anöelte.  9?och 
1871  jät)Ite  Bommern  allein  5/4  mal  fo  biel  „©utäbejirfe",  ald  ©öhmen, 
9J?äf)ren  unb  Schienen  äufammen  „Dominien".  Unb  in  roeldjem 
SÖhfje  bie  neuerbingsj  oft  in  ßroeifel  gezogene  Behauptung,  bag  ber 
oftelbifdje  IanbtDirtt)fcr)aftUc^e  ©rofjbetrieb  auf  ben  ungünftigen  <Sanb* 
böben  be§  OftcuS  iräger  nicr)t  nur  beS  tect>nifcr)en  gortfctyritteS, 
fonbem  auch  *>er  nationalen  beutfcfjen  Äultur  überhaupt  g  e  ro  e  f  e  n  ift, 
jutrifft,  ergeben  j.  Sö.  noch  bie  Sagten  ber  SBolfSjäh^G  ö0"  1071 
in  ben  natioualgemifchten  ©ebieten  SBeftpreußenS.  SBenn  1871 
($üangelifct)e  (=  ©eutfdje)  unb  fttotholifen  (=  ^olen)  an  ber  Söe* 
oölferung  ber  fianbgemeinben  unb  ©utöbejirfe  ber  mit  befonberS 
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ungünftigem  SBoben  in  bcr  Sßrobinj  audgeftatteten  Streife  ©d)lochau, 
$oni&,  $ucf)el,  9ceuftabt,  $ufcig  folgenbermaßen  beteiligt  toaren : 

1.  @djlocf)au:  Sanbgem.:  (ätoang.  48,9,  JÜath-  51,5  °/o 

©üter:         „      60,1,     „  39,9% 

2.  flonifc  unb  $ud)el:  Öanbgem.:     „      15,3,     „  84,7% 

©üter:         „      26,6,     „  73,4% 

3.  Weuftabt  u.  <ßufcig:  Sanbgem.:     „      19,5,     „  80,5% 

©üter:  „  30,5,  „  68,5% 
fo  jeigt  bied  bie  SBeoor^ugung  be§  eöangeli)d)en  (beutfdjen)  (Siemented 
burcb,  bie  ©üter  im  ©egenfafc  ju  ben  polnifdjen  ftleinbauernbörfern.1) 
Xie  (Spaltung  be$  lanbroirthfchaftüchen  ©roßbetriebeS  im  öftlidjen 
Greußen  war  nicht  nur,  roie  fdjon  —  im  ©egenfafc  ju  feiner  fonfHgen 
3urücfhaltung  mit  politifctjen  2Berthurtf)eilen,  —  ftnapp  ^eröor^ob, 
politifct)  notfjmenbig,  fonbern  fie  lag  aud)  im  Äulturintereffe:  bie 
Rittergüter  waren  bamalS  nod),  roaS  fie  heute  nicht  mehr  fein  fönnen, 
bie  Präger  ber  beulten  Kultur  im  Often.  SBenigftenB  im  SRorboften: 
©ranbenburg,  Bommern,  Sßreußen,  Sßofen.  2)a§  «Streben  nach  @r* 
Haltung  ber  ©roßbetriebe  mar  ^ier  nicht  nur  begreiflich,  fonbern  aud) 
gerechtfertigt,  fer)(er^aft  unb  eine  terljängniSbotte  ®onjeffion  an  bie 
Sntereffen  be8  ©roßgrunbbefifceS  nur  bie  Aufgabe  be«  Bauern* 
fdmfceS  im  entfdjeibenben  Moment  Anberg  freiließ  unb  ben  öfter* 
rcidjifdjen  naher  berroanbt  roaren  bie  SSer^ältniffe  ber  Sßrobinj 
©djtefien.  $>ie  Durchführung  ber  Mgrargefefcgebung  in  $reußifdj* 
©djlefien  finbet  atterbingS  eine  für  fte  äußerft  ungünftige  golie  in 
bem  ©ang  ber  ©ntroieflung  in  öfterreich.  — 

§at  Sfttapp  ben  mehr  fojialpolitifch  moralifirenben  ©tanbpunft 
©.'8  burdj  bie  Betonung  ber  Bebeutung  ber  rein  politifctjen  ©efidjt«* 
pun!te  ergänjt,  fo  bietet  un3  ©.  anbrerfeitö  —  nrie  auch  ftnapp  felbft 
hernorhob  —  fetjr  ernmnf  d)te  ©rgänjungen  für  bie  r  e  t  §  ^iftorifc^e 
©eite  ber  Bauernbefreiung.  %n  ber  tyat  bürfte  fn'er  feine  ©tärfe 
liegen,  unb  e$  fajeint  mir,  baß  bie  erfte,  bie  rechtliche  ©truftur  ber 
©rbunterthänigfeit  barfteüenbe  Partie  beS  BuchS,  trofc  mancher 
Bebenfen  im  einzelnen,  unb  ohne  bem  Söertf)  ber  forgfältigen  alten* 
mäßigen  Darfteilung  be§  Bf.  ju  nahe  treten  ju  motten,  boch  bie 
merthooflfte  unb  jebenfallS  bie  am  meiften  originelle  ift.  ©eigentlich 

l)  Qd)  tomme  in  größerem  ßufammenhange  bemnädtft  auf  biefe  Bahlen 
äurüd,  unb  e$  wirb  bann  $u  geigen  fein,  baß  bie  gefdnlberten  Sah^nocrhält* 
niffc  auf  guter  ©obenlage  fid)  faft  genau  umfehren,  unb  wie  bie  neuefte  (£nt* 
nncflung  überhaupt  fie  mobiftjirt. 

SifforiWe  8ett1<Wft  *.  ff.  8b  XXXIX  10 
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möc&te  bie  ©eljanblung  beS  ©toffe8  f)ier  faft  ju  auSfcbliefjlicb,  rechte 
ffiftorifch  fein:  wir  erfahren  relatib  wenig  über  bie  ©efieblungSart 
be3  2anbe$,  unb  auch  bie  $trt  bet  Söirttjfc^aftSfü^rimg  ber  grofeett 
©üter  fommt,  fo  fcheint  e$  mir,  etma8  furj  fort:  bie  $öpen  ber 
„^refchgürncr",  „^uenfjauSler"  :c.  finb  nidjt  fo  einge&enb  gezeichnet, 
mie  SWanc&er  angeftchtS  ber  SBebeutung,  bie  biefen  Gegriffen  auch  in 
Sßreuf$ifc6*©chlefien  $ufam,  e8  münfcben  wirb.  $)a§  oorroiegenbe 
Sntereffe  für  bie  recht8f)iftorifdje  @eite  ber  ©ache  tritt  aud)  in  ber 
$lrt  ber  Seiterfü&rung  unb  be3  SlbfcbluffeS  ber  (Srjäfjlung  be3  S3f. 
beröor.  5)ie  $)arfteUung  magert  ab,  je  me§r  fie  fid)  ber  neueften 
Seit  nähert,  unb  fchliefet  mit  bem  SftecbtSaft  ber  ©efeitigung  be& 
gutirjerrlidjsbäuerlicben  SöerfjältniffeS  burch  ©rlafj  ber  latente  am 
7.  September  1848  unb  9.  SERftrg  1849.  S)ie  SBürbigung  be$  (£r* 
gebniffeS  itjrer  Durchführung  für  bie  ©runbbefifcDertt)eihmg  unb 
$lrbeit$t>erfaffung  be8  platten  ßanbeS,  namentlich  im  SBergleia)  mit 
Sßreujen  ober  anberen  öfterreicbjfcfjen  Sftnbern,  r)at  ber  SSf.  nidjt 
unternommen.  —  $Wein  e§  märe  unbanfbar,  mit  bem  SSf.  barüber 
ju  regten,  bog  unb  roe§f)alb  er  ntc^t  ben  ©ereicf)  feiner  ^Betrachtung 
t)ier  unb  ba  nod)  weiter  erftrecft  $at;  mir  tjaben  Slnlafj,  unö  beffen 
ju  erfreuen,  ma8  er  un$  in  feinem  SBerfe  bieten  rooHte,  unb  an* 
juerfennen,  bafe  bie  Ausführung  hinter  ber  Slbfidjt  $um  SKinbeften 
nic^t  jurücfgeblieben  ift.  Max  Weber. 

An  introduction  to  English  economic  history  and  theory.  By 
W.  J.  Ashley,  M.  A.  Professor  of  economic  history  in  Harvard 
University.  Parti:  The  middle  ages.  Second  edition.  Part  II:  The 
end  of  the  middle  ages.  London,  Longmans,  Green  &  Co.  1892.  1893. 
227  bin.  501  @. 

9lud)  in  (Snglanb  ift  eine  t)iftorifcr)e  ©djule  in  ber  National* 
öfonomie  ermaßen,  bie,  unbefriebigt  burdj  bie  Slbftraftionen  unb 
migtrauifctj  gegen  bie  abfoluten  Dogmen  ber  alten  „flaffifdjen" 
Stiftung,  ftch.  jur  Aufgabe  gemacht  ()at,  burcb  bie  (Srforfdjung  ber 
roirtf)fdjaftlicf)en  unb  fojialen  (Sntmttflung,  beren  $robuft  unfere 
gegenmärtigen  3«ftönbe  ftnb,  bie  SBiffenfcbaft  neu  ju  funbiren.  $)er 
93f.  be$  oben  genannten  93uq}e§  ift  einer  ifjrer  bcroorragenbften  93er* 
treter.  ®r  r)at  feine  roiffenfcbaftliche  üaufbafjn  als  fellow  am  Sin« 
coln  (Sollege  in  Ojforb  begonnen,  mar  bann  Sßrofeffor  ber  politifcben 
CFonomie  an  ber  Unioerfität  Toronto  ((£anaba)  unb  f)at  feit  einigen 
Sauren  ben  neubegrünbeten  Sef>rftuf)t  für  2öirtt)f^aft§gefc^ichte  an 
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ber  $arüarb*UntDerfitüt  ju  Gambribge  in  SJiaffac^ufett^  eingenommen. 
(Seine  &bfid)t  bei  bem  öorliegenben  SSerfe  ift  gewesen,  ein  ßef)r* 
buch  5U  (treiben,  baS  in  ber  §auptfadje  bie  ^orf(^ungen  Anbeter 
jufammenf  äffen  fottte;  aber  bie  Statur  ber  Vorarbeiten  ^at  it)n, 
namentlich  in  bem  2.  ©anbe,  met)r  unb  mehr  baju  gebrängt,  mit 
eigener  ^orfdjung  ergänjenb  unb  flärenb  einzutreten.  @o  ift,  man 
fann  rootjl  fagen,  ein  SRufter  oon  £ef)rbudj  entftanben :  eine  3"fownens 
faffung  ber  bisherigen  t£orfd)ungSergebniffe,  geleitet  burch  bibaftifd^e 
©efichtSpunfte,  oertieft  burch  eigenes  grünblidjeS  OueUenftubium,  aus- 
gezeichnet burd)  eine,  rote  eS  fdjeint,  oollftänbige  Verücffichtigung  ber 
Siterarur  beS  £$n*  unb  51uSlanbeS.  2)ie  beutfdjen  §orfcf)ungen  auf 
bem  (Gebiete  ber  SBirtt)fdyaftSgefc^icr)te  finb  nicht  nur,  fotocit  fie  eng* 
lifche  Verhältniffe  betreffen,  herangezogen  roorben;  fie  btenen  auch 
häufig  bem  Veftreben,  eine  breitere  VafiS  für  bie  5)arfteUung  burch 
SSergleichung  mit  fontinentalen  guftänben  ju  geroinnen,  roie  benn  ber 
Vf.  überhaupt  oon  ber  beutfdjen  Söiffenfchaft,  namentlich  oon  ShiieS 
unb  ©chmoUer,  üielfache  Anregung  empfangen  ju  fyabtn  fcheint. 

Sluf  eine  Darlegung  beS  aufjerorbentlict}  reiben  Snhatt^  fönnen 
roir  unS  hicr  uatürlich  nicht  einlaffen;  roir  begnügen  unS  mit  einer 
furjen  ©n'zjirung  ber  Anlage. 

$er  1.  Vanb  umfafct  brei,  ber  2.  fed)S  Kapitel.  $aS  1.  Kapitel 
behanbelt  bie  ©runbherrjdjaft  unb  bie  ©orfgemeinfchaft  Oom  11.  bis 
jum  14.  ^ahrhunbert,  baS  2.  bie  Kaufmanns*  unb  §anbroerfergüben 
roährenb  berfelben  3eit.  S)er  2.  Vanb  enthält  bie  ©ntroicflung  Oom 
14.  bis  jum  16.  Sa^r)unbcrt  unb  beginnt  mit  einem  Kapitel  über 
bie  «Suprematie  ber  ©täbte  unb  baS  ©öftem  ber  ©tabtroirthfehaft. 
$>aS  2.  Kapitel  r)anbelt  üon  ben  §anbroerfern  §ur  Vlütezeit  ber 
fünfte  unb  oon  beren  Verfall;  baS  3.  greift  ein  einzelnes  ©eroerbe, 
baS  bebeutenbfte  beS  alten  ©nglanbS,  bie  SBollenroeberei,  heraus  unb 
Zeigt  an  beffen  ©ntroicflung  ben  Übergang  Oom  §anbroerf  jum  ©öftem 
ber  JpauSinbuftrie,  roie  er  fich  am  <5nbe  ber  gefchilberten  Sßeriobe 
oolljog.  §ier  roie  in  bem  folgenben  Kapitel  über  bie  agrarifche 
Umroäljung,  bie  burch  bie  maffent)afte  Zunahme  Der  f°9-  «®in~ 
hegungen "  (inclosures)  unb  ben  bamit  zufammenfjängenben,  baS 
Sanb  entoölfernben  Übergang  jur  Söeiberoirthfchajt  charafterifirt  roirb, 
befinbet  fich  ber  Vf.  auf  einem  Voben,  ben  er  fchon  früher  felbft 
monographisch  bearbeitet  ha*  (The  early  history  of  the  English 
Woollen  Industry  1887  unb  ein  $lrtifel  in  ber  Economic  Review 
oon  1891,  1  über  bie  Sluflöfung  ber  ^orfgemeinfehaft).   (Sine  roertf)5 

10* 
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boOe  Darlegung  be8  $lrmenmefen8  im  Mittelalter  unb  ber  beginnenben 
Slnnengefcfegebung  im  Ausgange  beSfelben  (Sfap.  5)  jeigt,  bafc  ber 
Urfprung  be$  Proletariats  roeit  älter  ift,  al§  man  in  ber  Sftegel  an* 
genommen  hat.  $en  Söefdjlufj  be3  2.  mie  be§  1.  BanbeS  macht  je 
ein  Kapitel  über  bie  öfonomifchen  S^eorien  ber  $eit,  roobei  e§  fiel) 
natürlich  in  ber  §auptfache  um  bic  fanoniftifctje  2)oftrin  $anbelt, 
beren  relatiöe  Berechtigung  ber  SSf.  nadjtoeift.  ^n  ba$  ©chlufjfapitel 
be£  1.  BanbeS  finb  aufterbem  noch  Ausführungen  über  bie  ©efe£= 
gebung  aufgenommen  roorben,  bie  u.  beffer  in  ben  früheren 
Kapiteln  untergebracht  roorben  mären,  mär)renb  baS  übrige  fict)  leicht 
in  ba§  (5cb,lufjfapitel  be3  2.  Banbe$  eingefügt  hätte.  $ebe3  Kapitel 
nrirb  mit  einer  Siteraturüberftcht  eröffnet,  bie  ftdt)  juroeilen,  tuie  im 
1.  Äapitet  be§  1.  BanbeS  (über  bie  ©runbherrfcf)aft)  ju  einem  fleinen 
bogmengcfchid)tIid)en  SIbrifj  geftaltet.  (£§  folgen  Sßoten,  in  benen 
ba§  einjelne  quellenmäfjig  belegt  wirb. 

$m  großen  unb  ganzen  ift  in  (Snglaub  ber  ©ang  ber  (Sntroicflung 
ein  ähnlicher  roie  in  ben  ftontinentalftaaten :  anfangs  bie  ©runbherr* 
fct)afr  unb  bas  $orf,  bann  bie  ©tabtgemeinbe,  enblidt)  größere  Xerrt« 
torialfompleje  auS  ftäbtifchen  unb  länblichen  ©emeinben  finb  bie 
Präger  beS  roirthfchaftlichen  ßebenS,  ba§  fich  auf  immer  breiterer 
®runblage,  in  immer  größeren  politifchen  Körpern  organifirt.  S)en 
Urfprung  ber  ©runbf)errfchaft  null  ber  Bf.  mit  ber  neueren  franjö* 
fifchen  ©djule,  beren  §aupt  ftuftel  be  SoulangeS  ift,  unb  in  Über* 
einftimmung  mit  ©eebofjm  nicht  auS  urfprünglicher  marfgenoffen* 
fdjaftlicher  Freiheit,  fonbern  au£  einem  ßuftanbe  tiefer  Unfreiheit 
ber  fianbbeöölferung  ableiten.  5luct>  in  ©nglanb  folgt  in  ben  ©täbten 
einer  §errfcc)aftSepoche  ber  ftaufmannSgilben  eine  folche  ber  3"nfte, 
um  ju  Beginn  beS  16.  3af)*hunoerts  öorbringenben  Staats* 
gemalt  ju  mcichen ;  bie  Anficht  oon  föogerS,  bafc  bei  ber  ^Reformation 
baS  ßunftöermögen  eingebogen  morben  fei,  mirb  als  ein  3tttf)um 
ermiefen,  ber  auf  ber  BerroechSlung  beS  firchlichen  ©tiftungSöermÖgenS 
mit  bem  Bunftöermögcn  überhaupt  beruht 

2)er  ftortfefcung  beS  ausgezeichneten  SBerfeS  fehen  mir  mit  @r* 
martung  unb  mit  bem  beften  Vertrauen  entgegen.  -tz-. 

$ie  SSerfaffung  ber  fiirdje  Don  (Snglanb.  $on  %t\i%  SRatottier, 
Dr.  jur.    Serlin,      ©uttentag.  1894.   560  <5. 

SBenn  bisher  unfere  StenntniS  ber  firchlichen  Berfaffung  üon 
©nglanb  recht  bürftig  unb  lütfcnhaft  gemefen  ift,  fo  ift  ber  ©runb 
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baöon  eben  barin  ju  fudjen,  bafc  e£  an  einer  ftreng  ftjftematifdjen, 
oon  juriftifdjen  ©eftd)t§punften  befyerrfdjten  ©arftellung  jener  53er« 
faffung  gefehlt  fjat.  23ir  roaren  entroeber  auf  englifdje  Arbeiten  an= 
getoiefen,  benen  eS  nidjt  rect)t  gelang,  jene  eigenartigen  SBerfyciltniffe 
unferem  33erftänbniffe  5U  erfcr)lte§en,  ober  auf  folcfye  beutfdje  SBerfe, 
bie  in  anberem  3ufamment)ange  0Uc^  bie  ftrtt)(icr)en  93erfaffung3* 
juftänbe  (£nglanb$  berührten,  toie  bie  Arbeiten  oon  ©neift,  in§* 
befonbere  feine  £)arftetlung  be§  englifdjen  58erroaltuug§red)t3.  Um 
fo  banf barer  ift  e§  5U  begrüßen,  bafj  ein  bcutfdjer  ©eletyrter  e§ 
unternommen  f>at,  bie  Sßerfaffung  ber  Stirpe  oon  (£ng(anb  jum  ©egen= 
ftanbe  einer  roiffenfdjaftlidjen  Unterfudjung  ju  machen. 

2)ie  ©arftettung  be$  9Sf.  jcrfäUt  in  fünf  Steile,  ^uerft  (©.  1 
bi§  164)  gibt  er  eine  treffliche  Sf^e  ber  ©cfd)idjte  ber  $ird>enOer= 
faffung,  in  ber  audj  ©d)ottlanb,  $rtanb,  bie  Kolonien  unb  STCorb* 
amerifa  berücffidjtigt  werben.  $)er  5iocite  $bfct)nitt  bringt  einen 
furjen  Überblitf  über  bie  Oueflen  be3  englifcfyen  #ird)enred)t8 
(®.  165—182).  hierauf  wirb  (@.  183—203)  ba§  8er$filtniS  ber 
Äirdje  oon  ©nglanb  ju  anberen  cr)rtft(ict)en  ®ircb,en  (inSbefonbere  $u 
ber  $ircf)e  oor  ber  Deformation  unb  ju  ben  anberen  cr)riftüct)cri 
ftirdjen  ber  SKeujeit)  entmicfelt.  $>er  üierte  5lbfdt>nttt  bct)anbelt  ben 
geiftticfcen  (Stanb  unb  bie  28eif)egrabe  (@.  204—234).  $er  fünfte 
Stbfdmitt  enblid),  ber  ficfc  fd)on  bur$  feinen  Umfang  (@.  235—481) 
alä  ber  §aupttf)eil  barftetlt,  fdn'lbcrt  bie  einjemen  $ird)enbec)örben, 
oor  aflem  ben  $önig  al§  ben  Snfa&er  be3  firdt)licf)en  (Supremats, 
bann  bie  ftaatlidjen  ®trct)enücrn)altung§bef)örben,  bie  (Srjbifdjöfc  unb 
*8ifd)öfe,  bie  Kapitel,  bie  geiftlictjen  unb  firdjltdjen  Unterbcamten,  bie 
Stnrdjenocrfammlungen  unb  julejjt  mit  berechtigter  3Iu§für)rltcr)feit  baS 
eigentümliche  ^nftitut  Der  ®trd)engericf)te.  @in  $(n&ang  (@.  482 
bis  550)  enthält  eine  Sfteifje  oon  intereffanten  Urfunben  unb  ©efefcen 
(5.  33.  bie  ßonftitutionen  Don  ©larenbon,  bie  Urfunben  betreffenb  bie 
Unterwerfung  $ofjann'£  un*er  D*e  0 berle^cnö t)crrltcr)f eit  be§  $apftc8 
oon  1213,  bie  39  SIrtifel  u.  31.),  eine  roof)tgeorbnete  Überfielt  ber 
Siteratur  unb  bie  9tegierung§jot)re  ber  englifdjen  Könige  feit  ber 
normannifdjen  Eroberung.  $)en  ©djlufe  bübet  ein  forgfältigcS 
iRegifter. 

$)ie  $arftellung  bc§  S3f.  ift  burdjroeg  ttar  unb  angenehm  ju 
tefen;  überall  fcfjöpft  er  auS  ben  Duetten;  bie  englifdje  ßiteratur  ift 
ifjm,  fooiel  mir  fet)en,  oollftcinbig  befannt  unb  üertraut.  SSf.  r)at 
fidj  buref)  feine  grünblidje  unb  mücjeoolle  Arbeit  ben  Slnfprud)  auf 
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bte  3)anf barfeit  alter  berer  erworben,  bie  int  3ufammenf)ange  ^rer 
gefdjidjtlidjen  ober  ttjeologifcfjen  ober  juriftifdjen  ©tubien  auf  bte 
SBerfaffung  ber  Ktrdje  bon  ©nglanb  geführt  werben.  R. 

The  bistory  of  early  euglish  literature,  being  the  bistory  of 
english  poetry  from  its  beginning  to  the  accession  of  king  Alfred. 
By  Stopford  A.  Brooke.  2  voll.  VI,  344  u.  337  @.  London,  Mac- 
millan.  1892. 

3wei  ftattlid)e,  bornef>m  au§geftattete  Söänbe  über  bie  ©efdjidjte 
ber  altenglifd)en,  angelfädjftfdjen  3)id)tung  bis  junt  ^aljre  871,  Oer« 
faßt  oon  einem  befannten  Geologen,  ber  erft  in  fpäterem  Sebent 
alter  fid)  al8  2lutobibaft  mit  ber  alten  Sprache  feiner  §eimat  unb 
mit  ber  gelehrten  ftorfdjung  über  tfjre  älteften  $enfmäler  bertraut 
gemadjt  fyat.  Wit  ber  festeren  freilief)  nur  jum  $fjeü  unb  bor= 
miegenb  inbireft:  fein  pf)rer  nidjt  nur,  fonbem  gerabeju  fein  SBer* 
mittler  für  bie  beutfdje  gad)Iiteratur  ift  ber  „©runbrife  jur  ©efd)id)te 
ber  angelfäd)rtfd)en  Siteratur"  bon  $rof.  fö.  SBülfer  gewefen,  ein 
$8udj,  baS  aUerbingS  ju  fünf  @ed)fteht  auS  93üd)erttteln  unb  ©ycerpten 
befte^t,  unb  ber  SRefpeft,  mit  bem  föeb.  ©roofe  im  Vorwort  oon 
biefer  geifteSöben  unb  formlofen  Kompilation  rebet,  erwecft  fein 
günftige§  9?orurtl)eil.  Ütotürlicb,  fennt  55.  audj  ben  1.  99anb  bon 
ten  Sörinf  3  „®efd)id)te  ber  englifdjen  fiiteratur"  (er  citirt  gelegentlich 
bie  englifdje  Ausgabe),  aber  er  f)at  ba§  Sud)  nid)t  ftubirt  unb  für 
bte  ©efammtauffaffung  wie  für  bie  ©injelbetradjtung  wenig  Wufcen 
barauS  gebogen.  9Sa§  aber  gar  fett  bem  3af)re  1885  (wo  SBülfer'3 
„©runbriß"  erfdjien)  in  2>eutfd)lanb  über  bie  angetfädjftfdje  S)id)tung 
unb  bie  latehtifdje  Spocfie  ber  $lngelfad)fen  geforfdjt  unb  publijirt 
worben  ift,  babon  fcfjeint  ber  93f.  feine  Shtnbe  mefjr  gewonnen  ju 
^aben:  bie  ©üdjer  oon  ten  Sörinf  unb  90iüÜenf)off  über  ben  SBeoWulf 
finb  iljm  ebenfo  unbefannt  geblieben  wie  ber  feljr  nüfclid)e  3.  ©anb 
bon  ©bert'S  „ungemeiner  Siteraturgcfdjidjte''  unb  bie  glänjenben 
Arbeiten  bon  Ö.  Traube  über  sÄbelroulf  u.  f.  to.  Wit  eigener  detail« 
arbeit  r)at  ber  2Jf.  nirgenbS  eingefefct,  ja  er  ift,  wie  allerlei  naibe 
$ufjerungen  geigen,  in  ba§  Sßefen  unb  bie  9ö?ctf)obe  ber  philoIogifd)= 
l)iftorifd)en  §orfd)ung  nur  roenig  eingebrungen.  ©ein  93ud)  enthält 
wol)l  ein  paar  anregenbe  SRäfonnententS,  aber  feine  neuen  ©rgebniffe 
unb  feine  neuen,  förbernben  ©efidjtäpunfte,  unb  ba  e§  audj  ben 
gegenwärtigen  «Stanb  unfercä  SSiffenS  nidjt  juberläffig  wibergibt, 
barf  e§  in  $eutfd)lanb  immerhin  ungelefen  bleiben. 
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Ob  in  ©nglanb,  roo  feiger  nodj  niemanb  ben  SBerfud)  einer 
^ufammenfaffenben  miffenfd^aftltc^en  Starftettung  ber  älteften  Literatur 
unternommen  fyat,  baS  borliegenbe  Sßerf  ein  93ebürfni3  befriebigt,  ba8 
$u  entf Reiben,  ift  fyiex  nicht  ber  $la|j  unb  fommt  bem  Sftef.  aud) 
flicht  ju.  @r  will  aber  gern  feinem  oben  für  beutfdje  Sefer  formu* 
lirten  Urtljeit  noch  ^injufügen,  bog  ber  Dilettantismus  biefeS  fechjig* 
jährigen,  begeifterungSroarmen  SßrebigerS  nichts  prätentiöfeS  unb 
herauSforbernbeS  t)at,  bafe  er  bielmehr  gerabe  ba  am  liebenStoürbig* 
ften  erfchemt,  roo  eigene  $lnfcf)auungen  jum  SluSbrucf  fommen.  Dahin 
gehört  ber  SSerfud),  bie  angelfädjfifdje  Sßoefie  enger  mit  ber  9catur 
beS  SanbeS  unb  ber  ©igenart  feiner  SBeroofmer  öerfnüpft  ju  jeigen, 
baS  ©treOen,  bie  ©ebidjte  jur  ^Beleuchtung  ber  alten  $ulturöerhält* 
ttiffe  ju  oerroertt)en  unb  fogar  bie  mit  merfroürbiger  3ör)tgfeit  unb 
<£infeitigfeit  feftgefjaltene  Sßorftettung,  ber  Horben  ©nglanbS  fei  bie 
SBiege  unb  feine  93eroof)ner  feien  bie  faft  auSfchliefclichen  Pfleger  ber 
nationalen  Dichtung.  9Ö?an  merft  ba  auch  roieber,  bafc  —  oon  ten 
^örinf  ganj  511  fdjtoeigen  —  bie  auch  für  bie  Topographie  ber 
Siteratur  fo  ergebnisreichen  metrifa^en  Unterfudjungen  Don  ©ieoerö 
(1885!)  bei  SBülfer  feine  Aufnahme  mehr  gefunben  t)aben.  E.  Sehr. 

©efajicbte  ber  englifdjen  Siteratur.  Eon  »ernfjar*  ten  örint  2.  ©anb: 
S3i8  jur  Deformation,  herausgegeben  oon  fllotö  ©ranbl.  ©trafeburg, 
Srübner.  1893.   XV,  658  8. 

1 

Die  SSollenbung  biefeS  SBanbeS  hat  ber  33f.  nicr)t  mehr  erlebt: 
t>ie  jroeite  $älfte  ift  auS  feinem  Wadjlaffe  öon  $rof.  ©ranbl  jum 
Drucfe  hergerichtet  unb  mit  einem  fetjr  erroünfchten  SRegifter  für  beibe 
iBänbe  auSgeftattet  roorben.  93on  SBranbl,  ten  53rinf8  SlmtSnach* 
folger,  bürfen  mir  auch  e"ie  ©eiterführung  beS  (nichtigen  SBerfeS 
«rroarten,  unb  niemanb  aroeifelt,  baß,  roenn  einer,  er  baju  nm  erften 
berufen  ift. 

ten  S3rinf  felbft  ^at  bie  ©ef Richte  ber  englifchen  Siteratur  in 
biefem  Söanbe  bon  SßtcIif'S  Auftreten  bis  jur  Deformation  geführt: 
feine  Darftettung  fdjliefit  mit  bem  Tobe  beS  ©rafen  o.  ©urreö,  ber 
im  Januar  1547,  furj  üor  bem  @nbe  §einrich'S  VT1L,  auf  bem 
©djaffot  ftarb.  $luf  feinem  ©ebiete  ber  mittleren  ober  neueren  ©e* 
fehlte  fann  ber  §iftorifer  beS  ©tubiumS  ber  Siteratur  fo  roenig 
entraten,  roie  auf  bem  ber  englifchen,  —  unb  h^r  finbet  er  einen 
Führer,  ber  feineSglektjen  nicht  §at  Schon  ber"  1.  93anb  be§  SSerfeS 
ift  ziemlich  allgemein  al§  bie  befte  ^iftorifc^e  Darftettung  eineS  mittel* 
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elterlichen  ©chriftthumä  bejeiefmet  roorben.  9)?an  toirb  aber  ohne 
'Öebenfen  fagen  bürfenr  bafj  biefer  jtoeite,  tt>a3  baä  9ftajj  ber  eigenen 
gelehrten  Arbeit  rote  bie  lebensvolle  ©ruppirung  unb  Vorführung 
eineä  ungemein  Vielfeitigen  95?aterial3  angebt,  feinem  Vorgänger  noch 
beträchtlich  überlegen  ift.  $$ch  felt»ft  habe  bei  ten  33rinf  im  ©ommer 
1876  eine  SBorlefung  über  eben  ben  3eitabfdmitt  gehört,  ber  biefen 
Söanb  umfpannt,  unb  (ann  bat)er  ben  Umfang  unb  bie  Sntenfttät  ber 
gorfdjung,  bie  er  feitbem  noch  biefer  (Epoche  jugetvanbt  hat,  am  beften 
ermeffen.  ©ie  erfetjeint  nirgenbS  imponirenber  als  in  ben  Partien, 
roetche  ber  @ef Richte  be3  mittelalterlichen  3)rama§  getvibmet  finbr 
mährenb  in  ber  gorm  ber  2)arftellung  vielleicht  bie  Kapitel  über 
feinen  alten  ßiebling  (Xh^ucer  unb  über  bie  fchottifchen  dichter 
(Söarbour,  3)unbar,  Douglas)  noch  mehr  anfprechen  tverben.  ®ie  fet)r 
eingehenbe  (faft  200  Seiten  lange)  Söefjanblung  ber  ßiteratur  in  ber 
wichtigen  ÜbergangSepodje  unter  Heinrich  VII.  unb  §einrich  VIII. 
erfcheint  ber  bisherigen  gotftfjung  gegenüber  oollauf  gerechtfertigt 
unb  barf  vielleicht  auch  &ei  oen  Öefem  biefer  3eitfct)rift  gerabe  jefct, 
roo  eine  neue  ©ef Richte  (SnglanbS  unter  ben  $ubor'§  ju  erfcheinen 
begonnen  §at,  auf  befonbereS  Sntereffe  rechnen.  E.  Sehr. 

The  Law  and  Custom  of  the  Constitution.  By  Sir  William  R. 
Auson,  Bart.  D.  C.  L.  of  the  Inner  Temple,  Barrister-at-Law,  Warden 
of  All  Souls  College,  Oxford.  Part  I:  Parliament.  Second  Edition. 
Part  II:  The  Crown.  Oxford,  Clarendon  Press.  1892.  2  vol.  375  u. 
494  ©.    12  sh.  6  d.  bejtü.  14  sh. 

$er  öf.,  ber  fid)  burch  ein  vielgebrauchtes  SBucb,  über  bie  £et)re 
oom  Vertrage  nach  englifchem  Stecht  einen  angefehenen  tarnen  Oer* 
fchafft  hat,  beabsichtigt  einen  genauen  Überblicf  über  bie  Normen  beS 
englifchen  SSerfaffungS-  unb  VerrvaltungSrechtS  5U  geben.  (Sr  fieht 
e§  babei  auf  eine  beutliche  Hervorhebung  ber  beftehenben  ©efch&ftS* 
prariS  ber  (Staatsverwaltung  ab  unb  erleichtert  baS  VcrftänbniS  burch 
unabläffige  furje  t)iftorifcrje  SRücfblicfe  unb  häufiges  $erbeijiehen  ber 
jefct  gebräudjlichen  gormein  beS  beljörblichen  SBerferjr«.  Von  älteren 
2)arftcIIungen  tyat  er  im  1.  Vanbe  befonberS  auf  3Rar/S  Parlia- 
mentary  Praxis  jurücf  gegriffen,  tvährenb  ihm  für  ben  2.  Vanb 
^llpheud  $obb'§  bcfannteS  Vucf)  On  Parliamentary  Government 
in  England  bie  größte  §ülfc  getväf)rte.  %üx  bie  gefchichtlichen  93er* 
meifungen  fyat  er  fich  am  engften  an  <3tubb§  angelehnt,  bod)  auch 
§aÜam  unb  2)?at)  unb  einige  Parliamentary  Reports  unb  Äorre* 
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fponben$en  unb  Sieben  üon  (Staatsmännern  eifrig  benufct.  93on 
©netft'S  monumentalen  Sßcrfen  über  baS  englifdje  ©taatSleben  fyat 
Aufon  (eiber  gar  feinen  ©ebraud)  gemacht;  unb  bod)  ^ätte  er  in 
it)nen  bie  beften  SBegroeifer  unb  grünbtidjften  Vorarbeiten  gefunben. 
Namentlich  bie  „größte  ©cfjurierigfeit",  bie  er  herüort)ebt,  nämlich  bie 
SMSpofttion  beS  ©toffeS,  märe  it)m  burd)  33enutjung  beS  „(Snglifchen 
SöerroaltungSrechtS  ber  ©egenroart"  üon  ©neift  erfpart  geblieben. 

$m  1.  33anbe  bilbet  bie  Söertheilung  ber  Staatsgewalt  auf  bie 
Krone  unb  beibe  Käufer  beS  Parlaments  (unb  Damit  auf  ben  Abel 
unb  bie  üerfdjiebenen  SSolfSfchtchtcn)  baS  ©runbprineip  ber  2)iSpofition. 
Am  ausführlichsten  unb  an  erfter  ©teile  betjanbelt  er  baS  Unterbaus 
nach  ben  ©efichtSpunlten  beS  paffiüen  unb  afttüen  SöahlrechtS,  beS 
2Baf)ImobuS  unb  ber  juriftifct)en  Stellung  ber  ©ernährten.  $ann 
folgt  bie  3ufammenfefcung  beS  Oberlaufes,  bie  ©efdjüftSprajiS  beS 
©efammtparlamentS,  ber  ^tntr)etl  ber  Krone  unb  eine  Überfielt  über 
bie  bisherigen  Söfungen  ber  Konflifte  jmifchen  ben  üerfdjiebenen 
gaftoren  ber  ©efefcgebung.  (Sin  vSchluftfapitel,  in  bem  bie  parla* 
mentarifchen  Kontrollen  ber  $ertoaltung  Dargelegt  werben,  hat  ben 
irreführenben  $itel:  The  High  Court  of  Parliament,  obroohl  gerabc 
bie  Appellate  Jurisdiction  beS  Komitees  ber  SorbS  oon  biefem 
Kapitel  auSgefd)loffen  unb  auf  ben  2.  Söanb  Oermiefen  mirb. 

$)ie  (Störte  üon  A.'S  Ausführungen  liegt  in  ber  unparteiifcfjen 
Auffaffung  ber  heutzutage  üblichen  $rajiS;  befonberS  forgfältig  jeigt 
er  barauf,  roie  im  englifdjen  ©taatSleben  jufäflige  Formalitäten  unb 
felbft  bie  ftillfchmeigenbe  Konüention  ber  mafcgebenben  Streife  oor 
bem  SSortlaut  ber  ©efefee  ben  öorjug  haben.  2)ag  feit  1867  eine 
neue  (Spoctye  ber  parlamentarifchcu  Regierung  heraufgefommen  ift,  in 
ber  bie  juriftifdjen  ©djnörfel  unb  oeralteten  ©eftimmungen  einft  heil* 
famer  ©efefee  mit  fpielenber  ßeidjtigfeit  befeitigt  unb  rationelle  üon 
^ntereffenten  reiflich  erwogene  ©efefcgebungSafte  ohne  ©chmierigteit 
alle  ©tabien  ber  SSerhanblung  paffiren,  ift  A.'S  freubige  Überjeugung; 
er  glaubt  an  bie  2BeiSf)eit  unb  ©ereebtigfeit  ber  öffentlichen  Meinung, 
bie  im  Stampfe  ber  Parteien  in  (Snglanb  allerbingS  bie  lefctc  ^nftanj 
ift.  Sßon  feinem  ©tanbpuntte  auS  legt  er  (in  ber  neuen  Auflage) 
bie  Siegel  nieber,  ba{$  bie  Krone  auch  ohne  ben  9tatf)  ber  Sflinifter 
baS  Parlament  auflöfen  barf,  wenn  eS  fraglich  Meint,  ob  bie  je- 
meilige  Sßolitif  beS  KabinetS  unb  ber  Kammermehrheil  ber  opinion  of 
the  country  entfpricfjt.  ©benfo  fann  baS  Oberhaus  nach  51.  buTch 
Ablehnung  einer  wichtigen  ©cfefcüorlage  baS  Kabinet  zwingen,  eine 
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Parlamentäauflöfung  unb  föeumahlen  herbeizuführen.  gäÜt  bie  \£nU 
(Reibung  ber  SBähler  für  ba§  öermorfene  ©efefc  au§,  fo  müffen  bic 
£orb§  fidj  fügen  unb  i^rcn  Sßiberfprucf)  aufgeben,  ©ei  ©efefcen,  bie 
nicht  bon  Ditaler  SBebeutung  finb  (nehmen  mir  bie  Deceased  Wife's 
Sißter  Bill  511m  ©eifpiel)  ^ot  ba$  Oberf)au§  freie  §anb. 

Wogegen  finb  bie  f)ijtotijd)en  9tücfblicfe  meift  oberflächlich  unb 
unjuöerläffig.  finb  befonberS  jroei  flippen,  an  benen  ber  mit 
ben  Antiquitäten  be£  englifchcn  23erfaffung§leben3  nietet  bertraute 
Autor  gefd)eitert  ift.  (£rften§  fällt  er  in  ben  fo  häufigen  ^e^Ier 
bager  ©eneraltfationen,  bie  rneit  über  bie  Angaben  ber  bon  ihm 
benufcten  Autoritäten  I)inau§fc^iegen.  ©0  5.  $8.  in  bem  ©afce :  That 
representation  is  a  condition  precedent  to  taxation,  and  that 
the  law  is  the  Farne  for  all  freemen  may  be  regarded  as  the 
cardinal  principles  of  the  (Great)  Charter  ((§.  15).  $)er  zroeite 
geiler  beruht  borouf,  ba&  Autoritäten  auch  al§  ©eleg  für  Meinungen 
gelten  foüen,  bie  fie  felbft  nur  ganj  hljpothetifd)  fjingefteflt,  gelegent- 
lich ermähnt  imb  unermiefen  gelaffen  fürten.  ©tubbS  bringt  al§ 
einen  ber  möglichen  ©rünbe,  metyaib  fo  biele  ©täbte  fich  ber  ©e* 
rufung  jum  Parlament  ju  entwichen  fugten,  ben  Söunfch  ber  Heineren 
©täbte,  baburch  ber  hö&eren  ©teuerftufe,  bie  bon  ben  bürgern 
beroißigt  rourbe,  ju  entgehen  unb  lieber  mit  ben  ©raffdjaften  bie 
Heinere  Cuote  5U  jahlen.  $iefe£  fupponirte  SKotio  ericheint  in  ber 
SBiebergabe  bei  A.  als  ba§  Saftum,  ba&  bie  <Stabt,  bie  Vertreter 
fanbte,  ein  3ef)ntel,  bie  unberrretene  nur  ein  ftünfeefmtel  ju  fteuern 
hatte.  2>a8  ift  natürlich  leidjt  aß  pofitiö  falfch  ju  enueifen.  —  Um 
noch  ein  erheblichere^  ©eifpiel  ju  bringen,  fefce  ich  ein  Nittum  A.'S 
unb  ein  ben  roahren  ©adjberhalt  ercjeflenbeS  Aftenftücf  hierher.  A. 
behauptet:  „$ie  Petitionen  ber  ©emeinen  gingen  ber  ©elbberoiHigung 
boran,  unb  bie  ©emährung  be£  ©elbe§  mochte  roohl  oon  ben  Ant* 
roorten  abhängen,  bie  bie  ©erneuten  auf  ihre  Petitionen  erhalten 
haben."  ©iefer  nur  ganj  entfernt  an  einen  ©afc  bei  ©tubbS  an= 
flingenben  Behauptung  braucht  man  nur  einen  freilich  auch  oon 
<Srubb8  überfehenen  $affu3  au§  ben  Protofollen  be§  Parlaments 
oon  1402  entgegenzuhalten:  „$ie  ®emeinen  baten  unfern  ©errn 
$önig,  ba§  jur  größeren  ©equemlichfeit  unb  Annehmlichfeit  ber 
genannten  Gemeinen  e3  unferm  §errn  $ömg  gefallen  möge,  felbigen 
(gemeinen  511  geftatten,  bafc  fie  bon  ben  Antworten  auf  ihre  gemein* 
famen  Petitionen  Kenntnis  erhalten  bürfen,  bebor  fie  eine  ©elb« 
bemilligung  machen,   darauf  mürbe  ihnen  (nach  ©eratfjung  mit  bem 
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Oberläufe)  „.  .  geantwortet,  bajj  eS  niemals  bie  ©efcf)äftSroeife  noch 
in  irgenb  einer  Seit  feiner  Vorgänger  unb  33orfaf)ren  in  ©ebrauch 
geroefen  fei,  bafj  fte  eine  Antroort  auf  ihre  Petitionen  ober  SeimtmS 
baoon  erhielten,  beöor  fte  alle  ihre  anberen  SßarlamentSgefchäfte 
get^an  unb  erlebigt  fjatten,  fei  eS  ©elbberoilligung  ober  anberS.  $)er 
Äönig  rooßte  feinerlei  SBeränberung  ber  guten  ©eroofjn^eiten  unb 
Gebräuche  ber  alten  Seit."  (Rolls  of  Parliament  3,  458.)  38er 
au$  föanfe'S  Xarftellung  roeijj,  rote  ber  ganjc  ©haratter  ber  faftilifchen 
<£orteS  burdj  bie  93orroegnat)me  ber  SöeroiUigungen  im  16.  3ahr* 
hunbert  geänbert  rourbe,  fter)t  leicht  bie  funbamentale  S)ifferen5  ^roifdjen 
A.'S  Auffaffung  unb  ber  geftydjtUdjen  SBirflichfeit. 

3m  2.  83anbe  roerben  in  jel)n  Kapiteln  bie  S3erroaltung  unb 
Rechtspflege  bargelegt  unb  in  ben  eii^elnen  Abteilungen  immer 
roieber  auf  bie  JÖergangenljcit  bis  ju  ben  angelfächftfchen  Analogien 
jurüefgegriffen.  A.  geht  auch  auf  bie  inbifche  unb  $olonialberfaffungen, 
auf  bie  fd)ottifd)e,  irtfct)e  unb  bie  überfeeifdjen  $irdt)en  beS  englifa^en 
SBeltreidjeS  ein.  SBei  ber  plle  beS  ©toffeS  mug  er  tid)  aber  mit 
Anbeutungen  über  ben  inneren  ©efc^äftSgang  begnügen,  ber  bei 
(kneift  ausführlich  bargelegt  ift.  5)ie  3)tSpofttion  nach  ^Beziehungen 
ber  $rone  ju  anberen  gaftoren  ift  nicht  glüeflich.  ©ie  nötfjigt  $u 
Söieberholungen  $.  93.  über  baS  Privy  Council  unb  bringt  bie 
ganje  polijei  unb  Sofalüerroaltung  (SngtanbS  einfct)Ite^(icr)  beS 
SftinifteriumS  beS  Innern  in  ba§  (7.)  Kapitel  üon  ben  Dominions 
and  Dependencies  of  the  Crown  \iatt  in  baS  4.  oon  ben  Depart- 
ments of  Government  and  the  Ministers  of  the  Crown.  An 
eingehenber  ©enauigfeit  unb  rcaliftrfctjer  Anfchaulidjfeit  ift  A.'S 
2.  Söanb  mit  ©neift'S  ©nglifchem  SöerroaltungSrechre  ber  ©egenroart 
nicht  entfernt  ju  Dergleichen.  Vielleicht  entfchltefjt  fich  A.  für  eine 
neue  Auflage  ju  einer  forgfältigen  93emi{jung  ober  Umarbeitung  beS 
beutfehen  Standard  work.  L.  Riess. 

Memoranda  de  Parliamento.  Records  of  the  Parliament  holden 
at  Westmioster  on  the  twenty-eighth  day  of  February,  in  the  thirty- 
third  year  of  the  reign  öf  King  Edward  the  First.  (A.  D.  1305.) 
Edited  by  Frederic  William  Maitland.  (Rolls  Series.)  London  1893. 
CXXI,  373  ©. 

£er  burch  feine  gebtegenen  re<±»tSr)tftorifct)en  gorfdjungen  roof)ls 
befannte  Herausgeber  fyat  ben  ^anjleigebräuchen  ber  $Iantagenet'fcf)en 
tßeriobe  fct)on  in  einer  lehrreichen  Abhanblung  über  baS  Registrum 
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Brevium  (im  4.  93nnbe  ber  Harvard  Law  Review)  befonbere  9luf* 
merffamfett  gefdjenft.  $)ie§mal  bietet  er  un8  ba8  üon  if)m  entbecfte 
Protofoß  be8  Parlaments  öon  1305  mit  üielen  jur  (Ihrläuterung 
notfjroenbigen  TOenftürfen,  bie  er  au§  ben  überreichen  ©djäfcen  be$ 
Public  Record  Office  mit  raftlofem  gleiße  tyeröorgejogen  fmt.  $n 
biefer  feit  Palgraöe'S  Magert  in  ©nglanb  feiten  geroorbenen  Bereinigung 
fcfjmer  ju  erreidjenben  5ufammengel)örigen  9flaterial8  liegt  ber  <2d)tt>er- 
punft  ber  (Sbition.  $)er  größte  Xfjeil  be£  im  SLRittclpuufte  fteljenben 
Rotulu8  Parliamenti  mar  fdjon  au§  bem  Slu^uge  in  bem,  mie 
SMaitlanb  ma^rfc^einli^  madjt,  im  erften  drittel  be$  14.  3>af)rf)unbert3 
entftanbcnen  fog.  Vetus  Codex  Oefannt;  aber  burcb  bie  neue  publi* 
fation  roirb  un3  bie  ®efct)äft§füf)rung  in  einem  ber  älteften  parla* 
mente  jum  erften  9Kal  urfunblid)  genau  jur  Mnfdjauung  gebrad)t. 
3n  ber  ausführlichen  Einleitung  legt  Tl.  bie  üerfaffung§gefd)idjtlid)en 
§auptrefultate  feiner  eingefjenben  Söefchäftigung  mit  biefem  un3  am 
genaueren  befannten  Parlamente  (Sbuarb'S  I.  nieber.  9M.  ift  ben 
großen  Autoritäten  üon  §arbü,  Palgraoe,  ©neift  unb  ©tubbä  gegen* 
über  fetjr  jurücf^altenb  mit  feinem  Urtheil.  Um  fo  erfreulicher  mar 
e§  mir  ju  feljen,  mie  nat)e  er  fidj  mit  meinen  oor  5cl)n  %af)xtn  Oer« 
öffentlichen  unb  fpäter  auch  in  ber  £iftor.  3citfc^rift J)  efpli$irten 
2lnfcf)auungen  berührt,  bie  er  freiließ  nur  auS  ©neift'S  polemif^en 
SBemerfungen  bagegen  ju  fennen  fdjeinr.  9iic^t  nur,  baß  ber  ftömg 
oon  biefem  Parlament  feine  ©elbberoidigung  »erlangte  ober  erhielt, 
roa$  ja  nach  ber  früheren  Anficht  ber  felOftocrftänbtic^e  Qmtd  jeber 
Berufung  ber  Commons  mar.  SR.  bejeidjnet  au§brucflich  al$  one 
of  the  duties  jebeS  Vertreters  eineS  2Bal)lbejirfe3:  he  brings  in, 
and,  it  may  be,  urges  by  oral  argunient  the  petitions  of  that 
Community  which  has  sent  him  to  the  parliament  (<§.  LXXIII). 
££aft  genau  fo  ^eißt  eS  in  meinem  meine  früheren  IRefultatc  furj 
referirenben  $luffafce,  „baß  fic  bie  93efcfjmerben  ber  einjelnen  ©emeinbe* 
genoffen  fomoljl  mie  il)re§  SSerbanbes  oor  ben  SPönig  unb  feinen 
SRatf)  bringen  fodten,  baß  fie  bort  auf  Verlangen  meitere  3lu§funft 
gaben  unb  ben  SBefdjeib  mit  nad)  Spaufe  nahmen."  (Sbcnfo  fonnte 
bie  Sßermenbung  ber  5lbgeorbneten  für  abminiftratioe  ©efdjäfte  ber 
Prooinjialoerroaltung ,  auf  bie  id)  eingehenb  aufmerffam  gemacht 
hatte,  bem  (Srforfcher  ber  auf  biefeS  eine  Parlament  bejüglidjen 
Urfunben  nict)t  üerborgen  bleiben:  Then,  again,  there  are  many 
appointments  to  be  made;  for  example,  it  is  the  fashion  at 

»)  60,  1-33. 
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this  time  to  entrust  a  share  in  the  work  of  delivering  the 
county  gaol  to  some  knight  of  the  county,  very  often  to  one 
of  the  knights  who  is  representing  or  has  represented  that 
county  at  a  parliament.  $ür  elf  Abgeorbnete  biefeS  Parlaments 
lä&t  fid)  biefe  eigentlntmu'dje  JBerroenbung  auS  ber  ßifte  nodj  nad)* 
roeifen. 

Snt  Anfange  gibt  bie  mid)tigften  auf  bte  SÖerroaltung  ber 
©aScogne  unb  Aquitaniens  bezüglichen  Petitionen,  bie  Sßerfjanblungen 
CSbuarb'S  I.  mit  bem  Vertreter  feineS  ©djroiegerjofmS,  beS  §er$og$ 
oon  SBrabant,  jur  Ab$af)lung  feiner  ©djulb  unb  eine  genaue  ©es 
fdjreibung  be§  Vetus  Codex.  (Sine  flaffifijirte  Überfielt  ber  erlebigten 
487  Petitionen  fourie  ein  Perfonen*  unb  ©acfyüeräeicfjmS  finb  an* 
gelängt.  Ludwig  Riess. 

Warwick  the  Kingmaker.  By  Charles  W.  Oman.  (English  Men 
of  Action.)   London,  Macmillan  &  Co.  1891.   243  ®. 

®er  in  ber  poefie  oft  al§  XöpuS  befjanbelte  Serrätljer  ber 
gorfiftifdjen  ©adje  t)at  in  bem  Oerbienten  Autor  oon  Art  of  War 
in  the  Middle  Ages  enbltdj  einen  fompetenten  3Mograpf)en  gefunben. 
S)a8  Hauptergebnis  ber  populären  EarfteUung  ift,  bajj  Söarroicf'S 
$f)ätigfeit  bi8  1468  bon  ber  getoaltfamen  Periobe  feiner  legten 
brei  £eben3jaf)re  grunbüerfcf)ieben  ift.  ©eine  bebenflidjften  Späten 
merben  mit  feiner  Erbitterung  über  bie  rütfftd)t3lofe  politif 
Ebuarb'S  IV.  unb  mit  ber  fötoalität  ber  «Neoillesgamilie  gegen  bie 
mit  (Sbuarb'3  ©emafjlin  öerroanbten  föioerS  erflärt.  S)en  angeblid) 
einer  $ame  be§  §aufe3  9?eöille  oom  Könige  angetanen  ©dumpf 
unb  ben  bergebltdjen  SSunfd)  SBarnricfS,  feine  eigene  Softer  an  ben 
®önig  ju  Dermalen,  fdjiebt  Oman  mit  9ted)t  bei  ©eite.  ©ine  Über* 
fidjt  ber  ben  9letoißed  jufallenben  Manors  auf  einer  nadj  ben  Escheat 
Rolls  gearbeiteten  Starte  wäre  eine  fdjöne  beigäbe  5U  Stapitel  2  unb 
3  im  Salle  einer  neuen  Auflage.  L.  Riess. 
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Di«  Qerren  Perf  affer  erfudten  n>ir,  Son&erab3fige  ifyrer  in 
Settfdjrtftcn  erfdnenenen  2luffäfce,  tDeldje  fte  an  &iefer  Stelle 
berücf  (tätigt  tt>ünfdfen,  uns  freunMidtf  ein$ufenben. 

Sie  ftefctftton. 


JUTgent  eines. 

Sßon  ben  Saftrow'fdjen  3afjre8berttf)ten  ber  ©efdjidjt«* 
wiffenfdjaft  ift  ber  16.  ^aljrgang,  1893,  erfdjienen  (93erlin,  ©aertner. 
1895.  141.  455.  508.  301  @.  30  2Sir  brausen  ntd)t  ju  roieber* 
fjofat,  wie  willfommen  ba8  pünftlitf)e  unb  fdjnefle  @rfd)einen  biefer  $ubü= 
fation  ift.  —  9Zeu  fjinaugefommen  ift  bie§mal  ein  befonberer  93erid)t  über 
d)ineftfd)e  GJefc^ictjtäliteratur.  <5o  ermünfdjt  bie  gebotene  Überfidjt  fein 
mag,  fo  fdjeinen  un§  burd)  bie  Einfügung  biefeS  S3erid)t§  bie  bera  Unter» 
nehmen  naturgemäß  geftetften  ©renken  ebenfo  überfdjrittcn,  wie  burd)  bie  eine« 
bejonberen  SlbfrfjnittS  über  fübrufftfdje  ©efäicfct8forfd)ung.  ©d)on  jefct  finb 
bie  SBänbe  ber  Saljre8berid)te  ju  fef)r  großem  Umfange  angefdjwollen,  unb 
ber  gegenwärtig  oorliegenbe  ©anb  wäre  nodf  bebeutenb  ftärfer  geworben, 
wenn  nid)t  mehrere  widjtige  unb  umfangreia^e  9lbfd)nitte  ganj  festen  unb 
für  ben  fotgenben  ^a^rgang  referüirt  wären  (für'*  Slltertljum  $gt)pter  unb 
©rieben;  für  ben  Slbfdjnitt  3)eutfd)Ianb  ber  fdwn  feit  Sölten  fd>meralid> 
oermiBte  Slbfdjnitt  über  bie  neuefte  3cit  feit  1815,  fowie  bie  9lbfd)nitte  über 
SSerfaffung  unb  ©efammtgefdndjte;  für'8  WuSlanb  ber  allgemeine  Slbfdmitt 
über  Italien,  ©nglanb  bi§  1485,  3)änemarf  feit  1523,  ©übflamen,  Weu* 
gried)enlanb  feit  1453,  ^apan,  3lfrifa,  Littel*  unb  ©übamerifa;  enblid)  bie 
Wbfdwitte  über  ©efdndjtöpfjilofopljie  unb  über  3)iplomatif).  SBir  galten 
aud  rein  räumlidjen  9tücfftd)ten  für  geboten,  bajj  befonbere  territorial* 
gefd)id)tlid)e  9lb)d)nitte  nur  für  $eutfd)lanb  gegeben  werben,  bie  übrigen 
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europäifct)en  fiänbcr  bagegen  eine  ©efammtbebanblung  erfahren  unb  bie 
aufcereuropäifchen,  foroeit  fte  nicht  für  bte  allgemeine  @efchid)te  in  ©etradjt 
fommen,  überhaupt  unberüetftchtigt  bleiben,  pfeife  unb  Sorgfalt  ber 
SBehanblung  finb,  foroeit  eine  flüchtige  durchficht  ein  Urteil  erlaubt,  bte* 
l'elben  geblieben  rote  in  ben  früheren  Sänben. 

Son  bem  neu  gebilbeten  SSerein  für  öfierTeichifche  SolfSfunbe  ift  fürj= 
lieh  baS  1.  §eft  einer  rigenen  SJconatSfchrift  unter  bem  Site!:  3ettfchrift 
für  Öfterret c^if cr)e  SSolfSfunbe,  rebigirt  oon  Wlid).  fcaberlanbt, 
herausgegeben  (Umfang  beS  SRonatShefteS  ca.  2  3>rucfbogen  4°;  $reiS 
jährlich  4  fl.  80  fr. ;  »erlag  Don  Sem^Sfö  in  <ßrag  unb  ©ien).  2>en  3u* 
halt  beS  1.  f>efteS  bilben  I.  Slbhanblungen :  $um  Seginn  oon  3R.  §aber= 
lanbt.  —  3)aS  SSolfSmäfjige  unb  bie  ©egenroart  oon  ÄI.  Stiegt.  —  3ur 
öfterreidnfehen  ©agengefdjichte  oon  9t.  o.  Ä  r  a  l  i  f.  II.  kleine  URittljeilungen 
(auch  mit  SÖwf^Qrtonen  üerfehen).  III.  (Stf)nograOl)tfdje  Shtonif  auS 
Öfterretaj.  IV.  Siteratur  ber  öfterreid)ifchen  8olfSfun$e.  V.  SBerein^ 
nach  richten. 

2luS  Stmertfa  geljt  und  baS  1.  §eft  (im  3«nuar  ausgegeben)  einer 
neuen  fatfjolifdjen  3eitfc^rift  ju  unter  bem  Xitel:  The  Catholic  Uni- 
versity Bulletin,  ein  Organ  ber  neuen  fathoUfdjen  Unioerfität  in 
23a|"fnngton.  (5S  foll  Diertelfä^rlict)  in  ber  ©tärfe  oon  circa  10  Sogen  er- 
fdjeinen ;  $ret8  jährlich  2  /,  ber  einzelnen  Kummer  50  (SentS ;  Herausgeber 
9teO.  $h«>maS  3-  ©  h  0  n  n  o  n ,  D.  D.,  Catholic  University,  Washington  D.  C. 
5)er  Snljalt  beS  1.  §efteS  ift:  Prospectus.  —  The  church  and  the  seiences 
oon  3-  £arb.  ©ibbonS.  —  Leo  XIII.  and  the  Catholic  University  oon 
Jh-  C-  ©orman.  —  Theology  in  universities  oon  Zf).  SBouqutllon. 
—  A  program  of  Biblical  Studies  Oon  6h-  ©rann an.  —  The  Mc 
Mahon  Hall  of  Philosophy  Oon  <£.  91.  $ace  —  The  American  school 
at  Athens  Oon  Ouinn.  —  The  Catholic  Congress  at  Brüssels  oon 
Xh-  3-  ©bahan.  —  Special  Announcement  (über  bie  School  of  philo- 
sophy unb  bie  School  of  Social  Sciences  in  Washington).  —  2>aran 
ichliefet  ftch  ein  University  Chronicle;  ein  ftefrotog  oon  Sug.  Äelli); 
Miscellaneous  Studies  unb  Book  Reviews ;  Necrologies  (fleine  Sßefrologe 
auch  Don  SRojcher,  $illmann  je)  unb  enb(tct)  Analecta  (SJeforedmngen  oon 
3eitfchriftenartileln,  SMttheilungen  :c). 

3Kit  ber  am  15.  Januar  ausgegebenen  Soppelnummer  9/10  ift  ber 
elfte  3<*h*gang  einer  neuen  italienifchen  UnioerfitätSj|eltfehrift  oollenbet,  bie 
wir  tyte  roenigftenS  mit  einem  Söorte  erwähnen  toollen:  L'Unione  uni- 
versitaria.  Periodico  mensile  fra  i  professori  universitari  italiani. 
9iebafteure:  Sarbajri,  Saltffe,  ©rasant,  ©uaita,  3önict>eflt.  jährlich 
10  Hummern,  $reiS  10  fiire;  fie  erfdjeint  in  Siena. 

$er  franjöfifche  Slbbe"  ©raffin  hat  bie  Verausgabe  einer  Patro- 
logia  syriaca  unternommen,  bie  aüe  ft)rtfct)en  Serte  jur  alta)riftlichen 
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3ett  umf äffen  f ofC  (ögl.  bie  Widrige  beS  Slbbe'  SudjeSne  im  Bulletin 
critique  1895  SRr.  4). 

Sie  SSerfagSbuchhanblung  öon  ©ruoIant^G^Ttftop^e  in  93rüffel  fünbigt 
baS  (Srfdjeinen  einer  neuen  Auflage  beS  Dictionnaire  encyclopädique  de 
geographie  historique  du  royaume  de  Belgique  an  (in  25  Lieferungen 
a  1,50  fr.  herausgegeben  Don  %  ^ourbatn  unb  3R.  ß.  ö.  ©tafle.) 

Sie  93ud)hanblung  öon  D.  £>arraffowifc  in  Seiöjig  labet  jur  ©ubffriö* 
tion  ein  auf  ein  neues  Repertorium  latinae  poeseos  (Catholica 
Hymnologica  excepta)  ab  Hugone  Vaganay  in  Lugdunensi  catho- 
lica universitate  et  bibliothecis,  baS  jur  6rgän$ung  beS  Repertorium 
hymnologicum  öon  Ulöffe  (Sheöalier  bienen  fotl.  @S  foü  in  jwei  %fyik, 
mittelalterliche  unb  mobeme  ^oefie,  ^erfüllen  unb  in  5  ftaSjtfeln  ju  circa 
160  ©lüttem  4°  herausgegeben  werben  (circa  150—200  »lütter  für1»  Wittel« 
alter,  500—600  «lütter  für  bie  neuere  Seit);  $teiS  öro  ölatt  burchfchnitt* 
lit*  40  n 

Sie  93erlagSbud)f)anblung  öon  Sünder  unb  §umblot  in  Seidig  beab= 
fidjttgt,  eine  öopulüre,  billige  MuSgabe  öon  9tante'3  9® ei t e f ct> ict) te  in 
4  Söünben  (ohne  bie  Slnmerfungeu  unb  Stnaleften)  licferungSweife  erfcheinen  ju 
laffcn,  bie  5U  Kaufe'«  100jährigen  Geburtstag,  ben  21.  Sejember  b. 
öoflenbet  fein  foH. 

58on  ©chloffer'S  2Beltgefdjid)te  ift  eine  neue  Auflage,  von  0.  Saefl«* 
bearbeitet  unb  bis  1888  fortgeführt,  in  einer  billigen  93ollSauSgabe  unb  in 
iUuftrirter  Prachtausgabe  öoUftänbig  erlogenen. 

3u  ©tSmard'S  ©eburtStag  ift  im  Serlage  öon  ©.  §euer  unb  äirmfe 
baS  1.  §eft  einer  neuen  93iSmard  =  SRunbfdjau  erfdjienen,  bie  hinfort 
tu  öier  jährlichen  heften  unter  bem  Sitel:  SBiSmard,  ittuftrirte  Stunbföau 
für  beutfcf)e  ©efducöte,  Äunft  unb  Seben,  erfdjeinen  foü. 

Sie  ©erlagSbudjhanblung  öon  6.  gelber  in  ©erlin  öerfenbet  einen 
qkoföeft  über  bie  öon  ihr  im  üorigen  $ahre  begrünbete  „Sibliothef 
alterer  beutfdjer  Überfettungen",  eine  ©rgünjung  ju  ben  fcqon 
beftehenben  ähnlichen  Unternehmungen  öon  SReubrutfen.  @S  foü  bie  ganje 
beutfehe  Überfe&ungSliteratur  Dom  14.  bis  19.  3a$?$unbtttr  öornehmlidj 
aber  bie  Anfänge  ber  ÜberfefcungStunft  in  ben  greifen  ber  beutfdjen  §u= 
maniften  berüdfichtigt  werben.   Herausgeber  ift  M.  «Sauer  in  $rag. 

Sie  SBuchhanblung  Hachette  et  Cie.  in  $artS  fünbigt  baS  bemuächftige 
€rfcheinen  (öor  Slblauf  beS  SahreS)  beS  7.  unb  legten  öanbeS  beS  großen 
Nouveau  dictionnaire  de  göographie  universelle  an, 
womit  bieS  1879  begonnene  Unternehmen  jum  Slbfchluf}  gelangt. 

3n  ber  8eitfdjrift  für  9htmi«matif  19,  4  neröff  entlieft  9t.  23 eil  einen 
beim  50  jährigen  ©tiftungSfeft  ber  numiSmatifchen  ©efellfchaft  ju  ©erlin 
gehaltenen  Vortrag :  £ur  (>Jeftr)ict)te  beS  ©rubiumS  ber  NumiSmattt 
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©in  Auffafc  Don  91.  Zimmermann  im  SRärjljeft  Don  „ißorb  unb 
©üb"  beraubet! :  Sie  Unfein  ber  ©etigen,  ©efd)id}te  einer  3bee  (Don  ben 
©rieben  bis  auf  bie  ©egenroart). 

3n  ber  Revue  des  deux  mondes  Dom  15.  3Rärj  Deröffentlidjt 
91.  &oui(I6e  einen  intereffanten  ©ffaö:  La  psychologie  des  peuples  et 
1' Anthropologie.  .SBerfaffer  warnt  mit  9ted)t  bor  Doreiltgen  ©djtüffen  auS 
ber  Äranologie  unb  namentlich  Dor  ber  fop1jiftifct)en  Ausbeutung  foldier  un= 
fixeren  Argumente  für  bie  öeftimmung  mobemer  politifd)er  unb  fogiater 
Probleme. 

gteue  28ü<$er:  9Hlel,  Aug.  Sulturgefdjictjte.  (^aberborn,  ©d)öningtj.) 

Sitte  <$>tf$x$U. 

3n  ber  Metropole  Don  S)afd)ur  in  #gt)pten  ftnb  toieber  jtoei  ©räber 
einer  Äönigin  unb  einer  ^rinjefftn  ober  nad)  anberen  ©ertöten  jtueier 
^rinieiftnnen  auS  ber  12.  ©onaftie  gefunben  roorben,  bie  aufeerorbentlidj 
reiche  Ausbeute  ergeben  Ijaben.  3)ie  SJhtmten  ftnb  in  §olafargen,  bie  Don 
©anbfteinfarfophagen  umfd)loffen  finb,  Doüftänbig  mitfammt  iljrem  ©djmud, 
©ceptern,  golbenen,  mit  ©betfteinen  gefctjinütften  Äronen,  $alSbänbern,  3ier» 
Waffen  zc.  erhalten.  3>aS  ©efammtgenndjt  beS  ©olbfctjmudeS  wirb  auf  faft 
2  Kilogramm  angegeben,  unb  eS  foHen  ftd)  ©tütfe  Don  aufeerorbentlidj 
fctjoner  Arbeit  (aud)  in  Sriltgran)  barunter  befinben.  3)er  ganje  ©ctjmurf 
ift  bereits  im  SJhifeum  Don  ©tjer;  auSgefteflt.  —  %n  ber  SRäfje  ftnb  aud) 
jtoei  ©rabfammern  auS  ber  3.  2>tjnaftie  mit  frönen  $>ierogIüfcf)eninfd)riften 
gefunben. 

©anj  neuerbtngS  fommt  bie  Äunbe,  bafe  3)e  ÜRorgan  nod)  bie  ©rab* 
fammern  oon  jtoei  anberen  Sßrinjefftnnen,  roie  eS  Reifet,  auS  ber  13.  2)nnaftie, 
entbedt  ^at,  in  benen  gleichfalls  bei  ben  rooljlerfjaltenen  Mumien  feljr  reiche 
©chmudftüde,  O^rge^änge,  Armbänber,  .^alSbänber  auS  ©olb,  perlen  unb 
©belfteinen  gefunben  mürben. 

©inen  abenteuerlichen  Artifel  Deröffentltdjt  Ä.  93linb  im  Januarheft 
ber  Scottish  Review :  Aledrinking ;  Old  Egypt  and  the  Thraco-Germanic 
race  (bie  alten  ^fgrjpter  erhielten  bie  Kenntnis  beS  SBierS  im  2.  ^afjr« 
taufenb  D.  G^r.  Don  bem  ben  ©ermanen  Derroanbten  thrafifchen  Stamme). 

AuS  ber  3)eutfd}en  SReDue,  3anuar=  unb  gebruarheft,  notiren  mir  einen 
populären  Auffafc  Don  ©.  ©berS:  Sic  Literatur  ber  alten  Ägypter. 

$n  ber  Revue  des  deux  mondes  Dom  1.  Februar  Deröffentlicr)t 
©b.  ©chure'  einen  ©ffat):  Sanctuaires  d'Orient.  L'Egypte  ancienne, 
son  symbolismo  et  sa  religion  $?t)ramtben,  SKempfnS,  AbtjboS;  (Sin* 
brüde  unb  Betrachtungen  mä^renb  einer  SReife  beS  SSerfafferS}. 

Über  3fnfd}riften,  bie  ber  engtifctje  Sttajor  Seane  in  ber  Mtyt  beS 
SnbuS  gefunben  $at,  unb  bie  in'sSKufeum  ju  £ahore  getommen  ftnb,  aber 
tfiftorifae  Seitfdjrift  91.  &.  ©b.  XXXIX.  11 
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nodj  bct  ©ntjiffcrung  Marren,  berietet  6.  ©enart  im  Journal  Asiatique 
9,  4:  Notes  d'Epigraphie  indienne. 

AuS  ber  3eitfdjrift  ber  beutfdjen  morgenlänbifdjen  ©efeflfdjaft  48,  4 
notircn  mir  einen  bemerfenSroert^en  ^Cuffa^  bon  Elbenberg:  3)er 
iöebifdje  Äalenber  unb  baö  Alter  be$  SSeba.  SSerf affer  roenbet  fidj  ent» 
fdjieben  gegen  Safobi'S  aftronomifdje  Anfäfce,  au§  benen  berfelbe  auf  ju 
^o$e8  9llter  beS  SJeba  fdjlofe.  3n  bemfelben  $eft  finbet  ftdj  nod)  ein  in* 
tereffanter  Artifet  bon  fr.  §.  ©eifebadj:  $a§  ©rab  beS  Gbru8  unb  bie 
Snfdjriften  Don  2Rurg§ab  (als  ©rab  beS  StoruS  fann  am  eljeften  baS  fog. 
©efängniS  ©alomo'S  gelten;  bie  3m*d)riften  bon  9Rurg$ab  gehören  bem 
jüngeren  GbruS  an.) 

Qn  ben  ©ifeungSberid>ten  ber  ^Berliner  Afabemie  ber  SBiffenfdjaften 
1895  «Rr.  8  finbet  fid)  ein  Meiner  Arttfel  bon  ®b.  ©ad) au:  93aafc$arran 
in  einer  altaramäifd)en  ftnfdjrtft  auf  cincm  gfatief  beS  fbntglidjen  ÜRufeumS 
5U  Berlin  (unter  bem  93aal*$arran,  bem  fcerrn  bon  fcarran,  auf  einer  3n* 
jdjrift  öon  ©enbfdnrü  ift  ber  Sßonbgott  ©in  $u  berftetjen). 

Sn  ber  Seilage  ber  9Rttnd)ener  Aügem.  Seitung  Dom  8.  frebruar  ift 
eine  ©trafcburger  UniberfitätSrebe  bon  SB.  ftoro  ad  abgebrudt  über  „$ie 
(Sntftetjung  ber  ifraelitifrfjen  Religion". 

2>ie  3eitfdjrift  be§  beutfcf>en  ^atäftinabereinS  17,  4  bringt  bie  ©d>lufj= 
artifel  bon  Senjinger'S  „SBeridjt  über  neue  ©rfdjeinungen  auf  bem  ©e= 
biet  ber  ^afäftinaliteratur  1892  unb  1893"  unb  bon  ©djlid'S  „93au= 
gefd)id)te  ber  ©tabt  Serufalem  in  furjen  Umriffen  bon  ben  älteften  3«ten 
bi§  auf  bie  ©egenroart". 

Über  bie  Stufgrabung  ber  6.  ©tabt  in  Xroja  im  borigen  Safjre  be* 
rid)tete  einer  ber  ©eljilfen  Sörpfelb'S,  Dr.  ©öfee,  in  ber  SKärjfi&ung  ber 
berliner  ©efeüfdjaft  für  Anttjrobotogie  fet)r  einge^enb.  ©inen  S3erid)t 
finbet  man  in  ber  92ational-3eitung  bom  12.  TOr^. 

Gin  Artifel  bon  Xt).  ®rüd  in  ber  Beilage  ber  9Hünd)ener  AUgem. 
Beitung  bom  4.  SRärs :  $etyfn'  unb  bie  neueften  franjöfifdjen  Ausgrabungen, 
gibt  eine  bobuläre,  aber  eingeljenbe  unb  gut  orientirenbe  Überfidjt  über 
biefe  Ausgrabungen.  (Sbenfo  bergleitfje  man  einen  Artifel  bon  SR.  £  ift  er  im 
Nineteenth  Century  216  (gebr.  1895):  2)e(^i(  unb  ben  SBeridjt  fcomolleS 
in  ber  Academie  dea  inacr.  22  (<Ro».*$ej.  1894). 

3m  ©lobuS  67,  7  unb  8  beröffentlidjt  $r.*ßt.  Dannenberg  einen 
größeren  Auffafc:  3)ie  babljlagonifdjen  frelfengräber,  eine  genaue,  burd> 
3eid)nungen  erläuterte  ©efdjreibung  ber  bon  ilrnt  auf  feiner  (Sfbebition  in 
ftletnaften  aufgenommenen  ©rabbenfmäler  (bgl.  unfere  9?otij  73,  155).  — 
3n  berfelben  3ettfd)rtft  Sttr.  9  unb  10  gibt  ein  Aufjafc  bon3K.  fcoerneS: 
2)a§  Problem  ber  mbfemfcfyen  Kultur,  eine  53efbred)ung  neuerer  einfd)lägiger 
Arbeiten.   9Rau  bgt.  aud)  einen  Auffafc  bon  2.  SRariani  in  ber  Nuova 
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Antologia  öotn  15.  fjebruar  1895:  Dei  recenti  studi  intorno  le  prin- 
cipali  civilta  d'Europa  e  la  loro  origine  (SReferat  über  bie  mtjfenifdje, 
etruShfaje,  ^ttift^c  ftrage  unb  Erörterung  ber  Äontroberfen  über  bie  &er* 
fünft  ber  alten  Kulturen  auS  Stfien  ober  ihre  (Snifteljung  in  ©uropa). 

2)  a8  American  Journal  of  Archaeology  9,  4  öeröff  entlicht  einen 
Wuffafc  Don  ®.  ©af^ing ton:  On  the  possibility  of  assigning  a 
dato  to  the  Santorini  Vaaes.  SSerfaffer  fonftatirt,  bajj  ber  geologtfd)e 
Söefunb  eS  nicht  ermöglicht,  ein  beftimmteS  Saturn  fefrjufefcen,  roo^l  aber 
nad)5uwetfen,  bafe  ber  X^on  ju  ben  ©efäfcen  Oon  ©antorini  felbft  unb  jroar 
aus  einem  je&t  untergegangenen  S^onlager  flammt.  —  @S  ftnbet  fid)  in  bem 
$eft  nodj  ein  Strtifel  oon  91.  SJcarquanb:  A  study  of  greek  architec- 
tural  proportions  (The  temples  of  Selinous;  gegen  bie  ©emtoer'fdje 
Stt)eoric  gerietet)  unb  ein  99eridjt  über  bie  American  expedition  to 
Krete  under  Prof.  Halbherr. 

3)  ie  im  SBeften  ber  SlfropoltS  oon  Sitten  oom  beutfdjen  ardjäolo* 
giften  ^"f^tut  unter  Seitung  2)örpfelb'S  unternommenen  Ausgrabungen 
haben  Snfdjriften  $u  Xage  geförbert,  bie  fid)  auf  jtuei  fleine  $eiltgthümer, 
baS  beS  WSflepioS  SlmrmoS  unb  beS  2>ejion,  begehen. 

S3etm  2Bincfelmann=$eft  ber  ^Irdjäologifchen  ©efeüfdjaft  ju  SSerltn  ^ielt 
(£.  SurtiuS  einen  Vortrag  über  „Dlmnpia  in  Ijetleniftifdjer  3ett"  (Ver* 
r)ättTtid  $u  ben  Sftafeboniern  it.),  unb  ^.  Äoepp  über  f,6d)lad)tenbilber  in 
Althen"  (bie  3)arfteflungen  ber  SDcarathonfdjlacht  am  fJrieS  beS  9?tfe*£empel8 
unb  in  ber  ©toa  $oitile).  Sgl.  bie  ausführlichen  Verteilte  in  ber  Sooden» 
fcfjrift  für  Haff,  ^hiWogte  9fr.  9  bis  11. 

3n  ber  Nouvelle  Revue  histor.  de  droit  francais  et  Oranger  19,  1 
berjanbelt  9t.  ©arefte:  TJne  pretendue  loi  de  Solon  (im  ßeben  ©olon'S 
bon  ^lutarch  #ap.  20  über  Vertretung  eines  impotenten  ©atten). 

3n  ben  neuen  Sa^büajern  für  Philologie  1895,  1  öeröffentlidjt 
©.  ftriebridj  einen  Wuffafc:  $>er  3U9  oe§  ÄöroS  unb  bie  griedjifdjen 
#iftortfer  (Verhältnis  ber  Quellen  ju  einanber,  3)iobor,  (SphoruS,  ÄtefiaS 
einerfettS  unb  Xenophon  anbrerfeitS,  im  91nfd)lufj  an  einen  31uffafe  oon 
0.  Äaemmel,  unb  Verlauf  ber  (Schlacht  oon  Äunaja;  ogl.  baju  baS  §.  3- 
71,  548  ermät)nte  Programm  oon  2.  Jpoflänber).  —  %n  bemfelben  föeft  ber 
3at)rbüd)er  bet)anbelt  ferner  3B.  Steinfopf:  5)ie  3*1*  ber  9iebe  Sicero'S 
pro  Q.  Roscio  Comoedo  (toahrfchetnlich  76,  Diefleidjt  aud)  74  ober  73); 
ferner  2fritfd):  3)aS  horajifche  Sanbgut,  feine  Sage  unb  Vefdjaffenheit 
(oertfjetbigt  in  eingefjenber  Erörterung  bie  ältere  Anficht,  bafc  baS  Sanb* 
hauS  im  oberen  Sicenjathale  lag).  (Snblicb,  macht  §.  ©eift  eine  Vemer* 
luug  ju  Tac.  Ann.  2,  8  (©ermanicuS'  ßanbung  an  ber  (SmS,  bie  nad)  ben 
rid^tig  öerftanbenen  ©orten  be§  XacituS  ju  nahe  ber  2Mnbung  erfolgte, 
wo  ber  ^lufe  in  jwei  Slrme  getheilt  ift,  roährenb  ©ermanicuS  beffer  weiter 
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hinauf  gefahren  roärc,  wo  ber  ungeteilt  iftr  unb  ©ermanicu« 

batjer  ntd)t  nod)  bcn  jroeiten  Slrm      überfdjreiten  gehabt  fjätte). 

A  history  of  Rome  to  the  battle  of  Actiuin  by  Evelyn  Shirley 
Shuckburgh,  London,  Macmillan,  1894  (XXVI.  809  @.)  »erfolgt 
einen  iujnlidjen  fttoed  wie  bie  einbänbige  römifdje  <$e|d)id)te  bon  #arl 
Sßeter.  $luf  Verbreitung  jn  35eutfdjlanb  tann  fie  nidjt  rennen ;  »er  ju  iljr 
greifen  mürbe,  begnügt  fid)  aud)  mit  $eter.  -a- 

sBar3oeIler  Ijat  feine  1884  &uerft  erfdjienenen  SRömifdjen  6taatS= 
unb  9ied)tSaltertl)ümer  1895  in  jtoeitcr  Auflage  (VreSlau,  ftoebner,  XIV., 
520  ©  )  ausgeben  Fönnen,  toirb  mit  iljnen  aber  je&t  9Kommfen'S  „Slbrtffe 
beS  .rümifdjen  ©taatSredjtS"  gegenübet'  einen  fdjroeren  ©tanb  Ijaben.  -a- 

9t  u  b  o  1  f  ©djubert'Sföefdjtdjte  b  e  3  $  t)  r  r  Ij  u  8 ,  neu  unterfudjt 
unb  nad)  ben  Quellen  bargeftellt  (Königsberg  in  $r.,  #od),  1894,  IV.,  288  ©.), 
bietet  eine  forgfältige  Untersuchung,  läfjt  aber  fragen,  toaS  fid)  ber  Ver= 
faffer  unter  einer  fjifiorifdjen  3>arfteÜung  oorftellt,  wenn  er  feine  Arbeit 
für  eine  foldje  Ijält.  SßtorrfjuS  ift  für  unS  aud)  in  feiner  $erfönlid)!eit 
fafebar,  unb  feine  ©^arafteriftif  bleibt  eine  lolnienbe  Aufgabe.  3U  öein 
erften  ßatoitcl  ift  nunmehr  eine  3Rarburger  2>iffertation  Oon  Jpermann 
@d)mibt  $u  Oergleidjen:  (Sfceirotifa,  Seiträge  jur  ©efdjid)te  beS  alten  (SfceiroS 
(GstoeiroS  oor  Äönig  ^nrr§u3).  $en  Vertrag  ätoifdjen  9?om  unb  Äart^ago 
au§  ber  3eit  beS  $torrl)u8  befjanbelt  Surt  23ad)3mutl>  in  ber  fjeftfdjrift  jum 
beutfdjen  $)iftorifertage  in  Seidig,  1894,  ©.  57—68.  Von  ben  18  Vogen 
feines  VudjeS  toertoenbet  Sdmbert  mef)r  atS  einen  auf  eine  9luSeinanber= 
fe&ung  mit  ben  SRecenfenten  feines  %atIjofle8.  -a- 

Maurice  Albert,  Lee  Grecs  ä  Rome.  Les  medecins  grecs 
a  Rome  (Paris,  Hachette,  1894,  X,  323  <S.)  beginnt  baS  $orajifd)e  Graecia 
capta  forum  victorem  cepit  ju  iUuftriren  unb  beabfidjtigt,  bie  Veljanb« 
hing  ber  fünfte  folgen  ju  laffen.  $en  gelehrten  Apparat  f)at  ber  Verfaffer 
nidjt  bieten  wollen.  -a- 

3m  ."permeS  30,  1  bublijirt  (Sb.  SDietyer  einen  9luffa|j :  2)er  Urfprung 
beS  XribunatS  unb  bie  ©emeinbe  ber  öter  XribuS  (nebft  einem  Slnljang 
über  bie  Sejeffionen  öon  494  unb  449).  @S  folgt  in  bem  .^>eft  eine  ©tubie 
jur  neuteftamentlidjen  üueüenrrttif  oon  %oaä)\m:  $ie  Überlieferung 
über  ^efuS'  leftteS  3Ra$l,  unb  eine  Snfdjriftenftubie  oon  <S.  3tebart$: 
3>er  ftlud)  im  gried)ifd)en  9tedit.  §iftorifd)  oon  befonberem  ^nterefie  finb 
mehrere  Slrtifel  jur  ©efdndjte  ber  römifdjen  Äaiferjeit.  3Hommien 
fommt  in  einem  intereffanten  Sluffafc  auf  „3)a3  SRegeniounber  ber  sJDJarcu8* 
6äule"  jurücf  (ogl.  unfere  Wotijen  73,  544  unb  74,  535).  (Sr  fteDt  fid)  im 
allgemeinen,  namentlid)  bejüglid)  beS  VriefeS  3ttarc  91urel'S,  auf  bie  Seite 
föaruarf'S  gegen  ^taterfen  unb  ^oinaS^eroSH,  beren  Jptjpcrfrtttf  er  mit 
fdjarfen  Starten  entgegentritt.  —  3obann  be^anbelt     Viered:  Cuittungen 
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auä  bem  $orfe  ÄaraniS  über  fiieferung  oon  6aatforn  (nad>  ^iapuruS* 
urfunben  beä  berliner  *Uhifeum8  au8  bem  2.  ^aljrljunbert  11.  ßljr.).  ©leid}* 
faflS  au8  ben  9ßapt)ru8id)äfeen  beS  berliner  *DJufeum8  tfjeiit  ferner  ftr.  ÄrebS 
ht  einem  Keinen  Strttfel:  2Retiod)o8  unb  Sßarttjenope,  ba£  Fragment  eines 
auf  bie  Ütüdfeite  einer  llrfunbe  auS  bem  2.  ^afjrljunbert  n.  (Sfjr.  getriebenen 
literartfdjen  JerteS  mit,  toie  e8  ftfjeint,  ba8  33rud)ftütf  eine3  9loman§  über 
bie  aud)  fonft  in  ber  Siteratur  ermahnte  Siebfdjaft  be§  SRetiodjo«  unb  ber 
^artljenooe.  ©.  ftaibel  unb  (£.  föobert  fudjen  in  einem  Stn^ang  ben 
£e£t  ju  ergänjen  unb  fügen  eine  furje  Erläuterung  f)inju.  ©nblidj  er* 
mahnen  mir  au3  bem  rei<f>I)altigen  Jgcft  nod)  eine  2Ri3ceHe  oon  Siltfen: 
(Sine  aleranbrinifdje  Ära  Octaoian'S  (Serfaffer  folgert  au§  einem  berliner 
$aptoru3  bie  oorübergefcnbe  ©infüt/rung  einer  befonbern  römiftfjen  „(Sr* 
oberungSttra"  in  Ägntoten,  Dom  1.  2§ot^  30  0.  (Efjr.  ob  gerechnet,  bie  aud) 
auf  Wünjen  erfdjeint). 

Au§  ben  Arajäotog.  epigr.  SRittljeihmgen  auS  £)fterreid>Ungarn  17,  2 
notiren  mir  ftuffä&e  üon  2.  9K.  fcartmann:  Über  ben  römifäen  (Jolonat 
unb  feinen  ßufammen^ang  mit  bem  SJcilitarbienfte  unb  üon  St  S3auer: 
#um  baimatifa>pannoniid)en  Ärteg,  6—9  n.  (S^r.  Äubitf^ef  mad)t 
epigrapf)ifdje  2RittIjeUungen  (Snfdjriften  au8  (£etium;  ein  SHeilenftein  an 
ber  norifdjen  ©onauftrafje;  ^nebita  au3  ^rioatfammlungen);  ©forptl 
fefct  feine  ^Mitteilungen  ton  „Antifen  3nff6,riften  aus  Bulgarien"  fort 
(133  dummem),  unb  ©r.  ©.  SocileScu  erftattet  93erid)t  über  „3ns 
fünften  auS  9iacoüifca  (Sopaceni  in  ^Rumänien"  (nad)  Ausgrabungen  im 
Saljre  1894).  (Snblict)  im  Stnfdjlujj  an  eine  ber  üorfjer  Oon  $ubttfd)ef  mit« 
geseilten  3>nfrfjriften  beljanbelt  ©.  Sormann:  3)ie  ©rabfdjrift  be$  $>idjtev3 
^JaruüiuS  (bei  ©etttuS)  unb  be$  2.  9Raeciu3  SßijilotimuS  (auf  einem  Stein, 
bem  ©elliuMSpigramm  fe$r  ätmlid)). 

3n  ber  Revue  des  Stüdes  grecques  7,  92r.  27/28  üeröffentlidjt 
91.  ©atyce:  Inscriptions  ot  papyrus  grecs  d'Iilgypte,  jum  £f)eü  fe^r 
intereffante  6türfe,  bie  er  felbft  auf  einer  SRcife  in  Ägtopten  in  ©emeinfdjaft 
mit  3RaJ>affn  gefammelt  (ügl.  aud)  bie  parallele  ^Jublifation  2RaIjaffo'$ 
im  Bulletin  de  correspondance  hellönique  18).  —  %n  bemjelben  !peft 
ber  Revue  finbet  fi$  ein  Artifel  oon  £t).  SR  ein  ad):  Un  peuple  oublie, 
les  Matienes  (urfprünglid)  auSgebelmt  unb  mädjtig;  im  6.  ^a^unbert 
0.  (£$r.  in  jtoei  Xt>eifc  gefpalten;  oertoanbt  mit  ben  «ßapljlagoniern).  23gl. 
oon  bemfelben  SSerfaffer  in  bem  §eft  aua^  ein  Bulletin  öpigraphiquc, 
BufammenfteOung  ber  oon  (Snbe  1892  bi§  Anfang  1894  Dublierten 
griea^ifc^en  ^nfa^riften.  58on  ber  21bt)anblung  Oon  %  ©irarb:  De 
l'expreBßion  des  masques  dans  les  drames  d'Eschyle,  toirb  in  bem  §eft 
bie  gortfe^ung  gegeben. 

3n  ber  Revue  Historique  57,2  oeröjientlidjt  %.  ©oucft**8ec(ercq 
eine  fe^r  umfangreidje,  ettoaS  meit  auö^oienbe  Abfianblung:  Les  lois 
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deniographiques  d' Auguste  (bie  (£f)egefe&e,  lex  Julia  unb  lex  Papia 
Poppaea,  unb  ifjre  SJrortbilbung  in  ber  fpätern  Äaiferjeit).  —  3n  bemfelben 
$eft  gibt  ß.  Suütan  einen  Überblicf  über  bie  franaöftfdjen  Arbeiten  jur 
rümifdjen  ©efdjicfjte  im  Saljre  1894.   (Travaux  sur  l'antiquite  romaine). 

3n  ber  Aeademie  des  inscr.  machte  ©re'al  SKitttjeilung  üon  einer 
in  $uni§  bei  (Surba,  bem  alten  (SurubiS,  [Don  einem  fran&öfifdjen  Offiji« 
gefunbenen  Snfdjrift  aus  bem  Saljre  49  o.  CHjr. ,  ber  älteften  ;bi31jer  in 
Slfrifa  gefunbenen  u  latetnifdjen  ^Erif c^xtf t  (betr.  Slnorbnungen  jur  S3er= 
tljeibigung  ber  bon  ben  Sßombejanern  befehlen  Stabt  gegen  einen  Überfall 
ber  Säfartaner). 

3n  ber  Revue  de  philologie,  de  littörature  et  d'histoire  anciennes 
19,  1  wirft  $1).  frabia  bie  ftrage  auf:  Les  ouvrages  de  Tacite 
reussirent-ils  aupres  des  contemporains?,  bie  er  in  ber  §aubtfadje 
bejaht.  — 

Slu3  ber  Classical  Review  9,  1  notiren  mir  eine  Unterfurimng  bon 
91.  3-  ©reenibge:  The  procedure  in  the  »provocatio«  (baS  Judi- 
cium populi  in  ben  Äomitien  ift  nad)  bem  SSerfaffer  im  UBefentlichen 
ÄaffationSgeridjt  unb  nur  auSna^mSweife  äugleid)  mlrfüdje  SßrobofationS* 
inftana  mit  materieller  s>lbänberung  be§  Urt^eil§). 

©inen  intereffanten  Slrtifel  bcröffentlicht  Gb-  &ülfen  im  Bullettino 
della  commiss.  archeol.  coinun.  di  Roma  22,  4:  II  posto  degli  arvali 
nel  colosseo  e  la  capacitä  dei  teatri  di  Roma  antica.  9Jad)  bem  au3 
ber  Snfdjrift  »om  Safjre  80  n.  (Sf|r.  ju  beredmenben  Kaum,  ber  ben  Wroal* 
(rübern  eingeräumt  mar,  beregnet  Serfaffer  ba$  (SJefammtfaffungSbermögen 
be§  Slolofieum  auf  40—50000  3nfdjauer;  ebenfo  ftellt  er  für  anbere  Xljeater 
^Berechnungen  i^rcS  9tauminhalt#  an.  Seiläufig  ermähnen  mir  SSorträge 
beäjelben  (belehrten  im  ara^äologifrfjen  $nfntut  in  9?om  über  bie  Sage  be8 
römifdjen  ©onnentembelS  (nicht  am  9l6$ange  be§  OuirinalS,  fonbern  bei 
©.  ©ilbeftro)  unb  über  bie  via  Caecilia  (^eerfrrafje  bon  9tom  an'§  abria* 
tifd)e  9Jleer,  Fortführung  ber  via  Salaria).  —  Qn  bemfelben  $>eft  beS 
Bollettino  bubli&irt  G.  ^aScal  eine  ©tubte:  Acca  Larentia  e  il  mito 
della  Terra  Madre  (a  proposito  di  un  passo  dei  Fasti  Prenestini. 
SBerfaffer  erftört  bie  Sage  für  einen  9?aturmbthu§,  in  bem  ju  ber  etruä* 
filmen  ©rbgöttin  Sicca  urfbrünglief)  Jupiter  alä  §immel8gott  gehörte).  ©nb* 
lief)  luenbet  ftet)  in  bem  $eft  6.  Gantaretli  noch  einmal  gegen  SJaglieri: 
Nuove  osservazioni  sulla  origine  della  cura  Tiberis. 

Sn  ben  Studi  storici  3,  4  publijirt  31.  Gribellucci  ben  arbeiten 
£f)eif  feine«  SluffafceS:  Gli  editti  di  Costautino  ai  provinciali  della 
Palestina  e  agli  Orientali  (Eus.  V.  C.  2,  24—42  e  48—60;  IL  l'editto 
agli  Orientali,  baä  et  gleichfalls  für  eine  &älfcf)ung  erflärt.  Sgl.  baju 
Don  bemfelben  SSerfaffer  am  ©chlufj  be§  §efteö  auch  bie  SRecenfion  ber 
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Slbljanblung  tion  93.  Smutje:  jQuetlenunterfudjungen  jur  Vita  Con- 
stantini  be$  CsufebiuS,  in  ber  3tfdjr.  f«  Äirdjengefd).  14,  4).  Qn  bemfelben 
§eft  ber  Studi  stör,  gibt  (£.  $aiä  ein  33rud)ftücf  ju  einer  ©efdjidjte 
©arbinien'8 :  La  formula  provinciae  nel  I.  secolo  dell'  impero  secondo 
Plinio  (eine  (Erläuterung  tion  Nat.  Hist.  3,  85). 

(Sin  intereffanter  Sluffafc  Oon  ©arbner  in  ber  Contemporary 
Review  351  (SÄiirj  1895):  The  descent  into  Hades,  beljanbelt  bie  9lb* 
leitung  ber  djriftlidjen  Slnfdjauung  tiom  descensus  ad  inferos  au8  orptjtfdjen 
unb  biontififdjen  ^orfteflungen. 

9lu3  ben  SDjeotogifdjen  ©tubien  unb  Äritifen  1895,  2  notiren  wir  eine 
SftiScetle  tion  SBratle:  S)ie  bornicäntfdjen  ÄirdEjentiäter  in  ber  ungebrueften 
Materie  beS  9cicetaö  $um  (Stiangelium  ^ofjanniS. 

3n  einer  längeren  ftbljanbtung  im  ©örre8*:3atjrbud)  16, 1 :  5)a8  adjte 
©udj  ber  apofiolifctjen  töonftitutionen  unb  bie  tiertoanbten  ©Triften,  fommt 
ti.  ftunf  nodj  einmal  auf  bie  ^rage  nadj  bem  SBerfjältntS  ber  apoftoltfdjen 
Äonftitutionen  ju  ben  Canones  Hippolyti  jurüd  unb  r)ält  Sldjeliä  gegen» 
über  an  ber  Priorität  ber  erfteren  feft  (tigl.  unfere  9lotij  73,  545).  —  3n 
ben  kleineren  Beiträgen  beSfelben  §efte3  publiftirt  unb  erläutert  6.  SBeti* 
man  ben  „jroeiten  93rtef  beS  f)l  $aulinu8  tion  9?oIa  an  (SriSpinianuS 
nad)  ber  2Ründ)ener  unb  ber  ©Osburg er  §anbfdjrtft." 

$a3  neue  §eft  ber  SB^antinifd^en  Bcitl^^ft  4, 1  beginnt  mit  einem 
Wrtifel  tion  9R.  $reu:  Sföidmel  StaltfoS  (wie  $reu  gegen  Gramer  unb 
S3oifionabe§  ausführt,  Söerfaffer  einer  tion  Gramer  herausgegebenen  ©rief* 
fammhmg,  ber  in  ber  3Ritte  be§  12.  3afyrf)unbert§  lebte,  unb  u>al)rfd)einlid) 
tbentifcrj  mit  bem  ©ifdjof  tion  ^bilippupoiiS).  GS  folgen  9lrtifel  tion 
®.  Sßafcig:  Sie  Sroifa  be8  3oI)anne8  2lntiod)enu3  unb  3.  Ä.  SUmuS: 
©in  Seitrag  jur  SRefonft  ruf  tion  ber  iHrd)engefd)idjte  be3  Wloftorgio«. 
S)ann  publiftirt  unb  erläutert  SRerjer  „Srudjfrüde  jtoeier  Tvmxa 
xTT,xoQtxa  (au§  bem  Älofter  ^fwiron  auf  bem  s#tt)o3),  unb  3-  ©ati  gibt: 
Notes  sur  la  conservation  du  rite  grec  dans  la  Calabre  et  daus  la 
terre  d'Otrante  au  XIV©  siecle :  listes  de  monasteres  basiliens  (d'apres 
les  archives  du  Vatican).  $on  bejonberem  Snterefie  ift  baä  fobann  tion 
(£f).  3>ieljl  tieröffentlid)te  ©tücf  au§  einem  bemnädjft  erfdjeinenben  größeren 
3Berfe,  einer  Histoire  de  la  domination  byzantine  en  Afrique:  Etudes 
sur  l'histoire  de  la  domination  byzantine  en  Afrique.  %tx  tiorliegenbe 
$ht8fdjnitt  befjanbelt:  le  gouverneruent  byzantin  et  les  populations 
indigenes.  —  G§  folgen  Meine  Strtifel  tion  ©p.  Sambroä:  2eo  unb 
SUeranber  at3  Sftitfaifer  tion  Sti^ans;  tion  ft.  Gumont:  Note  sur  une 
inscription  d'Iconiura  (au§  bem  13.  3af)rf)unbert)  unb  tion  §.  ©n>atn  = 
fon:  Monograms  on  the  capitata  of  S.  Sergius  at  Constantinople. 
Gnblicr)  folgt  nod)  ein  funftgefdjidjtlidjer,  tion  Slbbilbungen  begleiteter  Stuf« 
fafc  tion  91.  ßirpicnifoo:  3«r  bt|jantinif(f)en  Miniaturmalerei,  unb  eine 
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'äftiScelle  oon  ft.  Säubert:  $>er  unter  92iIo$  be3  älteren  Hainen  über* 
lieferte  nagdSeioos  (ftammt  öon  3°^nne8  ©eometreS). 

(Sine  Heine  «Schrift  öon  9t.  Gramke:  $t)Uopatri3.  ein  ^eibnifäeS 
ßonoentifel  beS  7.  Sa^unbertS  ju  ßonftanttnofcel  ($aOe,  SGiemeöer.  1894. 
62  ©.)  fud)t  ben  SBetoeiS  $u  führen,  bafo  ber  pfeuboluctanifcfje  Dialog 
SßljilopatriS  eine  im  SBinter  bon  622  auf  623  entftonbene  ortljobor=d)riftttcf)e 
©treitfdjrift  mar,  bie  ben  Äaifer  £>eracliu8  jum  (Sinfdjreiten  gegen  einen 
Ijeibnifdjen  ©eljeimbunb  in  Äonftanttnotoel,  ber  feine  Hoffnungen  auf  bie 
Werfer  fefcte,  bestimmen  foHte.  3Me  ©drrift  ift  etroa§  toeitfdjtoeifig,  unb  ganj 
etntoanbfret  erfdtjeinen  unS  bie  Argumente  be§  SSerfafferS  nid)t. 

3n  ber  Revue  des  ötudes  grecques  7,  92r.  27/28  fefct  ©.  ©djlum  = 
berger  feine  ^ublifatton  fort:  Sceaux  byzantins  inödits,  troisieme 
serie,  no.  99 — 145.  9lu8  bemfelben  Ipeft  notiren  mir  Strtifel  Don  6.  (£• 
Quelle:  La  clef  des  songes  d'Achmet  Abou-Mozar  (fragment  inedit 
et  bonnes  Variante«,  au§  $ Januffrtpten  ber  Bibliotheque  Nationale)  unb 
oon  £>.  Cmont:  Fragments  d'un  manuscrit  perdu  des  elöments 
d'Euclide  (au8  bem  10.  S^Wunoert,  in  SSenebig). 

^n  ber  Nouvelle  Revue  Histor.  de  droit  franc;ais  et  6tranger  19,  1 
üer öffentlich     9Ronnier  bie  Sfortfejjung  feiner  Stüdes  de  droit  byzantin. 

$lu§  ber  Academie  des  inscriptions  notiren  mir  nadjträgttdj  nod) 
einen  Slrtifel  oon  (£1).  2>tel)l  über  eine  in  Äatruan  gefunbene  lateinifetje 
3infdjrift  au8  bem  6.  ^a^unbert  n.  S^r.  mit  einer  9tadjbübung  ber  eigene 
Ijänbigen  S8eftätigung§formel  be§  ftaiferä  für  bie  Urfunbe. 

3n  ber  SBiener  3eitfd)rift  für  bie  Äunbe  be§  TOorgenlanbe§  publijirte 
33.  TOe  ifener:  ßine  fbrifdje  Sifte  antiod)enifcf|er  Patriarchen  (nebft  Über* 
fefcung,  nadj  einer  ftanbfdjrift  be8  SBrittifdjen  TOufeum«). 

"gleut  £3üd)et:  G.  Lumbroso,  L'Egitto  dei  Greci  e  dei 
Romuni.  2.  ed.  (SRom,  Soefdjer.)  —  Beaudouin,  La  limitation  des 
fonds  de  terre  dans  ses  rapports  avec  le  droit  de  propriete\  (Paris, 
Larose.)  —  Boissier,  L'Afrique  Romaine.  (Paris,  Hachette.)  — 
0.  ©eeef,  ©efd).  be3  Untergangs  ber  antifen  Seit.  93b.  1  unb  9lnt)ang 
ju  SBb.  1.  (Sellin,  ©iemenrotli  &  ©orm§.  9W.  6.)  —  fi.  $aul,  $ie 
SSorfteflungen  Dom  9Keffia3  unb  oom  ©otteSretd)  Bei  ben  ©ijnoptifem. 
(*8onn,  (Sofjen.)  —  Äraufe,  3m  fterfer  cor  unb  nad)  GljriftuS.  ©chatten 
unb  2id)t  au§  bem  profanen  unb  fird)ttd)en  £ultur=  unb  9ted)t8leben  ber* 
gangener  Reiten,  (ftreiburg  i.  33.,  2Ro^r.  6  TO.)  —  Änöpfler,  ©cf>rör« 
unb  ©bralef,  #ird)engefd)id)tlid)e  ©tubien.  2,2:  o.  ©tt)d)oroäfi,  $ieronn* 
mu§  afö  SMterarljiftorifer.  2,  3 :  Älebba,  3)ie  Anthropologie  be§  1)1.  Irenaus, 
(fünfter,  ©djöninglj.  4,60  b^tt).  4f40  —  Reville,  Les  origines 
de  l'Episcopat.  I.    (Paris,  Leroux.) 
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&im\1fattmaniWe  £eit  unb  SSttfeCatter  Öls  1250. 

3n  Storentb,  in  ber  ©raffdjaft  $ent  in  (Snglanb  finb  bie  fer)r  fd)ön 
erhaltenen  ftunbamente  einer  großen  römifchen  SSifla  freigelegt  mit  SDcofatf* 
böben,  üoflftiinbigem  greuerungSftyftem,  römifchen  Äaifermünjen  au«  ben 
erften  brei  3if>*f)unberten  unb  üerfdjiebenen  einzelnen  ftunbftücfen. 

92r.  13  beS  SimeSblatteö  enthält  Sierichte  ber  ©tredenfommiffare  SS  o  l  f  f 
(Strajjenforfchung  unb  Äaftell  Cfarben  bei  ftriebberg),  Sonrabü  (©renj* 
marfirung),  ©teimle  (ßaftell  beim  2)orfe  ^a^eim)  unb  (Sibam  (©renj* 
gräbdjen  unb  ^foljaun  bei  ©unjenhaufen). 

3m  &orrefpouben&blatt  be§  ©efammtüereinS  ber  beutfdjen  ©efchicbtS« 
unb  ?UterthumBüereine  1895  9?r.  2/3  t>eröffentlicr)t  ©eneralmajor  SBolf  einen 
umfangreichen  Slrtifel  „über  üorgefchiebtliche  SÖefeftigungen  unb  9ibmerfpuren 
im  norbroeftlichen  5)euti*chlanb"  Ausgrabungen  ©djucharbt'S  bei  ber  2Bitte= 
finbSburg,  bie  SJoljlentoege  pontea  longi  zc.  flu  ben  Sohlenroegen  ügl. 
noch  einen  ^trtifel  üon  tßrej oroa  in  ben  TOthetlungen  be$  Vereins  für 
©efcf}ichte  unb  SanbeSfunbe  üon  Cänabrürf  99b.  19). 

(Sin  Wuffafe  üon  @b.  ©eler  im  SRärjheft  ber  ^reujj.  Sofjföücher: 
Uber  ben  Urfprung  ber  altamerifaniichen  Kulturen,  roenbet  jidj  gegen  bie 
Ableitung  biefer  Kulturen  üon  benen  ber  alten  SBelt.  Sluct)  bie  Äulturcn 
ber  flRejifaner  unb  Peruaner  haben  fid)  nad)  bem  Serfaffer  felbftänbig  ent* 
roirfelt,  unb  finb  ntct)t  eine  üon  ber  anbern  abzuleiten. 

3n  ber  3eitfd)rift  f.  beutfcheS  Wlterthum  39, 1/2  üeröffentlidjt  SR.  9Kud) 
einen  9lrtifel:  ©ermanifche  SSölfernamen  (Saeroft,  SunuceS,  (SburoneS, 
SarboneS,  ^hniflunbioned,  §elüetit  £>elmi  $efoecone§,  ©orüetii,  Slbarinoi, 
©ubinoi,  ©ateinoi,  Söojarif,  93oji,  <Scorbt§ci,  ©aüinoi,  SBubtnoi,  Ä'obanboi, 
<Sibone8,  ©pibiot  (Jucti,  $arube§,  §alogir,  Slafatai,  ßampoi,  (Sbaituoroi, 
5oft,  SemnoneS,  33ritofagai,  ^eltai,  SnfubreS,  (Shaimai,  (£lj<üt>ionc3,  Neuroi 
9?ori,  §reibgotar;  üom  SSerfaffer  jum  grofeen  Xl)eil  üon  2f)ternamen  ab* 
geleitet.  93gl.  aud)  einen  Slrtifel  üon  -S?  t  r  t  über  germanifdje  SSölfernamen 
in  ben  Beiträgen  jur  ©efd)id)te  ber  beutfehen  Sprache  unb  ßtteratur  18,  3 
1894).  —  %\\  bemfelben  $>eft  ber  3tfct>r.  f.  beutfctjeS  5tltertl)um  ftnbet  fict) 
noch  ein  ät)nlict)c  Siele  üerfolgenber  Slrtifel  üon  Zi).  ü.  ©rienberger: 
(Srmanartf  3  ©ölfer.  SSerfaffer  gibt  eine  fprarfjliche  (Srflärung  ber  SBölferlifte 
bei  Sorbane«,  Äap.  23.  (£r  roenbet  fict)  namentlich  gegen  SWüllenhoff  (ügl. 
aufjer  3Kommfen'§  3orbaneS*9lu$gabe  aud)  bie  3)eutfd)e  9llterthum3funbe 
2,  73  ff.)  unb  fieht  in  ben  tarnen  ber  3Rehr$ah(  nach  mehr  epifdje  WppeOatiüa 
at§  mirfliche  SSblfernamen. 

9lu8  ber  Beilage  ber  9Jtünd)ener  9tflg.  3tg.  üom  23.  Februar  notiren 
mir  einen  Mrtifel  üon  Itj.  ©iebS:  2)ie  altfächfifche  ©ibetbichtung  (Über= 
iefcung  unb  (Sriäuterung  ber  neu  gefunbenen  ^agmente). 
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„$ux  93eftattung  Äarl'S  beS  ©rojjen"  nimmt  (S.  $  a  u  1 S  in  ber  3tfd)f* 
beS  21ad)ener  ©efd»d)tSbereinS  93b.  16  nod)  einmal  baS  SBort,  inbem  er 
fid)  im  9®efentlid)en  ber  Sluffaffung  bon  fiinbncr  anfdjlieBt  (»gl.  unfere 
ftottjen  71, 172  u.  371).  &uS  berfelben  äeitfdjrift  noticen  mir  einen 
Slrtifel  bon  SRljoen:  Sur  ®efd)id)te  ber  älteren  Baubenfmale  Don 
Äornelimünfter  (bem  10  km  füböftlidj  bon  Slawen  gelegenen  Rieden.  SReftc 
au«  ber  römifdjen,  ber  fränfifa>merobingifdjen  unb  berj  ßaroltngifdjen  3elt» 
mit  ftbbübungen  beS  XljurmS  ber  alten  $farrftrd)e  auS  ber  3Herobingerjevt 
unb  beS  ©runbriffeS  ber  bon  fiubroig  bem  frommen  er6auten  tfirdje). 

3n  ben  Studi  storici  3,2  fefct  ©imonettt  feine  «Dittt^eilungen 
über  I  diplomi  longobardi  dell*  archivio  areivoscovile  di  Lucca 
(747—761)  fort.  —  3n  ben  Atti  e  mernorie  della  R.  Deput.  di  storia 
patria  per  le  provincie  di  Romagna  gibt  ty.  Slmabucci:  Notizie 
storiche  bu  gli  antichi  conti  di  Bertinoro  (mit  Slbbrucf  bon  16  Itrfunben 
auS  bem  11.  unb  12.  3af)rf)unbert). 

3n  ben  9tomanifc$en  ftorfc^ungen  8,  3  Veröffentlicht  9Rar.  Äeuffer 
eine  faft  baS  ganje  $eft  füüenbe  Wbtjanblung:  $ie  ©tabt*9Refrer 
£  a  n  j  I  e  i  e  n.  3n  aufjerorbenttidj  f orgf ältiger  unb  einge^enber  Unterfudjung 
beljanbelt  SSerfaffer  baS  Urhinbemoefen  ber  ©tabt  9Kefc  bon  33ifd)of  Sertram 
(1180—1212)  an,  inbem  er  namentlich,  ben  ftanätffifdjen  Sialeft  ber  Urfunben 
narf)  allen  9tid)tungen  f)in  beftimmt.  %m  Slnljang  brueft  er  14  Urfunben 
in  franjöfifdjer  ©brache  auS  bem  13.  unb  14.  ^aljrljunbert  ab. 

3n  ber  Revue  de  Philologie  francaise  et  provencale  8,  3/4  ber* 
öffentlidjt  ber  Herausgeber  S.  Sie*  bat  einen  Mrtifel:  (Euvres  narratives 
du  moyen  äge  (91nalbfe  mit  eingefügten  9lu3$ügcn  in  Überfettung  bon 
bier  ©tüden  auS  bem  12.  Satjrfmnbert,  bem  lais  de  Marie  de  France  jc). 

3n  ber  Revue  histor.  57,2  fe^t  ^irenne  feine  ^ubltfation: 
L'origine  des  constitutions  urbaines  au  moyen-ägo  fott.  GS  wirb 
fitfj  embfeljlen,  mit  ber  SBefbredmng  gu  warten,  bis  feine  Unterfud^ungen 
abfleftbloficn  borliegen. 

Sn  ben  ©t0ung§beri$ten  ber  berliner  Slfab.  ber  SBiifenfd).  1895  9?r.  8 
gibt  28.  SBattenbarf)  bie  „Beitreibung  einer  fcanbfdjrtft  mtttelalterlidjer 
®ebid)te  (Berl.  Cod.  theol.  oct.  1894)"  auS  ber  jioeiten  Hälfte  beS  12.  3a$r* 
ImnbertS,  bie  jumeift  feinen  befonberen  SSerfaffern  jujuroeifenbe  ©djulboefte 
enthält.  SBattcnbadj  ttjeilt  größere  Slbfdjnitte  unb  mehrere  längere  lateinifdje 
Okbid)te  über  berfd)tebenartige  £f)emata  barauS  mit. 

„Über  ein  Fragment  ber  Annales  Ottenburani  im  Stifte  SJlelf" 
auS  bem  12.  ^aljrljunbert  berichtet  (5b.  (5.  St  atfd)tfjaler  in  ben 
kleinen  3Ritt^eitungen  ber  2Rittt>.  beS  SnfiitutS  f.  Cfterr.  ®efd)id)tSforidutng. 

3n  ben  Blättern  beS  BereinS  für  üanbeSrunbe  bon  9?ieberöfterreidj 
18,9—12  madjt  91.  ©tarser  SJIittfaüung  über  baS  bor  einigen  3al)ren 
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neu  aufgefunbene  Original  (je^t  im  Sßribatbefifc  in  SSten)  ber  „Urfunbe 
Äaifer  fteinrtch'S  II.  über  StbSborf  auS  bem  ftafyre.  1019",  inbem  er  in 
einer  Überfielt  bte  Mbmefd)ungen  ber  Originalurhmbe  bon  ben  5lbbrürfen 
borführt. 

3fm  Äorrefbonbenablatt  ber  SBeftbeutfchen  Beitfdt)rift  13,  12  unter 
Miscellanea  bertljetbigt  Sau  fid)  gegen  eine  bon  SBargeS  veröffentlichte 
ftrittf  feiner  ©djrift:  3Me  erjbifchöflichen  Beamten  in  ber  Stabt  Äöln  wä^renb 
beS  12.  3ahrt)unbert3. 

(Sin  Slrtifel  bon  Siegel  in  ber  ©eilage  ber  TOndjener  9Wg.  3*9« 
bom  21.  unb  22.  SHar^:  $>te  Surg  JpetnrtaVS  beS  £omen  in  SBraunfchweig, 
roenbet  fid)  gegen  bie  neuerliche  SBieberljerftellung  ber  S3urg,  bte  in  SBirflid)* 
feit  nicht  foroohl  eine  §erftettung,  als  ein  Steubau  ift. 

3n  einer  umfangreichen  91bhanblung  in  ber  3tfd)r.  f.  beutfdjeS  Sllter* 
tljum  39, 1/2  (auet)  als  ©onberabbruef  ausgegeben,  Seidig,  3-  ©•  $trfchfelb. 
1895.  67  8.)  unter  bem  Stitel  „2)ie  StanbeSberhältniffe  ber  SKtnnefänger", 
roenbet  ftd)  9(1.  ©djulte  nod)  einmal  ju  einer  eingetjenben  Unterfud)ung 
ber  3Raneffe'fchen  Steberhanbfchrtft  unb  berficht  gegen  ft.  ©rimme  feine 
Slnfidjt,  bafe  bie  Slnorbnung  biefer  §anbfcf)rift  in  ber  ipaubtfadje  nad)  ben 
©eburtSftänben  ber  dichter  getroffen  würbe.  SBerfaffer  befjanbelt  eingel)enb 
bie  ©tanbeSberhältniffe  ber  Cftfdjweiä,  bon  benen  ber  Sammler  ber  Sieber 
ausging,  unb  fud)t  bann  nod)  einmal  ju  erweifen,  baß  bie  ©int^eilung  ber 
$anbfd)rtft  &u  biefen  SBert)ältntffen  ftimmt.  $ie  Unterfuchung  fommt  alfo 
auch  ber  beutfdjen  S8erfaffungSgefdt)id)te  inbireft  Statten. 

Senn  auch  SB.  Shonio'S  Arbeit:  3)te  foloniiatorifd)e  X^ätigfeit  beS 
Äl öfters  SeubuS  im  12.  unb  13.  ^aljrfjunbert  (Seidiger  SMffertation 
1894)  bem  £itel  nicht  ganj  gerecht  wirb,  fo  ift  fie  bod)  eine  banfenSwertlje, 
mit  bielem  gletjje  berfafete,  ausführliche  unb  in  überftd)tlict)e  ©Hibben 
georbnete  ßufammenfiellung  oer  Erwerbung  unb  ber  SluSbehnung  beS 
flöfterlid)en  ©runbbefifceS,  fowie  ber  $orfergrünbung  be§  um  bte  Ausbreitung 
beS  $eutfd)tfjum3  hochberbienten  |'d)lefifd)en  ÄlofterS.  3m  einzelnen  finb 
erhebliche  StuSfieuungen  ju  machen,  ©enn  SSerfaffer  einer  ©rftltngS* 
fdjrift  einem  g-orfcher  wie  ©rünljagen  ben  SSorwurf  ber  9?ad)läffig!ett  mad)t 
(©.  22  Stnm.  1  unb  ©.  27  Slnm.  2),  fotlte  er  borfid)tiger  ju  Serfe  gehen. 
3n  ben  fchlefifdjen  9Jegeften  9?r.  77  liegt  nur  ein  2)rudfehler  bor,  SRufdjborf 
ftatt  3Jafd)borf,  unb  bte  jctjmer^Udj  bermijjte  Urfunbe  fte^t  an  ganj  richtiger 
Stelle,  nämlich  Steg.  338.  ©.  113  werben  mir  belehrt,  bafj  Sßrofuratoren 
flbfterltche  SöerwaltungSbeamte  finb !  ©.  134/5  mären  beffer  nicht  ge|djrieben 
morben.  9ßad)  biefen  follen  im  Älofter  SeubuS  gegen  bie  OrbenSregeln 
9tbt  unb  Satenbrüber  Sßribatbefifc  gehabt  hoben.  5Ehoma  überfefct  nämlich 
ad  usus  suoruua  mit  „&u  feiner  (sc.  bribaten)  Sßufcniejjung",  währenb  eS 
boch  hctjj«t  wt«6f  Juni  9?u^en  ber  ©einigen,  b.  h-  feiner  Älofterbrüber. 

-tk-. 
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3*eue  JSü^cr:  ©rimme,  9Eohammeb.  II.  (SRünfter  i.  38.,  9lfd)en« 
botff.  3,50  3JI.)  —  ©.  ©rupp,  Äulturgefd).  bed  Mittelalter^.  IL  (Stutt* 
gart,  9totlj.  6,80  SR.).  —  Äeutgen,  Unterfuchungen  über  ben  Urjprung 
ber  beutfct/en  Stabtoerfaffung.  (Seipjig,  SDuncfer  &  §umblot.  5  — 
Straiofchs©rafjmann,  ©efdjidjte  ber  35eutfd>en  in  £fterreid)sUngarn.  I. 
(SBien,  ßonegen.  12 

Späteres  &tltUt*ttex  (1250—1500). 

3n  ben  3Jtittheilungen  be§  ^nftitutS  fur  Öftcrreidjifd^c  ©efcf/ichtäforfchung 
93b.  16,  fteft  1,  S.  1  ff.  erörtert  S.  SRobenberg  in  einer  Unterfudjung 
„3ur  <ä> e f d) i d) te  ber  $bee  eincä  3)eutidjen  GrbreidjeS  im 
13.  $ar)rhunbert"  bie  $orau3fefrungen,  oon  benen  bie  Sßäpfte  Urban  IV. 
unb  Siemens  IV.,  jwei  geborene  tyranjofen,  unb  nach  ihnen  auch  noch 
©regor  X.  bei  ihrer  Stellungnahme  ju  ben  beutfdjen  ÄönigStoahlen  auä* 
gingen  —  alleä  $läne,  bie  in  ihrer  ©efammtheit  felbft  bon  ber  fturie  nur 
oorübergehenb  gehegt  mürben.  Aber  ganj  offenbar  wollten  biefe  Sßäpfte 
eine  angeitrebte  (Srbmonarchie  beförbern,  fobalb  aI8  ©egenleiftung  ber  SSer* 
jidjt  auf  bie  Äaiferfrone  erfolgt  wäre,  ©ng  oerfnüpfen  ficf>  hiermit  ferner 
bie  fragen  nad)  bem  ÜSaljlrecfjt  ber  Äurfürften,  ber  Erweiterung  be§  £irchen= 
ftaat«  unb  ber  päpftlichen  frerrfchaft  im  Ü6rigen  Italien.  sBeil  mir  fd)Ied)t 
hierüber  unterrichtet  finb,  ift  aUerbingS  jebe  $h°fc»  bie  fid)  erfennen  ober 
bermuthen  läjjt,  beachtenSwertf/,  unb  bei  bem  oerwidelten  SBedjfel  ber  Situa* 
tionen  ift  9tobenberg'3  genaue  unb  Dorfid)tige  Erörterung  be8  Quellen* 
beftanbe*  werthooll.  3m  einzelnen  werben  fretlict)  aud)  anbere  Sermuthungen 
möglich  fein.  J.  S. 

Gbenba  8.  ;>7  ff.  unterfudH  Wilhelm  Erben  nochmals  baS  ältere 
Ö  f t e  r r  e  i  cl)  i  f  d>  e  Stationär,  über  ba3  bereite  91.  3>opfd),  ^Kittt).  14,  449  ff. 
geljanbclt  fyatte.  Surd)  genaueren  SBevgletd)  mit  bem  erhaltenen  jüngeren 
Stationär  fommt  Erben  mit  92otwcnbigfeit  511  bem  abtueic^enben  Stefultar, 
bafj  in  bem  älteren  eine  einheitliche,  urfprüngliche,  ber  9tcgierungS$eit 
Ctfar'S  II.  angehörenbe  Aufzeichnung  nicht  oorliegt.  SBielmeljr  müfien 
6eibe  auf  eine  Urform  au§  ber  33abenberger  3eit  jurüefgehen,  bie  eine  ju- 
fünftige  Ebition  auS  ihnen  ohne  all^ugroöe  «Sct)mierigfeiten  wteberherfteUen 
fann.  J.  S. 

3n  berfelben  3eitfd)rtft  s.  128  f.  weift  Heinrich  Ctto  im  Anfchlufj  an 
Jicfer'S  frühere  Ausführungen  genauer  nad),  bafe  bie  üßerjichtleiftung 
Alfons'  Don  Eafttlien  oor  bem  28.  %ul\  1275  ftattgefunben  fyabzn 
mufe,  au  iuefd)em  Jag  ihm  ber  s^apft  ben  caftilifchen  3elmt  oerlieh,  unb 
bafj  eine  «erbriefung  beö  SJerjichtS  bermuthlich  nicht  erfolgt  ift,  ba  e§  fich 
formell  um  Unterwerfung  unter  ben  päpftlichen  Schieb3fprucf)  in  Sachen  beS 
$hronftreit§  hanbelte,  obwohl  immerhin  eine  Stelle  ber  Vita  Gregorii  X. 
bem  entgegen  ju  ftetjen  feheint.  J.  S. 
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3n  ben  SHittljeilungen  ber  ©efeflfdjaft  f.  Äielcr  ©tabtgefdjtdjte  XII.  Der* 
öffentlich  (£.  SJobenberg  eine  anjieljenbe  unb  forgfältig  begrünbete  <5d)it* 
berung  be«  ftäbtifdjen  Sieben«  in  #iel  im  14.  unb  15.  3a§r()unbert.  Ur» 
fprüngttd)  ein  populärer  «ortrag,  förbert  ber  Stuffafc  burd)  frittfdje  @rfarfe 
autfj  bie  Derfaffung«*  unb  wirtfcWt8gefd)tdHltd)e  ftorfdjung. 

Dr.  ©uftaD  ©aldjow'S  Strbeit  „2>er  Übergang  ber  SRarf 
©ranbenburg  an  ba$  $>au$  SittelSb  ad)  (&afle  a.  ©.,  Äämmerer 
unb  Comp.  1893,  85  @.)  (§afliid)e  ©etträge  jur  ©efdjidjtSforfdjung, 
herausgegeben  Don  X^eobor  Sinbner,  &eft  4)  Dermag  einem  bod)  fdjon 
Dielfad)  be^anbelten  ©egenftanb  eine  neue  Seite  nid)t  abzugewinnen.  3)a« 
©orfdjreiten  unb  £urüdweid)en  ber  tBittet$bad)er  in  ber  3Rarf  wirb,  wie 
längft  erfannt  worben  ift,  burd)  ben  ©ang  ber  großen  Sßolitif  Subwig'3 
beS  ©aiern  gegenüber  ben  Käufern  Cfterreid)  unb  Snremburg  unb  gegen* 
über  ber  Ihme  beftimmt;  aud)  für  bie  mittel§baaYfd)en  (Srfolge  im  Horben 
matten  bie  SHübJborfer  @d)lad)t  unb  ber  SrauSnifcer  «ertrag  (Spodje. 
6ald)ow  madjt  e3  nid)t  ganj  beutlid),  bafe  er  ftä)  ber  ©ebeutung  biefeS 
©ertragö  für  bie  2lu3einanberfe&ungen  amifdjen  flönig  fiubwig'S  gleid)* 
namigem  ©olme  unb  ben  §er$bgen  Don  ©adjfen  Rar  geworben  ift. 
Sine  eingefyenbere  Unterfudmng  be3  ftelbjugS  be8  ÄöntgS  3oIjann  Don 
©oljmen  in'8  ©örlifcer  Sanb  (Dgl.  ©.  36)  wäre  in  einer  2Ronograpljie  wie 
ber  Dorliegenben  wotjl  am  ^Jlafce  gewefen,  nid)t  minber  eine  weitere  %ufr 
füljrung  über  ben  ©erfud)  be§  märfffdjen  $bel3,  fidj  ton  ber  lanbe§fürft* 
lid)en  ©emalt  $u  befreien  (Dgl.  ©.  62).  $afo  über  bie  auf  bem  Nürnberger 
9ietd)8tag  Don  1323  erteilte  ©eletmung  beS  jüugem  Subwig  mit  ber  SRarf 
„wunberbarer  SBeife"  erft  ein  Saljr  fpäter  eine  Urfunbe  ausgefertigt  unb 
bann  Don  Nürnberg  batirt  würbe  (t»gl.  ©.  44  f;)  ift  gar  nidjtS  fo  wunber= 
bareS ;  aflerbingS  mujj  man  fennen,  wa§  3-  fticfer  in  feinen  „Beiträgen  jur 
Urfunbenlebje"  über  ba8  ©er^ältni«  Don  fcanblung  unb  ©eurfunbung  weit= 
läufig  auSeinanbergefefct  f)at.  (5ine  etwas  ungewöhnliche  Sluffaffung  ift  e8, 
wenn  ©aldpw  bie  folgenfdjwere  SBorbrijat  ber  •  SKagbeburger  ©ürger  an 
tyrem  (£rsbtfct>of  at«  einen  „$efjltrttt"  bejeidjnet  (©.  76).  —  (Sin  ftiliftifdjeS 
SReiftermerf  fann  bie  Dorliegenbe  Arbeit  nidjt  genannt  werben.  Chroust. 

2>er  Sluffafc  Don  Sacaiüe,  La  vente  de  la  baronnie  de 
Coucy  (Bibl.  de  l'ecole  des  chartes  LV,  livr.  6,  p.  573  ff.),  ber  bie 
(Srbfireitigfeiten  ber  SRadjfommen  be«  legten  .fcerrn  Don  Gouct)  ©ngelram  VII. 
(f  1397)  be^anbelt,  gewinnt  baburd)  an  ^ntereffe,  bafe  (Joucd  eine  ber  Dier 
förojjbaronieen  ftranfreid)3,  ba^u  in  politifd)  widriger  ©renjlage  war,  unb 
weit  fie  ber  ©ruber  Äarl'S  VI.,  ber  e^rgeijige  Subwig  Don  CrleanS  (fl407 
taufte,  et)e  jener  ©treit  entfd)ieben  war,  ofme  feinerfeitS  bei  Sebjeiten  bie 
Slnerfennung  bcS  ©efijjeS  ju  crreirfjen.  Nad)  enblofen  ©erwirflungen  fpradj 
fie  1506  eine  fönigiidje  Orbonnanj  ber  gawilie  ber  Crleanö  ju.  3nt  ^n^ang 
beS  auf  ungebrucftem  Material  be§  ^IrdjiüS  unb  ber  ©ibliottjef  %u  s^ari^ 
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berutjenben  &ufja&eä  werben  jroei  ^rotofoüe  auS  ben  Safjren  1399  unb 
1400  abgebrucft.  J.  S. 

Ruysbroeck  and  the  Mystics  with  selections  from  Ruys 
broeck.  By  Maurice  Maeterlinck.  Translated  by  Jane  T.  Stoddart 
(London,  Hodder  and  Stoughton.  1894.  153©.  3Sh.  6  p.)  ©.  1 — 121 
gibt  eine  Überfefcung  öon  TO.  TOaeterlind'S  (Stnlettung  ju  feiner  Über* 
fefcung  öon  föuöSbroect'S  Noces  Spirituelles  (Bruxelles  1891),  toeldje 
eine  red)t  anföredjenbe,  aüerbing»  öom  ©tanböunft  einer  rütffjaltSlofen 
©erounberung  für  bie  Stiftungen  ber  mittelalterlichen  TOöfrif  au3  getriebene 
$arftellung  ber  möftifchen  Stnfchauungen  föuöSbroecf'ä  enthält.  Sluf  ©.  122 
bi§  153  ift  eine  ShtSwahl  öon  Stetten  aus  öerfdjiebenen  Schriften  be3 
nieberlänbifchen  TOttftiferS  beigefügt. 

föorrenberg,  Sie  H  3t»«8atoi3  öon  Süchteln.  (Sonn, 
fcanftein  1894. 64  8.  TO.  1.)  flßublifattonen  auS  ber  rf>eini)(f,en  ©efcfjic^te  ftr.  9). 
Sie  ©cfjrift  ift  aus  bem  9?ad)Ia&  beS  fürjlicr)  als  Pfarrer  öon  (Bütteln 
(£rei§  ßemöen)  geftorbenen  SSerfafferS  herausgegeben,  ber  fid)  burd)  eine 
Steide  öon  Beiträgen  jur  nteberrheintfchen  Sofalgefdnäite  befannt  gemalt 
hatte,  ©ie  enthält  außer  einem  ftefrologe  beS  Serfafferö  einge^enbe  Unter* 
fucfmngen  über  bie  3lbftammung  ber  ^eiligen,  bie  für  bie  ©enealogie 
beS  älteren  Süfcelburger  ©rafent)  auf  e8  öon  ^ntereffe  finb,  eine 
(&efd)id)te  ber  Verehrung  ber  ^eiligen,  eine  Überfid)t  über  bie  Srmgarbtd* 
fiiteratur,  bie  Xejte  ber  lateinifdjen  unb  beutfdjen  SrmgarbtSsfiegenbe  unb 
ben  SBeriäjt  über  bie  (Srfjebung  ihrer  Reliquien  im  ftölner  2)om  öom 
Sa^re  1864. 

2tene  £3üd)er:  Delaborde,  Jean  de  Joinville  et  les  seigneurs 
de  Joinville.  (Paris,  Inipr.  nat.)  —  Coville,  Les  Etats  de  Nor- 
mandie  .  .  au  14.  siecle.  (Paris,  Inipr.  nat.)  —  ^3  i  §  f  o ,  ©fanberbeg. 
(SBten,  &ricf.  4,80  TO.)  —  Er  sie  v,  Repertor.  dipl.  regni  Danici  medi- 
aevalis.  I,  2  (1327—1350).   i&oöenhagen,  ©ab.) 

Reformation  nnb  gegenrefotinafioit  (1500—1648). 

3m  Safjrbud)  b.  ©ef.  f.  b.  ©efd).  b.  ^roteft.  in  Öfterreich  (1895,  1) 
behanbelt  3t.  ftroniuS  ßuther'3  ^Beziehungen  ju  93ühmen  unb  ^rnar 
in  biefem  erften  Muffajje  fpejieU  ju  ben  Utraquiften.  92eue§  TOaterial  wirb 
bafür  nicht  beigebracht,  bie  ©djitberung  beruht  im  SBefentlidjen  auf  Cutter'« 
Briefen.  3)ie  bireften  ^Beziehungen  $u  ben  Utraquiften  finben  ihr  (Snbe 
mit  bem  9lbfaU  öon  Suther'S  früherem  Vertrauten  ©attu8  Gahera  (1524), 
auf  ben  ausführlich  eingegangen  wirb. 

3n  bcrfefben  3eitfd)rift  meift  &.  Surf) mal b  an  einsetnen  SBeiföielen 
auf  bie  Vebeutung  beS  Söittenberger  CrbinirtenbucheS  oon  1537 
bi§  1560  für  bie  SReformationSgeföftye  CfterreichS  hin. 
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3)tc  Stften  einer  3M)fang  her  SBeoölferung  MomS  Dom  (Snbe  b. 
1526  ober  Anfang  1527  t>eröffentlicr)t  2).  ©noli  auS  bem  SBatü.  $lrdj.  in 
bem  Arch.  della  R.  Societa  Romana  di  Storia  Patria  (XVH,  3,  4). 
($8  ift  in  benfelben  ftetS  ber  92ame  beS  ftamilienöorftanbeS  unb  bie  Stnjaljl 
ber  jugeljörtgen  ^amilienglieber  angegeben,  als  8umme  ergibt  fidj  etmaS 
über  55000  «Kenten. 

3n  ber  9tömifd)en  £luartalfd)rift  (1894,  3.  4)  bringt  (SljfeS  auS  bem 
$attfan*9lrd)iö  eine  3)cuffc^rift  beS  3>iego  fiopej  3"  "ißt*  (®egner  beS 
©raSmuS)  ü.  fr  1530  &um  Slbbrud,  in  roeldjer  ber  SBerfaffcr  bie  Spaltung 
eines  allgemeinen  ßonjilS  für  unämedmäfeig  erflärt,  ;fid)  bagegen  mefjr  ©r* 
folg  oon  ber  öefämpfung  Suttjer'S  unb  feiner  ganger  burdj  ^roDtnjial* 
ßonjiie  unter  bem  SBorftfce  päpftlic&er  Segaten  werfpria^t. 

Gin  anfpted)enbeS  SebenSbtlb  entwirft  9?.  ^auluS  (Äatljolif,  1894, 
9?ot>.  unb  Sej.)  »on  bem  ^rebiger  unb  SBifdjof  Hftidjaet  $elbing,  ber 
1506  geboren,  1531  SReftor  ber  $omfd)ule  in  9Katna,  1537  Sßeiljbtfdjof 
bafelbft,  1548  S3ifd)of  bon  SJlerfeburg,  1558  <ßräfibent  beS  ßammergerictyS 
nmrbe  unb  1561  als  SBorft&enber  beS  fReia^ofrattjS  in  SBien  ftarb.  (5r 
$at  namentlich  in  ben  40er  unb  50er  Saferen  an  ben  $ertjanblungen  unb 
9teltgtonSgefpräd)en  mit  ben  Sßroteftanten  tätigen  9tntt)etl  genommen  unb 
in  biefer  3eit  eine  bebeutenbe  »tolle  gefpielt. 

©anj  Dorn  fatfwlifcfcen ©tanbpunft  auS  fd)ilbert  unb  beurteilt  ®.  © oeri g f 
im  tatfjolif  (1895,  &ebr.,  1.  Slrtifel)  3 obann  .33 ug endogen  unb  bie 
^roteftantifirung  Bommern*. 

3n  ber  Beitfa^rift  beS  Hagener  ©efd^tSDereinS  XVI,  1894  pubUjirt 
©.  ö.  Sei om  einige  bem  ©üffelborfer  ©taatSardjibe  entnommene  Sitten* 
ftüde  jur  ©efdud)te  beS  Slaajener  Äird)enftreiteS  im  16.  ftaljrfjunbert. 
S)ie  Stüde  enthalten  SSer^anblungen  jmifa^en  bem  Äaifer  fterbinanb,  bem 
$>eT5oge  üon  Qütict)  unb  bem  «Rat^e  ber  ©tabt  Sladjen;  bie  Storfteflung 
SRitter'S  ergänjenb  beioeifen  fie,  bafe  ber  ©treit  im  3Befentlidjen  als  toolt« 
tifajer  aufeufafien  ift  unb  nidjt  in  auSfdjliejjlid)  firdjlidjen  ©egenfäfcen  feinen 
Urftorung  fat. 

$em  9lufentl>alt  beS  Hubertus  ÖanguetuS  in  Strasburg  (1567 
bis  1572)  nübmet  91.  fcollänber  eine  «eine  ©tubie  in  b.  £tf$r.  f.  b. 
©efdj.  b.  CberrljetnS  X,  1.  2tm  intereffanteften  finb  bie  Scripte  ßanguet'S 
über  bie  93artf)olomäuSnadjt  in  SßariS,  bie  er  als  Sortfütjrer  einer  @e= 
fanbtfdjaft  ber  proteftantiicfjen  Stänbe  miterlebte.  fteueS  über  ben  Verlauf 
ber  SRorbfcenen  bringt  er  allerbiugS  nidjt. 

$er  15.  ^aljrgang  (1894)  be§  $aIjrbud)S  ber  ©efeüfa^aft  für  bie  ®e* 
fc^ic^te  beS  ^roteftantiSmuS  in  öfterreid)  enthält  ein  feljr  mannigfaltiges 
SWaterial  (Duellen  unb  SarfteUungen)  öornet>mli$  &ur  ©efdjid)te  ber 
Gegenreformation  in  ben  öfterrettf>i  idjen  Äronlänbern,  worauf 
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Bearbeiter  biejer  Berhältniife  hiermit  oerwiefen  fein  mögen.  Auch  bie  bem 
©chfufeheft  beigegebene  Bibliographie  über  bte  einfchlägtge  Siteratur  beS 
SaljreS  1893  bürfte  «Manchem  wiüfommen  fein. 

(Sine  merthDofle  Bereicherung  unferer  ÄenntniS  t>on  ber  ©ntwicflung 
beS  StänbethumS  unb  it)rer  55echfelwirrung  mit  ben  rotrtt)fc^aftic^ert  ^u« 
tereffen  gibt  bie  auf  eingehenben  arduualifdjen  ftorfcrjungen  beruhenbe  Arbeit 
Arthur  Äern'S:  2>er  „Neue  ©ren^oll"  in  ©Rieften,  ©eine  Be* 
grünbung  unb  (Sntwicflung  1556—1624  (Berliner  Siffertation  1892).  AIS 
ftönig  fterbinanb  I.  ©trieften  1526  an  fein  §auS  brachte,  waren  bie  Gefälle  auS 
biefem  grofeen  reiben  Sanbe  für  ben  §errfcf)er  nur  noch  gering.  Bor  allem 
ber  Sürfenfrieg  jmang  ihn  an  bie  (Srfchliefjung  neuer  ginanjqucHen  ju  beulen. 
Anfänglich  finb  bie  (Stäube  auf's  §eftigftc  gegen  feinen  1556  burchgefefcten 
©renjjoll,  fchliefelich  erlahmt  ihr  2Biberftanb,  unb  ber  Sampf  gegen  ben 
©renjjott  wirb  ein  ßampf  um  ben  ©ren^oü.  Bisher  fatte  &er  fchlefifche 
Abel  3°ttfrei^eit  genoffen.  2)aS  SReformationSbefret  Äatfer  9tubolf'S  II. 
0.  3-  1600,  welche*  bebeutenbe  Tariferhöhungen  feftfefcte  unb  ben  bisherigen 
©tücfjotl  oielfach  in  einen  Söerth&oÜ  umfefete,  hob  biefeS  Borrecht  auf. 
3unächft  allfettiger  SSiberftanb  bagegen.  $ie  fchlefifche  Äaufmannfchaft 
wirb  baburch  gewonnen,  bafo  für  ben  £>anbel*oerfehr  ber  fremben  fiaufleute 
jioeis  bis  breifach  höhere  3°Öf^&e  eingeführt  mürben,  aber  bie  ©tänbe  als 
Bertreter  ber  lanbwirthfcfjaftlichen  Greife  wiberfprechen  um  fo  heftiger,  ba 
burch  bie  Unterbrücfung  ber  ouSlönbifchen  §anbeiSfonfurrens  ber  Sanbmann 
öoflftänbig  bem  einheimifdjen  Kaufmann  preisgegeben  werbe.  %m  Anfang 
beS  17.  SahrhunbertS  nahm  baS  ftäubifche  Clement  wie  in  $eutfchlanb 
fo  auch  in  ©djleften  einen  fiegreichen  Anlauf,  fo  bafe  eS  fchien,  bie  ©tänbe 
würben  ihre  Cbmacht  barthun.  ®er  dreißigjährige  Äticg  brachte  baS  ©egeu* 
thetl.  2)ie  fiegreidje  Monarchie  wirft  baS  ©tänbemefen  nieber  unb  oermag 
jefct  ihre  töefe|jgebung  ben  SSünjdjen  beS  fchleftfchen  £>anbelSftanbeS  ent» 
fprechenb  $u  änbern;  bie  (Sbifte  bon  1623,  1624  unb  1638  oermehren  bie 
©egenftänbe  beS  3ollS,  erhöhen  bie  3nllfä{je  unb  tragen  ben  SSünfcrjen  ber 
einheimtfehen  Äaufmannfchaft  bariu  Rechnung,  bafc  ber  Ausfuhrzoll  für 
frembc  iTaufleute  üerboppelt,  für  bie  gilben  oerbreifacht  wirb.  tk. 

3n  ber  £tfd)r.  f.  b.  ©eftf,.  b.  Oberrhein*  («R.  X,  1)  bmeft  G  h  r  o  u ft 
brei  A!tenftücfe  bejw.  9tedjnungSau§äüge  ab,  bie  einen  (Sinblia*  in  ben  ©tanb 
ber  rurpfäljiidjen  ftinanjen,  fpejtcü  ber  fiammereinfünfte  am  Anfang  beS 
17.  SahrfmnbertS  geftatten. 

Unter  ben  ©rünben,  bie  jur  grofjen  englifchen  9?eoolution 
führten,  fpielen  neben  ben  biplomatifdjen  unb  fachlichen  Berhältniffen  bie 
Cppofition  eineS  „jmar  noch  unooUfommenen,  aber  ehrgeizigen  Varianten* 
tartSmuS"  unb  bie  Unterl)Öhlung  beS  TljronS  burch  bie  gerichtlichen  (Streitig- 
feiten  unb  ©fanbale  eine  wichtige  »Jolle.  3o  weit  biefe  beiben  ©efid)tS= 
punftc  für  bie  3af)re  1603—1619  in  Betracht  fommen,  hat  fte  ©atjouS 
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ju  einer  Meinen  ©tubie  oerarbettet,  bie  im  3-anuat^eft  ber  SHittljetlungen 
beS  Institut  de  France  abgebrucft  ift. 

Sn  ber  3tfdjr.  b.  RereinS  f.  ©efd).  u.  Slltertfjum  edjlefieng  (»b.  29, 
1895)  berietet  &  ÄrebS  über  einige  arcr)tt>alifct)e  Oritnbe  5ur  ©efdjidjte  beS 
$retfjigjäf)Tigen  ÄriegeS  in  © rf) le f t e n.  ©S  Ijanbelt  fidj  um  ©riefe 
Sari  §anntbaf  S  Don  3)o!jna  unb  beS  §erjogS  ^ranj  2llbred)t  üon  ©adjfen* 
Sauenburg,  bie  auf  bie  ©reigniffe  beS  3>a$reS  1627  einiges  neue  Sidjt 
werfen,  für  bie  Reurtljeilung  ber  beiben  Rrieffdjreiber  aber  nidjt  gerabe 
günfrig  lauten. 

3n  fdjlidjter,  anfprcdjenber  SBeife  erjäljlt  %of).  ftrefcfdjmar  bie 
^ugenbjeit  beS  Ijeffifdjen  SMplomaten  unb  Staatsmannes  ^ofjann  $t a j p a r 
ü.  Börnberg  (geb.  1616).  ©eine  SluSbilbung  führte  iljn  nadj  |yulba, 
ßaffel,  Serben,  ^JariS,  roof)in  mir  iljn  an  ber  §anb  feiner  ©riefe  unb  Xage* 
büdjer  begleiten.  3)aS  Rilb,  baS  $re$fdjmar  jeidjnet,  meift  feine  aufeer= 
orbentitdjen  3U9*  ouf.  ©S  ift  oielmeljr  burdjauS  in  ber  üblichen  ©djraf* 
firung  ber  3e,t  gehalten  unb  befonberS  beSljalb  beadjtenSwertlj,  weil  bie 
CueHen  reid)ltcf)er  als  fonft  fließen  unb  weil  bie  92otIj  beS  35reijsigjäljrigen 
ßriegeS  feljr  beutlidj  gum  91uSbrucf  fommt. 

3n  ber  Kevue  d'hist.  dipl.  IX,  1  beginnt  ©raf  Norrie  be  Reau* 
caire  eine  biograptjifdje  ©fijje  Rernarb'S  bu  Sßlef fiS«Ref ancon 
(1600 — 1670).  Urfprüngltd)  ©olbat  unb  als  foldjer  in  mehreren  fjrelbjügen 
erprobt  würbe  bu  peffiS=Refancon  fpäter  üon  9tid)elieu  unb  SRajartn  mefjr* 
fad)  ju  btpiomatifdjen  ©efdjäften  üermenbet  unb  erwies  ftd)  aud)  hierin  feljr 
gefdjicft,  befonberS  als  öclaireur  ber  Ißolitif,  wenn  eS  galt,  neue  Rejietjungen 
anjurnüpfen  ober  eine  SSenbung  ber  Rerljültniffe  oorgubereiten. 

Unter  bem  Xitel  „@efd)icfjte  unb  ©efdjidjten  neuerer  3 ei t" 
(Ramberg,  ©.  ©.  Rudjner  1894,  223©.)  ^at  0.  3w  i  ebinecf=©ü  ben  = 
Ijorft  jefjn  Muffäfce  äufammengeftellt,  bie  ftd)  in  ber  ipauptfadje  an  ben 
größeren  SeferfreiS  beS  gebilbeten  $ublifumS  richten,  ©in  X^eil  oon 
iljnen  beljanbelt  fragen  Oon  allgemeinem  Sfntereffe  (üenetianifdje  3n= 
quifition,  SBaHenfteins^orfdjung,  Xurenne  unb  bie  ^ronbe,  ©efd)id)te  ber 
$rinjefftn  Oon  Selben)  unb  bietet  in  gefäüiger  ftorm  bie  ©rgebniffe,  ju 
benen  bie  fritifdje  ©efd)id)tSforfd)ung  Ijtnfidjtlid)  ifyrer  Reurtfjeilung  gelangt 
ift.  3>ie  übrigen  finb  Weine,  abgerunbete  Rilber  jur  Sfluftration  politifdjer 
unb  fulturgefd)id)tlid)er  3uftcmbe  oornefjmlid)  in  Cfterreid)  wäljren  b  beS 
17.  unb  18.  3at)rfmnbertS.  28ir  fjeben  auS  ifjnen  Ijerüor:  Sie  §od)5eitS= 
reife  ber  ©r^eraogin  Sftargaretfje  üon  Cfterreid)  ju  i^rcm  ®emaf)l  Wüpp  III. 
oon  ©panien  1598,  bie  ©efanbtfdwft  be§  &r^rn.  o.  $>erberftetn  nad)  ®on* 
ftantinopel  1608/9,  bie  ©r^ieljung  ber  ©öfcne  2Raj  ©manuel'S  Oon  Raiern 
in  Cfterretd)  1706—1715,  Erinnerungen  eines  üfterreidjifdjen  Äaifer^ufaren 
auS  bem  ©übe  beS  18.  SafcfjunbertS. 

i»i(torHd)f  Seitfärift  ».      SBb  XXXIX.  12 
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Tfteue  38ä<Qer:  Lavisse-Rambaud,  Histoire  gönörale.  IV. 
(1492—1559.)  (Paris,  A.  Colin;  Seipjtg,  SrocttjauS.)  —  Wierzbows- 
kiego,  Jaköb  Uchanski  arcybiskup  Gnieznienski  (1502—1581).  (9Bar* 
fäciu,  ßoroaleroäriego.)  —  Schriften  be§  93erein8  für  föeformation3gefd)fd)te 
Wr.  46/47 :  SBoffert,  $a«  Interim  in  SBürtemberg.  Wr.  48 :  ©perl, 
^fatjgraf  ^mpp  Subroig  Don  Weuburg,  fein  <Sot)n  ffiolfgang  2BiIf)eIm  unb 
bie  Qefutten.  Opafle,  9Ji  «netter.)  —  Curti,  Carlo  Emanuele  I.  (Milano, 
Tip.  Bernardoni  di  C.  Rebeschini  E.  C).  —  Corpus  constit.  Daniae: 
Sech  er,  Forordninger,  Recesser  etc.  1558 — 1660.  IV,  1.  2.  (Äopen« 
fyagen,  ©ab.)  —  Valois,  Inventaire  des  arrets  du  conseil  d'l£tat  pour 
le  regne  de  Henri  IV.  II.  (Paris,  Impr.  nationale.)  —  3R.  SRitter, 
£eutfd)e  @efd)id)te  1555—1648.  II.  (1586  —  1648).  (Stuttgart,  ©otta. 
6  Wl.)  —  ©riefe  u.  Elften  $.  ©efd).  b.  Dret&tgjfujr.  ftriegeä.  VI.  (1608/9). 
93earb.  bon  5-  "Stieöe.  (Mndjen,  SRieger.)  —  8ifd)off  unb  ©djmibt, 
^reftfdjiift  jur  250jätjr.  Jubelfeier  beä  pegnefifdjen  SBlumenorbenS.  (föürn* 
berg,  6d)rag.) 

1648-1789. 

$ie  §ülf8truppen,  bie  ber  GftoBe  Äurfürft  oon  Söranbenburg  1663  $ur 
faif erliefen  9lrmee  gegen  bie  dürfen  entfanbte,  nahmen  iljreit  38eg  ebenfo 
rote  im  fotgenben  Safere  ben  SRüdroeg  burd)  Sdjlefien.  3)iefe  beiben  $urd> 
märfdje,  bie  ju  mannigfadjeu  Reibereien  jroifdjen  ben  Gruppen  unb  ber 
©eoölferung  bc^ro.  ben  ©e^örben  ©d)lefien$  führten,  ba  biefe  teueren  an 
gutem  SSHUen  fe^r  Diel  unb  bie  93ranbeuburger  an  2Ranne3$ud)t  aud)  manage« 
ju  toünfdjen  übrig  liefen,  Gilbert  £.  sButfe  fo  eingeljenb  roie  möglid)  in 
einem  Sluffafc  im  29.  SBanbe  (Ja^rg.  1895)  ber  3tfd)r.  b.  «eretnS  für  ©efrf). 
u.  Mtertfam  @d)lefien§. 

Seltner  9Hbbecf  veröffentlicht  im  52.  93anb  ber  ätfcfjr.  f.  oaterl. 
vroeftfälifd)e;  ©eftt).  u.  9ütertf)um§f.  (fünfter  1894)  ben  Srieftoecfrfel  beS 
TOnfterfdjen  SJomfjerrn  unb  XompropfteS  Johann  9?obger  Xorcf  oornetymlid) 
mit  bem  Sifdjof  oon  Sßaberborn  fterbinanb  o.  ftürftenberg  in  ben  Saften 
1665—1678.  2)a  bie  auswärtige  ^oütif  be3  93ifd)of8  Gtjriftopl)  Sern* 
f)arb  oon  ©alen  barin  bie  $>auprrofle  fpieft,  fo  fjat  ber  Herausgeber 
SSeranlaffung  genommen,  bie  oieloerfdjlungenen  28anMungen  berfefben  in 
einer  au3fü!)rlid)en  $ariMung  flar  &u  legen.  9lud)  jur  ®efd)id)te  beä 
©ro&en  Shirfürften  oon  SBranbcnburg  enthalten  bie  ©riefe  manage  9?oti$. 

©in  ungenannter,  äufeerft  gelehrter  frorfd)er  ift  burd)  bie  ©efpredjung 
be3  oerfeljltcn  ©udjeä  oon  £orren3,  History  of  cabinets:  from  the 
Union  with  Scotland  to  the  Acquisition  of  Canada.  London  1894 
angeregt  roorbeu,  in  ber  Edinburgh  Review,  Jan.  1895,  furj  unb  Dor* 
trefflid)  bie  (Sntroicflung  in  ber  euglifdjen  ^solitif  oon  ber  perfönh'djen 
unb  ber  fiabinetSregierung  $um  parlamentarifd)en  Regime  barjuftetlen. 
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Sie  $muptbebeutung  ber  Arbeit  SBohlnnll'«:  Hamburg  luäfjtenb  ber 
<|*eftjahre  1712—1714  (au«  bem  Safjrbuche  ber  §amburgiichen  3Btffenfcf»aft= 
liehen  Slnftalten.  X.  2.  Hamburg,  Suca«  ©räfe  &  6illem.  1893.  118  ©.) 
liegt  in  ihrem  erften  Xtyiie,  in  ber  burdjfichtigen  2)arfteUung  ber  §am* 
burgifdjen  ^olitif  gegenüber  ben  feinbfeligen  SRacbbarn  SJanemarf  unb 
§ann oüer,  gegenüber  ber  bei  aller  jdjarfen  Nahrung  be«  eigenen  Snterefje« 
bod)  principietl  toohlwoüenben  Haltung  83ranbenburg=9keufeen«' unb  gegen« 
über  bem  infonjequenten  Verhalten  be«  Liener  föofe«,  ber  immer  loieber 
oerfucht,  feine  Autorität  in  Hamburg  geltenb  ju  matten,  ofme  e«  bod)  in 
feinen  92ött)en  fdjüfcen  $u  fönnen.  $iefe  fid)  im  Saufe  ber  homburgifchen 
©efchichte  unter  ben  Derfdnebenften  Kombinationen  oft  nüeberholenbe 
ichioierige  Sage  Hamburg«,  roelche  burct)  ba«  Einzutreten  ©daneben«  unb 
SRufelanb«  —  in  anberen  fräßen  gehörten  ftatt  beffen  meift  frranfreich,  bie 
©eneralftaaten  ober  Gnglanb  ju  ben  Vetheiligten  —  ftcr>  noch  mehr  Der* 
wicfelte,  wirb  in  muftergültiger  Seife  auf  ©runb  umfaffenber  Gueßen« 
forfdjungen  im  3n=  unb  9lu«lanbe  bargefteßt  $abei  erfahren  mit  manche 
neue  Sljatfachen  betreff«  ber  nad)  Hamburg  gefanbten  falf  etlichen  Kommiffion, 
ber  —  ganj  ^armlofen  —  ^Beziehungen  be«  fchroebifchen  General«  ©tenborf 
ju  Hamburg  furj  Dor  beffen  Wieberbrennung  Altona«  u.  a.  hieran  fd)liefjt 
fid)  bann  bie  ausführliche  93efd)reibung  ber  oerheerenben  ^eftepibemie  felbft, 
welche  lehrreiche  Vergleiche  mit  allerjüngften  (Sretgniffen  aufbrängt  unb,  toie 
fo  manche  anbere  fdjroere  ©d)idial§fd)läge,  für  Hamburg  ben  Veginn  einer 
neuen  GntroirflungSperiobe  bebeutet.  —  Vielleicht  hätten  im  erften  Zfyexk  ber 
toerthooßen  unb  aßgemein  intereffirenben  Arbeit  bei  ben  Urtt)eilen  über  bie 
^olitif  ber  sJiad)barn  bereu  roefentliche  unb  theilroeife  jebenfafl«  burdjau« 
berechtigte  eigene  ^ntereffen  etwa«  mehr  berücffichtigt  werben  fönnen. 

Richard  Ehrenberg. 

fr.  frren«borff,  ©riefe  Äönig  frriebrid)  Göllheim'«  I.  Don 
Sßreufeen  an  ^ermann  9teint)olb  ^Jauli  (Böttingen,  2)ieteridj'fd)e  Verlag«* 
buchhonblung.  1893.  58  ©.  4°.  —  9lu«  bem  39.  Vanbe  ber  9lbt)anblungen 
ber  fgl.  ©cfeUfctjaft  ber  3Biffenfd)aften  ju  (Böttingen),  bietet  in  feiner  ©d)rift 
etwa«  ganj  anbere«,  al«  ber  Stitel  Dermuthen  läfjt.  3m  Gingange  bringt 
er  bie  @efct)ichte  ber  Deformation  in  $anjtg;  erft  im  legten  Viertel  fommt 
er  su  ben  »riefen.  $n  SBirflichfeit  behanbelt  ber  Wuffafc  mit  Dieler  Siebe 
bie  föefchichte  ber  ^anjiger  Xheologenfamilie  $au(t  feit  bem  16.  $ahr* 
hunbert  „in  Verbinbung  mit  ben  ©eftt/tden  ber  3eit,  bie  fte  burchlebte, 
unb  bie  oft  tief  genug  in  ihre  Verhältnifie  eingegriffen  haben".  3m  Anfang 
tritt  ba«  ftnbiDibueHe  Diefleicht  &u  fetjr  hinter  bem  Slflgemeinen  jurürf,  unb 
eine  Überzahl  gelehrter  Motiven  erfdjtoert  bie  Seitüre.  (Srfr  mit  ber  Vio* 
grapljie  Deinholb  $aulF«  (1638—1682),  ber  bie  Familie  au«  Sandig  nach 
bem  toeftlichen  3)eutfdjlcinb  Derpflanftt  fya\,  tommt  ba«  $erfÖnlid)e  ^u  feinem 
Siechte.  3He  wörtlich  abgebrurften  üierjehn  Jpanbfdjreiben  Jyriebrid)  SBilhelm'« 
an  ben  §afliid)en  $>ofprebiger  Hermann  9teintjolb  ^auli  (1682  —  1750 
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üerbtenen  in  bcr  SRehrjaht  nicht  bie  hohe  SBerthfchäfcung,  bic  ^renSborff  ihnen 
beilegt.  Aber  bie  batan  angetnüfcften  Erörterungen  über  bie  religtöfe 
Stellung  unb  bie  JHrchentoolitif  &nebrith  SBilhelm'S  ftnb  t-orsügltcf},  fie  ftnb 
mit  baS  SBcftc,  maS  bi^er  barüber  getrieben  worben  ift.         0.  K. 

SwauowtuS  h«t  in  feiner  Arbeit  „$te  Bernichtung  beS  ftänbifcfjen 
(SinfluffeS  unb  bie  flfteorganifatton  ber  Berwattung  in  Cfttoreufeen  butch 
ftriebrich  Wilhelm  I."  Abth-  1  (Sonberabbrutf  auS  ber  SubiläumS* 
fc^rift  für  bie  AlbertuS=Uniberfität  1894.  Königsberg,  §artung'fche  Buch* 
brucferei.  42  S.)  auf  Schmoüer'S  befannten  Auffafc  weiterbauenb  gut  unb 
richtig  bie  fünfte  bargefteHt,  toon  benen  ftriebricb,  SBilhelm'S  Reform  in 
Cftpreufeen  ausging.  ®r  führt  feine  banfenSwerthen  ftorfdjungen  junächft 
bis  *um  £obe  Balbburg'S  (1721).  $er  $ob  beS  ©rafen  bitbet  atlerbingS 
feinen  Slbfcrjnitt  in  ber  inneren  ©efchidjte  OfrfcreufeenS.  •  3)ie  Abljanblung 
fonnte,  fowett  fie  ftd)  mit  ben  Stäuben  felbft  befaßt,  trofc  allem  grletfj  unb 
Scfwrffinn  bie  ftorfdmng  nicht  enbgültig  beidjliefjen,  ba  bem  Berfaffer  nur 
bie  KönigSberger  Aften  ju  ©ebote  ftanben.  5)ie  burdjauS  noch  ftänbifdj 
gefinnte  Regierung  ber  ^ßroDinj  nmrbe  bon  ber  Berliner  (SentralfteHe  in 
allen  wichtigen  Angelegenheiten  nur  fo  weit  in'S  Vertrauen  gejogen,  als 
eS  unumgänglich  mar.  Um  ein  Beispiel  anzuführen:  3)ie  Jpulbigung 
^riebrict)  SBilhelm'S  ift  burdjauS  nicht  fo  leicht  öon  Statten  gegangen,  wie 
man  allgemein  annimmt.  Slgen  unb  ©raf  Aleranber  2>of)na  mußten  erft 
mühfeltge  unb  fdjwiertge  Berljanblungen  mit  ben  Stänben  p]it§tn,  elje  biefe 
fidi  ^crbeiliefeen,  olme  toorhergehenbe  (Srlebigung  ihrer  Gravamina  ju 
hulbigen.  $ie  Aften  barüber  werben  in  ben  Acta  Borussica,  Behörben* 
organifation  93b.  2,  Veröffentlicht  loerben.  ©in  £$eil  bauon  ift  bereits  in 
ben  „Aufzeichnungen  über  bic  Bergangenbeit  ber  Familie  $ohna."  tynl  3 
benufct  toorben.  0.  K. 

m.  ©runwalb'S  „Beiträge  jur  S h araf teriftif  ftrtebrtch'S 
beS  ©roßen"  (auS  bem  Staats-  unb  Stabtardjib  ju  Breslau)  betreffen 
Berwaltung  unb  Suftijwefen,  Befd)leunigung  beS  ^rojefeberfahrenS,  Sicherung 
beS  religiöfen  (yriebenS,  befonberS  auch  bie  gürforge  beS  SöntgS  für  ben 
Bauernftanb.   (3)eutfd)e  fteuue,  April  1895.) 

(Sine  Anzeige  beS  1.  BanbcS  Don  Äöfer'S  „Übnig  Biebrich  ber  ©rofee", 
ber  „$olitifd)en  ttorrcfponbenj"  beS  ÄönigS  unb  beS  ©eneralftabSwerfS  über 
bie  fd)lefifd)en  Kriege  in  ber  Edinburgh  Review  (Aprilheft),  unter  bem  £itel 
„Alter  ftrtfc",  geftaltet  firf)  ju  einer  lefenSwertbeu  Stubie  über  bie  erften 
9iegierung3  jähre  beS  ÄöntgS. 

Über  bic  Bauerngefefrgebung  unter  ftriebrid)  b.  ©r.  r)artbelt 
eine  beachtenswerte  ©trajjburger  ©iffertation  (1895)  oon  $eterSd)utia  = 
foff  (einem  Muffen),  bie,  auf  Anregung  üon  Sßrofeffor  Änatop  entftanben, 
bcfjen  furze  5)arftellung  beS  ©cgenftanbeS  weiter  ausführt,  wobei  ber 
Bauernfd)ufc  mehr  in  ben  Borbergrunb  geftellt  wirb  als  bei  Änapto.  2>ie 
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Sluffaffung,  bafe  eS  fid)  in  ben  Söeftrebungen  ftriebridys  nidjt  fowofjl  um 
weitauSfeljenbe  joviale  ^Reformen,  fonbem  oielmeljr  um  bie  (Spaltung  einer 
lebensfähigen,  gutSljerrlta>bäuerud)en  SSerfaffung  ge^anbelt  tyabe,  fd)eint 
unS  jutreffenb. 

Sie  fef)r  ber  rationaliftifdje  ©eift  in  ben  legten  Satjrjeljnten  beS 
18.  3a§rf)unbertS  aud)  in  bie  fat^olifdje  ßtrcfye  unb  ©eiftltdjfeit 
2)eutfd)lanbS  eingebrungen  unb  tote  feijr  man  auf  proteftantifdjer  unb 
fattjoltfdjer  (Seite  bemüht  war,  bie  alten  ©egenfäfce  ju  milbern,  jeigt  fpejiell 
für  ©djlefien  ein  letjrreidjer  Sluffafc  ©rünljagen'S  in  ber  8tfär*  f- 
©efd).  u.  Slltertlj.  6d)IefienS  99b.  29,  Ijauptfädjlidj  auf  ©runb  beS  oonfief)* 
mann  erfd)loffenen  SDeaterialS. 

3n  berfelben  3eitfd)rift  fd)tlbert  ©rünljagen  ben  ßampf  ber 
SöreSlauer  Äaufmannf djaft  gegen  baS  Sttertantilfnfiem 
1786/87,  ber  mit  ©rtljeüung  einiger  Äonjeffionen  an  ben  SöreSlauer  Raubet 
enbigte,  oljne  baft  baS  bisherige  <St)fiem  grünblidj  öeränbert  morben  wäre. 
GS  ift  ein  Spezialfall  ber  allgemeinen  JReaftion  gegen  bie  $ribericianiftf|e 
©irtfrtdjaftSpofitif,  beren  wia^Hgfte  SSirrung  eine  größere  $rei§eit  beS 
Xranfito&anbelS  war. 

©tnen  für  bie  9Strtljfä)aftSgefd)idjte  ftranfreidjS  im  borigen 
Saljrljunbert  wertvollen  Sluffafc  enthält  bie  Revue  de  Champagne  et  de 
Bril  (19,  12),  eine  Slufeäljlung  fämmtlidjer  fielen,  Domänen  unb  fonftigen 
©üter,  bie  in  ber  Bett  üon  1772  bis  1792  in  föetmS  beräufeert  worben  ftnb. 

3?eue  2Sttdjer:  Lettres  de  Pierre  de  Groot  ä  Abraham  de  Wicque- 
fort  (1668—1674)  p.  p.  F.  J.  L.  Krämer.  (La  Haye,  Nijhoff.)  — 
Legrelle,  Notes  et  documents  sur  la  paix  de  Ryswick.  (Lille, 
Desctee  et  de  Brouwer.)  —  Cruppi,  Un  avocat  journaliste  au 
18.  siecle.  Linguet.  (Paris,  Hachette.  3,50  fr.)  —  Sveriges...  Riks- 
dagsprotokoll.   XIV,  2  (1742/43).   (etoctyolm,  ftorftebt.   6  Är.) 

feuere  §efa)\a)U  fett  1780. 

$ie  bon  ©rette  bertfffentlidjten  93erid)te  beS  ©IjefS  ber  Sßartfer  Sßoltjei 
X^trour.  be  GroSne  an  Äönig  Subwig  XVL  bom  20.  bis  30.  SIbril 
1789,  eine  wtQfommene  (grgän^ung  ju  bem  befannten  SBerfe  bon  Graffiti 
über  bie  Sailen  unb  bie  GabierS  öon  $ariS,  enthalten  Mitteilungen  über 
bie  Vorgänge  bei  ben  SSa^lmännerwa^len  in  ^5ariS,  wobei  namentlich  bie 
große  eintragt  awifti&en  Slbel  unb  SBürgerftanb  auffällt,  über  ben  Arbeiter* 
aufftanb  im  ftaubourg  ©t.  Slntoine  k.   (Revol.  francaise,  ftebruar  1895.) 

3)aSfelbe  §eft  bringt  eine  9lbf)anblung  über  bie  id6e  autono- 
miste  dans  les  districts  de  Paris  en  1789  et  en  1790,  welche 
haubtfäd)ltd)  bie  bon  ben  $arifern  oerlangte,  öon  ber  Wattonal^erfammlung 
oerweigerte  permanens  ber  $iftrifte  erörtert,  unb  ein  Äabitel  aus  bem 
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näd)ften§  erfdjeinenben  4.  83anbe  Don  £  f)  a  f  f  i  n '  §  Vendee  patriote  3- 
72,  381),  bie  Senbung  ber  3)eputirten  Sequtnio  unb  Satgnelot  nad)  Siodje- 
fort  unb  ber  SSenWe,  mit  Mitteilungen  au8  ungebrucften  SKemoiren  über 
bie  ©djanbtljaten  ßequinio'8  in  ben  (Öefängniffen  öon  2rontenatj4es>ßeuple. 

Sanffti  ücröffcutlic^t  jroei  ®dj reißen  Wapoleon'8  unb  Sucian'8 
an  3o|ep^  Söonaparte,  beren  Originale  er  in  Mjaccio  im  ^Srioatbefifc  ermittelt 
f)at  3)a§  <Sd)reiben  SRapoleon'8,  ^ari8  22.  ^uni  1792,  betrifft  fiafatjette, 
ben  20.  ftuni,  bie  Sßarteifämpfe  in  Gorfica,  Strena,  $eralbi,  Familien* 
angelegenljeiten.  3)a§  ljödjft  intereffante  (schreiben  Sucian'S,  Slcciani  in 
(Sorfica,  24.  ^uni  1792,  tabelt  bie  jweibeutige  politifdje  Haltung  Napoleon'«. 
J'ai  toujours  döraelö,  fdjreibt  Sudan,  dans  Napolione  une  ambition  pas 
tout  ä  fait  egoiste,  mais  qui  surpasse  en  lui  son  amour  pour  le  bien 
public,  jo  crois  bien  que  dans  un  l^tat  libre  c'est  un  bomme  dangereux. 
11  me  8emble  bien  penchö  ä  etre  tyran,  et  je  crois  qu*il  le  serait 
bien  s'il  füt  Roi  et  que  son  noni  serait  pour  la  postörite  et  pour  le 
patriote  sensible  un  nora  d'borreur.  3$on  fid)  felbft  fdtjreibt  Sudan  (bem 
Napoleon  bamalS  öorwarf:  tu  cours  apres  le  pathos):  Je  me  sens  le 
courage  d'etre  tyrannicide,  je  mourrai  un  poignard  a  la  main.  (Rev. 
de  Paris,  15.  2Kärj.} 

$ie  Don  §ermant  unter  bem  Xitel  L'tigypte  en  1798  toeröffent* 
Iid)ten  SluSjüge  au8  bem  $agebud)  be$  SMalerS  9teboute,  ber  al«  Wu 
glieb  ber  miffenftfiaftlidjen  Äommiffion  Napoleon  1798  nad)  #gi)pten 
begleitete,  geben  tjauptfädjlid)  eine  Sdjilberung  ber  bamaligen  3"fW«l>e  biefeS 
SanbeS,  enthalten  aber  aud)  einzelne  intereffante  Angaben  über  gefd)id)tliri)e 
Vorgänge,  $.  SB.  ben  ©inbrud  ber  ©eefd)lad)t  öon  Slbufir  auf  bie  $ufd)auer 
am  Sanbe,  bie  Empörung  in  tfairo  (ßftober  1798)  unb  beren  graufame 
unb  berlufrrddje  Unterbvütfung  u.  f.  w.  Über  Napoleon  felbft  fdjeint  ba8 
Xagebud)  wenig  ober  nidjtS  $u  enthalten.  $5emerfen3wertlj  finb  bie  3J2it= 
tfieilungen  JReboute'S  über  bie  fd)led)te  SBetjanblung  ber  wiffenfdjaftlidien 
SJtitglieber  ber  (Sypebition  burd)  bie  Cffijdere,  weldjc  ben  $elel)rten  bie 
(Sdjulb  an  ber  wenig  beliebten  Unternehmung  juidjriebcn.  (Revue  bleue, 
22.  Sesember  1894  M3  9.  SRära  1895.) 

• 

$ie  Rev.  des  deux  Mondes  (15.  SWärj,  1.  Stpril  u.  15.  ÜRai)  oeröffentlidjt 
auS  9t.  @  o  r  e  1'  8  5.  93anbe  ben  Slbfdjnitt  de  Lesben  a  Campo-Formio. 

3n  einer  fet>r  umfiditigen  unb  einleudjteuben  Unterfudning  über  ben 
Sörud)  be3  ^rieben«  0on  «Imien*  fteOt  2B.  ßfeba^I  feft,  bafe  bie 
tommer^ieüe  unb  foloniale  ^olitif  Napoleon'«,  öerbunben  mit  ber  9tu3= 
bdjnung  ber  franjüfifdjen  2ttad)t  auf  bem  geftlanb,  (Snglanb  &ur  Erneuerung 
beS  ÄrtegeS  genötigt  l)at.  $cr  Streit  um  Malta  war  wichtig,  aber  feinet 
weg«  entfdjeibenb,  ba»  Muffeln  über  bie  SSeroffentlidmng  be§  $Jerid)te3 
Sebaftiani'S  biente  nur  als  Sßorwanb.   (The  principal  causes  of  the 
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renewal  of  the  war  between  England  and  France  in  1803,  in  ben 
Transactions  of  the  royal  hist.  society.) 

(5.  ß^araüat)  gibt  in  ber  ^orm  einet  (Sbjonif  eine  forgfältige  unb 
genaue  S)arfteHung  ber  äußeren  jpergänge  in  beut  Sieben  Safaöette'8, 
tu o bei  bte  Angaben  ber  älteren  ©iographten  mehrfach  berichtigt  werben. 
(Revol.  franc.,  Februar  unb  2Rär$  1895.)  3n  bem  Siteraturöerjeicrmte 
fehlt  ba3  93ud)  äapp'S  über  3.  (S.  ©ollmann  (1880). 

£.  Sßingaub  veröffentlicht  eine  in  ben  papieren  öon  SlntraigueS 
gefunbene  SJenffdjrift  über  ben  ficilifdjen  £>of  im  %a$xe  1809,  beren 
Serfaifer  fr  (S.  Sttellifb  öon  1807  bi3  1809  englifdjer  2egation$fefretär 
in  ©icilien  mar.  fßeben  einer  ©ctjilberung  beS  ÄönigS,  beffen  urfprüngltcb, 
gute  Anlagen  gerühmt  werben,  ber  Äönigtn,  beS  &ofe3,  beS  SWarquiS 
ßirceüo  u.  f.  n>.  enthält  bie  3)enffd)rift  eine  braftifetje  3)arfteUung  ber  intrtt)* 
fct)aftfid)en  3crru^un9  QUf  ©tcilien,  ber  Verworfenheit  unb  SBeftec^Iic^Ceit 
ber  JBeljörben  unb  (Berichte,  unb  ber  öerjweifelten  (Stimmung  ber  ©inwohner, 
welche  bie  Jranjofen  alä  SBefreier  Don  einer  üerhajjten  SKegierung  hetbei* 
fernen.   (Rev.  d'hist.  diplom.,  1894,  2  unb  1895,  1.) 

3n  ber  §ortfe{mng  ber  Veröffentlichung  „Au  3  Äarl  ^^tebrich 
Sfeinharb'S  fieben"  betjanbelt  SS.  Sang,  r)auptfäctjticr)  nach  ben 
1  Sßublifationen  öon  S)u  (Saffe  unb  nach  Samilienpapieren ,  bie  3:i)ätigfeit 
9Jeinharb'S  alä  (Öefanbter  am  §ofe  Äönig  Serome'e  (1808 — 13),  inbem  er 
befonbers  beffen  Soppelftellung  alä  pflichttreuer  ^Beamter  SHapolcon'ä  unb 
äl§  5«nnb  DeutfchlanbS  beleuchtet.  (Deutfche  9hmbfchau,  3Jiär$  unb 
April  1895.) 

91  b o I f  SBecr'S  Abljanblung  w3«r  ©enbung  3Ketternich'3  nach 
SßariS  im  Saljre  1810",  bie  auch  Afteuftücfe  enthält,  betrifft  ben  öon 
Metternich  am  30.  Cftober  1810  in  SßariS  unterzeichneten  £>anbeI3öertrag, 
bem  S'aifer  &ranj  infolge  be#  energifchen  3Biberfprud)8  be8  ©rafen  23aüt3 
bie  ©enehmigung  üerfagte.   (SRittf).  b.  Öfterr.  SnftitutS  1895, 1.) 

2)a§  üon  XhomaS  Uf  fh  er,  bem  Äommanbanten  beS  englifchen  ÄriegS« 
fdjiffeS  Undaunted,  geführte  Sagebuch  über  bte  Keife  9£apoleon'S 
öon  ftrcjuS  nach  (51b  a,  ba§  in  einer  amerifanifchen  3^tf^rift  (ögl. 

3-  71, 187)  unb  in  l  o  n '  §  Revue  hebdomadaire  Veröffentlicht  würbe, 
ift  je$t  auch  in  beittfdjer  Übcrfejjung  öon  0.  Simon  erfchienen  (Amfterbam, 
2)ied*mann.  1894).  Ob  e$  ibentifch  ift  mit  bem  in  ber  Revue  Britannique 
(1841)  Der öff entlichten  Journal  de  la  traversee  de  Napoleon  de  Frejus 
ä  nie  d'Elbe?  Uffher'8  Aufzeichnungen  betreffen  bie  frahrt  Napoleon'« 
nach  <£H>ö  unb  bie  erften  lochen  feines  Aufenthalte^  auf  biefer 
(24.  April  bi8  28.  3Kai  1814).  Über  ©efpräche  mit  Napoleon  an  Vorb 
be$  9*  o  r  t  h  n  m  b  c  r  l  a  n  b  $at  für$Ud)  Sorb  8  n  1 1  el  t  o  n  berichtet.  (Revue 
bleue,  8.  <5ept.  1894.) 
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Unter  bent  Ditel  „Irrfahrten  unb  Abenteuer  eineS  mittel* 
ft  o  a  t  l  i  d)  e  n  D  i  p  I  o  m  a  t  e  n.  ein  SebenS*  unb  äulturbilb  auS  ben  #eiten 
um  1800"  (Seidig,  ^irjel.  1894.  435  S.)  fchilbert  ber  $reu>rr  2  u  b » i  g 
t>.  ßmpteba  baS  Seben  ftriebrich'S  ö.  Omptcba,  ber,  1772  geboren, 
nach  wechfelooHen  Sctjicffalen  in  furbraunfchweigifcfjen  unb  iweftfättfctjen 
Dienften,  im  %a$xt  1819  als  fgl.  Ijannoöerfdjer  ©efanbter  in  9fcom  geftorben 
tft.  Sein  Sftame  würbe  einft  biel  genannt  bei  ©elegenheit  beS  ffaubalöfen 
SßrojeffeS  gegen  bie  Königin  Caroline  t>on  ©nglanb  (1820),  bie  er  auf 
ihren  Reifen  in  Italien  ju  beobachten  r)atte,  um  ihrem  ©emahl  bie  jur 
gtücflichen  Durchführung  eineS  ScheibungSüerfahrenS  nötigen  SBetoeife  ju 
oerfchaffen.  Der  SSerfaffer,  ber  oor  rurgem  in  ber  ©iographie  ©hriftian'S 
t».  ©mpteba  ein  fo  intereffanteS  93ucr)  geliefert  §at,  fyat  eS  auch  hier  an 
ernften  ftorfdjungen  nicht  fehlen  laffen  unb  auS  ftamilienpapieren  wie  auS 
ben  Arct)ioen  ju  SBerltn  unb  Jpannooer  manches  SSiffenSmerthe  über  feinen 
Jpelben  juf ammengebracht.  DteS  ift  befonberS  ber  DarfteOung  ber  weft» 
fäüfchen  #eit  §u  gute  gefommen,  wo  ßmpteba  in  Darmftabt,  ftranffurt 
a.  3R.  (bei  Dalberg)  unb  in  SSten  ©efanbter  war,  fowie  ber  ©rjählung 
feiner  eigenartigen  ^Beziehungen  ju  taroline  t»on  ©nglanb  unb  ber  un- 
erfreulichen .BmifchenfäUe,  bie  ihm  in  ber  Ausführung  feine«  Stuftrage« 
begegneten,  ©ine  „gefchicf)tliche  £tuelle",  wie  ber  SSerfaffer  felbft  erfennt,  ift 
bie  Arbeit  barum  nicht  geworben;  wohl  aber  ein  nicht  unintereffanteS 
„ficfebuay*  für  AnfpruchSlofe,  bie  an  bem  bunten  SSechfel  einer  (Stählung, 
bie  balb  am  SRetcöStag  in  SRegenSburg,  balb  im  alten  Jpannooer,  am  £>ofe 
Serome'S  unb  in  ber  SßiKa  Äaroline'S  fpielt,  ihr  ©efaflen  finben  werben. 

Der  oon  2h-  SBiebemann  oeröffentlichte  ©rief wechfet  föanfe'S 
mit  SBetttna  o.  Arnim  entftammt  ben  Sohren  1827—29,  ber  $eit  oon 
9lanfe'S  erfter  großer  Steife,  über  bie  er  auS  2Bien  unb  9iom  in  feiner 
bamaligen  fo  perfbnltchen  unb  lebenbigen  Schreibweife  berichtet.  Söettina'S 
©riefe,  in  benen  fich  nach  'hren  eigenen  SBorten  ihr  ©eift  wie  ein  „Spiel-* 
rft$rf)en"  tummelt,  befprechen  gefellfchaftliche  (Sreigniffe  in  ^Berlin,  SBarnljagen 
unb  3tar)el  u.  bgl.  Der  Söriefwechfel  jeigt  ein  naheS  unb  herjIfeheS  SSer* 
hältniS,  baS  aber,  fdjnell  wie  eS  entftanben,  auch  wieber  oergangen  ift. 
(Deutfche  Dieoue,  April  1895.) 

©.  SRonob  fchilbert,  ausführlicher  als  in  fetner  für$lidj  hie*  befprochenen 
?i6t}anblung  g.  74,376,  bie  SSirtfamfeit  Bichel  et 'S  an  ber  ecole 
normale  unb  jeigt  unter  SBenufyung  oon  nachgejehriebenen  SSorlefungen 
ben  einheitlichen  QJang  in  ber  geiftigen  (Sntwttflung  SKtchelet'S,  bem  ber 
Abfall  oom  fatholifchen  9?otjaliSmuS  jum  StabifaliSmuS  mehrfach  öor« 
geworfen  ift.  SJtonob  hält  jene  Mre  (1827—38)  für  »cichelet'S  befte  3eit, 
bie  bamalS  entftanbenen  SBerfe  für  feine  beften.  (Revue  des  deux  Mondes, 
15.  Dejember  1894.) 

3n  ber  Revue  des  deux  Mondes  (1.  SKär^  1895)  macht  ©raf 
©enebetti  9Kittheiluug  non  feinen  Grlebniffen  als  Diplomat  in  Äonftan= 
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tinopel  jur  $eit  beS  ÄrimfrtegeS.  3Me  Äufeeidjnungen,  bie  auch  einige 
©efanbtfdjaftsberichte  enthalten,  bringen  im  @an$en  n>enig  3frtereffantc§; 
in  ber  Sjauptfadje  fdjilbem  fic  Heinere  ßermürfniffe  jmifchen  ben  brei  Skr* 
bünbeten  Sfranfreich,  Snglanb  unb  ber  Pforte.  5>ie  ©chulb  an  biefen 
3wiftigfeiten  wirb  in  erfter  Stnie  bem  unverträglichen  unb  launenhaften 
fiorb  ©tratforb,  bem  93otf djafter  dnglanbS,  jugef abrieben ,  jobann  bem 
©ro&wefftr  SRefchib  $afcha,  ber  mit  biefem  eng  Hirt  gewefen  fei. 

(Einen  fer)r  intereffanten  (Sffan  über  bie  Äolonialpolttif  3rranf* 
reidjS  im  19.  3at)rhunbert  liefert  ©che  f  er  in  ber  Rev.  d'hist.  dipl. 
IX,  1.  (£r  weift  nach,  bafe  bie  franjöftfic  Äotonialpolitif  in  ihren  (Sr* 
folgen  unb  SJcifjerfolgen  abhängig  ift  Don  ber  fteftigfeit  ber  franjofifchen 
Regierung  unb  ihrer  europäifchen  ^olitif,  inSbefonbere  ihrem  93erf>ältntffe 
ju  ©nglanb,  baS  jebe  überfeeifdje  Unternehmung  frranfreichS  mit  (Siferfucht 
übermale.  So  errang  ftranfreid)  unter  Harl  X.,  geftüfet  auf  SRujjlanb 
unb  baburd)  gegen  ©nglanb  gebedt,  in  9Kabnga§far  unb  9?orbafrita  grofje 
(Erfolge;  bie  Regierung  Souiö  $$Uip)>'S  bagegen  mufjte  ihre  ganje  $luf= 
merffamfeit  auf  bie  (Sreigniffe  in  Svönfreich  unb  (Suropa  fonjentriren  unb 
hatte  feine  fhtffte  für  eine  ejpanftoe  Äolonialpolitif  übrig.  3n  oe«  elften 
10  fahren  »erhinberten  ebenfalls  bie  bewegten  europäifetjen  SBerhältntffe 
unb  bie  SBunbeSgenoffenfchaft  mit  (Snglanb  energifdje  foloniale  Unter« 
nehmungen;  erft  in  ben  fedjaiger  3a^ren  mürben  fie  wteber  aufgenommen, 
aber  balb  burd)  ben  Äonflift  mit  Greußen  mieber  lahmgelegt. 

fceinrich  ©eljer.  Sonftrtebrich  SurtiuS,  (@otha.  Gerthe«.  1892. 
57  S.)  SJ>te  an  ben  ©rofehersog  ^friebricr)  t»on  SBaben  gerichtete  ©ibmung 
beS  SBerfafferS  enthält  bie  Sorte:  „SSaS  ©eljer'S  patriotifcheS  Streben 
auszeichnet,  ift  bie  innige  äöejiehung  ber  politifchen  Stufgaben  beS  XageS 
auf  bie  ewigen  unb  hödjften  3^e^e  oer  2Kenfd>hett."  Sie  erflären  zugleich 
bie  umfaffenbe  Sirffamfett  biefeS  3RanneS,  ber  ben  Ueffeln  beS  Staats* 
amteS  ftd)  ju  entziehen  wufjte  unb  bod)  ben  widjttgften  (Sreignifien  ber 
beutfd)en  ©efchidjte  fett  ben  oierjiger  Sohren  nahe  geftanben,  juweilen  auf 
•  biefelbe  (Sinflufc  ausgeübt  hat-  Über  feine  SertrauenSiteuung  ju  bem  ge* 
nannten  ©rofeheraog,  ju  ftriebrid)  3Bilt)etm  IV.  oon  Greußen,  ju  Äaifer 
Wilhelm  I.  werben  intereffante  3Jcittheüungen  gemacht,  auch  übet  bie  9loIIe, 
welche  ihm  in  ber  £eit  beS  Vatifanifchen  ftonjilS  unb  in  ben  Vorbereitungen 
jur  92euaufrid)tung  beS  beutfehen  ÄaiferthumS  jufiel.  Sur  allem  aber 
feffelt  bie  ^eriönliehfeit  ©el$er'S,  in  welcher  Patriotismus,  93ilbung  unb 
©hriftenthum  harmoniid)  fich  Dereinigten,  ($r  blidte  weiter  als  bie  meiften 
feiner  ^eitgenoffen  unb  urtheilte  auS  einer  gesoffenen  SebenSanfdjauung 
heraus.  $>arum  fonnte  er  als  Staatsmann  wie  als  ^ublicift  baS  SBort 
ergreifen  unb  fich  ©eljör  uerfdjaffen.  Karl  Mirbt. 

©.  »tathlef,  SBiSmarrf  unb  efterreich  bis  1866  mit  befonberer 
öerüdfichtigung  beS  Stjbel'fcheu  SBerfeS  (Sonberabbr.  a.  b.  «alt.  3KonatS* 
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f c^i'tft  1892  nebft  einem  3ufafcartitel :  3Me  Seurtheilung  ber  öfterrei<^tfcQen 
unb  preufeifchen  ^olitif  im  Snbel'idjen  SSerfe.  üteoal  1893),  gibt 
jroet  anfprecrjcnbc  Vorträge  unb  jroet  in  ber  ftorm  fet)r  roohlmoflenb 
gehaltene,  in  ber  Sache  ftart  polemifche  Artifel  gegen  Sq.  o.  Stibel.  2)ie 
erhobenen  SSorroürfe  berufen  oielfadj,  mie  j.  93.  bev  gegen  bie  Auffaffung 
ber  preufeifchen  Orebruarsftorberungen,  ber  gegen  bie  2)arfteHung  ber  ©afteiner 
ftonoention,  überhaupt  ber  ftöIe§roig=hoIfteinfchen  &rage  in  (Siujelheiten  wie 
in  ihrer  AuSgeftaltung  ju  einer  beutfchen  Angelegenheit  auf  einer  SSerfen* 
nung  ftaatSrechtticher  Segriffe  unb  bolferrecfytlidjen  93erfehr§.  Sie  grup= 
piren  fid)  um  bie  Behauptung,  baß  Stibel  trofc  feine«  reblichen  ©tuen« 
e8  nicht  öerftanbeit  Ijabe,  bie  öfterreidufcbe  $olitif  geregt  &u  beurteilen, 
©o  ernftt)aft  biefer  SSormurf  ju  be^anbeln  märe,  fo  fehlt  t)ter  ber  Anlafe. 
3>enn  bie  Söegrünbung,  bafj  nämlich  jebeS  nähere  (Eingehen,  iebe«  23er= 
ftänbniS  für  ben  großen  Schmer^  fehle,  ben  eö  Cfterreich  bereiten  mufetc, 
auf  feine  hergebrachte  Stellung  ju  Oermten,  beruht  auf  einem  merhobifchen 
fehler.  3)ie  Beurteilung  ber  Öfterreichifchen  <ßolitif  mar  eine  roefentliche 
Aufgabe  ber  Subel'fchen  Sarftellung,  nicht  aber  bie  (Erörterung  ber  ©efüfjle, 
melche  Cfterreid)  t>attef  als  bie  Äonfequenjen  biefer  $olitif  burdi  Greußen 
geäogen  mürben  Anbere  llefer  merben  fidj  baher  bie  angebliche  Sütfe  felbft 
ergänzt  haben.  E.  B. 

9?.  Seonom,  Geheime  3>ofumente  ber  ruff  if  ch  en  C rient^otittf 
1882—1890.  9iach  bem  in  Sofia  erschienenen  ruffifchen  Original  herauf 
gegeben  (Berlin,  S.  (Sronbach.  1893.)  (Seit  bev  «Kitte  beS  borigen  SahräefjntS 
hat  faum  ein  (Ereignis  fo  bcbeutenb  auf  bie  europäifche  Sage  eingemirft, 
wie  bie  mit  einem  Shromoechfel  berbunbene  Berbrängung  beS  ruffifchen 
(EinfluffeS  au§  Bulgarien,  ©ine  Aftenpublifation  hierüber  wirb  baher  nicht 
nur  baS  S«tereffe  beS  ^olitifers  ermeden,  fonbern  auch  baS  Auge  beS 
äufünftigen  §iftoriferS  auf  fid)  stehen.  9hm  ift  1892  eine  fotct)c  in  Sofia 
erfchienen,  bie  auf  bas  ^räbiJat  „authentifch"  Anfprucb,  erhebt,  unb  Don  biefer 
ift  burd)  fieonom  eine  beutfdje  Auegabe  beforgt  morben,  melche,  inbem  fte 
bie  bon  bem  Borfifcenben  ber  Sobranje,  bem  Bürgermeifter  ^Jetfom  uon  . 
Sofia,  in  bufgarifcher  Sprache  gefd)riebene  Borrebe  als  eine  parteiifche, 
unb  bie  in  ruffifcher  Sprache  bon  bem  ruffifchen  SlonfulatS=$ragoman 
$afobfotm  als  eine  nicht  genügenb  ovientirte  l)iftorif c^e  (Einleitung  fort* 
läjjt  unb  beibe  burd?  eine  Sammlung  t)iftorifct)er  2)aten  mie  eine  ganj  furje 
(Erinnerung  an  bie  fcfrftchcnben  X  hatfQthen  erfejjt,  b od)  für  bie  241  —  5.  &h 
im  AuSjnge  —  mitgetheilten  Aftenftücfc  boUen  (Glauben  oerlangt.  9Jht 
oollfter  Sicherheit  läfet  fid)  barüber  nod)  nicht  urtheilen.  9hir  fo  biel  er; 
fahren  mir,  bafj  ber  Herausgeber  ber  ntfftfdjeu  Ausgabe  bie  Aften  für  echt 
erflärt,  baß  ber  genannte  ^afobfohn  1891  oon  SRufilanb  wegen  (Entwenbung 
0011  $ofumentcu  oerfotgt  ift,  bafj  er  nad)  ber  Abberufung  ber  ruffifchen 
ftonfuln  oon  1886  bis  1889  in  9htftfd)uf  unb  fpater  in  Bufareft  bequeme 
(Gelegenheit  gehabt  fyahe,  Abfchriften  auS  ben  fonft  nidjt  unbeauf fichtigten 
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Mrchtben  ju  nehmen,  bafe  3afobfo1jn  gar  nicht  bic  ^ö^igfeit  ju  einer  folgen 
ftälfcljung  beft^c  unb  enblid),  bafe  »tele  Sßerfonen  Don  Bebeutung  an  ber 
©djtljeit  feinen  3u»eifel  Rätter,.  ©egen  bie  Echtheit  fbridjt  auch  ber  Umftanb 
toenigftenS  nicht  unbebingt,  oafj  ftd)  bie  ganje  Beröffentlichung  als  eine 
%$at  ber  sJ?ot^iue^r  Bulgariens  in  bent  ihm  toon  SRufttanb  aufgebrungenen 
Äamfcf  auf  Seben  unb  £ob  gibt.  E.  B. 

&eut  J3üa)et:  Weil,  La  campagne  de  1814.  III.  (Paris,  Baudouin.) 

—  Mem.  du  chanc.  Pasquier.  VI.  (1824—1830).  (Paris,  Plön.  8  fr.)  — 
(Sb*n,  SMe  fchroebifaVnorroegifche  Union  unb  ber  fileler  triebe.  Seutfäe 
SluSgabe  oon  &r.  Mrnheim.   (Seipjig,  Wunder  &  §umbIot.   9R.  3,60.) 

—  9t.  fcübner,  Safob  ©Timm  unb  baS  beutle  9tecf}t.  (Böttingen, 
$>ieterich.)  —  Thirria,  Napoleon  III.  avant  l'empire.  I.  (Paris, 
Plön.  fr.  8.)  —  Duval,  Napoleon  III,  enfance,  jeunesse.  (Paris, 
Flaramarion.)  —  §oenig,  2>ie  GntfcheibungSfämbfe  beS  SRainfelbaugeS 
an  ber  ftränfifchen  ©aale.  (Berlin,  Mittler.  Wl  6.)  —  23.  ©raf  9t oon, 
ÄriegSminifter  o.  9toon  als  tRebner.  I.  (Breslau,  Sreroenbt.  6  — 
b.  $ofd)inger,  tyürft  BtSmard.  9teue  Xtfchgef  bräche  unb  3>nterbietoS. 
(Stuttgart,  $eutfcb,e  BerlagSanftalt.) 

peuffcfle  £anbf$afien* 

Stfe  iötittheilunaen  ber  Babijdjen  ^iftorifajen  Mommtffion 
(1894,  9?r  16)  bringen  9lrchioaIien*Beräeichniffe  unb  fur^e  9tegeften  auS 
Crten  berfdjiebener  babifcher  SlmtSbejirfe,  foroic  ein  umfang=  unb  infjalt* 
rei^eS,  Urfunben  beS  13. — 18.  SofytfjunbertS  umfaffenbeS  „BerjeichniS  ber 
in  bem  ftamitienardnb  ber  ftreiljerrn  9toeber  bon  Diersburg  in  Baben  ent= 
haltenen  $trcf)ibalien  (angefertigt  oon  £>.  Sfenbart)",  roobei  bemerten 
ift,  bafe  biefeS  ftamiüen=9lrdjiü  feit  1892  im  ©rofeherj.  ©eneral=2anbeSard)ib 
ju  ÄarlSruhe  hinterlegt  ift. 

(Sbgar  $lnbreae'S  Buch,  bie  Q*efcr)tct)te  ber  %a  gb  im  JaunuS. 
(frranffurt  1894.  6elbftberlag.  423  ©.)  muß  als  erfter  Berfucb,  auf  biefem 
©ebtete  mehrfach,  auf  9?acr)ficr)t  redmen.  Berfafier  ift  alter  Säger  unb 
SßraftifuS;  für  bie  $arftellung  ber  itmt  feit  langer  Qtit  befanuten  jejjtgen 
Berhattniffe  ber  3Q90  unb  beS  SBilbftanbeS  ift  reid)eS  Material  jufammen* 
gebraut.  Bon  ber  Befbredjung  biefeS  feiles  ift  t)ter  abjufehen.  5)er  erfte, 
bie  ältere  8eit  behanbelnbe  Xtjeil  beS  Büches  ift  bürftig,  bei  (Sammlung  beS 
ardjibalifchen  Materials  finb  ju  enge  ©renken  gejogen.  2Ba8  jufäOig  baS 
ftranffurter  (Stabtarchio,  £er3ner'S  ©hronif,  Bobmann,  ©djarf'S  ljo^e  5Jtatf 
u.  a.  boten,  ift  bertoerthet.  5118  ftranffurter  Ijat  ber  Berfafier  bonoiegenb 
nur  bie  nahegelegenen  ^t)etle  beS  S^aunuS,  namentlid)  im  Jpomburgifchen, 
berücf ficrjttgt ;  bie  gleiche,  wenn  nicht  nod)  meit  umfaffenbere  Behanblung 
hätten  bie  grofeen  3o9°9ebiete  ber  (Srjbifchöfe  oon  3Rainj,  ber  ©rafcn  oon 
ftafcenelnbogen  unb  oon  9?affau  im  mittleren  unb  loeftlidien  SaunuS  oer= 
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bient.  $ier  Ratten  ardjtoaliiche  ©tubten  eintreten  müffen,  an  welchen  93er* 
faffcr  üorübergeht.  $n  biefen  2l6fd)nitten  bietet  baS  Sud)  nicht,  waS  ber 
£itel  fagt.  Stuch  SHSpofitton  unb  Slnorbnung  ftnb  hier  mangelhaft,  bieleS 
nicbt  jur  ©adje  (gehörige  eingefchoben,  wie  lücfenhafte  Serjetchniffe  germa* 
nifcher  unb  römtfdjer  Sauten,  oon  römifchen  ftaftellen,  alten  SegräbniS* 
ftätteu.  IRec^t  mangelhaft  ift  ein  beigegebenes  Verzeichnis  toon  SBeiStümern. 
(Siner  nicht  immer  glücflidjen  Neigung  ju  ettttnologifchen  Spielereien  läfjt  ber 
Serfaffer  bei  jeber  ©elegenljeit  bie  3ügel  fd)iefjen;  wir  begegnen  überall  ben 
ungeheuerltchften  Serfudjen  jur  (Srflärung  öon  OrtS«  unb  Flurnamen  im 
XaunuS,  bie  meiftenS  beffer  unterblieben  wären.  Setgegeben  ift  eine  Sorte 
beS  behanbelten  ©ebietS.  S.  W. 

$aS  15.  ^eft  ber  Beiträge  zur  ©efchichte  bon  ©tabt  unb  ©tift  ©ff  en 
(herausgegeben  Dom  $ift.  SSerein  in  (Sffen  1894)  enthält  jwei  fleine  2lrtifel 
bon  9lrenS  über  baS  Sappen  beS  ©tiftS  unb  ber  ©tabt  ßffen  fowie  eine 
fet>r  fummarifdje  Überfiel  über  bic  Serfaffung  beS  ©tiftS  auS  ber  fteber 
beSfelben  Sßerfafferö,  bie  er  als  Ginleitung  einem  Slbbrucf  beS  SanbeSgrunb* 
Vergleichs  bom  14.  ©eptember  1794  borauSfdjicft  $wei  weitere  Slrtifel  bon 
©rebcl  unb  £>umann  befdjäftigen  ftdt)  mit  ber  Saugefd)id)te  (SffenS,  ber 
lefcte,  berhältniSmäfjig  befte  tion  Dr.  $erb.  ©gröber  bringt  Seiträge 
&um  Seben  ber  .Slbtiffin  üWeina  bon  Oberftein  (1489 — 1521).  SluS  bem 
^Jahresbericht  geht  fytxüox,  bafe  baS  r)iftorifct)e  Sntereffe  in  (Effen  fein  fet)r 
regeS  ju  fein  fct)eint.  S)er  3ufammenbang  gwifdjen  ber  mobernen  Snbuftries 
ftabt  unb  bem  alten  ©ttftSflecfen  ift  wahrfdjeinlich  nur  fet)r  locfer.  ßohlen* 
fchädjte  unb  ftabri  ff  ablote  finb  fd)led)te  28egweifer  jur  Vergangenheit. 

$n  bem  Pförtner  ©tarn m buche  1543—1893  (Serlin,  Söeibmann. 
564  ©.)  bietet  Dr.  9Kaj  §  offmann,  Oberlehrer  an  ber  SanbeSfdjule  ^forta, 
ein  auf  grünblichfter  Cmellenforfchunfl  beruhenbeS  Verzeichnis  fämmtlicher 
ßögltnge  jener  altberühmten  Slnftalt  bon  ihrer  ©rünbung  bis  ju  ihrer  350  jähr. 
Stiftungsfeier  im  »ergangenen  Stahle-  ®wsctdhnt8  umfaßt  nicht  weniger 
al§  12079  dummem,  unb  wenn  fid)  baher  ber  Herausgeber  bemüht  hati 
bie  für  baS  Sieben  ber  einzelnen  Böglinge  wichtigen  Nachrichten  unb  3)aten, 
foweit  er  irgenb  fonnte,  genau  zu  ermitteln,  fo  berbient  fein  S-Iet^  bie 
hödjfte  9lnerfeunung.  v.  Egloffstein. 

©.  Siermann,  ber  bewährte  ftorfdjer  auf  bem  ©ebiete  ber  ©efchichte 
£fterreicü>©chleften,  hat."  eine  zweite  Auflage  feiner  1863  guerft  erfehienenen, 
feit  zwanzig  Sahren  bereits  Vergriffenen  „©efchichte  beS  Jperjog  = 
thumS  Xefdjen"  (Xefchen  1894,  VHI,  301  ©.)  Veröffentlicht-  Sluf 
©runb  ber  zahlreichen  Üßublifationen  ©rünhagen'S  unb  Sftarfgraf'S  unb 
nochmaliger  3«orfd)«ng  im  SreSlauer  ©taatSardno  §at  er  bie  meiften  $ar* 
tieen  einer  burchgretfenben  Neubearbeitung  unterworfen,  £iefelbe  ift  be* 
fonberS  ber  ältcften  ©efchichte  ju  ©ute  gefommeu;  boch  ^ättc  gerabe  fjter 
bie  neuere  t)iftorifc^e  Literatur  üon  polntfdjer  ©eite  einige  Serücffid)tigung 
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berbient.  ©er  -Xitel  etneS  comes  (S.  35)  bezeichnet  in  bcr  bolnifdjen  $ett 
feine  9lbel3würbe,  fonbern  einen  Söeamtendjarafter.  3>ie  beutfdjen  Äoloniften 
erhielten  ihre  &ufen  nicht  „erbeigenthümlich"  (S.  39),  fonbem  ju  (SrbjinS* 
recht,  burdj  ba$  ein  (SigenthumSrecht  be8  SSauern  feineSwegS  begrünbet 
mürbe.  3)ie  (Einführung  beS  United  ber  fchleftfdjen  Cberhaubtmannfcbaft 
burdj  Äaifer  Sigtömunb  (S.  95f  $lnm.  2)  war  nnr  eine  borübergehenbe 
©bifobe.  $afe  erft  „allmählich"  (S.  164)  ber  tefchnifdje  Slbel  fich  in  einen 
Herren*  unb  9?itterftanb  gefdn'eben  habe,  ift  abzuwetten.  SSon  „SBerluft  ber 
berfönlichen  ^rei^eit"  unb  „fieibeigenfchaft"  be$  93auernftanbe§  ju  fbred)en 
(S.  168),  ift  unftattfjaft  (bgl.  jefct  auch  barüber  ©rünber g,  2He  SBauern* 
befreiung  in  Söhnten,  Sttähren  unb  Sthleften,  Seidig  1894.  I.  6.  87  ff  ). 
$er  ftbel  berlor  feine  alte  militärifche  Sebeutung  nicht  erft  burd)  bie  ein* 
führung  ber  fte^enben  §eere  (S.  200).  ©ine  eingehenbere  SBehanblung  ber 
©ntftehung  unb  bcr  älteren  ©efdjidjte  ber  tefct)ntfcr)en  SanbeSftänbe  wäre 
erwfinfcht  gewefen.  9ludj  in  feiner  neuen  ©eftalt  wirb  fich  ba$  berbienfh 
Hefte  Such  ftreunbe  in  ber  $eimat  feine«  SerfafferS  erwerben. 

F.  Rachfahl. 

$ie  ^iftorif^e  Stellung  ber  föabjiwill.  (Berlin,  b.  ©etfer.  1892.) 
$ie  ein  fünftel  be3  borliegenben  $efte8  (21  S.)  füHenbe  „gefdjidjtfic^e 
(Erörterung"  enthält  eine  rein  tljatfädjlid)  gehaltene  Stufjä^lung  ber  heiraten 
bon  weiblichen  SRitgltebern  be§  fcaufeä  föabäiwill  in  fouberäne  ftürftenhäufer 
unb  ihrer  2)efcenbenjen  unb  entfbrid)t  (nach  einer  92ote  §u  bem  legten  «Stüde 
beS  SlnhangS)  bem  Inhalte  nach  einer  im  Saljre  1886  an  ben  Äronbrinzen 
&riebrich  ©ilhelm  gerichteten  3>cnf fct)rtf t ,  bie  nach  weifen  foHte,  bafc  bie 
^QbjiwiH  ben  fouberänen  ftürftenhäufern  in  ©ejug  auf  baS  (Erbrecht  boll* 
lommen  gleichberechtigt  feien,  bafe  alfo  bie  ©he  be§  zweiten  SohneS  ftriebrieb, 
SBilhelm'*  HI.  (be3  «ßrinjen  SBtlhelm)  mit  (Slifabeth  ftabziwta  unbebingt 
bollgültig,  bie  Machfömmlinge  biefer  ©he  boüfommen  erbberechtigt  auf  ben 
breufctfchen  j£f)ton  gewefen  wären.  Unter  ben  26  Hummern  be§  Slnljangg 
gehören  13  (biblomatifche  Berichte  u.  ä.)  bem  Söhre  1688  an;  ben  Sefchlufe 
macht  ein  Stücf  auS  bem  auf  bie  5)enffchrift  bezüglichen  Schreiben  beS 
SSerfaffer«  (»iarrifc  28.  Huguft  1886)  an  ben  breumfcljen  Quftijminifter. 

L — r. 

&ene  SSft^er:  ©atrto,  Sie  Hbtei  Bürbach  im  ©Ifajj.  2  SBbe. 
(Strafeburg,  Se  föouj.  15  ÜK.)  —  Äalchf  eftmibt,  ©efch.  beS  Ätofter«, 
ber  Stabt  unb  be8  Äirchfbietö  St.  ©eorgen  auf  bem  babifdjen  Schwär^ 
walbe.  (§eibelberg,  Sinter.  6  Tl.)  —  (5h r ift,  SReueS  Slrdn'b  für  bie 
©efchichte  ber  Stabt  &etbclberg.  n.  (^eibelberg,  Äoefter.  2,40  3K.)  — 
Ä.  Äbftler,  §anbbuch  ber  CöebietS-  unb  OrtSfunbe  be§  Äöntgreirf)e§ 
©aiern.  I.  Urgefchichte  unb  SRömerljerrfchaft  bi§  ^um  Auftreten  ber 
S3ajoarier.  (9Künchen,  Sinbauer.  10  2Jt\)  —  99uff,  2lug§burg  in  ber 
fRenaiffancejeit.  (Samberg,  S3ua)ner.  2,50  —  Dobenecker,  Ke- 
gesta  diplomatica  neenon  epistolaria  hist.  Thuringiae.  I.  (c.  500 — 1120.) 
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v^ena,  ftifdjer.  15  <DiO  —  5r*)r.  o.  U8lar*©Ieid)en,  ©efd).  bct  (trafen 
Don  Sinzenburg,  (£>annoöer,  Sße&er.)  —  9?el)tfen,  35itl)marfdjer  @efdjid)te 
(Hamburg,  3$eriag3anftalt.  5 

3?eraifc$fes. 

93om  26.  Suli  bis  3.  Wuguft  b.  fr  wirb  in  Sonbon  ber  fe^fte 
internationale  ©cograpl^enf  ongrefc  tagen,  ju  bem  aud)  au8 
$eutfd)lanb  äaf)lreiaK  öetljeiligung  in  SluSfic^t  ftef)t. 

$ie  ©öttinger  p^tlof.  ftafultät  fjat  folgenbe  (langatmige)  neue  93enefe= 
fd>e  $rei$aufgabe  für  ba3  ^at)r  1898  auSgefcfcrieben :  Apollodori 
chronicorum  reliquiae  colligantur,  emendentur,  illustrentur.  Jubemus 
ipsum  librum  restitui,  quoad  hoc  fieri  potest,  artem  poeticam,  elo- 
cutionem,  figuras  dicendi  explicari,  consilium  et  stadia  grammatici, 
rationes  chronologicas  examinari.  Optamus,  ut  defmiatur,  a  quibus 
chronica  lecta  sint,  quantam  apud  posteros  auetoritatem  habuerint; 
sed  in  fidem  rerum  narratarum  inquiri  non  expectamus.  SBeroerbungS* 
idjrtften  finb  in  lateinifdjer  Spraye  jum  31.  Sluguft  1897  an  bie  pf)ilofop!)ifdje 
$afultät  ju  Böttingen  einsufenben.   1.  «ßreiS  1700  SR.,  2.  $rei3  680  3R. 

$er  Sorftanb  ber  ©efeOfäaft  für  9»r)eitiifdbe  ©efd)tdjt$funbe(93orfifcenber: 
©tabtard)ioar  Dr.  §anfen,  Äöln)  tnacf)t  befannt,  bafe  bie  ftrift  für  bie 
^reiSaufgabe  ber  ÜReotifen=©tiftung :  „Urfprung  unb  Gntmitftung  ber  33er* 
toaltungSbejirfe  (#mter)  in  einem  ober  mehreren  größeren  Territorien  ber 
SifieinproDinj  bis  jum  17.  Safjrlmnbert",  bis  jutn  31.  Januar  1897  oer* 
tängert  morben  ift. 

3>er  „$eutfcf)bunb"  in  ^Berlin  erläßt  ein  ^reiSauSfäretben  für  eine 
„©efdndjte  beS  beutf^en  SSolfe«".  einjureidjen  ift  junädrit  nur 
bie  ^Bearbeitung  &ioeier  Stbfdinitte:  3eit  ber  $anfablüte  unb  ber  oftbeutfd>en 
Äolonifation,  unb  3ettalter  ^riebrtaVä  be§  ©ronen.  Gintief erung«frift  bis 
SU  93i3marct'8  ©eburtätag,  1.  Slpril  1896,  <ßrei§  1000  m.  unb  nad)  Slbfdihife 
unb  23egutad)tung  be§  bann  ju  oottenbenben  ©anjen  weitere  2000 
3irfulare  unb  Wudtunft  buraj  ben  SBunbeSroart  Dr.  ^rtebrict)  Sange  in  Berlin 
unb  ben  feiten  ©djrifttoart:  Äarl  Xea^entin,  ©erlin  SW.f  ßimmerftr.  7. 

21m  12.  Februar  ftavb  &u  9Künd)en  ber  tfonferoator  ber  b ortigen 
ägt)ptotogifd)en  Sammlungen,  fyrauaSofefßautf),  im  73.  2eben3jaf)r 
(geb.  am  18.  Februar  1822  51t  Slr^eim  in  ber  ^eiiipfalj).  ©eine  ©Triften 
gehören  jumeift  ber  ägrjpttfchen  9lltertf)um3funbe  an;  befannt  finb  nament* 
lief)  feine  Unterfudjungen  über  SRanettjo  unb  ben  Muriner  ftönigSpapnruä 
^Kündjen  1869\ 

3n  $>annober  ftarb  am  18.  Februar  ber  borttge  ©taatSardnoar  unb 
©ef).  ?trd)ioratt)  £arl  (Sbuarb  ©uftao  ^anide,  geb.  am  1.  Januar 
1829  *u  Wagbeburg,  ber  fid)  namentlid)  um  bie  mittelalterlidje  ©efd)ia> 
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fdjreibung  burd)  ^ublifationen  bon  Üejten  unb  Urfunben  oerbtent  gemalt 
$at  („SRagbeburger  ©djöffendjronif,  „Oueblinburger  Urfunbenbudj",  „®e= 
fdjidjte  ber  ©tobt  Üljen").  Über  ber  Verausgabe  beS  UrfunbenbudjeS  beS 
§od)fttfte§  §ilbeSljeim  Ijat  itjn  ber  Job  ereilt. 

91m  19.  ftebruar  ftarb  im  SUter  üon  52  ^aljren  ber  ©elj.  fiegationSratlj 
fiubiuig  ö.  §irfd)felb.  Sftad)bem  er  oor  jeljn  Saljren  als  ©otfdjaftS* 
ratf)  in  Äonftantinopel  baS  Ungtücf  gehabt  Ijatte,  ju  erblinben,  roanbte  er 
fid)  unter  ©eiljilfe  feiner  ©atttn  ganj  gefd)id)tltd)en  ©tubien  ju,  bie  ftdj 
namentlid)  auf  fein  engeres  §eimatSlanb  flRedlenburg  belogen.  93or  oier 
Sauren  erfaßten  feine  bortrefflirfje  ©iograpljie  beS  ©roBfjerjogS  ^riebria^ 
^ranft  H.r  unb  eine  intereffante  Sßublifation  oon  iljm  über  ben  merflen* 
burgifdjen  Staatsmann  o.  Steffen  f>aben  mir  nod)  unlängft  an  biefer  Stelle 
notirt  (72,  565). 

5lm  17.  ^ebruar  ftarb  ju  ^>aüe  Julius  Opel,  ber  oerbiente  @efd)id)ts 
fdjreiber  ber  bänifd)*nieberbeutfd)en  ^ertobe  beS  3)reifetgjä^rigen  Krieges 
(geb.  17.  §uli  1829  ju  fioitfdjüfc  bei  3e^)«  im  vorigen  3ö^e  roar 
ber  3.  unb  lefcte  ©anb  feines  föauptroerfeS  erfdjienen  (3>er  nieberfädjftfdj* 
bänifdje  #rteg.  $afle  1871 — 94).  ©r  Ijat  aufeerbem  in  Dielen  flehten 
Arbeiten  fid)  rührig  an  ber  t§ttringifd}sfä$fifd)en  Sofalforfdjung  beteiligt. 

$lud)  ber  Anfang  Februar  in  $rag  im  SUter  öon  73  ftaljren  »er* 
ftorbene  Jptftorifer  ©b.  Siebet  t)at  ftdj  Ijauptfädjlid)  burd)  feine  ©tubien 
$um  $rei&igjä!jrigen  Äriege,  fpeateü  jur  ©allenfteinfrage,  befannt  gemalt. 

3n  Safel  ftarb  am  2.  SRärj  ber  ^rofeffor  ber  Geologie  Sem^arb 
9Hggenbadj  (geb.  1848  ju  ÄarlSrutje),  ©erfaffer  mehrerer  ©Triften  jur 
9ÜeformationSgefd)id)te.  —  (Sbenfo  mar  für  (Slfäffer  föeformationSgefdjtdjte 
tljättg  ber  «Witte  2Rär$  in  Strasburg  im  83.  fiebenSja^re  berftorbene  $ro* 
feffor  ÄatI  ©$mibt. 

3n  ©öttingen  ftarb  am  9.  Slprü  Sßrofeffor  Grnft  ©teinborff, 
ber  ijicr  bor  aUem  bie  t>iftorifct)eu  §ülfSunffenfrf)aften  oertrat.  1839  ju 
Flensburg  geboren  als  ©ofm  eines  WrjteS,  ber  fidj  in  ben  fd)leStt>ig*f)ol* 
fteinfdjeu  kämpfen  bon  1849/50  einen  aUerfeitS  gearteten  tarnen  erworben 
f)at,  ftubirte  er  in  ©öttingen  unter  ©eorg  SBaife,  in  ©erlin  unb  Äiet.  W\i 
St.  3f.  ©amtoer  befreunbet,  mar  er  1864  für  bie  ©ad)e  beS  grinsen  ftriebrid) 
üon  Stuguftenburg  tljätig.  1866  (jabilitirte  er  fid)  in  Böttingen  unb  lehrte 
tjier,  feit  1883  als  CrbinariuS,  ununterbrodjen  bis  an  fein  ©übe.  $te 
roenn  aud)  Keine  3at>l  feiner  ©rfjüler  berbanft  bem  ebenfo  liebenSroürbigen 
wie  gctbiffenljaften  £el)rer  bie  forgfälttgfte  ^luSbilbung  in  ben  mfi^famen 
^ülfSbiS^iplinen.  ©eine  ^auptfäd)lia^en  Serfe  finb  bie  3af)**bücf)er  ^ein* 
ria^'S  III.  (2  ©be.  1876 — 81)  unb  bie  fybdjft  oerbienftoolle  Neubearbeitung 
beS  2)a^lmann*Sai0  in  fecr)fter  Auflage  (1894  ,  ein  3Berf  mehrjährigen 
mühfamften  ftletfjeS.  @ine  auSfüfjrlta^e  ©iograp^ie  Samioer'S,  bie  er 
begonnen,  ^at  er  leiber  nidjt  metjr  ,^um  9tbfd)luB  führen  fönnen. 
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$lm  22.  ^ebruar  ftarb  s$ari8  im  9ttter  Don  87  ^atjren  ber  fcro= 
teftantifdje  SDjeologe  unb  Äirdjentjtftoriter  $uauj,  u.  a.  Serf  affer  einer 
©efdjtdjte  ber  franäöftfdjen  "ißroteftanten. 

3n  Sonbon  ftarb  am  5.  ÜRarj  ber  berühmte  Slrdjtiotoge  unb  ©braaV 
forfdjer  6ir  &enri)  Staiulinfon  im  85.  SebenSjatjre  (geb.  1810).  Ur* 
ffcrtingltd}  SRilitär  unb  SMülomat,  benufcte  9tatolinfon  feinen  bienftlidjen 
9lufentf)alt  in  Werften  §u  ftorad)lid)en  unb  ard)äologtfd)en  ©tubten,  unb  oon 
feinen  $lbKatfd)en  unb  Entzifferungen  ber  alttoerfifdjen  unb  afftyrifdjsbabnlo* 
nifdjen  Äeilinfdjriften  battrt  eine  neue  Söodje  ber  Äeilfdjriftforfdjung.  ©ein 
grofeeS  §auptwerf  ftnb  The  cuneiform  inscriptions  of  Western  Asia  in 
4  «Bänben,  1861—70. 

9(m  11.  SRärj  ftarb  in  Sföaüanb  ber  italienifdje  ©efdjidjtfdjreiber 
Gefare  ©an  tu  im  88.  £eben3jaf)re  (geb.  8.  ©ejember  1807  ju  Sörtöto  in 
ber  fiombarbet),  SSerfaffer  ber  befannteften  2Bettgefdjid)te  in  ttalienifdjer 
©fcradje  (in  35  93änben,  1835  begonnen,  in  fatljolifrfjer  Stuffaffung  gefd)rieben). 
@r  f>at  aufeerbem  jjafylretdje  Heinere  fjiftorifdje  unb  literar^ifiorifdje  Arbeiten 
toeröffenttidjt  unb  audj  aI3  5)idjter  fid)  einen  angefe^enen  Tanten  erworben. 

Über  SBiftor  $urut)  beröffenttidjt  (£.  fiaoiffe  in  ber  Revue  de 
Paris  oom  15.  Februar  unb  1.  3Kärj  Erinnerungen  au§  intimer  Kenntnis. 


Entgegnung. 

3u  ber  Äritif  in  93b.  74,  347  biefer  3eitfdjrift  bemerft  ber  Unte^eidmete 
jur  ©teuer  ber  2Sat)rr)eit  ftolgenbeS: 

S)ie  beiben  bom  9tef-  getroffenen  „taifel"  !Ö.  3-  ^>eft  94  uab  ^Beilage 
jur  StUgem.  $tg.  1894  9tr.  250  enthalten  feine  3Siebert)olungen,  fonbern 
bringen  im  ©egentljeUe  bie  betr.  9?efuttate  in  erfter  &orm,  ebenfo  bie 
Arbeit  über  ben  „2>radjenfel§". 

fteuftabt  a.  b.      20.  «Kärj  1895. 

Dr.  C.  Mehlis, 

fgl.  ©gmnafialleljrer,  $orftanb  be§  SlltertfmmäoereinS  3U  Sürftjeim,  au§)u. 

©efretär  be§  58.  0.  SX  i.  91$.  2c. 
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9fos  bcm  idtarffdjen  3Htttelalter, !) 

SSon 

3to6etf  T&öbtmann. 


3)ie  foätdpfyilofapfn'fdje  SRomanttf  be3  fpäteren  ©riechen* 
tf)um3  fjat  befannt(id)  bte  SBeftätigung  für  iljre  Sbeale  non 
fokaler  ©leid^eit  unb  fokalem  grieben  in  ber  Vergangen tjeit 
be3  eigenen  $8olfe8  gefudjt.  $ie  auä  ber  überfättigten  Kultur 
ber  ©egenroart  f)inau8ftrebenbe  fentimentole  <Scf)nfucr)t  nacf)  einem 
guftanbe  unuerfälfdjten  SftaturtebenS  erzeugte  bie  SBorfteHung 
Don  einem  frieblidjen,  mit  ber  9£otf)  ber  5lrmutf)  unb  bem  Dieid)* 
tfnim  unbefcmnten,  öon  attem  Sntereffenftreit  freien  Jpirtenbafein 
ber  53or§eit#  baä  burcf)  bie  funftlicf)e  9lu8geftaltung  ber  Äulrur 
feinen  Untergang  gefunben.2) 

!)  2>iefe  bereits  oor  längerer  3e*t  niebergefcfyriebene  unb  jefct  nur 
erweiterte  unb  üerbefferte  Mbtjanblung  war  urfprünglidj  für  eine  „fokale 
©efdjidjte  ©riedjenlanbS"  beftimmt,  beren  $tu8füt)rung  infolge  ber  3ns 
angriffnafyne  meiner  ©efdf)id)te  bc«  antifen  ©oftialtömu«  unterblieben  ift. 
3d)  bemerfe  bieS,  weil  mit  einigen  meiner  (Srgebniffe  6.  SRetier  in  feiner 
QJe)"d)icf)te  be§  9Utertfmm§  (95b.  2)  übereinstimmt.  3>afj  6.  Weijer  t»on  firf) 
au3  in  einigen  mistigen  fünften  ju  gleiten  91nfd)auungen  gefommen  ift, 
tute  id),  ift  ein  erfreulicher  ©eroetö  für  bie  9ftid)tigfeit  ber  Ijier  befolgten 
SRetfjobe,  roenn  eS  aud)  natürlid)  neben  ber  Übereinstimmung  an  SWeinungSs 
oerfc^ieben^eiten  nidjt  feljlt! 

*)  Sgl.  meinen  ?tuffafc  über  ba8  romantifdje  (Clement  im  Äommunis* 
mu3  unb  <So$iali8mu8  ber  ©rieetjen ,  in  biefer  3eitf$rift  70  (1893),  6  ff. 
unb  meine  „©efdjidjte"  1,  110  ff. 

$iRoriföe  Seitfdjrift  9i.  g.  ©b.  XXXIX.  1 3 
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SR.  $ofjlmann, 


Sie  fentimentde  Statte  btefe^  SftaturauftanbeS  beruhte  in 
boppefter  §infid)t  auf  fallen  SBorauSfefcungen :  @inmal  auf 
einer  ganj  unf)iftorifd)en  Slnfidjt  oon  ber  3ugenMid)feit  ber  Nation 
unb  bann  auf  übertriebenen  Sßorftettungen  oon  ber  öfonomifdjen 
®(eid)f}eit  primitioer  Oefcüfcfjaft^uftänbe.  Södcf)'  ungemeffene 
3eiträume  mögen  oerftridjen  geroefen  fein  jmifc^en  jener  Urzeit, 
in  ber  bie  ipeflenen  aus  bem  ÜJ?utterfcr)oBe  ber  inbogermanifd)en 
Sßölferfamüie  fid)  lo3ge!öft  Ratten,  unb  ber  SBefieblung  itjrer 
fjiftorifdjen  Söofmftfce  am  9)?ittelmeer!  $)ie  §etfcnen  in  §efla& 
roaren  uon  Anfang  an  nichts  weniger  als  ein  SBolf,  baS  gemiffer* 
maßen  eben  erft  auö  ber  £anb  ber  9?atur  tjerDorgegangen,  mie 
fid)  ba£  bie  nationale  <Sage  oon  bem  Urf)ettenen  $)eufa!ion  t»or= 
ftcüte;  —  fie  Ratten  oielmetn:  bereite  eine  lange  Sßergangenfycit 
fjinter  fid).  5lnbrerfeitö  mag  man  fid)  bie  fojialöfonomifdjcn 
3uftönbe  be3  älteften  Reilos  noer)  fo  menig  enttotcfclt  benfen,  eine 
$erroirflicf)ung  be3  ©Ieid)t)eit3ibealS,  mie  c3  ber  Setjre  Dom  ftatur* 
juftanbe  üorfdjmebte,  mürbe  man  felbft  t>ier  nict)t  gefunben  f)aben. 

@o  enge  aud)  bamalä  noef)  baS  ©emeinfd)aftgleben  inner» 
fjalb  beä  €>tamme§*  ober  ©ippenüerbanbeS  gemefen  fein  mag; 
fobatb  einmal  ein  <3onberetgen  an  ber  Jafyrfmbe,  an  ben  ^erben- 
tfneren  ber  SBeiben,  au  ®erätf)  unb  £au3ratt),  an  ©djmud  unb 
SBaffen  anerfannt  mürbe  —  unb  bie$  mar  befanntHct)  fdjon  in 
ber  inbogerntantfdjen  Urzeit  ber  gatl1)  — ,  mar  aud)  bie  2J?ö> 
lidjfett  gegeben,  bafe  ber  Sinjetne  bie  Stopfeafjt  feinet  $ief)e£ 
beliebig  oermefnrte  unb  fid)  baburd)  an  28of)lftanb  über  bie 
©enoffen  erfyob,  mäfjrenb  anbrerfeitS  ba$  medjfelooKe  <Sd)itfjnl, 
meinem  ba3  lebenbe  Kapital  beö  Birten  unterworfen  ift,  bie 
©orglofigfeit,  mit  ber  ber  ^aturmenfd)  bem  Slugcnblide  lebt 
unb  bie  Änfammlung  genügenber  $orrätf)e  für  SWenfd)  unb  $f)ier 
t>ernad)läffigt,  nur  §u  leicht  ben  2Bof)lf)abenben  $um  ©etiler 
machen  fonnte.2) 

»)  Sgl.  bie  Überfielt  über  bie  Terminologie  für  gigentfmm,  Söefiß, 
9feid)tf)um  in  ben  inbogermanifefcn  (Sprachen  bei  Sdjraber,  üinguiftifcfc 
tyftorifdje  &orfdjun$en  jur  $anbel8gefd)i<fcte  unb  SBaarenfunbe  1,  59  ff. 

*)  »gl.  g.  8.  bie  ©eobafyungen  9ttibbenborf'$  über  bie  Komaben  be& 
&ergf>anatfia(3,  in  ben  «Memoiren  bei  Petersburger  Mfabemie  1881  <£.  335  ff. 
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SUlit  biefcr  natürlichen  $enben$  $ur  (Sntnutflung  fojialer 
Ungteicr)r)ett  oerbanb  fich  aber  fcfjon  frühzeitig  ein  jroeiteS,  in 
berfelben  Dichtung  roirfenbeä  Moment:  bie  ätfögtidjfeit,  frembe 
Arbeit  jur  Steigerung  ber  mirthiehaftlichen  Äraft  beS  einzelnen 
unb  ju  perfönlichen  $)ienften  nufcbar  ju  machen.  SSenn  bie 
©riechen  fpäter  t>tctfact)  geglaubt  ^aben,  bafc  e$  bei  ihnen  in 
ältefter  Qz\t  feine  Unfreien  gegeben  höbe1),  fo  überfein  fie,  bafc 
fich  bie  Unbefanntfdfaft  mit  ber  ©flaöerei  nur  unter  ben  aller* 
primittoften  2eben3nerf)ältniffen,  bei  3äger*  unb  giftfjeroölfern, 
finbet,  weil  ^ier  eben  an  eine  entfprectjenbe  SBertoerthung  ber 
unfreien  Arbeit  in  ber  fliege!  nict)t  ju  benfen  ift.  dagegen  ent* 
roicfelt  fctjon  bie  SBiehjucht  unb  noch  mehr  ber  §lcferbau  baä 
iBebürfniS  nach  bienenben  SlrbeitSfräften,  welches  auf  niebrigen 
©irthichaftöftufen  am  beftcn  burch  unfreie  ättenfchen  befriebigt 
werben  fonnte.2)  93efonberS  ben  Sieferbau  überlädt  ein  noch 
§alb  nomabifdjeS,  nur  miberwillig  $ur  ©obenbeftellung  fid)  be= 
quemenbeS  $olf,  wie  e£  bie  älteften  £eHenen  allem  Slnfcheine 
nach  waren,  am  liebften  $lnberen,  Jrauen,  ©reifen  unb  Synechien. 
Unb  e3  ift  infofern  wof)l  begrünbet,  wenn  ber  Sßrophet  t>on  bem 
Pfluge  gefagt  hat,  bafc,  wo  nur  bieä  Söerfjeug  hingebrungen 
fei,  eS  ftetd  auch  bie  ftnechtfdjaft  mit  fid)  geführt  habe.  SSar 
aber  einmal  baS  93ebürfni3  nach  unfreier  Arbeit  erwacht,  fo  ergab 
fich  feine  öefriebigung  Don  felbft  auf  mannigfachem  Söege:  Dor 
allem  burch  SRoth  unb  ©ewalt.  $)ie  burch  ben  Sßerluft  ber 
gerben  Verarmten,  bie  in  Äampf  unb  gefjbe  Unterlegenen  fanben 
eben  burch  °ic  $nedjtichaft  bie  Leitung  ir)reö  2)afein3.  Sin  bie 
©teile  ber  urfprünglichen  (Sitte,  ben  beftegten  geinb  ju  erfdjlagen 
ober  ben  ©dttern  ju  opfern,  trat  immer  allgemeiner  bie  $er* 
fnectjtung,  welche  bie  SlrbettSfraft  beä  S3efiegten  bem  ©ieger 
erhielt.  — 

$)a&  biefe  ^errfdjaft  über  unfreie  Slrbeitöfräfte  bie  (£nt* 
toitflung  ber  Ungleichheit  unter  ben  freien  felbft  förbern  mufjte, 

»)  $gl.  93.  $erobot  6,  137;  $ljerefrat.  6ei  Sltljenäu«  6,  263b.  $Q= 
gecjen  ^Uodjorofc  in  Macrob.  Saturnal.  1,  10. 

*)  $afcer  fufjrt  SRommfen,  9t.  &.  1»,  17  bie  @flat>erei  als  rechtliche 
^nftirution  mit  gutem  ©runb  bis  in  bie  mbogermanifcfje  Urgeit  $urücf. 

13* 
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9t.  $ötymannf 


leuchtet  ein.  53efonber$  tuerben  bte  güfyrer  be$  SßolfeS,  bie 
©efcf)ledjt8*  unb  ^Stammeshäuptlinge  in  ber  Sage  gemefen  fein, 
firf)  biefed  bittet«  jur  3Ref)rung  ifjreS  93cfi^cö  unb  if)re$  91m 
fef)en$  &u  bebienen.  2Bot)l  mochte  jeber  freie  ©tammeSgenoffe 
felbft  jenen  fieb  glcicr)fter)enb  bünfen,  tfjatfädjlid)  ift  boef)  gemife 
fdjon  btefer  3e^  tö*  ©rfenntniä  nicfjt  erfpart  geblieben,  ba&  un* 
gleicher  Sefijj  ungleiche  9J?ad)t  bebeutet. 

^Serben  mir  annehmen  bürfen,  ba&  ein  folc^ed  SSolf,  roenn 
e3  nun  ju  oo(ler  ©e&tjaftigfeit  unb  jur  enbgültigen  SBertfyeilung 
be3  nationalen  93oben$  überging,  biefe  Rettung  auf  bem  gufee 
ooüfommener  ®leid)f)eit  burdjgefüfjrt  f)at? 

darüber  fann  ja  allerbingS  fein  3rocUe*  befielen,  bafe,  roaS 
bie  große  SKaffe  ber  freien  betrifft,  bie  ben  einzelnen  gamilien 
ober  Snbioibuen  jugeroiefenen  Sanbantfjetle  burdjfdjmttlidj  Don 
annäfyernber  ©leidjljeit  geroefen  finb.  3)ie  Söejeidjnung  ber  £>ufen 
als  'M4qoi,  roeld)e  unoerfennbar  auf  eine  Teilung  burdj'S  SoS 
tjtnroeift,  nötigt  &u  ber  Slunafjme,  ba&  biefelben  urfprünglicf) 
ein  geroiffeä  Üftormatmafc  be$  SanbeigentfyumS  barfteHten,  roelcfyeS 
etwa  ber  Seiftung3fät)ig£eit  unb  ben  öebürfniffen  ber  $)urcfc 
fcf)nitt3familie  entfprodjen  Ijaben  mirb.1)  Mein  bog  {erliefet 
feineSmegS  au8,  bafj  ©njelne,  unb  gmar  nid)t  nur  bie  Jpäupt* 
linge,  fonbern  autf)  ?Inbere,  meldjie  bie  TOaffe  an  93efifc  unb 
Slnfeljen  überragten,  einen  bevorzugten  2lntf)eil  erhielten.  Söenn 
in  ber  Sttaö  bie  <Sitte  ermähnt  nrirb,  oerbiente  gelben  oon 
<5ette  ber  ©efammtfyeit  in  äfwlidjer  SBeife,  nrie  ben  gürften  mit 
reitf)lid)em  £anbbeft§,  mit  einem  reiievog  ausstatten,  fo  murmelt 
biefer  Söraud)  offenbar  in  uralter  ®eroof)nf)eit  be$  SBolfeö.2) 
($*  roirb  bei  ben  §eüenen  nidjt  anberä  geroefen  fein,  als  bei 
ben  ®ermanen  ber  taciteifrfjen  Qeit,  bie  ben  ®runb  unb  ©oben 
ebenfalls  „nacb  ber  fojtalen  28ertt)fcf)äfcung''  (secundum  digna- 
tionem,  Tac.  Germ.  26)  getfjeilt  f)aben.  9?od)  roeniger  ift 
natürlid)  ju  bejmeifeln,  ba&  bei  ben  fpäteren  Sanbtfyetlungen, 

')  Vluö  ben  eingaben  über  ben  (Srtrag  ber  fparttatifdjen  Sanblofe  fdjltefet 
(E.  sJföei)er  (®.  b. '2,  297),  bafe  biefelben  ungefähr  bte  ©röße  einer  beuten 
fcufe  (30—40  borgen)  gehabt  Ratten. 

«)  9,  578  ff. :  20, 184. 
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nad)  ben  legten  Sßanberuugen  unb  Umfteblungen,  burd)  roelcfte 
ba$  öcfd)tc^t(tc^c  $efla3  feine  ©eftalt  erhielt,  ber  $erfd)iebenf)eit 
be3  ^Infe^en^,  beS  23eft§c$,  ber  2Jfadjt  9ied)nung  getragen  würbe. 

9J?tt  bem  befinitioen  9lbfcf)lu&  ber  2anbtf)eilung  unb  ber 
9lu$bilbung  be3  Sßrioateigentf)um$  am  ©runb  unb  53oben  begann 
nun  aber  ber  angebeutete  ©ntrotcflungöpro^  ber  Ungleidjfyeit 
unb  Unfreiheit  in  ber  ®efeüfcf)aft  mit  erneuter  unb  oermetjrter 
Straft  feine  JBMrffamfeit  ju  erroeifcn.  <5orote  ber  ©oben  jum 
(rigenttjum  roarb,  rourbe  er  aud)  aläbalb  oon  jener  ^Bewegung 
ergriffen,  roeldje  ba$  ©üterleben  bef)errfd)t  unb  burcf)  bie  5(rt 
unb  Sßeife,  roie  fie  ben  Übergang  be£  (Sigentfjumä  au£  einer 
£>anb  in  bie  anbere  vermittelt,  bie  urfprünglidje  SBertrjeilung 
in  fürjercr  ober  längerer  Qcit  roefentlid)  umjugeftalten  oermag. 
28ar  einmal  bie  Sfiöglidjfeit  gegeben,  burd)  (Srbfdjaft,  Vertrag, 
£>eirat  u.  f.  to.  mehrere  §ufen  in  (Siner  £anb  ju  bereinigen,  fo 
mußte  felbft  bie  roeitgefjenbfte  ©leicft^ett  in  S3älbe  burdjbrodjen 
werben.  3a  e$  fonnte  oielfad)  nictjt  ausbleiben,  baß  fid)  im 
Saufe  ber  Qtit  burd)  bie  $8ermef)rung  ber  urfprünglid)  nur  au$* 
nafmiSroeife  oorfjanbenen  größeren  ©efifcungen  eine  ^ötjere  roirtf)* 
idjaftlicfye  Älaffe  über  ben  einfachen  £ufenbefi$ern  ertiob.1) 

$>aju  famen  bie  tiefgreifenben  SSirfungen,  roeldje  ba3  9Bad)8* 
tfwm  ber  93eoölferung  auf  bie  $Bertf)eilung  ber  ®üter  jur  golge 
hatte.  $er  Sefitjer  cincä  'z/./^oc,  ber  mehrere  Söfjne  rjatte, 
fonnte  uid)t  jebem  eigenen  ßanbbefifc  F>iri texrlaffen.  $5ie  rutrtr)* 
fdjaftftcfje  Sage  ber  gamifie  mu&te  fid)  bafjer  notfnoenbig  Oer* 
fdjlectjtern,  fo  lange  nid)t  ctroa  bie  9#öglid)feit  beftanb,  aus 
unbebautem  ober  Dblanb  ben  33eftanb  ber  £ufe  ju  oermetjren, 
für  bie  9ßad)fommenfd)aft,  für  roeldje  biefclbe  uicf)t  mefjr  au& 
reichte,  neuen  Äulturboben  ju  geroinnen.  $)aB  aber  biefe  QueÜe 
neuen  SanberroerbeS  in  oielen  Sanbfdjnften  fct)on  in  jiemlid) 
früher  $eit  iu  ö^rftegen  begann,  jeigen  bie  (Sdjilberungen  beö 
rjomerifdjen  (SpoS,  bie  ganj  au3  ben  Crmpfinbungen  einer  3e^ 
herauf  fonjipirt  finb,  in  roeld)er  ber  innere  9ltt3bau  be3  SanbeS 

l)  Sgl.  bie  geifröofle  3cf)ilberung  bteied  ^rojejfe^  bei  yorenj  D.  Stein, 
$ie  (Sntroirflung  ber  Staat§u>nienfcl)aft  bei  ben  ©vielen,  SifcungSber.  ber 
Liener  Mab.  (pf)il &(.)  1879  8.  255  ff. 
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9t.  $öf)lmann, 


im  SBcfcntltc^en  uoüenbet  mar  unb  für  welche  bie  lanbfdjaf titele 
S^ftognomte  bereite  burd)  bag  —  Unlanb  unb  Sßalb  roeit 
jurücfbrängenbe  —  ftulturlanb  mof)Igepflegter  grud)tgärten  unb 
9lcferfluren  entfcf)eibenb  beftimmt  tourbe.1)  Söenn  —  wie  bie 
Änprien  bemeifen2)  —  bie  5ßerbitf)tung  ber  Veoölferung  fcf)on  im 
7.  3af)rt)unbert  atä  förmliche  Überoölferung  empfunben  mürbe, 
fo  muffen  bamalS  bie  Reiten,  mo  e$  noefj  anbaufähige  Waxl 
grünbc  ober  ^errenlofed  Sanb  genug  gab,  um  ben  üfta^rungS* 
fpielraum  ber  Veoölferung  tf)rem  28adj3tt)um  entfpredjenb  ju 
erweitern,  längft  ber  Vergangenheit  angehört  haben.3) 

Sin  bebeutfamed  ©timptom  biefer  rpirtr)fcr)aftltc^en  Xhatfaehe 
finb  bie  ©ieb(ung$üerf)ältniffe  berjenigen  Sanbfchaften,  meldje  ba$ 
(EpoS  fdnlbert.  Söätjrenb  im  germanijchen  SKittelalter  bie  ©rofjen 
bc8  VolfeS  itjre  §errenf)öfe  unb  SBurgen  mit  Vorliebe  in  um  - 
bemofmten  unb  erft  burd)  SRobung  ju  gettunnenben  ©egenben 
aufbauten,  fcr)en  mir  bereits  in  ber  Söelt  be$  rjellentf^en  Gcpoe 
bie  (Sblen  oielfad)  im  üftittclpunft  beö  ®aue$  jufammenmohnen4). 
$>ie  5ar)Ireict)en  l)omerifd)en  noXetg  unb  7iro)Je&Qa,  meiere  „bie 
©blen  ftf)irmen"5),  motten  meift  nur  Keine  befeftigte  Orte  oon 
mefenltdj  agrarifdjem  (Sharafter  fein,  fie  bezeugen  aber  immerhin 

>)  6.  meine  9lbf).  über  bie  ftelbgemeinfdjaft  bei  Horner.  Btfcfjr.  f. 
Sozial*  u.  ^u1f)fd>aft8gefd).  1,  34  ff. 

•)  Sie  führen  bie  in  ber  QUaS  erwähnte  ßovXrj  bc$  3?"^  öuf  bie  weife 
2lbfid)t  be3  ©otte§  $urüct,  bie  Grbe  Dom  2>rucfe  ber  Überoölferung  $u 

befreien!  (ovvd'ezo  xoryiooat  arSotoi'  Ttafiß cito ptx  yalay). 

*)  Söenn  mir  auf  ber  %n)t\  ßnpern  bie  9flöglid)feit  unb  baS  Ü?ed)t  ber 
freien  SRobung  unb  SBefijjergreifung  nod)  in  tjiftoriicber  ßeit  finben,  fo  ift  ba$ 
eine  lofale  9lu$naf)me,  bie  für  bie  allgemeine  $luffaffung  ber  Ijeflenifdjen 
$ol!$toirtf))d)aft  nid)t  in  $Jetrad)t  fommt.  Gratoftfjenee  (bei  Strabo  14,  684), 
ber  unS  baüon  Äunbe  gibt,  Ijat  übrigens  felbft  bemevft,  baß  ^ier  bie  Cffu* 
pation  Don  Cbfanb  $u  freiem  Gigentfwm  erft  bann  jugelaffen  mürbe,  a($ 
man  in  anberer  SBeife  ber  unburd)bringlid)en  SBatbtoilbniS  ber  Qnfel  nidjt 
^)err  werben  fonnte  (ws  Si  ovx  £$evixovv  foiTgiriat  toU  ßoxkofttvoi:  xal 
fivvaftt'i'Oi»  txxoTtrsif  xai  l'%eiv  tSioxxrjTOi'  xai  axe).rt  Trtv  Siaxad'aQ&'iioav  yrtt\ 

*)  %n  ber  Cbijffee  erfdjeint  e&  bereits  al$  eine  SJuSnafime,  baß  ber  alte 
SiaerteS  ftänbig  in"  ayaol  vöatpi  nök^os  tuo^nt  unb  nie  nadj  ber  ©tabt 
fommt.    Ob.  11,  187;  24,  212. 

*)  aptarr/or,  o't  te  TXTO/.ieO'oa  morrttt  Q[{<\§  9,  396. 
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einen  geroiffen  gortjdjritt  in  ber  Äonjentrirung  be$  SBofmenS.1) 
Unb  baß  btefe  Äonjentrirung  jum  Ztyil  fcf)on  fefjr  früf^eitig 
unb  fange  ttor  £omer  eingetreten  ift,  baS  jeigt  ba§  „meitftraßige" 
^tjfene,  an  beffen  ftömgäburg  fid)  ein  ganzer  Äompler.  üon 
<$emeinben  anfd)loß.  gerner  beroeifen  bie  ftuppelgräber ,  um 
meiere  fid)  bie  ©räber  btefer  ©emeinben  gruppirten,  baß  t)ier 
Dorne^me  ©cfd)led)ter  gekauft  ^aben  muffen,  ba$  alfo  ein  $l)eil 
be8  $bel3  fdjon  früt^eitig  feine  ©tabttyäufer  gehabt  ober  in  ber 
€>tabt  felbft  gemofmt  (jat.2)  (Sine  foldje  ©eftaltung  ber  ©ieb* 
lungSüerf)ältniffe  läßt  auf  eine  $erbid)tung  ber  93eoölferung 
fdjließen,  welche  für  eine  innere  Äolonifation  in  größerem  ©til 
gemiß  feinen  SRaum  mcf)r  übrig  liefe. 

SBenn  bemnad)  —  in  ben  fortgefdjrittenften  Kantonen  roenig* 
ftenä  —  für  bie  SKaffe  ber  freien  bie  ßanbeämarf  früf)0eitig  au 
enge  marb,  fo  blieb  nid)t$  übrig,  als  burdj  eine  tntenfibere  ?lu3* 
nugung  beä  SBobenS  bie  (£rnäf)rung  einer  größeren  $opfeat)l  auf 
bie  ipufe  ju  ermöglichen,  eine  Senbenj,  bie,  mie  mir  fcfjon  au§ 
ber  Dbtjffee  gefetjen3),  balb  aud)  ju  einer  Rettung  berfelben 
(jefüfjrt  J)at.  entftanb  ber  Keine  ©runbbefifc  neben  bem 
großen. 

»)  «gl.  bie  charafteriftijchen  Stetten  3lia3  9,  154;  Obnfjee  2,  259; 
6,  191.  195;  7,  26;  10,  85. 

»)  flnberer  Anficht  ift  g.  3Ret)er,  ©efä.  b.  9llt.  2,  333.  Gr  meint,  bafe 
„bei  Horner  bie  Slbeligen  bon  ben  Stabtieuten  gefdjieben  roerben".  3d)  finbc 
bie  bafür  angeführten  Stetten  nicht  betoeifenb  (Ob.  2,  22.  75  ff.  127;  13,  222). 
SBenn  —  nadi  <£.  SReger'S  eigener  Anficht  (a.  a.  0.  ©.  168)  —  in  ben  ßuppel* 
gräbem  ber  mtyfenifdjen  föemeinben  „bie  ©efchlechtöhäutoter  ober  ein  au8  ber 
Crtfdjaft  hervorgegangenes  5ürftengefd)techt  beftattet  maren",  fo  tonnen  boä) 
in  ber  „Stabt"  nicht  fo  audfct)Ueß(icr)  rein  bäuerliche  ©eft&er  gewohnt,  fo 
fann  fich  auch  ber  Stbcl  nicht  fo  lange  bem  3ufle  nQ<h  oer  ©tabt  entzogen 
haben,  wie  GS.  9Het)er  annimmt.  —  Ob.  24,  413.  418.  468.  535,  tuo  un& 
ba8  3ufammcnn,0hnen  0€r  ßblen  xara  noXiv  beutUch  entgegentritt,  ift  aller* 
bingS  recht  jungen  Urfprungeä. 

3)  14,  208.  3)er  tytx  öorliegenben  Slnfchauung  ift  ba8  ^nftitut  be§ 
9lnerbenred)teS  fremb.  3)a8  oäterlidje  Ghtt  wirb  unter  bie  ßrben  gett)eilt. 
3m  7.  ^ahrljunbert  finb  bie  3)inge  bereits  fotoeit  gebiehen,  baß  e§  für  ben 
dauern  räthlich  erfcheint,  nur  Ginen  Sofm  §u  hinterlaffen.   <S.  £efiob  "Hoya 

V.  376 :  uovvoyevri  8e  ttäIs  ei'r  tioiqohov  olxor  tpigßeuEv  yrt).. 
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216er  auch  ba3  oermocf)te  md)t  ju  hebern,  bafe  julefct  eine 
klaffe  öon  greien  heranwuchs,  bie  entweber  §u  wenig  befaßen,  um 
ihre  5lrbett«fraft  auf  ber  eigenen  @djotte  genügenb  ju  oerwerthen, 
ober  bie  überhaupt  fein  <ötücf  Sanb  met)r  ihr  ©igen  nennen 
fonnten.  (£ine  ©ntwicflung,  bie  bann  tf)rerjett8  wieber  ein  neues 
Sftoment  ber  Unfreiheit  in  ihrem  ©choße  barg.  $)enn  in  einer 
auf  ber  Naturalwirtschaft  beru^enben  ©efetlftfjaftSorbnung,  in 
welcher  ber  ©runbbefifc  bie  unentbehrliche  SBorauSfefcung  einer 
felbftänbtgen  (Sjiften^  bilbete,  war  berSanblofe  nothwenbig  zugleich 
ein  abhängiger  9Jtonn.  ($r  mußte  ftd)  einem  fremben  SBitten 
unterwerfen,  inbem  er  fid)  entweber  als  Sohnarbeiter  (STr)ete)  bei 
einem  ©runbbeftfcer  oerbang,  ober  —  im  günftigeren  JJaH  — 
Don  bemfelben  gegen  ©runbjinS  unb  ^teufte  Sanb  jur  Bebauung 
erhielt,  ©o  mehrten  fid)  neben  beu  §öfen  ber  größeren  93efi§er 
bie  Kütten  ber  abhängigen  Seute,  ber  £äu8ler,  Äathiaffen,  Snftcn 
(ol/Jeg*),  mltnai,  7zqoo7ze)mt(xl2).  Unb  biefc  SIbhängigfeitS* 
Oerhältniffc  nahmen  ganj  naturgemäß  in  ber  SRegel  einen  bauernben 
Sharafter  an.  53ei  ber  burcf)  bie  ÜRaturalmirthfchaft  bebingten 
Unbeweglichfeit  aller  $8erf)ältniffe  mit  ihren  unoermeiblichen  93e* 
fchränfungen  ber  greijügigfcit,  bie  burcf)  bie  Kleinheit  ber  £erri* 
torien  unb  bie  Unficherheit  eines  unentmicfelten  9ted)tSlebenS  noch 
Oermehrt  würben,  war  eine  nur  auf  bie  SßerWenbung  ber  Arbeits* 
fvaft  angewiefene  ©jiftenj  eine  oiel  ju  ungcwiffe,  als  baß  ber 
befi^lofe  greie  nicht  felbft  baS  SöebürfniS  empjunben  haben  follte, 
in  einem  herrfchaftlichen  $erbanb  eine  bauernbe  Sicherung  feines 
SafeinS  ju  fuchen.    ©elbft  in  ben  fortgeschritteneren  3eiten, 

1)  §m  3tabtred)t  toon  ©ortttn  passim,  wo  ber  9lu3brud  aüerbing$ 
für  porige  gebraust  wirb;  aber  er  ift  gewife  ebenfo  aud)  für  freie  &äu3ler 
gebraust  worben,  wie  ba3  ©ort  ne/ATat  unb  Tt^oanekarm,  tuetc^ed  baneben 
ebenfalls  für  porige  oorfommt  (Sfjeopomp  bei  9tt$en.  6,  271). 

2)  Xte  antifen  Grflärungen  be$  33orte3:  inel  rb  ntkag  iyyii  •  olov 

i'yytora  8ia  neriav  Tiqooiovres  unb  bie  (Utbere :  oi  naoa  tois  ixhrtoiov  igya- 

£oft£tot  xai  d-rjss  CßfjotiuS  s.  v.)  treffen  ben  §texn  ber  @ad)e  nicht  ganj. 
(5$  ift  öielme&r  au§$ugefyen  oon  ber  SBerbinbung  ber  SBefjaufungen  biefer  ab= 
gängigen  Seute  mit  bem  ^errfdjaftlidjen  ©ute.  MerbingS  ift  bann  baS  SBort, 
ebenfo  wie  ocW*,  ganj  aügemein  für  bienenbe  fieute  überhaupt  gebraust 
wovben. 
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toelrfje  baS  (SpoS  fd)tlbert,  verpflichtete  fid>  ber  lanbnrirthfchaftliche 
2of)narbeiter  bem  #errn  offenbar  in  ber  Siegel  minbeftenS  auf 
ein  Sa^r.1)  2luch  tjatte  ja  ber  lefetcre  ganj  baä  gleite  Sntereffe, 
ba  bie  angebeuteten  SebenSuerhältniffe  einer  rein  naturalmirth* 
fcf)aftlid)en  (Spoche,  inäbefonbere  baS  ©hftem  beS  SßaturallohnS 
oon  felbft  bie  (Sntroicflung  einer  fluftuirenben  $rbeiterbet»ölferung 
auäfdjloffen,  bie  e3  ermöglicht  hätte,  freie  ^agelöfjnerarbeit  jeberjeit 
leicht  unb  bem  QSebürfniS  entfprechenb  §u  erhalten.  $ei  biefer 
Sage  ber  SDinge  mu&te  bie  Unterwerfung  freier  Seutc  unter  ein 
^ertfchaftSücrhältniS  in  ber  Siegel  gerabeju  erblich  merben, 
befonberS  bei  3ind(eutenf  benen  naturgemäß  alles  baran  lag,  bie 
übertragene  ©djolle  ihren  Äinbern  ju  hinterlaffen. 

9iun  brauchte  ja  aüerbingS  biefe  $lbt)ängtgfeit  ben  ©tanb 
unb  bie  rechtliche  greifjeit  an  unb  für  fich  nicht  ju  beeinträchtigen. 
$lber  ber  greie,  ber  fich  *hr  unterwarf,  erlitt  junächft  gerotfe  eine 
empfinbliche  (Sinbufce  in  bev  gefeÜfchaftlichen  <5d)ä$ung  feiner 
^ßerfönlichfeit,  jumal  baburd),  bajj  er  bie  Slbhängtgfett  theilte  mit 
unfreien  Unechten  unb  ben  auf  3^nd^ufen  angefiebelten  Seib* 
eigenen  ober  „behauften"  ©flaoen3),  beren  roirthfcfmftliche  Sage 
ja  ganj  biefelbe  mar,  wie  bie  feinige.  (5r,  beffen  Sftame  je£t  in 
fteter  SBerbinbung  mit  bem  be8  ©flaüen  genannt  mürbe  (fripig 
re  öfitotg  rel)9),  beffen  SöillenSfreiheit  burch  bie  thatfächlichc 
®ebunbent>eit  feiner  @rjften§  mefentlich  befchränft  mar,  fonnte 
nicht  mehr  beanspruchen ,  im  Greife  ber  Xfnnggenoffen,  in  ber 
SBerfammlung  ber  ©emeinbe  bie  gleiche  Stellung  einzunehmen, 
mie  ber  burch  feinen  Sefifc  unabhängige  Stfann  ober  gar  ber 
£>err,  in  beffen  $)ienft  unb  ©chu&  er  fich  begeben  r)atte  unb  oon 
beffen  rotrthfchaftlichem  SBohltooQen  er  abhängig  mar.  §atte  er 
nicht  mit  bem  SBeft^e  faft  ebenfofehr  allen  fokalen  £alt  oerloren, 


»)  31.  21,444:  foiTcvaauev  «»•  dviaxvov.    Ob.  18,360:  fr»a  *'  tyio 

aixov  uiv  tnrjeznvop  7iaQkxoifu>  lü0  bauernbe  SßerljältniS  offenbar  al3 
ein  Sortfcil  für  ben  Steten  fongefteUt  wirb. 

2)  $ie  nur  bei  §omer  ebenfo  finben,  nrie  in  ber  ©ermania  beS 
£ncttu8.   <&.  u.  6.  232. 

3)  Obl)ifee  4,  644. 
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wie  ber  oaterlanbSlofc  Qeifaffe,  ber,  mißachtet1)  unb  gelegentlich 
auch  fchnöber  23et)anblung  auägefefct,  in  berfelben  bicnenbcn 
Stellung  fein  Seben  friftete,  wie  er?  Unb  ttrie  fonnte  e$  ba 
anbrerfeitS  ausbleiben,  baß  biefe  klaffe  bienenber  Seilte,  jumal 
wenn  bie  5lbhängigfeit  fidj  burch  Generationen  oererbt  hatte, 
oielfach  aud)  eine  Sttinberung  ttjreS  SJted)te$  erfuhr,  bafj  ba§ 
natürliche  93cftre6en  ber  Herren,  it)rc  freien  ©utsinfaffen  ebeufo 
bleibenb  an  ben  ©oben  ju  feffeln,  wie  bie  Unfreien,  mctjr  ober 
minber  erfolgreich  war? 

$er  Verlauf  bicfer  (Sntmidlung  entjieht  ftd)  allerbingS  unferer 
Kenntnis,  allein  fie  ift  uns  beSwegen  faum  weniger  gewiß.  £)enn 
fie  erfdjeint  als  ber  nothwenbige  SluSbrurf  jenes  allgemeinen 
©efefceS  geschichtlicher  (Sntwitflung,  oermöge  beffen  bie  nrfprünglid) 
wirthfchaftlidjen  klaffen  —  ohne  eine  genügenbe  ©egenwirfung 
ber  Staatsgewalt  —  noch  immer  ju  3ftedjtSflaffen  geworben  finb. 
2)ie  Älaffenbilbung  bleibt  nicht  bei  ber  ©r$eugung  wirthfchaft* 
licher  klaffen  ftet)en,  fonbern  enthält  ftetS  jugleid)  bie  weitere 
Senbenj,  aus  bem  wirthfdjaftlidjen  Unterfchiebe  julefct  einen 
rechtlichen  $u  machen.  3n  einer  $e\t,  in  ber  baS  öfonomifche 
SBebürfniS  nach  perfönlidjen  3)ienften  unb  nach  9lrbeitSfräften  in 
ber  $robuftion,  inSbefonbere  in  ber  ©obenprobuftion,  am  beften 
burch  unfreie  9tfenfchen  befriebigt  werben  fonnte  unb  wo  anbrer* 
fcits  bie  ftaatlidje  SRechtSorbnung  noch  lange  nicht  fo  feft  gefügt 
war,  bafe  aud)  ber,  welcher  ju  fchwach  war,  fid)  felbft  ju  fd)ü§en, 
mit  Sicherheit  auf  ben  Sdjufc  ber  ®efammtf)eit  ^ätte  rechnen 
bürfen,  in  einer  fo!ct)en  3cit  mu&te  ber  wirthfchaftlich  Abhängige 
unb  Unfreie  vielfach  auch  rechtlich  unfrei  werben. 

SSurbe  bod)  biefer  ^rojefi  burch  ©itte  unb  SRecht  gerabe§u 
gef örbert !  3n  folgen  3eiten  ber  grühfultur,  benen  uneingefchränfter 
(SgoiSmuS  auf  ber  einen  Seite,  SKißachtung  ber  ^erfönltchfeit  auf 
ber  anbern  ihr  ©epräge  gibt,  ha*  oag  Stecht  eine  unbegrenzt 
bispofitioe  SNatur.  2öie  bie  ©ermanen  ber  taciteifchen  unb  einer 
noch  fpäteren  Qtit,  fonnte  in  9Utheüaä  j.  93.  ber  Schulbner  2eib 

»)  ariftrjTos  furavaoTrjsl  $1.  9,648;  16,59.  $em  $id)ter  erjdjeint 
bn§  Sdjid)"al  ber  lanblofen  ftelbarbeiter  als  ber  ©tpfel  tnenjdjli^en  (Slenba! 
3(iaä  21,  42  ff.    Cb.  11,  489. 
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unb  Seben,  gret^ett  unb  (£f)re  oerpfänben.  @r  fonnte  ben  ©laubiger 
ermächtigen ,  ihn  im  gälte  ber  ©äumnts  in  bie  Änea)tftt)aft  ab* 
äufüfjren,  ihn  aller  perfönltdjen  unb  bürgerlichen  @t)re  bu  berauben ; 
uub  in  berfelben  SBeife  fonnte  ber  £>au8t>ater  bie  greifjeit  oon 
Söeib  unb  Äinb  oerpfänben.  Sßir  erfahren  aus  ber  liiy^vauov 
Trolizela  be«  Hrtftoteleö,  bafe  noch  im  fiebenten  Sarjrfyunbert  bie 
armen  Shetlbauern  ber  attifct)en  ®ro&grunbbefifcer,  wenn  fie  mit 
ber  Ablieferung  ber  Sßacrjtbeträge  im  SRüefftanb  blieben,  ben  Herren 
mit  Seib  unb  Seben  Herfielen,  fie  felbft  unb  ihre  ©öf)ne. *)  SBon 
ihnen  h«6t  es  in  ber  Plegie,  in  ber  fict)  ©olon  ihrer  ^Befreiung 
rühmt,  bafe  fie  ber  „Äneehtfdjaft  Steffeln  trugen,  in  furcht  fich 
beugenb  oor  bem  harten  ©inn  be$  £errn".2)  80  ragen  bie 
3uftänbe,  bie  jur  (Sntftehung  eines  hörigen3)  Söauernthums 
geführt  hoben,  noch  bis  in  bie  r)tftorifcr)en  Seiten  hinein,  ©ie 
felbft  finb  natürlich  uralt! 

Snbem  fich  nun  f°  oud  biefen  3uf*rtnoen  herau$  burch  bie 
elementaren  Gräfte  be«  S33trtt)f c^af t^Ieben^  felbft  mit  innerer  SRotr)* 
menbigfeit  in  ben  £>änben  einer  klaffe  größerer  ©runbbefijjer  neben 
bem  fachlichen  §errfchaftsrecht  über  ben  ©oben  ein  entfprechenbes 
perfönltches  über  zahlreiche  in  ber  öobenprobuftion  thötige 
Sfrbeitöfräfte  entroicfeltc,  ermuch*  au«  bem  größeren  ©runbeigen* 

*)  SlriftOt.  Q.  a.  £.  C.  2 :  ...  ei  prt  T«s  piofraaeii  dnoSiSouv  dyu>- 
yiuoi  xai  airzol  xai  oi  naiSea  iyiyvovxo,  xai  SeSeuivot  Tols  Saveioaotv  lixl 
tois  ad>uaaw  rtaav  fit'xQi  2o).(oio*. 

*)  SlriftOt.  Q.  Q.  C.  C.  12:  tovs  S'  ivd-a8'  avrov  Bovlitp  detxta  ^o»™*, 
TjfrT]  Seanortoy  XQO/Jitvfitvovi,  tievd'toovs  i'd-^xa. 

3)  3>afj  bie  attifdjen  Kleinbauern,  bie  SlriftoteleS  a.  a.  O.  c.  2  alS 
ntXarcu  xai  ixxr'jfWQoi  bejeidmet,  t^eilroetfe  in  §örigfeit  üerfunfen  roaren, 
fann  ntcfjt  groeifelfjaft  fein.  3)af)er  ift  bie  Definition  bei  $oü*u£  3,  82,  ber 
utläiat  unb  O-rjws  in  ©ejug  auf  bie  9?ed)t8ftetlung  ibentifijirt,  gewiß  nidrt* 
jutreffenb.  Daß  baS  SBort  7ie).axr,i  in  ber  ü£t)at  immer  einen  bebenflicfyen 
©eigefdjmact  ber  Unfreiheit  gehabt  Ijat,  geigt  bie  Slrt  unb  SSeife,  roie  e8  bireft 
auf  §örigfeit3*  unb  <8d)u{jüerl)ältnifie  angeroanbt  wirb.  93gl.  2t)eopomJ) 
a.  a.  ©.,  3>ionto3  bon  §alifarnafc  1,  81.  83 ;  2,  9  (mit  53ejug  auf  bie  römifd)en 
Klienten),  <ßlutarcG  JRomuluS  13.  2lgi8  6.  Moralia  p.  649  e  {Botvniov 
&eov  neXatris  xai  nagdatros).  Cb  Wir  freilief)  berechtigt  finb,  Ttilarai  ofyne 
weitere  als  „^porige"  ju  überfetten,  roie  bieS  Äaibel  unb  Ätefeling  in  ber 
beutfdjen  Bearbeitung  bev  Ufh;v.  no)..  t^un,  laffe  id)  baljingeftellt. 
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trjum  bie  ©runbt)errfd)aft.  (Sine  ^t)at)acf)c  üon  meittragenbfter  $öe* 
beutung  für  baS  gefammte  fojiale  unb  po(itifd)e  Seben  beS  SßolfeS ! 

S3iS  bahin  t)atte  bte  ©(eic^förmtQfett  beS  SBefifceS  unb  eine 
genuffe  ©(eidjheit  beS  SöefifcmafjeS  bei  ber  großen  9J?enge  ber  freien 
SBoltSgen  offen  eine  Sf)nlic^feit  ber  Skrhältniffe  ber  ©eftnnungen 
unb  ber  Sntereffen  $ur  golge  gehabt,  treidle  eine  eigentliche 
©tanbeSbilbung  nicht  fjatte  auffommen  (offen.  2Benn  aud)  bie 
Unterfdjiebe  Don  SReich  unb  Arm,  oon  SBoritehm  unb  ©ering  nicht 
festen,  fo  toaren  fie  bod)  ju  öeretnjelt  geroefen,  als  baß  fie  ein 
toirffameS  germent  fokaler  ©lieberung  Ratten  abgeben  (önnen. 
3)aS  anberte  ftd),  als  aus  ber  junetjmenben  3a1)l  btcnenber  unb 
flinSpflichtiger  Öanbarbeiter  einerfeitS  unb  größerer  ©runbbeftfccr 
anbrerfeitS  jroei  ©efeüfchaftSflaffen  neben  ber  9J?offe  ber  gemeinen 
greien  ernmdjfen,  Oon  benen  bie  eine  unter  baS  Sftoeau  ber 
gemeinen  fjret^eit  herabfanf,  bie  anbere  meit  über  baSfelbe  empor* 
ftieg.  $ie  nrirtf)fd)aftli<$e  Überlegenheit  mußte  ja  im  Saufe  ber 
3eit  auch  in  fojialer  unb  potitifd)er  §inftcht  jur  ©eltung  fommen. 
2Bie  ganj  anberS  geftaltete  ftd)  je$t  baS  $8erhältmS  ber  freien 
$8olfSgen offen  unter  einanber,  fettbem  ben  einfachen  ^ufnern  unt> 
ben  Keinen  ©teßenbefi§ern,  bie  im  Schmeiße  tr)reö  Angefid)tS  mit 
eigener  £anb  ben  iBoben  bearbeiteten,  eine  fraftoou*  aufftrebenbe 
klaffe  gegenüberftanb,  ber  ihr  SSeftfc  eS  gemattete,  arbeitslos  oon 
ben  (Srträgmffen  bienenber  ßeute  ju  leben,  fich  in  freier  üttuße 
bem  Sßaibroerf  unb  ber  SBaffenübung,  ben  Angelegenheiten  ber 
©emeinfehaft  ju  mibmen!  (5S  fonntc  nid)t  ausbleiben,  baß  baS 
SBenmßtfcm  einer  ^öfteren  fiebenSthätigfeit ,  einer  burch  biefe 
gefteigerten  perfönlichen  ^Befähigung,  inSbefonbere  größerer  SOße^r* 
haftigfeit,  baS  ©efüt)(  ber  im  93eftfce  liegenben  fojialen  ^ad)t 
unb  enblich  bie  5ßererblicf)fett  all'  biefer  mirthfchaftlichen  unb 
gefeüfchaftlichen  SBorjüge  oon  ©efchledjt  ftu  ©efd)lecht  eine  ftetig 
fich  erroeiternbe  Äluft  jmifchen  btefer  klaffe  unb  ber  großen 
9Jtenge  ber  greien  erzeugte.  So  entfprang  aus  ber  (5f)re  unb 
Auszeichnung,  bie  ererbter  $efi|5  oerleiht1),  eine  neue  ©tanbeSform, 

*)  5(u§  bem  vkßo)  re  nlovTto  re  uttun^tTteiy  (^l.  16,  696)  ober 
xtxftad-at  (24)  535}.  Cbnfi.  14,  205:  Iis  tot*  ivi  Kot}reaai  fco:  tos  tüto 

Srjftq*  ö).ß(p  xe  tx/.oitiü  re. 
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ber  91bel.  $ie  aepvewi,  bie  7iayßg  (bic  „getten",  „©djroeren") 
mürben  fo  äugleid}  bie  dyaüoi,  agiozot,  agioTt.eg,  bie  güfnrer 
unb  Pfleger  be$  SSolfeS,  ij^ogeg  titdovreg.  ©ie  ^etfeen 
im  Siebe  bie  .uaxo^eg1),  gerabefo  tute  bie  ritterlichen  Herren  be§ 
germanifdjen  ^Mittelalters  bem  S^roniften  bie  riehen  seligen 
lüde  finb.  3t)nen  gegenüber  mürben  bie  übrigen  SSolfögen offen 
&u  „©emetnen",  xaxo/,  wärjrenb  fte  bie  „28of)tgeborenen" 

(eiTtargidat,  patricii)  finb,  bic  fdjon  itjre  Slbftammung  über  bie 
(Gemeinen  ergebt. 

3)od)  ift  e$  ntdjt  blofe  baä  fülle  9Balten  mirt^djaftlicrjer 
Gräfte,  meines  auf  bie  fojiale  6cf)td)tung  ber  Seüölferung  ftänbe* 
btlbenb  gemirft  hat.  SRodj  eine  SReifye  anberer  gaftoren  hat  ben 
^rojefi  mefentlidj  befd)Ieunigt.  <5o  üor  Slüem  bie  mit  ber  ©nt» 
tt)icflung  ber  tvirtrjfct)afttic^en  Kultur  £anb  in  $anb  gehenben, 
burdj  bie  Überrefte  ber  mgfenifdjen  8e^  uno  &urch  btö  ©poö 
bezeugten  gortfdjritte  in  ber  Kriegführung  unb  9ßaffentecr)mf. 
$)ie  ju  $Sagen  in  ben  Kampf  jiefyenben  Krieger,  mie  mir  fte 
fd)on  in  ber  mtjfenifrf)cn  (Spoche  finben,  fonnte  nur  ber  größere 
33efi§  fteflen.  5Iud)  auf  bem  bäuerlichen  2J?ittelbefi$  mochte  bie 
äunefmtenbe  Koftfpieligfeit  ber  ©chufcmaffen,  beren  ©ntmicflung 
julefct  btö  5ur  SBappnung  beS  ganjen  Körpers,  jur  uollftänbigen 
SftetaHrüftung  fortfcfjritt3),  uielfad)  fct)rr»er  gclaftet  fyaben;  für 
ben  Keinen  Sauern  tooHenbä  roaren  fie  »on  oornhereui  uner* 
fchtüinglich.   2)te  Unterfdt)tebe  in  ber  2Bef)rhaftigfeit ,  bie  baburd) 

»)  31.  11,  68  ;  24,  377.    ßbttfi.  1,  21. 
*)  %i\a%  unb  Obüff.  passim. 

3)  93gl.  übet  biefe  &ortfd)ritte  $?elbig,  35a8  fyomerifd)e  @po$  auä  ben 
Senfmälern  erflärt,  2  (1887),  343  ff.  93eloc$,  ©r.  (A3.  1,  80  ff.  6.  SÄener, 
©.  b.  Ä.  2,  170  ff.  Seftterer  bemerft  mit  Stecht,  bafc  befonberS  burd)  ben 
auS  bem  Orient  entlehnten  Streitwagen  jnrifdjen  bem  9lbeligen  unb  bem 
gemeinen  Warm  eine  roeite  Sluft  gefdjaffen  mürbe.  Söenn  er  freiließ  \)\n= 
jufügt,  bafe  bie  (SntroicUuug  beS  $Ibelä  mefentlidj  auf  biefem  Momente 
beruhte,  fo  mirb  rooljl  bie  ©ebeutung  be$  Streitmagend  etmaö  überfdjäfyt. 
Sögl.  bie  SBemerfungen  über  ben  ©ebraudj  beä  StreitroagenS  bei  SRofjbad), 
8um  älteften  ÄTiegSmefen.  <jif)ilol.  1892  ©.  1  ff.  —  3ur  ©efdjidjte  ber  Metall* 
rüftung  f.  bef.  Neipel,  fcomerifdie  ©äffen  1894.  Ta,$u  %  GaueT,  ©runb- 
fragen  ber  $omer»#ritif  @.  204  f. 
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entftanben,  maren  für  ben  deinen  9ttann  um  fo  oerf)ängni3ooiler, 
als  in  einer  $tit  unentmicfelten  ftaatlidjen  9ted)t3fd)u$eS  SCtled 
auf  bie  perfönlidje  2öet>rfä^tö!ctt  anfam,  unb  ber  ©djmadje,  ber 
Sßerfon  unb  93efifc  ntct)t  felbft  $u  oerteibigen  oermod)te,  nur  su 
oft  rettungslos  bie  SBeute  be$  Wältigen  mürbe.  Safe  ba  — 
ganj  einlief)  mie  im  germanifd)en  Mittelalter  —  otele  freie 
SBolfSgen  offen  fid)  ber  SBurbe  unb  ben  ©efafjren  be$  freien  ©tanbeS 
entzogen  unb  ficf>  unter  ben  ©d)uj  etneS  2J?ädjtigen  ftellten,  fann 
faum  jmeifetyaft  fein.1) 

5Iuct)  t)at  gemife  r)ier ,  n>ie  bort,  oft  genug  unmittelbarer 
3roang,  rofje  ©emalt  mitgemirft,  ben  Heineren  freien  befifr*  ober 
rechtlos  ju  machen.  Dßorf)  im  fyomerifdjen  (SpoS  refleftiren  fid) 
bie  3uf*önbe  einer  (Spocfje,  in  ber  man  um  ber  ©ic^erfjeit  mitten 
allgemein  in  SBaffen  ging.2)  Sftan  benfe  an  bie  priüatred)tlicf)e 
Sluffaffung  be3  <5trafred)t3  unb  bie  bebeutfame  föolle,  meiere 
im  älteren  £ella8  bie  53lutract)e  als  allgemein  anerfannteS  $Rec^t^ 
mittel  gefpiclt  f)at,  an  bie  ftlagen  be$  (SpoS  über  bie  ©djufc* 
loftgfeit  ber  beS  $8ater8  beraubten  SBaifen,  bie  ftetö  in  ©efaljr 
feien,  burd)  2lnbere  r»on  bem  ererbten  ®runb  unb  ©oben  Der* 
brängt  511  merben:J),  menn  if)nen  feine  Reifer  jur  Seite  ftänben4), 
inäbeionoere  feine  SBlutSoermanbten ,  „melden  ber  9flann  im 
Streite  oertraut,  roie  heftiger  Stampf  fict)  ergebe"5);  —  man 
benfe  an  bie  milbe  9kub*  unb  geljbeluft  ber  alten  Qdt,  meiere 
eine  ftetige  ®efat)r  für  greifet  unb  Gngentfjum  bilbeteß.)  ©alt 


f)  21ud)  (S.  *D?ei)er  a.  a.  0.  8.  305  ift  ber  9lnfid)t,  baß  roefentlid)  auf 
biefem  SBege  ein  großer  £fyeil  ber  ^anbbeDöIferung  unfrei  ober  tuenigftenS 
politifdj  red)tlo$  unb  Dom  9lbel  abhängig  geworben  ift. 

«)  J^ufnb.  1,  5,  3. 

3)  3UaS  22,  489  fiefjt  e8  ^enelope  als  unabiuenbbare  Srolge  be3  STobe3 
fteftor'S  DorauS,  baß  i&rem  ©otjne  akkoi  anovoiooovotv  ngor^m. 
A)  q>  fit]  akkoi  aoaarixr^es  L'caaw.    Oö.  4,  164. 
»)  Gbenba  16,  114. 

«)  üttan  benfe  nur  an  bie  Piraterie,  bie  aud)  dürften  nidjt  Der)d)tna§ten 
(31.  11,  28),  unb  an  ben  nicfjt  feiten  in  gro&em  ©til  betriebenen  Sie&raub, 
ßotjXaaia  (a.a.  O.  11,672).  93gl.  bie  3)arftellung  auf  bem  @d>ilb  Slctyu'S 
(18,  520  ff.) ,  fomie  Cbttff.  21,  15  («iefcaub  ber  «Dieffenter  in  Stfafa. 
300  8aiafe  mit  ben  fcirten!),  31.  11,670.   Sie&raub  ber  epeer  gegen  bie 
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bod)  nod)  ben  §ellenen  Jpomer'«  9iaub  fo  wenig  als  eine  Sdjanbe, 
ba§  ber  SRuf,  ein  großer  Räuber  ju  fein,  ein  Slnredjt  auf  (S^re 
bei  ben  3ettgenoffen  unb  auf  Sftadjrufmi  bei  bem  Sänger  gab! 
$>en  9lt)n  be«  Dbnffeu«,  flutolbto«,  preift  ba«  (5po3,  ba&  er 
hodjberüljmt  geroefen  fei  unter  ben  SRenfcfjen  burcf)  3)ieb«finn 
unb  $intcrlift,  bie  ©abe  eine«  gnäbigen  ©otte«!1)  —  SSo  eine 
folcfje  gretyeit  ber  SBergeroaltigung  ()errfd)te  unb  ba«  SRedjt  be« 
©tarieren  fo  mannigfaltige  ©elegentyeit  fanb,  fidj  mit  (Srfolg  51t 
betätigen,  ba  Ijat  fid}  bie  5lnfammlung  größeren  ©obenbeftfce« 
ot)ne  3^fel  oft  genug  auf  bem  Söege  ber  ©eroalt  oofl$ogen, 
ebenfo  roie  bie  SBermetjrung  ber  unfreien  $lrbeit«rräfte ,  bie  jum 
gerabe^u  al«  Qtoed  ber  ^a^üofen  Jc^ben  unb  föaubjüge 
eifdjeint. 2) 

9lm  tntenfioften  aber  fyat  roofjl  in  biefer  9tid)tung  geroirft 
jene«  mächtige  fingen  ber  ©tämme  um  Sanbgeroinn,  meiere* 
ganje  Söeüölfenmgen  au«  ber  §eimath  trieb,  gan^e  Sanbfc^aften 
in  bie  §anb  neuer  öeroo^ner.  ober  roenigften«  neuer  §erren 
brachte.  £)enn  ba«  fojiale  Ergebnis  biefer  Eroberungen,  Um* 
ficblungen,  ftolonifationen  ift  in  ber  SRegel  bie  Entftetjung  maffen* 
fjafter  2(bl)ängigfeit«üert)ältmffe ,  eine  ftreng  artftofratifdje  ©lie* 
berung  ber  ©efeflfdjaft  geroefen.  SBenn  bie  ©ieger  aud)  einen 
ber  unterroorfenen  SanbeSbeuölfcrimg  in  if)rem  ^ßrioatbefifc 
unangetaftet  ließen  unb  fid)  biefem  gegenüber  mit  einem  öffent* 
lief)  rechtlichen  Unterthanenoerhältni«  begnügten,  fo  ift  bodj  ftet« 
aud)  ein  mef)r  ober  minber  großer  SBrudjtheil  be«  ©runb  ober 
SobenS  ben  alten  Eigentümern  entzogen  unb  —  foroett  man 
fie  auf  i^rer  ©cfjoÜc  liefe  —  ber  Erobererflaffe  ein  oon  bem 
ber  Unterroorfenen  üerfdjiebene«  ^dr>ereö  Siecht  auj  biefen  ©runb* 

^tjlier.   Cbtjff.  23,  327,  xoo  Cbi)ffeu3  bie  cf|arafteriftifcf)e  ftufcerung  tljut:  ftijka 

8'  «  {tot  ttvr;OTT}(>eg  ineotpiakot  xattxeigav  7iokka  {tsv  avres  tyio  kr/Cooouat. 
*)  Ob.  19,  395. 

«)  Cb.  1,  397  jagt  lelematf: 

avrap  iycov  o'ixoio  ava£  k'aofi  rjftejtooio 
xai  Sfttocoy  oi>s  {toi  krjicaazo  #Io»  'OUvaoevg. 
Sßfll.  3lia8  18,28:  Jutaai  S'  as  UXdkeis  kyiaoaro.    Cbl)ff.  17,  441: 
"Eyd"'  fjUttav  nokkois  fiev  anixjüvov  o%£(  xakxqi 
Tor«  avayov  ±toois  otpioiv  ipyd&ofrat  aräyxi}. 
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beftfc  eingeräumt  mürben.  2lu$  ben  ©dmren  ber  Sieger  er* 
mud)8  fo  ein  §errenftanb,  ba§  öon  ifmen  eingebogene  Sanb 
Würbe  unfrei  unb  feine  Gebauer  in  ein  58erf)ältiü«  ber  £örig- 
feit,  wenn  nid)t  ber  ©flaoerei  fyerabgebrüdt.  — 

9lu8  foldt)'  oerfd)iebenartigen  SRotioen  erflärt  e$  fid),  baß 
in  ber  fyellenifdjen  SBelt  fdjon  in  fefyr  früher  3eit  bie  übermiegenb 
mit  Slderfflaoen  ober  gärigen  mirtfjfdjaftenbe  ©runbfyerrfdjaft 
eine  große  SluSbefjnung  gemonnen  l)at.  OTerbingS  nid)t  überall, 
mie  ja  aud)  bie  gef Gilberten  ftänbebilbenben  Momente  feineSmegS 
fämmtltd)  überall  unb  nid)t  immer  in  gleid)  intenfioer  Seife 
mirffam  gemefen  finb.  £>ie  SDtonnigfaltigfeit  ber  fjettenifetjen 
Sanbeänatur,  bie  $8erfd)iebenartigfeit  ber  für  bie  (Sntroidlung  beä 
^olfölebenö  maßgebenben  geograpf)ifd)en  5Sert)äItniffe  t)at  aueu, 
ben  ^ßrojeß  ber  $laffenbilbung  auf  ba$  ©tärffte  beeinflußt. 
®roße  unb  rafdje  |Jortfcr)rttte  §at  berfelbe  natürlich  befonberö 
ba  gemalt,  mo  ber  reichere  grudjtboben  auägebefmterer  giuß* 
nieberungen  ober  bie  günftigere  $8erfetyr$lage  ber  (Sntmitflung  ber 
^robuftion  unb  bamit  ber  Slnfammlung  be3  93efi$e8,  ber  Organi- 
fation  größerer  2Sirtt)fd)aften  jörberlid)  mar.  SBäfyrenb  ftdj  an 
ber  oerfeljrgärmeren  Söeftfüfte  unb  in  ben  abgefdjloffenen  $od)* 
tf)ätern ,  auf  bem  fargeren  33oben  unb  ben  Söeibetriften  ber 
©ebirgSfantone,  in  9lfarnanien,  Stötten,  SofriS,  *ßl)oci3  u.  a. 
in  ben  §od)lanbfd)aften  beS  *ßeloponne8  bie  fojiale  ©leid)l)eit 
eine§  einfadjen  gurten*  unb  SBauernlebenS  in  meitgefyenbem  Um* 
fang  erhielt  unb  bie  2)ifferenjtrung  ber  ©efeflfdjaft  in  ber  Siegel 
über  ein  ©roßbauemtfyum  faum  fyinauöfam,  geigen  fiel)  und  um 
fo  fdjrofferc  fojiale  ©egenfa&e  in  benjenigen  ßanbfdjaften ,  bie 
mie  33.  bie  Dftfüfte  unb  ba3  foloniale  §eü*a3  Dorn  ©trome 
ber  Kultur,  mie  oon  ber  allgemeinen  gefd)id)tlid)en  Bewegung 
überhaupt  am  ftärfften  berührt  mürben,  bie  jum  großen  Sljeil 
aud)  ba$  ©efdnd  ber  Eroberung  erfahren  Ratten.  §ier  finben 
mir  ba3  platte  ßanb  auf  meite  ©treden  f)in  nidjt  mef)r  oon 
freien  bebaut,  fonbern  oon  ben  an  bie  ©djolle  gefeffeltcn 
hörigen  beä  Ijerrfc^enben  ©tanbeS,  5.  33.  in  $f)cffalien  *),  in 

*)  $ie  getieften  bie  „SIrbeiter"  (d.  Ijomer.  neyead'ai  =  novet?)  ober 
bie  „armen  Seute"  in  mittelalterlichem  <5inn?   9lu$  bem  dornen  &eoaa- 
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Pirgos,  Sifyon1),  Safonicn,  auf  Äreta,  in  SBö^anj1),  ©orafuS3) 
nnb  §eraflea  am  SßontuS.4)  2tucf)  fdjeint  in  biejen  ßolonialge* 
bieten,  too  bie  ©runbfjerrfdjaft  fid)  übet  eine  Söeöölferung  ton 
urfprünglicf)  nidjt  f)eHenifdjer  ^Rationalität  er^ob ,  neben  ber 
milberen  gorm  ber  £örigfeit  oon  Anfang  an  bie  reine  9Tcfer* 
fflaoerei  befonberS  oerbreitet  getoefen  fein,  tote  un$  bieö  5.  33. 
für  (Sf)ioä  auSbrücHia)  bezeugt  ift.5) 

(5ä  ift  uns  nidjt  metyr  öergönnt,  im  ©njelnen  bie  febr 
oerfdjiebenartigen  SBege  ju  oerfofgen,  bie  in  ben  oerfdnebenen 
feilen  ber  IjeHenifdjen  9Be(t  ju  folgen  ©rgebmffen  geführt 
tjaben.6)   (53  mu&  uns  genügen,  ba&  biefe  (Srgebniffe  einerfettfc 

XouOxm  ift  für  bie  ©eurt&eilung  tyrer  Stellung  nid)t$  ju  entnehmen.  SBenn 
man  benfelben  in  „Xljeffalitten"  umgefd)rieben,  weil  bie  ^eneften  unmbglid) 
otWr«*  feilen  fönnten,  unb  wenn  man  in  Meiern  "©ort  eine  SSeftätigung  ber 
Srabition  über  bie  ©ntfte^ung  ber  ^eneftie  burd)  rjertragSmäfeige  Unterwerfung 
gefugt  Ijat  (@d)ömann  1,  48),  fo  fällt  biefe  Argumentation  je&t  burtf)  ben 
#inwei3  auf  baS  ©tabtrety  oon  ©ortön,  wo  bie  bisher  unter  bem  tarnen 
tdafonai  ober  ayafitJfroi  befannten  gärigen  be«  borifd&en  §crrenftanbe3  auf 
Äreta  als  oixels  bejeidjnet  werben. 

*)  ©tef.  S8t)J.  8.  V.  Xios:  ovxoi  de  nodnot  ixortauvxo  &t(>anovow, 
409  siaxeHatftovioi  xolg  Etlcoot  xai  sipystot  xols  Tvpvrtoioi,z  xai  Zixvvnwi 
xols  K.oQvvr,<p6Q0ii  xxk. 

')  fttljen.  6,  271 :  <PviaQXos  Se  .  .  .  xai  Bv^avriovi  <pr}oiv  ovxto  Bifrv- 
vcov  dsonoom  tos  AaxetiaifAoviovg  xtov  elXtoxoJv. 

3)  ©UibaS  2,  43.  Kakkixvoiot  oi  avxi  xtov  ytcofioqcov  iv  2voaxoioan 
yevoftevoi  noXXol  xives  xb  7tkr}d'o£  .  .  .  bftotot  xoTs  slaxeSaiuoviaiv  eü.toat  xx).. 

*)  $oHur.  3,  83,  wo  biefe,  wie  in  93 1)50 n$  unb  ©ijrafuS,  au§  ber  unter» 
worfenen  fianbeäbebolferung  hervorgegangenen  fieibeigenen  MaqiavSwoi 
Reißen. 

•)  $afj  bie  unfreien  ^Bauern  in  (SfjioS  blofo  hörige  im  ©inne  ber  Heloten 
waren,  wie  ©tef.  SBrj^.  a.  a.  C.  behauptet,  fann  nad)  ber  beftimmten  (Srflärung 
Sljeopomp'ä  bei  Sitten.  6,  265  nid)t  aufred) terljalten  werben,  wenn  aud) 
^eopomp  barin  Unredjt  ^at,  baß  bie  flcferftlatierei  t)ier  nur  burd)  ben  fäuf* 
lidjen  ©rwerb  oon  ©arbaren  entftanben  fei.  $ajj  fie  übrigen«  aud)  hier 
uralt  ift,  gibt  er  felbft  ju. 

•)  3$  übergefje  ba^er  bie  für  bie  fokalen  fragen  ber  gefa^ia^tlidjen 
3eiten  ton  ^eQaS  o^net)in  jiemlid)  bebeutungSlofen  ^)t)pot^efen,  bie  man 
über  bie  (Sntfteljung  ber  bäuerlid)en  Unfreiheit  in  ben  einzelnen  Äantonen 
aufgeftellt  f»at.  3Benn  9?iefe  meint,  bafe  biefelbe  „ba  überwiegt,  wo  bie  ©tabt 
ft$  jum  «Kittelpunft  ber  Sanbfdjaft  entwldelte,  unb  ba  jurürftritt,  wo  bie 
&iftorif$e  8eitf*rift  91.  &.      XXXIX.  14 
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in  bcn  genannten  $f)atfad)en  beS  fokalen  Sebent  zahlreicher 
Sanbf  duften  mehr  ober  mmber  flar  oor  Slugen  liegen1),  unb 
bajg  fie  anbererfeitä  geroiffermafeen  mit  fiaptbarfc^rtft  etngejeichnet 
finb  in  ben  öoben  beS  ßanbeS.  3n  ben  ©räbern  unb  ben 
monumentalen  Uberreften  ihrer  Sßotjnftätten  fyat  bie  alte  SanbeS* 
beoölferung  ber  bem  ägäifchen  Speere  jugeroenbeten  Kultur-  unk 
<Sttmfeite  oon  §ella3  ooh  bem  f üblichen  SßeloponneS  bis  nad> 
X^effaHen  hin  unfdjä&bare  3eugen  ihres  $)afetn«hinterlaffen,  meiere 
un£  einen  SBlicf  in  eine  Shilturroelt  thun  (äffen,  bereit  ©djöpfungcn 
nur  unter  ber  SBorauSfegung  bebeutenber  Älaffenunterf cfn'ebe  unb 
einer  roeitgebiehenen  Äonjentrirung  beä  SöefifceS  erflärlich  merben. 
@in  rot)e$  Sßaturuolf  ju  ben  $lrbeit$leiftungen  unb  $u  ber  ©e* 
fittung  ju  erziehen,  mie  mir  fie  in  ber  mtjfemfcfjen  Äulturperiobe 
finben,  märe  ohne  eine  ftarfe  ariftofratifct)e  Ungleichheit  ber 
©üteruevtheilung,  bie«  unentbehrliche  Snftrument  alles  tedt)ntfc^ett 
unb  geiftigen  gortfchritteS,  unmöglich  geroefen. 

2öie  hoch  müffen  fich  oor  OTem  bie  jur  ÄönigSgeroalt  er- 
ftarften  güf)rer  be$  SBolfd  über  bie  äflaffe  ber  ©emeinfreien  erhoben 

Beüölterung  auf  bem  fianbe  jerftreut  wohnte"  (§ift.  3tfd)r.  a.  a.  £>.  ©.  78), 
fo  reidjt  biefe  Beobachtung,  tute  9?iefe  felbft  $ugeben  muß,  für  bie  (Srflärung 
Der  totalen  (Srfdjeinungcn  md)t  aus.  sZBenn  j.  B.  nad)  ftiefe  bie  fpartanifdje 
fcelotie  nur  bie  natürliche  ftolge  ber  ftraffen  Bereinigung  aller  Bürger  in  ber 
Stabt  fein  foU,  roie  erfiärt  fiai  bie  anologe  $>i5rigfeit  in  anbern  Staaten, 
roo  ber  ©nnoifiömoS  nidjt  entfernt  fo  fonfequent  mar?  $er  ©ajj:  „SBeil 
bie  (Spartaner  in  ber  ©tabt  leben  müffen,  muß  bie  länblidje  Beöölferung 
beren  Unterhalt  beforgen",  —  forbert  nur  bie  &rage  ^erau«:  ©arum  btefe» 
Hüffen,  biefer  Bmang?  Unb  bie  mat)rfd)einüd)fte  Antwort  auf  biefe  ftrage 
bleibt  bod)  immer  bie,  bafj  eben  baö  burd)  Unterwerfung  gefdjaffene  §eir» 
fdjaftäoerfiältniö  einer  3ftinberf)eit  gegenüber  einer  äaf)lveirf)en  abhängigen 
Beoölferung  baä  SRorto  für  bie  lofale  Sonjentrirung  ber  gefammten  Herren* 
flaffe  mar,  baß  alfo  nia^t  erft  biefe  „für  ba8  Behältnis  ber  §eloten  be* 
ftimmenb  mürbe". 

l)  s)?atürlid)  ift  bie  ^örigfeit  unb  Slcferfflacevei  oon  Anfang  an  noa> 
ütel  verbreiteter  geroefen,  als  unfer  lütfent)afte3  Cuellenmaterial  erfennen 
läßt,  ©o  fönnen  j.  93.  bie  mit  oeräd)tlid)en  tarnen  bezeichneten  Bauern 
&orintr)d  (bie  xvvofakoi  §eftid).  2, 555),  (Spibauroä'  (bie  xorütoBa«  $lut. 
Qu.  gr.  1),  SJcegaraS  2C.  urfprünglid)  feljr  root)l  porige  geroefen  fein,  oljne 
baß  mir  baS  auä  ben  Angaben  ber  Cuefleu  mit  Dotier  ©idjerfjeit  ju  erfennen 
öermogen. 
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fjaben,  roenn  fte  im  Stanbe  maren,  ©djöpfungen  in'S  Seben  ju 
rufen,  wie  fic  —  jumal  nadj  ©djltemamt'g  grofeartigen  ©ntbetfungen 
—  an  ben  alten  §errfd>erfi&en  oon  äJtyfenä,  £irt)n3  unb  Ordjo» 
menoö  $u  Xage  getreten  finb!  SBaS  bie  Sebenben  getoefen,  jetgen 
bie  33et)aufungen  ber  Xobten,  bie  gürftengräber  auf  ber  9lfropoliä 
Don  SWofenä,  too  bie  Seidjen  com  Äopf  big  ju  güfjen  in  @olb 
gcf)üü*t  unb  mit  einer  gülle  bon  i oftbarem  3«rrat()  unb  SSaffen« 
fcrjmutf  umgeben  waren,  bie  Shtppelgräber  bor  ber  S9urg  oon 
ÜJtyfenä,  bei  ftrgoä  unb  ju  Crd)omeno3  mit  itjren  t^eilmeife 
großartigen  Dimensionen,  inSbefonbere  ba$  fogen.  ©dja($au3 
beä  2ttreu3  mit  feinem  einft  fo  prunfooflen  Qtrg*  unb  SOtormor* 
fdmtutf  unb  ber  ©rabbau  ber  Herren  oon  Ordjomenoä  mit  ber 
monumentalen,  nad)  ägtjptifd)en  2J?uftern  gearbeiteten  $racr)tbede 
ber  ©rabfammer  unb  ber  reichen  (Sr^ier  be$  ÄuppelraumS. 
Tioä)  bebeutfamere  3eugen  finD  oie  Sürftenburgen  felbft;  bie 
gemaltigen,  au«  SRiefenblörfen  gefristeten  Ringmauern  oon  SirönS, 
oon  2)?t)fenä  unb  ©ulaS  am  ÄopaiSfee,  inäbefonbere  bie  gro&* 
artigen  gortififationen  oon  $irtjn8  mit  ifjren  ©allerien  unb 
sIT?aga$inen,  fomie  bie  ^ßalaftbauten,  beren  auf  ber  Jpodjburg  oon 
$irt)n$  unb  ju  SJtyfenä  ausgegrabene  Überrefte  uns  unmittelbar 
in  bie  SBofmung  ber  §errfd)er,  in  eine  fürftlid)e  §of()altung 
jener  Qnt  einführen.  Überall  treten  un$  in  ber  ebenfo  ftattlidjen, 
rote  rationett  geglieberten  QSauanlage,  mit  itjren  jafjlreidjen  ©e* 
magern  unb  iäulengefdmtüdten  Jpöfen  bie  Sfterfmale  einer  fort* 
gefcrjrittenen  Äultur  entgegen,  ba§  Streben  nadj  einer  fdjönen 
unb  anmutigen  $u$geftaltung  beS  Sebent,  tiefte  uralter  2öanb= 
maierei  geugen  oon  ber  SBerroenbung  be$  r)errlict)cn  ÄunftelementeS 
ber  farbigen  2)eforation,  bie  einen  fiimmungSoollen  £intergrunb 
fcfjuf  ju  bem  reiben  unb  mannigfaltigen  3ie*ratfy  SebenS, 
oon  bem  unS  bie  mtjfenifdjen  ©räberfunbe  no<f)  eine  SBorftellung 
geroäfyren :  ju  ben  blinfenben ,  mit  ©olb  eingelegten  SBaffen  ber 
Scanner,  bem  ©olbfctjmud  ber  grauen,  bem  ©olb*  unb  Silber? 
gefdjirr  ber  Xafel  unb  ben  fonfttgen  jal)lreid)en  ©rjeugniffen 
ber  SHemfunft.  (£0  ift  oollfommen  jutreffenb,  menn  man  biefe 
§auptftätten  mnfenifdjer  Äultur  in  gemiffem  ©tnne  ben  ägtyptifcfc 
üorberafiatifd)en  föeftben^cn  5J?empf)i§,  93abt)(on  u.  a.  an  bie 

14* 
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9t.  Wimann, 


(Seite  gefteltt,  bic  Sflauern  Don  $irün$  an  ©rofeartigfeit  mit 
ben  Sßnramiben  oerglichen  hat.1)  ginbet  fid?  bod)  fdjon  bei 
Horner  eine  parallele  amifchen  bem  SReidjtfyum  be$  böotifdjen 
Drdjomenog  unb  bem  be3  ägtoptifchen  X^eben«.2)  3a,  mir  bürfen 
bie  Analogie  ohne  3toeifel  nod)  meiter  Verfölgen  unb  bie  SBer* 
muthung  auSfpredjen ,  bafj  aud)  bie  fojialöfonomifc^en  ®runb* 
lagen  biefer  Stulturblüte  be8  öftlichen  $ella$  in  mancher  ©infid)t 
an  beffen  ägtyptifd)sorientalifrf)e  SBorbtlber  erinnert  fjaben  merben. 
SKun  fpiegelt  fid)  in  ben  monumentalen  (Schöpfungen  jener  älteren 
Kulturen  bie  fc^rofffte  feciale  Ungleichheit  teieber,  ein  fyaxtzx 
3)rud,  ber  grofje  SBolfömaffen  als  SEßerfjeug  für  bie  93efriebigung 
ber  Sßrunffudjt  Sßeniger  oerbrauc^te.  2öer  mottte  bezweifeln, 
bafj  auch  Der  ®lanj  beS  altf)eUenifd)en  ^ürftenthumS  als  ba3 
©timptom  einer  £errfd)aft  über  bebeutenbe  mtrthfchaftliche  foroorjl, 
mie  fojiale  Strafte  $u  betrachten  ift?  $)ie  fürftlichen  Grrbauer 
ber  sßaläfte  oon  SirtjnS  unb  Ütfüfenä,  bie  uns  fo  lebhaft  an 
bie  bauten  ber  alten  SfönigSftäbte  erinnern,  mochten  ()inftc^tlic^ 
be£  äußeren  Machtbereiches  noch  f°  ^ef  untcr  Den  ^errfchem 
beS  DftenS  ftet)en,  ihre  (Stellung  innerhalb  beS  SBolfeS  felbft 
mochte  eine  roefentltd)  anbere  fein,  infofern  roenigftenS  beftanb 
gemife  eine  Analogie,  als  bem  fachlichen  ^errfdjaftSrecht,  melcr)eS 
biefe  gürften  unb  §erren  über  beträchtliche  %i)e\k  beS  ©runb 
unb  SBobenS  befafjen,  notfnoenbig  ein  nicht  minber  umfaffenbeS 
perfönlict)eS  £errfd)aftSrecht  entfprodjen  tyabzn  mufe. 

tiefer  (Sdjlufe  ergibt  fich  aus  ber  einfachen  (Srmägung,  ba& 
auch  Damals  noch  baS  Seben  fich  burdjauS  im  Gahmen  ber 
^aturalmirthfchaft  bemegte.  SBenngleid)  bie  gunbe  eine  bebeutenbe 
Anhäufung  ebler  SKetaüe  in  einzelnen  §änben  bezeugen,  fo  mar 
bod)  ber  SBerfehr  noch  lange  nicht  jum  (Gebrauch  eines  eigene 
liehen  ©elbeS  fortgefd)ritten;  ein  SBetoeiS  bafür,  bafj  bie  felbftänbige 
Sßrobuftiofraft  beS  Kapitals  nur  unooHfommen  entnridelt,  ©runb* 
befifc  unb  menfehliche  $lrbeitSfraft  noch  immer  faft  bie  einzigen 
©üterqueflen  maren.    3n  einer  Qdt  aDcr»  mo  Arbeit  unb 

*)  9?ad)  bon  Vorgänge  bes  ^aufaniad  3)örpfeli>  bei  ©djtiemann, 
$irt)n§  ®.  202. 

»)  Sita«  9,  381. 
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Sobenprobufte  ben  ^auptgegenftanb  be«  Umlage«  bttbeten  unb 
bie  9D?affe  bet  SBeoölferung  eigentlich  nur  au«  $wei  klaffen,  au« 
©runbbefifcern  unb  au«  Arbeitern,  beftanb,  bie  it)rerfeit«  mit  ihrer 
qanjen  (Sjiftenj  in  einer  Söeife  oom  ©runbbefifc  abgingen,  bafe 
eine  SWinberung  ihrer  greitjeit  oielfad)  unbermeibltdj  mar,  in 
einem  folgen  ßeitalter  ber  natürlichen  ©ebunbentjeit  ber  beftfc* 
lofen  Arbeit  wirb  man  nicht  erwarten  Dürfen,  grofjen  Sanbbefifc 
überroiegenb  mit  freien  Sohnarbeitern  bewirthfehaftet  ju  fef)en. 
9iod)  weniger  wirb  man  fidj  9lngeftcf)t«  biefer  wirthfchaftltchen 
SBerhältniffe  unb  be«  unentwicfelten  Angebot«  fluftutrenber  freier 
9lrbeit«fräfte  ju  ber  $Innafyme  entfcfjliefeen  fönnen,  baß  e«  freie 
$Bolf«genoffen  waren,  bie  ben  gürften  bie  ©rabe«bome  gewölbt, 
bie  SPaläfte  unb  bie  Sfttefenmauern  ihrer  Bürgen  aufgerichtet 
haben,  $iefe  Schöpfungen  ftnb  vielmehr  ba«  ©tymptom  einer 
Organifation  ber  ©efellfchaft,  in  ber  bie  Unfreiheit  bereit«  breiten 
©oben  gewonnen  tyattt,  in  ber  e«  in«befonbere  ben  fürft(ict)en 
©runbherrn  möglich  mar,  zahlreiche  btenenbe  Gräfte  einem 
einheitlichen  Jperrfchermiflen  ju  unterwerfen  unb  für  folcrje  Arbeiten 
in  SERaffe  ju  toerbrauchen.1)  SBenn  nach  ber  <3age  ber  §eöenen 
ba«  fabelhafte  föiefengefchlecht  ber  (Stjflopen  bie  SJtouern  üon 
Sirtjn«  unb  Tlt)knä  aufgethürmt  hüben  fotl,  fo  fann  man  auch 
hier  wohl  fagen :  „($«  fprofet  ber  ©tamm  ber  liefen  au« 
SSauernmarf  fymox".  SMe  Unfreiheit,  fei  e«  $necht[chaft  ober 
ßeibeigenjehaft  unb  £örigfeit,  ift  bie  fojiale  Sßorau«fe|jung  biefer 
gewaltigen,  wie  für  bie  ©migfeit  gesoffenen  SSerfe. 


*)  frür  bie  Stidjtigfett  biefer  ©djlujjfolgerung  bürfte  toot)l  ber  Umftanb 
foredjen,  bafe  (S.  SKetjer  gleichzeitig  mit  mir  51t  berfel6en  9(nfid)t  gefommen 
ift.  ^WerbingS  geljt  er  nod)  etroaä  weiter  als  id),  wenn  er  meint,  bafj  ben 
Königen  bie  grofee  „SRaffe  be$  SSolfe§"  (/.«tu,  im  ©egenfafe  jum  fpätereit 
8rtfioi)  „fei  e§  als  Seibetgene,  fei  e§  als  fro!mpflid)tige  33auern,  öollftänbig 
unterttjan  mar",  bafc  fte  bie  SBolfStraft  überhaupt  „in  äfmtirfjer  $8eife  an* 
fpannen  unb  auf  (Stnen  3roetf  tonjentriren  fonnten,  wie  bie  Sßfjaraonen  im 
Wittel"  (©.  b.  2,  167).  ßbenfo  allgemein  brütft  fid}  «ufolt  (©.  ©.  I8,  6) 
auä.  Slud)  nad)  ifjm  finb  e8  bie  „Untertanen"  überhaupt,  bereit  Gräfte 
jene  dürften  aUem  $(nfd)eine  nad)  in  ber  5Seife  orientalifd)er  §errfd>er  rüd* 
fidjtSfo«  in  Slnfprud)  nahmen.  —  ®iefe  2lnftd)t  bürfte  —  roie  gefagt  — 
etroaS  $u  weit  ge&en. 
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SJton  oergegenmärtige  ficb,  nur  ben  mat)rl)aft  oerfdjtoenberi* 
fdjen  Sßerbraud)  oon  SKenfdjenfräften ,  bem  btefclben  i^r  $)afein 
oerbanfen!  $ie  SJtouern  ber  SBurg  bei  Äopai  fyaben  eine  5£>icfc 
oon  5—7  Stetem l),  bie  föiefenblöde  ber  Burgmauer  oon  SirtmS 
geigen  mefyrfad)  eine  £>öf)e  oon  1 — 1,50  m  unb  eine  Sange  oon 
2,90 — 3,20  m,  mäfyrenb  ifjre  $iefe  auf  1,20—  1,50  m  gefd)ä$t 
wirb.  (Sinen  folgen  rol)  jugeric^teten  SBlod,  beffen  ©eroidjt 
12—13000  kg  betragen  mag,  auf  bem  engen  unb  fjodj  gelegenen 
SBauplafc  flud>tgeredjt  ju  oerfefcen,  mar  nadj  btm  Urteil  eines 
mobernen  Slrdjiteften*)  nur  mit  einem  gro&en  STrbetterfjeere  mög- 
lich. SBeld)  einen  Slufroanb  oon  tecfynifdjen  Füllmitteln  unb 
uoit  ÜJ?enfd)enfräften  mu&  e§  ferner  gefoftet  fmben,  ben  gemaltigen 
ÜWonolitfyen,  ber  im  Sßalaft  oon  Xirtmö  ben  93oben  ber  ©abe* 
ftube  bilbct  unb  ba3  foloffale  ©emi$t  üon  20000  kg  befifct, 
f)eran$uf Raffen  unb  auf  foldjer  §öt)e  ju  oerfejen!3)  ©nbltcb 
bie  monumentalen  33ef)aufungen  ber  lobten!  £)ic  gemaltigen 
Äuppelgemölbe  felbft,  mie  bie  einzelnen  2toutf)eile,  j.  33.  bie  Pforte 
beä  argioifdjen  ÄuppelgrabeS  am  ^eräon  mit  ifjrem  7000  kg 
ferneren  £)edftein,  unb  ber  ungeheure,  fauber  befjauene  Snnen* 
ftein  ber  Dberfdjroelle  be8  fogen.  ©c^a^aufeö  beä  SltreuS  mit 
feinem  ©eroidjt  oon  122000  kg,  eine  ©teinmaffe  oon  9  m 
Sänge,  3  m  Siefe  unb  1  m  Wiefel  Söetct;  ein  SSerbraud)  oon 
Slrbeitöfraft,  bis  biefe  gemaltige  2Raffe  auf  aßen  ©eiten  bearbeitet, 
auf  tfyren  f)ol)en  ©tanbort  gebradjt  unb  auf  ifjrer  Unterlage 
fidjer  oerfefct  mar!4) 

($3  erroerft  eine  unrichtige  33orfteHung,  menn  neuerbingö 
bie  SReaftion  gegen  bie  Semunberung  ber  baulidjen  ©djöpfungen 
oon  9tftofenä  unb  Stirbnä  ju  ber  öetjauptung  geführt  ^at,  bafe 
bie  „aus  $0(5  unb  Se^m  gebauten  StönigSpaläfte  mit  oerf)ältni& 
mä&ig  fet)r  geringen  Soften  fyer^uftellen  roaren",  unb  ba&  felbft 
ber  33au  beS  grö&ten  SluppelgrabeS  „feinen  f)öt)eren  9lufmanb 
erforberte,  ate  ber  93au  eines  borifct)en  ©teintempelS  mittlerer 

*)  Solling  in  bem  iHeijefab.  für  ©riedjenlanb  (2)  §.  190. 
s)  ^(bler  bei  ©cfjliemann  a.  a.  C  S.  XIV. 

3)  ?lbler  a.  a.  0.  8.  XXIV. 

4)  $gl.  bae  tedmt)d)e  Urthal  beS  Slrtbiteften  9lMer  a.  a.  O.  S.  XLIII. 
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©röfje".1)  9(l£  ob  neben  ben  atlerbingS  auä  Bruchftein  unb 
Sehm$tegeln  aufgeführten  ^alaftmauern,  auf  meldje  biefe  Sharaf* 
teriftif  ja  jutrifft,  ©augliebcr  öon  ber  SDtödjtigfeit ,  mie  fie  fidj 
in  ben  Äuppelgräbern ,  in  ben  gorttfifationen  unb  —  an  ber 
ermähnten  Stelle  —  auch  im  ^ßalafte  öon  SirtinS  fanben,  gar 
nicht  üorhanben  mären !  ©erabe  btefe  (enteren  unb  ber  Arbeits* 
aufroanb,  ben  fie  gefoftet  haben,  finb  ba$  (Sntf  Reiben  be.  (Sin 
©lief  auf  btefe  gewaltigen  Bauglieber  genügt,  um  $u  erfennen, 
bafe  bie  genannten  Slupüelgräber  unb  bie  Burgmauern  öon 
SirönS,  namentlich  bie  ©allerien,  einen  meit  größeren  Aufroanb 
an  äußerer  mechantfch'fonftruftiüer  Äraft  erforberten,  al$  ein 
borifcher  Xempel,  bei  bem  fid)  ba$  Söauganje  au3  t>tel  geringeren 
unb  einfacheren  Saughebern  jufammenfe^te  unb  baher  ber  §In* 
fprud)  an  bie  med)anifa>ted)ntfdje  Äraftleiftung  öon  öornherein 
ein  ungleich  geringerer  mar.2) 

Srrefüljrenb  ift  e$  auch,  lDenn  gegenüber  ben  —  aHerbingS 
oft  übertriebenen  —  BorfteQungen  öon  ber  Stacht  unb  ©rö&e 
be3  möfenifchen  Stönigthumö,  ju  benen  ber  übermächtige  (Sinbrucf 
ber  Burgbauten  öiele  moberne  Befdjauer  oerführt  hat,  neuerbingS 
gcltenb  gemacht  mirb,  bajü  „in  einer  $eit  be$  ÄampfeS  §tüer 
gegen  Me  ber  <5chufc  öor  feinblichen  Angriffen  ba8  bringenbfte 
aller  Bebürfniffe  ift,  beffen  Befriebigung  alle  ju  ©ebote  ftehenben 
üttittcl  bienftbar  gemacht  merben",  ba§  baher  felbft  „fleinere 
©emeinben  fct)r  mohl  im  ©tanbe  maren,  folche  Bauten  aufju* 
führen".3) 

tiefer  ©eficfjtspunft  märe  juläffig,  menn  ätfüfenä  unb  £irt)n$ 
in  ber  unä  erhaltenen  ©eftalt  große  ©auburgen  gemefen  mären, 
hinter  beren  SBaHringen  bie  Sanbeäbeöölferung  ©chirm  unb  3"5 
flucht  in  Kriegsgefahr  gefunben  hätte;  mährenb  fie  in  2Btrflta> 
feit  boch  öor  SlÜem  ber  ÜJfadjt  unb  ©idjerheit  be$  ©inen  btenten, 
beffen  ^errfdjermohnung  ben  Burgraum  einnahm.  Sticht  fomohl 
baoon,  ma^  bie  ©efammtheit  ber  Bolfägenoffen  leiften  fonnte, 
geben  fie  ftunbe,  jonbern  oon  bem,  maä  ihre  fürftlidjen  (Erbauer 

l)  ©o  ©elorf),  ©rtec^.  ©efd).  1,  46. 

s)  9?ad)  einer  Söemerfung  ineine*  Kollegen  ftlafd). 

*)  «elod)  a.  a.  0. 
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öermochten.  Unb  nod)  mehr,  als  ber  93urgenbau,  bei  bem  boch 
immerhin  ein  öffentliches  Sntereffe  mttmirfte,  geben  folche  Äunbe 
bie  ©rabeSbome,  in  benen  recht  eigentlich  bie  ÜKachtfteflung  ihrer 
(Srbauer  $um  SluSbrucf  fommt  unb  bie  bafjer  einer  fpäteren 
3eit,  mit  ihren  anberS  gearteten  ftaatlichen  Sßerf)ä(rniffen,  burch* 
aus  fremb  finb. 

SItlerbingS  borf  man  ben  ftummen  3e"9™  nic^t  mehr  2(uf* 
fdjlüffe  abgingen  mollen,  als  eS  ber  Statur  ber  $)inge  nach 
möglich  tfc  ®it  Steine  finb  öielbeutig !  Unb  man  fann  ba^er 
in  ben  SRücffcf)lüffen  auf  bie  pofttifdje  unb  fojiale  ^^P°9nom*e 
ber  SntftehungSjeit  ber  ®enfmäler  nict)t  öorfidjtig  genug  fein. 
2Bie  üerfcf)iebenartig  finb  3.  SB.  bie  mobernen  Urteile  über  bie 
^ßalaftbauten  beS  mtyfenifchen  Äönigttmmfc!  3n  ©chliemamt'S 
Biographie  Reifet  eS  öon  ber  3$alaftanlage  ju  Stiren«:  „$)iete 
9lufeinanberfolge  öon  Thoren  gemannt  an  bie  ßebcnSroeife  eines 
gürften,  ber  nrie  ein  ©ultan  abgefdjieben  öon  feinem  SBotfe 
lebt  unb  erft  nach  Überminbung  ber  öerfdnebenen  ©rufen  öon 
Pächtern  unb  §of  Chargen  erreichbar  ift".1)  dagegen  befteht  nach 
(5.  SDfetjerS  Anficht  baS  (£t)araftertftifcfte  beS  mtjfenifchen  SßalafteS 
gerabe  barin,  bafe  er  eben  nicht,  n>ie  „orientalifche  $önigSfd)löffer'\ 
„nrie  ein  mobemer  ©ultanSpalaft  öon  ber  Slufeenmelt  üollftänbig 
abgesoffen  tft4*.  @r  „öffnet  fid)  ber  Hufeemoelt,  ift  bem 
3ufammenleben  beS  ^errfctjerS  mit  ben  Häuptern  feinet  $8olfeS 
beftimmt  unb  auS  bem  ©auernhof  ermachfen".2) 

geft  fteht  aHcrbtngS  baS  (Sine:  öon  einer  grofeen  Einheit* 
lidjfeit  unb  Überlegenheit  ber  §errfchermacht  jeugen  bie  mtjfenifchen 
$enfmäler;  unb  eS  ift  fchmer  begreiflich,  nrie  bie  an  fid)  mohl* 
berechtigte  ©fepfis  gegen  bie  hergebrachten  9lnfcr)auungen  öon 
ber  h^Henifchen  SBorjeit  nicht  einmal  baS  mehr  jugeben  nriU,  bafe 
man  baS  alte  Äöntgthum  als  Monarchie  auffa&t".  8) 

*)  ©.  81. 

«)  ©.  b.  %  2, 165. 

3)  So  Miefe  (®ött.  ©ei.  9tnj.  1894  B.  899)  in  ber  ftecenfion  oon 
33e(od)'$  ©riec^ifdjer  6Jefd)id)te.  9?iefe  6ejeicf)net  e$  gerabeju  alö  einen  ©runb* 
fehler  ber  Ijiftorifdjen  WnfcfyauungSroeife  83elod)'3,  baß  für  biefen  baS  alt* 
tyettenifdje  Äönigt^um  eine  9)tonard)ie  ift. 
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9ftcf>tig  ift  an  biefem  ©tanbpunft  nur  fo  Diel,  bajj  man 
ätoifdjen  btefem  $tönigtf)um  ber  m^fenifef-en  ©pod^e  unb  ber 
fpäteren  ariftofrattfdjen  (5ntmicflung«pl)afe  bc«  f-eflenifdjen  ©taat«* 
leben«  feine  afl$u  frfjarfe  ©cfyeibelinie  jiefjen  barf.  2)emt  fdjon 
bie  m^fentfdje  2J?onard)ie  jeigt  unoerfennbar  eine  ftarfe  SBeimtfdjung 
ariftofratifcf)er  (Elemente.  $)ie  ©enfmäler  geben  nidjt  blo&  Äunbe 
uon  ber  9Jtodjt  be«  dürften,  fonbern  audj  öon  bem  $)afein 
fleinerer  Herren,  bie  an  mirtftfcfjaftlidjen  Machtmitteln  jmar  f)inter 
jenem  jurücfftanben,  aber  ba«  Sftioeau  einer  gemeinfreien  (Srjften$ 
um  ein  S$eträd)tltd)e«  überragten.  3d)  nenne  bie  ©ra&fammern 
bei  Sttauplia,  bie  Äuppelgräber  bei  SBolo  in  $f)effalien,  bei  $f>ari« 
in  Salomen  unb  bei  SWenibi  (Hdjarnä)  in  Slttifa,  fomie  bie  gelfen* 
graber  bei  ©pata  in  Attila ,  bie  fief)  burd)  ifjren  Steinum  an 
©dmiurffadjen  unb  fonftigen  Äunfterjeugniffen  al«  SBeftattung«* 
ftätten-  pradjtliebenber  ©efcf-led)ter  ermeifen.  ©3  tritt  un«  in 
biefen  $enfmälern  eine  Slrtftofratie  entgegen,  bie  eine  bebeutenbe 
roirtf)}djaftlidje  Äraft  repräfentirte ;  unb  ba  biefe  Straft  in  einem 
ßeitalter  ber  !iftaturalmirtt)fdjaft  nur  in  größerem  ©runbbefifc 
murmeln  tonnte,  fo  finb  fie  ftugleid)  ©tymptome  einer  (Sntnncfelung, 
meldje  bereit«  eine  meite  Äluft  jmifc^en  Sauer  unb  (Sbelmann 
gefd)affen  r)atte.  — 

£a«  99ilb,  iüelcr)cö  ftdj  fo,  menn  audj  nur  in  einzelnen 
fyeroorftecfjenben  3ügen  üon  oer  fokalen  $ßf)tjfiognomie  ber  fort* 
gefa^rittenften  fjeüenifdjen  Jhilturlanbfcfyaften  gegen  (£nbe  be« 
2.  Safjrtaufenb«  o.  (Sfjr.  jeicf)nen  liefe,  mirb  un«  übrigen«  noef) 
lebenbiger ,  wenn  mir  bie  allgemeinen  mirtl)fdMft«tf)eoretiftf)en 
<öd)luf$fo(gerungen  au«  ben  Sttonumenten  burd)  bie  pofitiüen 
einjelt^atfattjen  ergänjen,  meiere  bie  älteften  literarifdjen  $tu$* 
niffe,  bie  (Spen,  für  bie  f o^iatgef djic^tl tc^e  ©rfenntni«  be«  fjefle* 
nifa^en  ^Mittelalter«  barbieten.  &enn  menn  aud*  ba«  (Spo«  um 
3at)rf)unberte  jünger  ift,  al«  bie  „mtyfenifrfjen"  $)enfmäler,  fo 
ftimmen  bod)  bie  gefellfcf)aftlid)en  unb  ftaatlicf)en  3uftänbe,  bie 
ftdj)  in  ber  epifdjen  Sßoefie  refleftiren,  in  roidjtigen  ©runbelementen, 
mit  benen  ber  mnfenifdjen  Jhtlturperiobe  überein.1) 

s)  $a$er  fann  irf)  mid)  aud)  ntd)t  entf^tießen,  bte  mgfenifdje  ISipodje 
fo  ftrenge  Don  ben  3e»ten  ber  „fjomeri'djen"  Äuttur  ju  unter"d)eiben,  wie 
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5lucf)  im  Siebe  hat  fich  bie  Shmbe  t>on  einem  gürftenthnm 
erhalten,  roelcheä,  rote  ba8  mtyfenifche,  fid)  burd)  eine  bebeutenbe 
Äonjentrirung  mirt^fcf)aftlic^er  Machtmittel  auszeichnete.  %b* 
gefefjen  oon  freiroiUigen  unb  unfreiwilligen  Abgaben  unb  Seiftungen 
be$  Golfes,  bie  nach  äufcerungen,  roie  Ob.  1,  392  f.,  ben  SReidj* 
tfmm  be$  gürftcn  beträchtlich  mehren  halfen ,  erfcheint  berfelbc 
regelmäßig  im  SBeftfce  eineä  Stronguteä  (ripevog),  beffen  Söertf) 
unb  Umfang  roieberholt  gepriefen  roirb. *)  Shid)  roirb  ba3  dürften* 
thum  als  bie  hödjfte  ©eroalt  im  ©taate  überall  in  ber  Sage 
geroefen  fein,  mehr  ober  minber  umfaffenbe  fRedt)te  an  bem  im 
Söefifc  ber  ©efammtheit  gebliebenen  Sanbe  jur  ©eltung  ju  bringen, 
an  ben  roeiten  ©trecfen  ber  SBalb*  unb  SBcibelänbereien,  roofür 
mir  an  ben  auägebehnten  SBeibereoieren  be$  gürften  oon  Stfjafa 
noch  ein  23eifpiel  befifcen.  Sa,  roir  begegnen  in  ben  (Spen 
roenigftenS  einzelnen  Surften,  bie  über  ganje  £iftrtfte  »fammt 
ber  barauf  anfäffigen  —  allem  Slnfcfjeine  nach  unterjochten  — 

bie«  93.  @.  EReöer  tt>ut,  obwoljl  er  felbft  äugibt,  wie  „lebenbig"  bie 
mnfenifd)e  Kultur  in  Äleinafien  nadjgewirft  $at  (©.  b.  9t.  2,  291  f.).  $d) 
redjne  im  ©egenfafe  $u  iljm  auct)  bie  mnfenifdje  (£pod)e  jum  griednfcrjen 
3Kittelalter,  inbem  id)  —  wie  üampred>t  in  feiner  beutfd)cn  ©efdudjte  — 
unter  „Mittelalter"  baSjenige  3eitalter  nationaler  (Sntwidluug  oerftelje, 
weld)e8  r>on  ben  Anfängen  fefjr)aften  2lderbaue§  bis  auf  jene  3e't  reicht,  in 
ber  bie  ©elbwirtljfdjaft  jur  (Sbenbürtigteit  ober  $um  Übergewid)t  ber  gelb« 
wirtl)fd)aftlid)en  (Sntwidhing  gegenüber  ben  oorljanbenen  agrarifdjen  tßirtfj* 
fdjaftSmädjten  unb  ju  einer  Dörfer  unbefannten  SewegungSfreiljeit  ber 
3nbiöibuen  fiit)rt*  — 

3Bie  (Sauer,  ©runbfragen  ber  $>omer=Äritif  ©.  171,  mit  9led)t  bemertt, 
ift  e$  fdjon  be£r)alb  unmöglid),  mit  6.  sJKet)er  einen  fo  fd)arfen  (Sinfdjnitt 
ju  madjen,  weil  ber  SBerfud)  @.  Sßlexjex'^,  ba8  üeben  ber  mufenifdjen  (Spodje 
ju  fd)ilbern,  in  reichem  SRafce  ©lemente  oerwertljet,  bie  crft  ba$  (SpoS  unä 
batbietet.  „33eibe  Venoben  berühren  fid)  eben  oielfad),  unb  bie  Quellen,  auä 
benen  unfere  ÄenntniS  geköpft  wirb  —  5)enfmäler  unb  Äleinfunbe  auf  ber 
einen  «Seite,  $omer'S  ©r^ä^lungen  auf  ber  anbern  — ,  ergänzen  fid)  in  fo 
evmünfd)ter  Seife,  baß  wir  gar  nidjt  anberS  fönnen,  al«  herüber  unb  hinüber« 
greifen,  um  bie  ältere  ©rufe  be8  2)afein3  burd)  bie  jüngere  unb  biefe  mieber 
burd)  jene  un§  anfdjaulid)  $u  machen".  S)te8  fd)liefet  übrigen«  ntctjt  au*, 
bafe  aud)  Untevfdjicbe  üorfjanben  finb,  bie  man  forgfältig  ju  beachten  l)at! 

l)  31.  40,  194  t)eiBt  e§  £oXov  akhov,  12,  313  unb  Ob.  17, 299  pty«, 
31.  12,  314  xattr. 
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Seüölfcrung  tote  über  $riüateigentf)um  oerfügen  tonnen,  ©o 
oerfprid)t  Agamemnon  als  Sörautfdjafc  für  feine  £od)ter  bem 
2ld)tH  fieben  mohlhabenbe  Drtfd)aften  mit  ja^lreic^en  3in8pfft4s 
tigen.1)  HnbererfeitS  erlernt  e3  9J?enelaoS,  ein  Seilte«,  feinen 
&ebling$nronfcf),  bie  Uberfieblung  feine«  ölten  SBaffengefäfyrten 
Obtyffeuä  nact)  fiacebömon  &u  oermirflichen ;  er  ift  jeber^eit  in 
ber  Sage,  über  ben  für  bie  <5d)aMoat)aItnng  eines  fo  begüterten 
dürften  unb  feiner  Tonnen  not^menbigen  ©runbbeftfc  ju  Oer* 
fügen  unb  $u  bem  gmeef  fogar  bie  (Stnn>of)ner  einer  ganjen 
Ortfdjaft  einfach  anberSioofym  ju  oerpflanjen.2)  9fuct)  geht  aus 
ber  betreffenben  ©teile  un^meibeutig  Ijeroor,  ba&  l)ier  biefem 
(SigenthumSrecht  be3  Äönigä  eine  gan$e  SReihe  oon  ©emeinben 
unterworfen  gebaut  nrirb,  ein  ©ebiet,  mo  er  als  unbefchränfter 
©runbherr  über  Sanb  unb  Seute  fdjoltet.3)  $ie8  mögen  9lu8* 
nat)meüert)ältniffe  fein;  ficherlid)  ober  mar  ber  gürft  immer  ber 
grö&te  ©runbbefifcer  im  Sanbe. 4) 

9lud)  ber  Slnttjeil,  ben  neben  bem  dürften  ber  Hbcl  an  bem 
nationalen  SBoben  gemonnen,  erfetjeint  nach  ben  Slnbeutungen  be$ 
(£po£  ald  ein  fetyr  beträchtlicher.  $)afe  Slbel  mit  olßog  unb 
7clovrog  oerbunben  fei,  ift  eine  fo  felbftoerftänbliche  SBorfteÜung 
für  baä  tSpoä,  bafj  bei  ber  (Sfjarafteriftif  abeliger  Scanner  bie 
begriffe  ayveiog  x  dya&og  xe  ganj  formelhaft  gebraust  toerben.5) 

*)  31.  9,  149. 

8)  Cb.  4,  175  ff. 

«)  3$  fann  STngcfidjt«  btefer  Stellen  nidjt  bie  «tnfi^t  G.  SKeüer'S 
tfjetlen,  bafj  bie  Säuberungen  ber  f)omerifd)en  (Spen  üon  ben  3uftfinben  ber 
müfenifcfyen  3e^  ungefähr  ebenfo  weit  abfielen,  wie  ber  SRitterftoat  beS 
Nibelungen  liebe«  üon  bem  germanifd)en  Staate  ber  SBölferroanberung  ober 
bem  DieDeidit  nod)  richtiger  ju  üerglcidjenben  9leid)e  $arl'$  beö  (Drogen*. 
OH.  a.  O.  S.  167.)  (Sine  parallele,  bie  mir  überhaupt  ntd)t  redjt  beutlid) 
geworben  ift. 

4)  35af)er  gilt  bieS  akovtqf  xexaofrai  im  (£po8  üor  allem  üon  ben 
dürften.  31.  24,  534,  ügl.  5,  544.  3n  Sparta  erfdjeint  ba8  Sönigtfmm 
nod)  in  einer  #eit,  in  ber  e§  üon  feiner  urfprünglidjen  9Kad)tfülIe  unenblid) 
üiel  eingebüßt  Ijatte,  im  übefitye  bebeutenben  $omaniallanbe§  im  ©ebiete 
üieler  ^eriofengemeinben,  beffen  3nfaffen  ben  „ÄönigSfdjooS"  <?6(tos  ßaaihxos 
entrichteten,    ^lato  2llfib.  S.  123.    £enoüt)on,  Staat  ber  2af.  15,  3. 

»)  3.      31.  13,  664;  17,576;  ügl.  Ob.  18,  127:  &y  x  ipw  ayvsiorre. 
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Unb  tote  ber  $icf)ter  im  Sobe  ber  gelben,  befonberS  ber 
fallenen,  mit  SBorliebe  auf  bicfcu  Söorjug  (jmjumeifen  pflegt1), 
fo  rieben  e£  bie  im  (SpoS  auftretenben  Gblen,  fei  eS  bei  erft* 
maligen  Begegnungen  ober  mo  eö  barauf  anfommt,  fid)  perfön* 
lief)  ©eltung  ^u  öerfcljaffen,  burd)  bie  Berufung  auf  ben  Slbel 
nic^t  blofe,  fonbern  gang  befonberS  auf  ben  föeidjtfjum  ifjrer 
$orfaf)ren  fiel)  ju  legitimiren2),  roobei  mitunter  in  naiüfter 
SSeife  bie  einzelnen  93eftanbtf)etle  be$  gamilienguteS,  baS  tiefer* 
unb  ©artenlanb,  baS  $ief)  u.  f.  to.  aufgeführt  roerben. 3) 

Ungleich  mistiger  freilief),  als  bie  allgemeinen  unb  un* 
beftimmten  eingaben  über  bie  „2Kenge  oon  ©aatfelbern  unb 
Saumpflanjungen" ,  bie  baS  (SpoS  als  SBefi^tlmm  (Sin^elner 
nennt,  mären  jiffermä&ige  9lnt)altSpunfte  für  bie  Beurteilung 
beS  üJtofjftabeS,  ben  man  in  jener  3eit  an  ben  Begriff  eines 
größeren  ®uteS  anlegte.  Unb  cS  fönnte  ja  allerbingS  fdjeinen, 
alö  ob  mir  einen  folgen  2lnf)altSpunft  befäfeen,  nämlidj  in  ber 
befannten  ©teile  ber  3liaS  9 ,  576  f.,  mo  bie  älteften  ber 
Stoler  bem  eblen  SMeager  für  bie  Rettung  auS  geinbeSljanb 
als  „große  ©abe"  (ju*ya  Scoqov)  ein  „auSerlefeneS  ®ut"  (rtfAsvog 
TttQiAulUg),  fjalb  9teben-,  tyalb  9lcferlanb,  beS  beften  BobenS 
barbieten.  2)iefeS  ®ut  mirb  auSbrütflid)  bezeichnet  als  ein 
nevTi/.ovzlyvov  b.  h-  fünfzig  ycca  grofe.  Allein  biefe  Bezeichnung 
ift  leiber  nicf)t  fo  flar,  mie  eS  für  unfere  3rQ9e  U)ün}d)enSmertf) 


l)  31-  16,596  öon  einem  Gefallenen:  olßto  te  nkovxoj  xe  utxd-noene 
MroaiSonaaiv.    6,  14  ayvttoi  ßioxoto. 

s)  SSfll-  h-  ®-  °ic  Äußerung  bed  £>erme3  als  angeblichen  Ztyxaponi 
^ld)iü'd  Dor  ^JriamoS:  nnxrio  8e'  uoi  taxi  Ilokvxxog  •  (tyreios  ftiv  o  y*  ioxi, 
y£go>v  Si  Sq,  ios  av  ttbo  io8e.  Q[.  24,  398,  ögl.  377  uaxaoiov  8'  taai 
xoxr,o)v. 

3)  ©o  begrünbet  3)iomebe3  %üa§  14,  121  ben  9lnfpnid),  im  SRatlje  ber 
9ld)äer  —  obwohl  ber  Qüngfte  —  mit  feiner  SRebe  beamtet  ju  werben,  nid)t 
nur  burd)  ben  ftinroeiS  auf  feine  ei)Ien  Sinnen,  fonbern  auef)  burd)  eine  auS* 
fü^r(id)e  2(ufjäl)lung  beS  reiben  Däterlidjen  5Befi$e§:  USoraxoio  8'  tyr^e 

&vyarouh>,  vale  Si  Sioptt  (tpveicv  ßilxoio,  rikti  Si  oi  rtoap  agovgat  yivgo- 
(foooi,  nokkoi  Si  fvrojy  l'anv  5(>^«Tot  aufii,  7to)la  St  oi  xooßax'  i'axe  • 
xixaoTo  Si  navzai  W/owns  ty/eirj.  55ejeid)nenb  ift  ed  aud),  baß  felbft  ba3 
Moment  ber  triegerifc^en  2üditigfeit  t)ier  erft  na^  53efi^  ermähnt  wirb. 
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märe,  ba  bie  Überlieferung  über  bie  ©rö&e  beS  genannten  gelb* 
mafieS  eine  überaus  oertoorrene  ift,  unb  gerabe$u  unlösbare 
2Siberfprüd)e  enthält. l) 

SRun  fonn  jnjar  meines  (SradjtenS  über  bie  urfprünglidje 
SBebeutung  biefeS  ÜHa&eS  ein  Sroeifel  f°um  befielen.   $)enn  ba 

ibeniiftf)  ift  mit  bem  tarnen  eines  $flugtl)eilS  (beS  Ärumm* 
tjoljcö),  fo  müffen  mir  nad)  aßen  Analogien  annehmen,  ba&  eben 
naef)  le&terem  aud)  baS  ©tücf  Sanb  benannt  mürbe,  metdje«  mit 
$ülfe  eined  SfrummfjoljeS  b.  t).  mit  (Sinem  Pfluge,  an  Einern 
£age  gepflügt  werben  tonnte.  @S  ift  alfo  meines  ©radjtenS  be* 
griff  lidj  baSfelbe  9tta& ,  mie  baS  italifdje  jugum  ,  jugerum, 
baS  „3oä)\  nur  bafe  biefeS  nadj  einem  anbern  £f)eil  beS  5Icfcr= 
merfjeugeS  genannt  ift2);  unb  fo  mirb  benn  in  ber  $()at  fdjon 
öon  antifen  Tutoren  ber  yvyg  aud)  als  ceDyos  bejeidjnet.3)  93e» 
■ftimmt  fid)  aber  fo  bie  ur[prüngli<fje  ©röfee  beS  yt-r/g  nad)  ber 
fieiftung  beS  SlcfergerätfyeS,  fo  ftef)t  für  bie  genauere  geftfteÜuiiö 
bie  meitere  Xtjatfadje  ju  ©ebote,  bafj  in  §eüaS  baS  SRormafmafj 
für  ein  „©emenbe"  (7tU$Qov  Horner.  7cüe&qov\),  b.  t).  für  bie 
Sänge  ber  gurd)e,  melc&e  ber  Sßflugftier  in  (Sinem  5lnfafce  siefyt, 
bis  er  mieber  ummenbet,  100'  betrug,  mie  ber  alritalifdje  vorsus, 
unb  bafj  man  barauS  als  entfpredjenbeö  gläctyenmafe  ba£ 
Q$ßletf)ron  ableitete.  $uv  Sßflügung  biefer  glädje  genügte 
ein  tjalbeS  £agetoerf,  unb  eS  ift  batjer  faum  ju  bezweifeln,  bafe 
man  baS  $)oppelpletf)ron  ober  bas  ganje  $agemerf  ju  einem 
befonberen  glädjenmafj  machte4),  meldjeS  bann  ein  längtidjeS 

»)  Sgl.  Die  3ufammenftellung  ber  —  übrigen«  feljr  fpäten  —  OueOen 
bei  $ultfd),  ©ried).  u.  mm.  SRetroIogie  (2)  ©.  40  ff. 

*)  9luf  ben  y»r;e  trifft  bemnad)  $u,  roaS  (SuftatijtoS  fälfdjtid)  bem 
Cbljfiee  18,  371  f.  ermähnten  rer^ayvov  juf(^reibt:  Staavrjfia  n  oaov  r-v 
nooxQtaVy  tos  eixos,  St  tjftiQas  rove  ayafrois  iQyatns  xal  XQ^^^ovs  ßovaiv 
oftoiotg. 

»)  SuftatfjioB  JU  31.  9,  575  ügl.  Etym.  M.  unter  ytnjs. 

4)  Qu  biefer  (adjlufjfolgerung  Ijalte  id)  mid)  berechtigt  Slngefidjts  ber 
Analogie  be8  römifdjen  jugerum.  5)ie  SRömer  beftimmten  t&ren  actus 
(=  yorsus)  nad)  bem  3)uobecimaIinftem  auf  120',  gemannen  barauS  ben 
□  actus,  baS  f)albe  Stagemerf,  unb  auS  btefem  mieber  burd)  SSerbopplung 
ba«  jugerum. 
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9f.  ^ityhnann, 


Eiered  oon  200'  Sänge  unb  100'  breite  bilbete  (20000  Q  = 
0,19  ha  unb  eben  ben  tarnen  yvyg  erhielt.  9ßir  mürben  aljo 
auf  ©runb  biefer  ©eredjnung  für  baä  xtuevog  TtewrjxovToyvov 
ber  3Ua§  eine  glätf)e  üon  9,5  ha,  etma  38  römifdjen  jugera, 
erhalten. 

OTein  wenn  biefeS  (Srgebniä  aud)  infoferne  einen  gemiffett 
Söertf)  f)at,  meil  e$  menigftenä  ben  SJcmbeftbetrag  barftetlr, 
ben  mir  für  ein  Derartige*  ©ut  annehmen  müffen1),  fo  oerliert 
e3  bod)  für  unfere  grage  an  öebeutung  baburdj,  bajj  eS  bura> 
au«  $meifelf)aft  bleibt,  ob  gerabe  t)ier  yvrtg  in  feinem  urfprüng* 
liefen  ©inn  gebraucht  ift.  £)enn  mir  fjaben  e3  mit  einem  Siefer* 
ma&  ju  tf)un,  beffen  ©röjje  t»te(fact)  gefdjmanft  Ijat,  ba  für  ben 
©ebraudj  be$2öorteS  offenbar  fcfjon  fxüf>e  audj  ber  allgemeinere 
begriff  einer  bebauten  glädje  überhaupt  (yvi]  Nebenform  ju 
ycua)  ma&gebenb  mürbe.  $)af)er  bie  *8e$eid)nung  yvrj  neben  yvrtg 
unb  bie  $famenbung  auf  fct)r  öerfdjiebenartige  gtädjen,  bie  ben 
Umfang  eines  SagemerfeS  meit  übertrafen.  iRacr)  bem  <2djol. 
§u  Ob.  7,  113  j.  ©.  roo  ben  auSgebeljnten  unb  mannigfaltigen 
SßjTanjungen  beä  HlfinooS  nur  eine  ©rö&e  oon  üier  yvai 
getrieben  mirb,  foll  t)ier  unter  ynjg  ein  Slcfermafj  öon  12  ^let^ren 
$u  oerfte^en  fein,  foaS  in  ber  $f)at  alle  2Bat)rfct)einHdr)fcit  für 
fidj  Ijat;  unb  in  einer  allerbingS  oiel  fpäteren,  aber  auf  ältere 
Sanboermeffungen  $urücffüf)renben  agrarifrfjen  Urfunbe  (ber  tabula 
Heracleensis)  erfdjeint  fogar  ein  yirtg,  ber  nadj  ber  Slnfidjt  oon 
£ultfd)  eine  ©röfje  öon  48  Sßlettjren  tyatte,  alfo  genau  fooiel, 
mie  ber  oQxccrog  cecQayvog  be£  SllfinouS.2)  Segen  mir  aud) 
nur  ba*  Heinere  ber  le&tgenannten  5lcferma&e  als  9J?a&ftab  an 
bie  SliaSftelle  an  —  unb  marum  foHte  t)ier  nidjt  möglidjermeife 
baSfelbe  90?a&  ju  ©runbe  liegen  fönnen,  mie  in  ber  Dbtyffee?  — , 


')  ftreüid)  ift  biefer  vJ)?inbeftbetrag  ein  ieljr  befdjeibener!  5)a8  nem?- 
xovjoyvov  würbe  bemgemäfj  einer  alten  beutfdjen  Jpufe  (30 — 40  SRorgen)  an 
©röfje  entfprodjen  fjaben.  3)er  (SrtragSwertf)  roürbe  aflerbingS  bei  ben 
anberen  ^robuftion$t>erf)cUtniffen  ein  toefentlid)  ljöfjerer  aetpefen  fein.  — 
Söüig  unmöglich  ift  ber  Don  tehiiraub  (La  proprio  foneifcre  en  Grfcce 
'3.  64  f.)  beregnete  $(inimalu)etü)  uon  3,15  ha. 

a)  $?u(tfd)  a.  a.  C.  B.  41.  668. 
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fo  mürbe  fid)  für  unfer  ®ut  bic  ftattlicfye  ©rbfee  oou  57  ha  = 
228  römifäe  borgen  ergeben. 

Ü)od)  fei  bem,  roic  itmt  moQe,  fixerer  als  berartige  ^Berechnungen 
finb  {ebenfalls  bie@c^(öffertpelc^eftc^au?ben§lnbeutun9enbe*epo§ 
über  bie  (Sntroidelung  unb  ben  Umfang  ber  2öirtf)fd}aft  auf  ben 
grö&eren  ©ütern  ergeben.  2Bie  be^eidjnenb  tft  in  biefer  $infid)t  j. 93. 
ba8  fdjÖncSöilb  in  ber  3lia$  (11, 67),  mo  bie  gegeneinanber  rücfenben 
©d)lad)tlinien  ber  £roer  unb  Stanaer  mit  ben  9Reit)cn  ber  ©djnitter 
oerglidjen  »erben,  „bie  einanber  begegnenb  <3d)roaben  ba^inmö^n 
in  bem  ©efilb'  beS  begüterten  3J?anne$V)  Slud)  bie  in  ber 
©djilbbefdireibung  (SliaS  18  ,  540  ff.)  enthaltene  prächtige 
©djilberung  beö  Sebent  unb  Treibens  auf  ben  gelbem  ber 
grofjen  ©utömirtfjfdjaften  bietet  ätynlidje  djarafteriftifdje  3"Öe» 
fo  j.  93.  bie  33emerfung  über  bie  Spenge  ber  pflügenben  gelb* 
arbeiter  (noUoi  a<MnrtQeg)t  über  ba£  geft  nad)  ber  ©rnte,  bei 
melier  ber  ©Knitter  fo  üiele  finb,  bafj  ju  it)rcr  ©emirtf)ung  ein 
gewaltiger  ©tier  gefd)lad)tet  nrirb,  u.  bgl.  m.  gerner  bemeifen 
bie  melfadjen  Äußerungen  be$  (SpoS  über  ben  Jperbenreicf)tt)um 
©injelner,  in  benen  genufe  bie  thatfftdjlidjen  93ert)ältniffe  ber 
3eit,  inäbefonbere  bie  gortfdjritte  ber  ©djafjudjt,  jum  STuöbrucf 
fommen*),  ba§  neben  bem  eigentlichen  Stulturboben  bie  grunbf)err* 
lid)e  3ßtrtt)fd)aft  fid)  im  9.  unb  8.  Satnrfjunbert  aud)  bereite 

l)  Oi  8\  äox'  a/uijrrj^eg  ivavrtot  aXh]Xoioiv  oy/tov  iXavvajaiv  aySoos 
prixapoi  aar'  aoovgay  nvotov  ^  xgt&eajv. 

*)  3-  2,  705:  'lytxXov  vws  noXvftr,Xov   <PxXaxioao.    2,  106: 

itoXiaovi.  0viarrt.  14,490:  <Pooßarroe  noXvfirjXov.  $gl.  aud)  11,  244  übet 
bie  ©vautgabe  beS  3p$ibama§ 

notod"*  ixarbv  ßovs  Sioxev,  hxeira  8i  ^tU^,  Indorf) 
aZ/as  oftov  xai  6't'e,  rn  oi  aanexa  izot{taivorroy 

eine  Stelle,  bie  fid)  aßerbingS  auf  Ifn-acien  bejicftf,  ober  bocf)  aud)  für  bie 
allgemeine  9luffaffung  ber  $tcf)tung  ntdjt  o^ne  SBebeutung  tft.  3SgI.  $.  53. 
31.  11,677: 

Xr}t8a  $'  ix  nediov  ovveXaoaaiiEv  riXid'a  71oXXt]v 
7ievTrtxorra  ßootv  dyt'Xae,  rboa  no'j&u  oiow, 
Tooon  avotv  ovßoout,  roa'  atTioXta  nXart?  aiyotv, 
iTtnovs  Si  l-avd'as  ixarbv  xai  7itvrrtxovra 
Ttrtaas  frqXeiai,  noXXrfii  Si  rrioXot  vxfaav. 

25aäu  Ob.  14,  1007. 
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über  große  €>tie<fen  ber  SBielniüfjrung  er^eugenben  ©ebiete,  bc3 
SBalb*,  Söiefen*  unb  3Seibelanbä  ausgebest  fjatte. 

$)abei  ift  nidjt  bloß  ber  Umfang  ber  $Bief)ttnrtf)fcf)aft,  33.  bei- 
gaben, mctte  föäume  beanfprudjenben  ©ctjafjücrjtereicn,  oon  öe* 
beutung,  fonbern  audj  bie  Hrt  be3  ^Betriebes.  £>er  rationette  ^Betrieb 
ber  $ie§mirtf)f(r)afr,  mie  mir  itm  au§  aaf)lreicf)en  Angaben  be$  (SpoS 
über  2Iufeud)t,  Haltung  unb  Üftufcung  be3  ®ro&*  unb  Äleint)iet)e3 
fennen  lernen,  inSbefonbere  ber  offenbar  längft  oottjogene  Über* 
gang  Don  ber  Sßrobuftion  mageren  $8ief)e3  jur  Sftildjüerarbeitung, 
auf  beren  Sluäbelmung  bie  ©djüberung  einer  großen  9#i(d)erei  ■ 
in  ber  Obtffee  (11,  188  ff.)  einen  ©cftlufe  auläfet  »),  bte  9(u$* 
bübung  ber  üttaftmirtf)fcf)aft  in  aßen  3meigen  oer  SBiefföudjt 8), 
enblid)  bie  umfaffenben  SRinbmetjbeftänbe,  bie  unoerfennbar  barauf 
Anbeuten,  ba{$  ficf)  oietfadj  fdjon  ein  meit  beffereS  (Sbenmafj 
smifcfyen  SlrbeitSmef)  unb  ftleinüief)  fyerauSgebilbet  tjatte,  a(8  e$ 
unter  primttiüeren  $8er!)ältniffen  möglich  mar,  all'  biefe  3ntenfität$* 
fortfctjritte  finb  sug(eid)  ©ömptome  üon  SSerbefferungen  in  ber 
Drganifation  ber  Arbeit,  in  ber  SBobenbenujjung, 8)  in  ber  all* 
gemeinen  93etrieb8meife  ber  Sanbmirtljfcfjaft  überhaupt,  bie  jum 
%f)t\l  gemijj  mit  ber  (Sntmitfelung  ber  größeren  ©ütermtrtf)fcrjaft 
enge  jufammenfjängen.  $tmlid)e3  gilt  oon  ber  fRoffe^uctjt  ber 
f)omerifc£>en  (Sbelf)öfe,  bie  für  ben  ^Xbel  biefer  Qtit  in  oieten  Sanb* 
fdjaften  ntcfjt  blofe  ein  notfjmenbigeS  (SrforberniS  jur  SBefjauptung 
ber  2Baffenfäf)tgfeit  mar,  fonbern  augleid)  auc§  Suruagmecfen 
biente  unb  bafyer  fd)on  bamatö  ju  fjof)en  unb  feinen  Seiftuugen 
fortgefdjritten  mar.4)  $>aß  eine  foldje  $ferbejucf)t,  bie  —  nacf) 
ben  53emerfungen  bc3  GüpoS  über  9loffef)erben  unb  SRoffemeiben 

»)  93gl.  aud)  jur  Gfjarafterifttf  ber  Mcfyoirtfifdjaft       16,  642. 

»)  Cb.  14,  13  ff.;  17,  180;  20,  163.  186;  23,  3U4. 

3)  Über  bie  5ortfd)ritte  ber  SBiefenfultur  f.  ineine  Slbij.  über  bte  5e^s 
gemeinfdjaft  bei  §omer,  gtftf)*-  f-  ©ojial*  u.  SBirtfjfdjaftSgefd).  1,  38  ff. 

«)  Sögt.  3lia8  8,  189;  23,  281  unb  bte  jaf)lreid)en  ©tcßen,  roeldje 
©c^ön&eit  unb  Stiftungen  be8  SRoffeS  feiern;  baju  bie  (grtoäfjmmg  auS* 
gezeichneter  föoffejüc^ter  ebenba  5,  640  ;  23,  347  unb  bie  Benennung  ber 
©bleu  nad)  bem  SRofe,  $.  33.  mnoSauoz  (passim)  "Innaoos  11,450;  aviqts 
'mnoxoonrxai  2,  1;  'Imtoxocav  (Ütoffefenner)  10,  518;  'Innod-ovs  2,  840; 
'Imzoioxos  6,  206;  'faito/taxo«  12,  189;  'Itxttovovb  11,  303. 
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311  fältcjien  *)  —  nicf)t  feiten  aua)  in  93ejief)ung  auf  bic  3a¥ 
in  grö&erem  (Stil  beirieben  mürbe,  nur  größeren  ©ut8mirtf)fcf}aften 
möglid)  mar,  ift  nidjt  ju  bejmeifefn,  mie  fte  benn  audj  feffon  toon 
ben  Gilten  alä  §>auptftjmptom  einer  ftarfen  Äonjentrirung  beS 
$tefi$c$  bezeichnet  totrb. 2)  SRadjen  nur  bod)  ganj  biefelbe  $8e* 
obadjtung  im  germanifdjen  Mittelalter!  ©o  werben  in  einem 
farotingifdjen  Äapitular  ben  caballarii,  ben  $ferbebefi$ern,  bie 
übrigen  SBolfögen offen  al$  pauperiores  gegenübergeftellt  3),  unb 
mir  finben  in  unferem  früheren  2flittelatter  Ijeröorragenbe  Sterbe* 
3ud)tgebiete  gerabe  ba,  mo  fidj  ber  5lbcl  mit  reichem  SBeftfctfjum 
in  meit  f)öf)erem  ©rabe  als  anbertoärtö  über  ben  flehten  Sanb* 
mirtf)  erf)ob.4)  SSenn  ba^er  in  ben  @pen  fcerfdjiebene  ßanb* 
fdjaften  mit  bem  ©einamen  'innoßwog ,  „roffenäfjrenb" ,  auf* 
treten 5),  menn  hier  ober  in  anberen  Clueflen  öon  getroffen 
Sanbfchaften  gerühmt  mirb,  bafj  fie  feit  alter  3eit  in  ber  forg* 
famen  $lufeud)t  unb  ^Ibridjtung  ebler  ^ßferbe,  überhaupt  in  ber 
^ßferbejuc^t  fid)  ^eröorget^an,  mie  j.  ö.  $tjeffalien,  öäotten,  ©i* 
füon,  ©pibauroS,  ©US,  ©teilten,  befonberS  Slgrigent  unb  <&tirahi3, 
©tjbariS,  fttyrene,  baä  fleinafiatifdje  holten  unb^onien,  (Subda  u.  a., 
fo  fdjlie&en  mir  barauS  überaß  auf  ba§  (Smporfommen  einer 
grunbbefifcenben  ritterlichen  Slriftof ratie ,  bie  in  mirtf)fd)aftlidjer 
§inficht  bie  SÄaffe  bc3  SBolfeS  meit  überragte.  Über  meld)' 
auSgebetmten  ßanbbeftfc  j.  SB.  bie  SRitterfdjaft  ber  „£ippoboten" 
öon  (Stjalfiä  berfügte,  bemeift  bie  bebeutfame  ^^atfaetje,  bafc,  ate 
am  (Snbe  beö  6.  3at)rl)unbert$  beren  ©üter  ber  fiegreicfyen 

»)  SSeiben  Cb.  4,  635;  21,  347.  —  gerben  31.  4f  500;  11,  680;  20,  221. 
Ob.  4,635  ;  21,22. 

*)  Strift.  Sßol.  6,3  §  1  <S.  1289  b:  xai  tcov  yvwoiftow  eiai  8ia<pogai 
xai  xara  tov  nXovvov  xai  rä  fieyid"q  rrjs  ovaüts  olov  atnoroofias  —  tovto 
yag  ov  oaSwv  ftrj  TiXovrovnae  noteiv  *  Stoneg  erci  rcSi'  ag^aiatv  yobvcov 
ooais  TtoXeotv  £v  Tote  vjvjiots  Svyafiig  rp^  oktyagyiai  naoa  toxtoi*  rjaay. 
7,  4  §  3  (5.  1321a:  ai  8'  mitorgotpiai  rcöv  fiaxgas  ovaias  xsxrijfte'yoji' 
eialv.   93gl.  3fofrate«  ü.  ©efpann  33,  büju  fcerobot  6,  35.  125. 

3)  2.  2.  1,  149  (ö.  3.  807  c.  7). 

4)  »gl.  3nanta-<Sternegg,  3).  2B.  ©.  1,  168. 

b)  „yLx%o&"  (b.  %  urfprüttglid)  X^effalten)  passim,  Toixxrj  31.  4,  202. 

am  ob.  21, 349. 

Sitforiffle  ßeitf*rift  K.  &•  «b.  XXXIX.  15 
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91.  ^öt)tmann, 


atfyenifdjen  $)emofratte  jiim  Opfer  fielen,  ba$  eingebogene  fianb 
fjinreidjte,  um  minbeftenä  2000  SBauernftellen  ju  errieten *) ; 
unb  babei  blieb  nod)  ein  toafjrfdieinlidj  bctradjtltc^cö  ©tücf  al£ 
Eempelgut  unb  ©taatSbomäne  umjertljetlt.2) 

$)te  gefcfjilberten  gortfdjritte  ber  großen  ©üterroirtljidjaft 
fjaben  femer  einen  fet)r  bebeutfamen  ard)iteftonifd)en  ^uSbrucf 
gefunben  in  ber  umfaffenben,  fdjon  bei  £omer  bezeugten  Um* 
bilbung  be$  länblidjen  SBauftileä,  in  melier  fidj  ber^ro^efe  ber 
ariftofratifd)en  Älaffenbilbung  in  äf)nlicfjer  SBeife  miberfpiegelt,  wie 
bie  fo$ialpolitifd)e  9ttad)tftettung  be$  alten  ©tammfürftenu)um£ 
in  bem  mt)fenifd)en  Burgen»  unb  Sßaläftebau.  SReben  bem  alten 
93auernf)aufe,  meldjeä  bie  ganje  2Birtf)fd)aft,  Söotjnung,  ©taHung 
unb ©cfjeune  unter  ©inern SDarfje  bereinigte8),  erfdjeinen  jefct  ftattlidje 
#errenl)öfe,  bie  einen  ganjen  Srompler.  öon  Sßolm*  unb  SßBtrtf)* 
fdjaftögebäuben  barfteHten  unb  auf  benen  bie  länblidje  fcfonomie 
öon  bem  §errenf)aufe  mefyr  unb  mef)r  fid)  abtrennte  unb  auf  eigenen 
Söorroerfen  fonjentrirte.  9ßäf)renb  im  93auernf)aufe  §err  unb- 
©efinbe  unter  ©inern  3)acf)e  patrtardjalifd}  jufammenmo^nten,  fernen 
mir  f)ter  bie  bienenben  Seute  in  fleineren  Sßebenmofmungen 
untergebracht  unb  in  rjöKig  gefonberter  SBirtljfdjaft,  mie  un& 
bie«  j.  53.  in  ber  Cbrjffee,  in  ber  ©djilberung  be$  ßanbguteS 
beS  Saerteä,  anfdmulicf)  entgegentritt.4)  $)ie  9Räume  be& 
95*ofmf)auje3  felbft  betjnen  fidj  au$,  5)anf  ber  umfaffenben 
SSermcnbung  beä  neuen,  bem  Often  entlehnten  ardjiteftomfdjen 

l)  3)ie  $afyi  gibt  ber  tfier  gut  unterrichtete  Sllian  V.  H.  6, 1.  SBeniger 
glaubtoürbig  ift  bie  3af)t  4000  bei  fcerobot  5,  77 ;  »gl.  fltrcfäoff,  b. 
Söert.  m.  1873  ©.  18. 

*)  Sßtoljrfdjeinlicb,  minbeftenä  ein  3ef)ntel ;  Dgl.  % (juf.  3,  50,  roonadj  in 
£e8bo§  non  3000  Sofen  300  ben  ©öttern  Dorbetjalten  blieben. 

*)  Uber  bie§  altgried)ifdje  93auemf)au3,  beffen  getreue^  Slbbilb  baä  Don 
&aUn  gefdjilberte  toergamentfcfje  unb  ba8  altjäcf)ftfct>e  99auernf|au3  ift,  tigl. 
Riffen,  $ompejaniicl)e  6tubien  (5.  600  f. 

4)  24,  205  ff . :  ...  ra^a  8'  ayqbv  utovro 
xolbv  Antoiao  xexvyfiivov  .  .  . 
ev&a  oi  obeog  i'r,v^  neqi  Se  xXiawv  &it  7iärxrn 
iv  T$  aixioxovxo  xai  t^avor  rjSi  utvov 
duäm  avayxaiot,  xoi  oi  yika  ioya^ovxo. 
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(Elementes  ber  ©äule,  weiche  jußlcic^  eine  größere  bauliche 
SluSnufcung  be$  £ofraume$,  bie  Anlage  oon  fallen  im  §ofe  für 
bie  mannigfaltigen,  ftetig  machfenben  öebürfniffe  ber  Söirt^fc^aft 
ermöglichte.  — 

'Sud  allbem  geht  auch  ^erüor,  ba&  fid^  in  ber  §anb  be$ 
begüterten  Slbetö  mit  ber  auSgebehnten  Verfügung  über  ©runb 
unb  ©oben  gleichzeitig  eine  foldje  über  zahlreiche  bienenbe 
2Irbeit3fräfte  oerbanb. 

SBenn  man  oon  einer  fortfdjreitenben  SBolföroirthfchaft  im 
allgemeinen  fagen  famt,  ba&  fie  bie  Xenbenj  zeigt,  bie  gleite 
s3obenfläche  mit  immer  mehr  Äapital  unb  Arbeit  oerfeljen,  fo 
gilt  biefeS  (SnttoicfUingSgeiefc  auch  für  bie  antife  353elt,  nur  mit 
ber  9D?obiftfation,  bafe  bicfelbe  —  infolge  ber  ©flaoenroirthfchaft  — 
üiel  me^r  als  bie  SReujeit  biefe  ftärfere  Sntenfität  be&  SanbbaueS 
burch  Arbeits*,  öiet  meniger  burcf)$apita(zufa$  ju  erreichen  fuchte!1) 
2Bät)renb  h-  ocr  ®au  oeS  SßPugeS  feine  irgenb  nennenämerthen 
gortfchritte  machte,  rechnete  man  in  einer  $eit  hochentmicfelter 
$Birthfchaft  auf  jeben  Sßflüger  brei  gewöhnliche  Arbeiter,  b.  h-  für 
Äornfelber  4 — 5  mal  foöiel  aufeerorbentliche  £ülfe,  al8  man  5.  93. 
in  (Snglanb  SfafangS  biefeö  SafjrfmnbertS  auf  berfelben  gläche 
antoanbte.2)  SQSenn  in  ben  ©eoponiciS  fchon  für  20  ©chafe  ein 
§irt  nebft  £irtenfnaben  oerlangt  mtrb8),  fo  mag  baS  oietleicht 
auf  unrichtiger  Überlieferung  beruhen,  aber  eS  ift  boch  Z-  für 
baS  Sittifa  be$  4.  3ohr^unoer^  e^n  S°ß  oejeugt,  roo  auf 
eine  £erbe  oon  50  feinmofligen  ©djafen  ein  £irte  fam.4)  3n 
©piruS  btlbete  baä  fogar  bie  Siegel ;  auch  nwrbe  hier  anbrerfeitS 
auf  100  grobmoüige  ©d)afe  ebenfalls  ein  §irte  gerechnet5), 
mährenb  neuerbingS  für  1800  ©djafc  5  £üter  genügen.  3m 
(SpoS  beutet  fchon  bie  ^Bezeichnung  be3  ©chmeinehirten  GhimäuS 
unb  be$  SRinbertnrten  Sßtiilottiuä  al$  oQ%anoi  avdq&v  auf  baä 
jahtreiche  Sßerfonal,  meines  auch  nac*)  oer  ^Borftellung  be$  Richters 

»)  Sgl.  SRo^er,  Stnft^tcn  ber  «olf«!t)irt^d)art  l3,  16;  elftem  2  §  23. 
2)  GolttmeUa  2, 13.   Stöger  a.  a.  C.  <S.  17. 
')  18, 1,  75. 

*)  2>emoftl)ene3  geg.  (Suerg.  u.  9Wneftb.  52. 

6)  Sarro,  d.  r.  r.  2,  %  20;  ogl.  dato,  d.  r.  r.  10. 
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9t.  ^öljhnann, 


bie  $8icf)jucf)t  beanfprudjte1),  mie  er  benn  in  ber  %fyat  im  ®et)ege 
be$  (£umäuä  nod)  Sßlafc  t)at  für  toier  anbere  §irten  unb  einen 
2Tuffct)cr  {§vTt]Q  eraSfUüv).*)  (Sbenfo  jeugen  bie  genannten 
t)omerifd)en  Sdjtlberungeu  ber  (Jrntearbeiten3)  üon  einem  ftarfen 
Slufroanb  an  SlrbeitSfräftcn  unb  einer  jicmltc^  fortgefcrjrittenen 
5lrbeit8glteberung. 

3n  berfelben  Stiftung  mtrfte  ferner  ba3  für  bie  antife 
^öolföroirttjf ctjaf t  überhaupt  ct)araftertfttfc^e#  aber  natürlich)  in 
älterer  3eit  am  fdjärjften  ausgeprägte  ©eftreben,  bie  SejrtebtgungS* 
mittel  ber  23ebürfniffe  beä  §aufe3  mögltdjft  in  ber  eigenen  Söirtf)* 
fdjaft  ju  erzeugen.  SSenn  ftdj  aud)  bereite  in  ber  Seit  be$  (Spo3 
eine  9tctr)c  uon  £>anbrocrfen  unb  ®eroerbäbetrteben  toon  ber$au$* 
mirtf)fdjaft  abgelöft  unb  ju  SRafyrungSgemerben  Des  SWarfteS  ent* 
ttrirfelt  tjatten4),  fo  Ratten  fie  bodj  für  bie  regelmäßigen  ©ebürfniffe 
beä  eigcntlidjen  £au3t)alt$  nodj  feine  53ebeutung  gemonnen. 
2Bir  befinben  und  t)ier  nod)  in  ber  <ßeriobe  ber  gefdjloffenen 
§au3mirtl)fd)aft,  ber  Oi(enit)irtl)fcr)aft,  mie  fie  SRobbertuS  genannt 
rjat,  bie  fid)  eben  baburdj  fennjeic^net,  bafj  fid)  ber  ganje  SfreiS* 
lauf  ber  3Birtf)jd)aft  r»on  ber  Sßrobuftion  bis  jur  Äonfumtion  im 
gefct)Ioffenen  Greife  beä  Kaufes  t»oU$ief)t.  $)ie  bem  regelmäßigen 
Äonfumtionöbebarf   ber  £auSangef)Örigen   bienenben  Sßrobufte 

1)  14,  21;  20,  185. 

2)  14,  24;  17,  186.  3)ie  $af)l  4  ift  aflerbingS  fdjablonenfjaft  gebraucht, 
wie  31.  18,  578  beroeift,  wo  (in  ber  Sdjilbbefdireibung)  eine  9tinberl)erbe 
ebenfalls  mit  4  jpirten  erfrfjeint.  9lber  bie  3)id)tung  muß  fid)  bod)  bei  biefen 
.3afjlen  innerhalb  ber  ©renken  ber  $3af)rfd)einUd)feit  galten,  rote  fie  eben  burdj 
bie  ttyatf ad) liefen  93erljältniffe  be3  SBirtf)fd)aftSleben3  beftimmt  tuurben. 

3)  3t.  11,  67  ff.;  18,542.  550  ff. 

*)  SBobet  id)  aflerbingä  bie  &rage  aufioerfen  möd)te,  ob  nid)t  etroa  bie 
bei  §omer  genannten  £>anb»uerter :  ber  £dmüeb,  ber  Zimmermann,  &er 
fieberarbeiter,  Söogner  zc,  bie  gleid)  bem  $lr$t,  bem  93oten,  Sluärufer  (£>erolb!) 
unb  Sänger  al§  Stjfitos^yoi  bejeidjnet  werben,  urfprünglid)  nur  ©emeinbe* 
funftionäre  gemefen  finb,  roie  unfere  $orff)irten  ober  bie  geroerblidjen  Arbeiter 
ber  inbifdjen  $orfgemeinf$aft,  bie  auef)  als  $emiurgen  in  biefem  Sinne  für 
Sitte  arbeiten  unb  bafür  oon  Sitten  emäfjrt  werben.  3)ie  Gntroidlung  ber 
Semiurgen  su  einem  freien  WafjrungSgewerbe  be§  ^arfte«  märe  bann  erft 
alö  eine  zweite  «ßtjafe  in  ber  ©efd)id)te  beS  geraerblia^en  SerufftanbeS  an* 
jufefjen. 
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burdjlaufen  ifjren  ganzen  SBerbegang  oon  ber  ©eminnung  be« 
SRot)ftoffcd  bis  §ur  ®enuBreije  in  ber  gleichen  95Mrtf)fdjaft  unb 
getyen  ofjne  groif  rijenf tu  fe  in  ben  Äonfum  über.1) 

3unadjft  probujirte  bie  $cfer*,  ©arten-  unb  2Metynrirtf)fcf)aft 
im  n>eicntüd)cn  für  ba$  £>au$;  wie  benn  ber  Äonfum  ir)rer 
@r$eugntffc  bei  bem  menfdjen*  unb  bebürfniSreidjen  Seben  an  ben 
£errenf)öfen  ein  aufjerorbentlicf)  reid)lidjer  geroefen  fein  mufj. 
Sbenfo  genrife  ift,  bafj  bei  biefen  Srjeugniffen  in  einem  roofjl* 
beftcUtcn  olxog  ber  gefammte  $robuftton$pro$e&  ftd^  uollftänbig 
innerhalb  befcfelben  abfptelte.  2)ic  befdjroerftd)e  Arbeit  beS 
2Waf)lenä8)  unb  offenbar  aud)  beä  23atfen$  beö  SBroteö8)  ift  bei 
§omer  ©ad)e  beö  meiblicf)en  ©efinbeS;  aud)  ba$  dämmen  unb 
Ärämpeln  ber  SBoflc*),  ba3  Rinnen  unb  SBeben,  bis  jur  £er* 
fteüung  üon  feinen  SBuntroirfereien,  mirb  im  $aufe  oon  ©ftamnnen 
ober  Tagelöhnerinnen  betrieben5),  bie  beiben  legieren  Arbeiten 
unter  perfönlidjer  33ett)ci(igung  ber  grauen  be8  £aufe3 ß),  bie  fclbft 
niebrigere  ©efdjäftc,  wie  5.  93.  ba8  Sieinigen  tion  Kleibern  unb 
©toffen,  nid)t  üerfdmtätjcn.7)  gerner  ift  bie  einfache  $ed)nif  ber 
Sebererjeugung 8),  nrie  fie  bie  3üa&  fdjilbert9),  ot)ne  3mi\el  auf 

•)  £.  93üd)er,  3>ie  (Sntfte^ung  ber  S3oir3iuirtfjfäaft,  <5. 16.  SlHerbingS  über- 
treibt 33ücf)er  bie  Stellung  ber  ßefälofienen  ^auSmirtlrttfaft  im  antifen  9Birtt> 
jdmftäleben,  roenn  er  meint,  baft  baSfelbe  überhaupt  nie  bie  Stufe  erreid)t 
babe,  roo  „bie  ©egenfiänbe  beS  täglidjen  ©ebnrfe»  einem  regelmäßigen  9lu8« 
toujd)  unterlagen",  ba&  al)"o  im  ganjen  5lltertljum,  ebenfo  tuie  im  früheren 
Mittelalter,  nur  „feltene  Waturprobufte,  geroerbliaV  ©r^eugniffe  Don  tyo&em 
fpejififdjem  28ertlje  bie  roeuigen  §anbel3artirel  gebübet  l)ätten".  (8.  37.) 
Se^tereS  trifft,  roie  bie  ©efäicfyte  ber  iMjfenifrfjen  Äevamif  beroeift,  fdjon  für 
ba$  IjeÜenifdje  Mittelalter  niefct  me^r  ganj  411. 

»)  Cb.  7,  104;  20, 106. 

3)  (Sin  3*u8iüä  bafür  bietet  mabrfdjeinlid)  bie  (Jnuäfjnung  ber  y^vi 
xafnv<6  Cb.  18,  27,  wie  SRiebenauer  (ftanbiocrt  unb  ^anbweifer  in  ben 

t)omerifd)en  3e^en»  ®-  J^O)  m't  3*e*t  bemerft  f)at. 
«)  Cb.  18,316;  22,423. 
6 1  SliaS  12,  433. 

•)  »gl.  bie  Stellen  bei  SRiebenauer  a.  a.  C.  S.  77.  191. 
')  31.  22,  154;  Cb.  6,  85. 
8)  <Ri$t  ber  ©erberei;  bgl.  2&aer  a.  a.  C.  S.  601. 
»)  18,  289. 
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ben  länblichen  Jpöfen  fclbft  geübt  toorben,  beSgleidjen  —  neben 
ber  tjanbtoerfemäfitgen  §erfteflung  befferer  Sirbetten  —  bie  95er« 
arbeitung  beä  SeberS  $u  ©chuhwerf  u.  f.  w. l),  roie  fidj  benn  nod) 
ber  ^efiobeifc^e  Sauer  bie  filjgefütterten  Sötnterfchuhe  oon  9Jinb& 
leber,  ben  SKantel  oon  Socföleber  felbft  angefertigt  ^at.s)  $luch 
bie  ©efäfje  für  ben  £au3bebarf  unb  für  bie  Sergung  beö 
Söetn*  unb  DlertrageS  werben  auf  Sefifcungen,  auf  benen  ftdj 
X^onerbe  oorfanb,  oielfach  öon  ben  eigenen  Wrbeitäfräften  tjer* 
geftellt  roorben  {ein,  ebenfo  wie  baä  Saumaterial  für  bie  2Bo(jn* 
unb  2öirtt)fc^aftggebäubef  bei  beren  (Errichtung  nur  ebenfalls  bie 
ßeute  ber  ©runbfyerrfdjaft  mitroirfen  fet)en. 3) 

$)iefe  gefdjloffene  ipauSroirthjchaft  fe^te  bei  umfaffenberem 
Sefifc  eine  ziemliche  $lrbeit$glieberung  oorauS,  zumal  als  feit  ber 
Serührung  mit  bem  Orient  bie  Sebürfniffe  pch  ju  erweitern  unb 
ju  verfeinern  begannen.  $>ie  ©pejialifirung  ber  Arbeit  aber  unb 
bie  Sefriebigung  erweiterter  Sebürfniffe  liefe  fid)  um  fo  leichter 
ermöglichen,  je  zahlreicher  bie  Wrbeitöfräfte  waren,  bie  bem  olxog 
Zur  Verfügung  ftanben.4)  Unb  jmar  mu&ten  biefe  Slrbettäfräfte 
bauernb  mit  bem  §aufe  oerbunben,  b.  i).  fie  mu&ten  wo  möglich 
©flaoen  ober  £örige  fein.  üRur  jo  fonnte  man  einzelne  technifche 
Serrichtungen,  wie  ba3  Bahlen  beä  ©etreibeS,  bie  Seforgung 
beS  Siehe«,  bie  Seftellung  be3  SlcferS,  ba3  Seben,  ©pinnen  u.  f.  n>., 
Einzelnen  für  ihr  ganje8  Seben  übertragen  unb  fte  für  biefen 
$)ienft  befonberS  auäbilben. 

$)af)er  zeichnet  fich  bie  homerifche  ©utäwirthfchöft,  ähnlich 
wie  bie  germanifch'mittclalterliche,  burd)  ein  auffatlenbeS  Über* 
gemiaut  unfreier  $au3biener  au$.  £ie  Organe  ber  autonomen 
Sötrthfchaft  be3  ohog,  bie  ohhai,  finb  wef entlich  Unfreie,  auf 
benen  eben  bamalS  faft  bie  ganze  Arbeit  beS  £aufe$  laftete.  SReben 

»)  Ob.  4,  24. 

*)  S.  u.  2.  3.  540  ff. 

3)  3>aS  ftattlidje  ©e&öfte  be8  dumäuä  j.  23.  ift  r>on  ben  ©flauen  felbft 
erbaut  14,  5. 

4)  3)ie§  öerfennen  afle  biejenigen,  bie  fid)  —  roie  33üc^fenf(^ii^  (SBeftfc 
unb  (£rn>erb  im  griednfdjen  Slltertfjum),  ©uiraub  u.  51.  —  feine  tlare  3$or* 
ftellung  üon  ber  mirtljfd)aft(id)en  Autonomie  beö  olxot  gebilbet  fjaben.  3$gt. 
bagegen  53ücr)er  a.  a.  C.  S.  22  f. 
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ihnen  tritt  bic  freie  2ofmarbeit,  als  beren  ^Repräsentanten  man 
bie  fog.  $u  betrauten  pflegt,  burdjauä  in  ben  £intergrunb ; 
unb  oft  genug  mag  bamalä  auch  bie  Stellung  btefer  X^eten  nur 
bie  oon  ipalbfreien  gemefen  fein.1)  SBenn  ber  als  SBettler  Oer* 
flcibctc  DbtjffeuS  ftcfj  rühmt,  beretnft  ein  begüterter  9ttann  gemefen 
$u  fein,  ber  in  gülle  befeffen,  mag  eine  behagliche  SebenSftettung 
oorauSfefce,  fo  t)ebt  er  babei  auSbrücfttd)  ben  großen  ©flaoen* 
beftfc  tjeruor,  über  ben  et  geboten 2),  ein  beutlicher  ©eroete  bafür, 
bajj  eine  auSgebefjnte  Verfügung  über  unfreie  $Irbett$fräfte  a(8 
bie  felbftoerftän bliche  Sßorauäfefcung  eines  gro&en  2Birthfcf)aft$* 
betriebet  galt. 8)  Unb  mie  märe  auch  ohne  eine  ftarfe  Nachfrage 
bie  früh&eitige  (Sntroicflung  beä  ©flaoenhanbelä  möglich  gemefen, 
oon  ber  ftd)  ebenfalls  bereit«  im  (5po3  fo  oielfadje  ©puren 
finben?*) 

$>abei  ift  e$  oon  Sntereffe,  ju  beobachten,  mie  bie  $urch* 
füfjrung  eine«  einheitlichen  OrganifationsplaneS,  baS  93eftreben, 
bie  probuftioe  Äraft  ber  SBtrtt)fct)aft  möglidjft  ju  heDen»  in 
größeren  Ianbroirtrjfcr)aftlict)en  betrieben  ju  einer  ©lieberung  ber 

')  SBenn  t>on  ^freien,  bic  ftd)  um  2ofm  (jito&$  ini  faTqf)  üerbingen, 
ba*  5Bort  d-rjrsveiv  gebraucht  roirb  (j.  99.  QUa«  18,357;  21,443),  fo  ift 
bie*  nod)  fein  Söeroeid  bafür,  bafe  ba<S  23erf)ältnt§  ber  Steten  immer  unb 
überall,  in  3«ten  ber  9£aturalnrirtljfd)aft  ebenfo  mie  in  benen  ber  entnrirfelten 
<3*elbroirtf)fd)aft,  ben  (Sljarafter  eine*  freien  Äontraftäoerljältnivfe*  betoaljrte. 
©trabo  $.  99.  (12,  542)  gebraucht  dyreteiv  audj  Don  ber  Arbeit  Seibeigener: 
.  .  .  xa&anEq  Korjoi  fiiv  id'ijxever  17  ftvwa  xaXovfiivr]  ovvoSos,  OsvtaXoii 
8e  01  nevioxM.  3)ie  ©djlüffe  aüerbing*,  bie  $.  99.  oon  99uttmann  in  biefem 
©inne  au*  ber  (Stmnologie  be§  9Sorte*  gejogen  roorben  finb,  ftnb  nid)t 
betuei*träfrig. 

»)  Ob.  17,  422  f. : 

fjoav  Si  dftfoeä  paXa  ftvgioi,  aXXa  de  noXXat 
olaiv  t  sv  £c6ovoi  xai  acpveioi  xakiovrat. 

*)  SBenig  bebeuten  aDerbing*  bie  jiffernmäfeigen  eingaben  be*  dpo*, 
j.  99.  bie  fünfeig  Spcoal  im  ^alafte  be*  Cbtjffeu*  (Ob.  22,  421)  unb  be* 
$Utinoo*  (7, 183),  nod)  weniger  bie  mobernen  93erfudje,  ben  ©flaoenbeftanb 
auf  bem  fürftlidjen  5)omanium  Don  ^t^afa  $u  beredjnen,  toie  e*  j.  33.  9Rid)arb 
(De  servis  apud  Homerum  p.  19)  oerfudjt  Ijot. 

«)  31.  7,475;  21,40.  78  ff.  102;  22,45;  24,751.  Obnff.  14,115. 
449  ff.;  15,  482;  20,383. 
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unfreien  Organe  be$  olxog  führten,  meiere  luenigftenS  einem  %tycik 
berfelben  bie  üttdglidjfeit  fojialen  5luffteigen8  geroät)rte.  3)urd> 
bie  ©ntnrirflmtg  be$  gartenmäjjigen  Anbaues  unb  burdj  bie 
(Srroeiterung  ber  SBebürfniffe  be£  £errent)ofe$  mar  bie  SBirtfyfdjaft 
be$  olxog  oielfad)  ju  einer  3)ifferen$irung  ber  Sßrobufte  fort* 
gefcfjritten,  roeldje  e§  münfc^enSmertl}  mochte,  bei  geroiffen  (öpejial* 
fulturen  an  bie  ©teile  be£  (SigenbetriebeS  mit  ©ftaoen  unb  2ofyn* 
arbeitern  eine  53errieb8form  $u  fegen,  meiere. ben  Arbeiter  an  bem 
©ebenen  ber  ^Pflanzungen  pcrfön(icr)  intereffirte  unb  baburd) 
bereit  (Srgiebigfeit  fteigerte.  $)amit  f)ängt  e$  offenbar  gufammen, 
ba§  mir  neben  ben  auf  bem  §errenf)ofe  roofynenben  Unfreien 
auef)  belaufte  Unfreie  (servi  casati  naef)  mittelalterlichem  9lccf)tg* 
auöbrucf)  finben,  benen  beftimmte  Steile  be3  §errenlanbe$  gu 
felbftänbiger  93eroirtt)fcr)aftunQ  überlaffen  maren;  roie  j.  33.  bem 
©flaoen  £olio$,  ber  mit  feiner  zahlreichen  gamilie  einen  Söeinberg 
bemirt^fc^aftetc. T)  ©ne  ©rfcfjeinung,  bie  genau  fo  im  germanischen 
SKittelalter  roieberfehrt,  mo  e$  auch  gerabc  bie  gartenmäjjigen 
Kulturen  finb,  bie  vineae  dominicae,  bie  in  biefer  Söeife  an 
unfreie  $ned)te  übertragen  mürben,  ßeiber  gibt  baö  @po$  feine 
Huöfunft  über  bie  Söebingungen  ber  Übertragung.  Mein  biefelben 
finb  gemifj  feine  anberen  geroefen,  als  unter  ben  gan$  analogen 
mittelalterlichen  SSer^ältniffen.  Um  ba8  Sntereffc  beö  Colonen 
an  bem  ebenfo  bebeutenben,  mic  leicfjt  jerftörbareu  Kapital  ju 
verbürgen,  roeldieä  bie  perenntrenben  Kulturpflanzen,  3BeinftÖcfe, 
Dl-  unb  geigenbäume,  fomie  bie  §ülf§anlagen,  ^erraffen,  pfähle, 
©efjegc  u.  f.  m.  repräfentirten,  mürbe  ber  (Srtrag  ^mifcljen  £>err 
unb  Kolon  geseilt.  (Ss  ift  ba$  ©toftem  beS  Stljeilbaue«2),  mie 
e$  fid)  in  einem  naturalroirtfrfdjaftlidjen  QtitaUtx  öon  ieI&ft 
ergab  unb  und  baher  auch  in  $etla8  cjteict)  in  ben  Anfängen  ber 
beglaubigten  ©efchicrjte  entgegentritt,  fo  §.  SB.  bei  ben  Xfyeübauern 
ober  „©eitlem"  (r^rtluoQoi)9)  beS  attifdjen  ©runbabete  unb 

"     ^Obüfr  4,  736;  ögl.  24,387. 

»)  Uber  bie  93ebeutung  ber  ©einfuttur  für  bie  dntnncllung  beS  XtyiU 
baue«  t>gl.  3nama«®ternegg,  5).  2Birt§fd)ait3gefd).  1,  366,  unb  ßampredjt, 
2>.  SBirt^aftSleben  1  (2),  907  ff. 

5)  @o  genannt  offenbar  beSroegen,  »eil  fie  ein  Sedjftel  (nid)t  fünf 
6ed)ftel!)  beä  ertrage«  an  ben  ©runbljerrn  abgaben,  roie  fdjon  Slriftotetefc 
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bat  meffenifd)en  Jpalbbauern  ©partaS. l)  —  (Sin  Skrfjältnte,  baS 
bcn  ©flauen  nnrtljfdjaftlid)  gleicf>ftellte  mit  ben  in  Stb^ängigfeit 
geratenen  freien  unb  batjer  getuig  öielfad)  auef)  einer  SBer* 
befferung  feiner  9iecf)täfteü*ung,  ju  einem  Stuffteigen  in  bie  klaffe 
ber  hörigen  geführt  f)at.2) 

(£8  ift  eine  empfinblidje  Surfe  unferer  (SrfenntniS,  baB  un$ 
jeber  SCnfjaltSpunft  fcfjlt,  biefe  fo$ialöfonomifdjcn  (Srfdjeinungen, 
in  benen  fid)  bie  SBielfeitigfett  ber  Difentoirttjfdjaft  öon  neuem 
funbgibt,  metter  $u  oerfolgen. 

dagegen  fei  t)ier  nodj  auf  ein  anbereä  ©tjmptom  biefer 
SSielfet tigfeit  fungemiefen,  nämtid)  auf  bie  fo$ialgefd)id)tIid)  f)Öd)ft 
intereffantc  Xfjatfadje,  baß  baä  GrpoS  biefelbe  gerabeju  in  einer 
töpifdjen  $erfönlid)feit  öerförpert  l)at,  in  DbljffeuS,  ber  in  gleicher 
«Seife  getieft  ift  als  ©djnitter  unb  ?ftöö«5),  olä  <5dnff$bauer 
unb  $ifcf)(er4),  al%  gemanbter  Liener  bei  allen  f)äu3licf)en  93er* 
ridjtungen,  meiere  nur  immer  „eblere  ÜHänner  öom  SMenfte  ®e* 
ringerer  forbern".6)  3)iefc  merfroürbige  ©eftalt  be3  ritterlichen 
(5po8  ift  bie  SBerförperung  ber  —  oon  ber  gefdjloffenen  £au$» 
tüirtf)fdjaft  geforberten  —  ausgebreiteten  tecE)nifct)en  ?lrbeit$gef(f)tcf= 
lidjfeit ;  einer  SBtelfeitigfett  beä  Könnens  unb  SBerftefjenä,  uon  ber 

Idihjv.  nol.  C.  1  erfantlt  fjat:  tni  lavrrjs  ya(>  xfje  fttofrtooeafe  eiqyat.ovxo 
ian>  nXovoiojv  rove  ayQovs.  SBgl.  bie  —  bie  ftrage  toof)I  enbgültig  ent* 
fdjeibenbe  —  Erörterung  Don  Qomperg,  %\t  Schrift  Dom  ©taatSroefen  ber 
Weener  unb  it)re  neueften  93eurt$eiler  (1891)  ©.  45  ff.  —  $er  Warne 
imrifiOQoi  ift  nad)  Analogie  ber  mittelalterlichen  ©eaeidjnung  tertiatores 
ju  beurteilen  (bie  ein  drittel  ber  Srnte  abgaben),  fotoie  nad)  bem  £f>eilbau 
a  la  quinta  (Abgabe  Don  einem  fünftel)  in  ber  (Jampagna  ftomS  unb  bem 
portugiefifdjen  tarnen  quinta  für  ben  ©auernljof  (Don  berfelben  Abgabe). 

*)  Über  biefe  §alfentüirt&)d)aft  ber  fpartanifdjen  fceloten  f.  iprtäu« 
fr.  6  u.  7. 

')  3)ie  Überladung  eines  ©ütd>en8  für  geleistete  3)ienfte,  wie  fie 
(Sumauä  Ob.  14,  62  ff.  erroafjnt,  ferjeint  gerabe&u  mit  ^reilaffung  Derbunben 
geroefen  $u  fein.  —  2tu8  14,  452  geljt  femer  tyeroor,  baB  EumäuS  ein 
peculium  befifct,  ba8  iljm  fogar  ben  Slnfauf  eineS  ©flaDen  auf  eigene  9?ea> 
nung  geftattet. 

")  Ob.  13,  365. 

«)  Ob.  5,243;  23, 189. 

»)  15,  320. 
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SR.  $öf)(mann, 


ficf)  ber  Shilturmenfct)  ber  SReujeit  nur  ferner  eine  redete  $8or* 
ftellung  machen  fann.1)  $)ie  ©elbftgenügfamfeit  beä  olxog  ift 
fo  fc^r  Sßrincip  ber  ganzen  Sßirthfchaft,  bafc  ftch  fogar  (Sblc  unb 
^erfonen  fürftltchen  ©tanbeä  gelegentlich  5U  gewöhnlicher  ^)anb* 
arbeit  herbeiließen,  ja  in  foldfer  @elbftt)ütfe  eine  gemiffe  ©enug* 
tfwung  fanben.  <5o  fef)en  wir  in  ber  3lia3  einen  ©ot)n  beö 
$roerfürften  befchäftigt,  junge  Skumjweige  ab$ufcr)neiben,  um 
ftch  felbft  einen  SBagenftuhl  ju  flehten2);  ein  anberer,  Sßarte, 
hat  ftch  —  allerbingS  unter  2tfitwirfung  funbiger  Bauleute  —  feine 
Söofmung  felber  erbaut.8)  3)ie  greier  auf  3tf)<rfa,  bie  bod)  über 
ein  jahlrcictjeS  3)ienftperfonal  verfügen4),  fetjen  wir  Arbeiten,  wie 
baä  Slbtjäuten  oon  %fyimn  unb  fonftige  Vorbereitungen  $um 
ÜJ?at)ten  perfönlid)  übernehmen.5)  £ie  ©tiere,  auf  beren  £äute, 
fie  beim  ©piele  uor  bem  Jpaufe  lagern,  haoen  fie  felbft  gefch lachtet.6) 
(StmaS  ganj  gewöhnliche«  ift  ferner  bie  ^Beteiligung  an  lanbwirth* 
fchaftlichen  ©efchäften,  3.  33.  an  ber  öeauffichtigung  ber  gerben. 7) 
2)er  greife  gürft  ßaerteä  ift  in  allen  3lüCiöen  oer  ©artenbeftel* 
(ung  wohlerfahren,  wenn  auch  natürlich  bie  Slrt  unb  üBeife,  wie 
er  fich'ä  auf  feinem  lönblichen  £>ofe  fauer  werben  läfet,  in  feiner 
befonberen  Sage  begrünbet  ift.8)  $iefelbe  lanbwtrthfchaftliche 
Kenntnis  barf  DbüffeuS  ohne  weiterä  bei  ben  f tollen  (Sbelleuten 
oorauöfefcen ,  bie  ihm  bie  ©attin  umwerben.  OTen  (Srnfteä 
forbert  er  in  ber  greieroerfammlung  ben,  ber  ihm  feine  ^Bettler« 
rolle  oorgemorfen,  jutn  SGBettfampf  in  ber  Arbeit  be§  <Schnitter3 


')  93gf.  «.  Südjer  a.  a.  O.  6.  18. 
»)  31.  21,  37. 
•)  a.  a.  C.  6,  314. 

4)  3m  ©efotge  berev  üon  3)ulid)ion  eisernen  fed)8  Liener  Ob.  16,  248, 
bie  0011  $tf)ata  bringen  jroet  fertige  SöAe  mit  (a.  a.  0.  253). 

6)  2,  300.  323;  17, 182;  »gl.  aiurj  7,  5  Don  ben  «rübern  «Raufifaafc, 
weldje  bie  3Jtoultfjiere  au8f|>annten,  mit  benen  fie  Don  ber  2Säfd>e.  jurütffam, 
unb  felbft  bie  ©eroänber  in'«  $au8  trugen. 

•)  1,  108. 

7)  (So  finben  mir  $1.  5,  313  3lndnfe8  bei  ben  gerben,  20, 188  &nea$, 
11,  106  bie  Sö£)iie  be$  $riamo3  (auf  bem  3ba),  6,421  bie  fieben  SBrüber 
ber  ?lnbromad)e. 

8)  24,  244  ff. 
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unb  SßflügerS  tjerauä  *) ;  eine  §erau£f orberung,  bic  auf  bic  abe* 
(igen  §örer  be£  ©ängerä  fomifdj  f)ätte  nrirfen  müffen,  wenn  eine 
gemiffe  praftifdje  ©rfafjrung  in  biefen  fingen  be$  QMmanneS 
unmürbig  erfdjienen  märe.2) 

SBir  f)aben  eben  in  biefem  fjomerifdjen  $lbet  eine  Wriftofratie 
cor  un$,  bie  mit  ritterlicher  SebenSmeife  ätigleidj  ein  lebhaftes 
öfonomifdjeS  Sntereffe  oerbanb.  3^re  auTodtaxovia,  metcfje  fpäter 
bie  ©toa  attju  etnfeitig  im  ©inne  tyrer  auraQxeia  gebeutet  fjat, 
ift  ber  5luäbrucf  eines  energiferjen  ©trebenS,  ftcr)  ben  Sfaforbe* 
rungen  gemadifen  ju  jeigen.  meiere  bie  fiettung  einer  üielfeitig 
entroicfelten  l)crrfc^aft(ic^cn  2öirtt)fc^aft  an  ben  ©utöfyerrn  fteHte. 
$af)ec  erfdt)etnt  audj  im  (£po£  ber  Süngling  erft  bann  jum 
2Kanne  gereift,  roenn  er  (Srfaljrung  in  ber  933irtf)fdjaft  unb  bie 
ftäfjigfeit  jur  felbftänbigeu  Seitung  berfelben  ermorben.8)  (Sr 
lernt  feineSmegS  btofe  „Speere  merfen  unb  bie  ©ötter  ef)ren".  Sludj 
nrirb  biefer  eigenen  ÄrtfyfdjaftSfüfyrung  ber  @blen,  ber  forg= 
faltigen  93eaujficr)tigung  ber  2anbroirtf)fd)aft  nrieberfjolt  gebaut.4) 
28te  bejeiefmenb  ift  bie  ©jene  in  bem  (Srntebilbe  be$  SldjifleuS* 
©cf)Ube3,  n>o  ber  §err  felbft  mitten  unter  feinen  gelbarbeitern 
bargefteflt  ttnrb,  „bie  greube  im  §erjenM!5)  £)iefe  ®runbf)errn 
ftnb  eben  md)t  blo&  ßrieger,  fonbem  auef)  Sanbroirt^e,  meldje 
in  ber  93emirtf)fd)aftung  it)re$  ®runbbefi$e§  einen  micrjttgen 
Sebengjme^cf  fafyen  unb  barauS  jortroäfyrenb  neue  Äraft  jur 


»)  18,  365. 

8)  (£3  ift  alfo  nicf)t  flanj  autreffenb,  roenn  9tofd)er  («ßolitif  S.  85) 
meint,  bie  Verleitung  aller  Ijöfjeren  Xedmif  ic.  öon  Ipepljäftoä.  bem  förperlid) 
Derfritypelten,  oftmals  toertyitynten  unb  gemifcljanbelten  Xedjnifer  ber  ©ötter* 
roelt,  fei  für  bie  t>olten>irtf)jd)aftiid)en  ?lnfidjten  §omer'$  überhaupt 
djarafteriftifd). 

3)  Cb.  19,  160: 

fi8rj  yag  avtiP  olos  re  (xahtara  oi'xov  xrfiead'ai  xrl. 

*)  2>a3  igya  iTTonrevetv,  ini  igya  iSeiv.  $gt.  j.  93.  Ob.  16,  140.  144. 
$>aju  4,  640.  vion  ben  8öfmen  eineä  itfjafefifdjen  (Sblen  Reifet  e$ :  8vo  8' 
aiev  i'/ov  Tiargojüt  igya.  Cb.  2,  22. 

■)  Slia*  18,  555  f. : 

—  ßacikevs.  8'  iv  roioi  aitont, 

oxfjTTTpuv  l'xMV  eOTijxei  t7t'  Zy/uov  yt^oavvos  xrjp. 
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tt.  $0tymannr  %u$  bem  ^aenifc^cn  Mittelalter. 


©tärfung  itjrcr  (Stellung  in  ©taat  unb  ©efellfcf)aft  ju  gewinnen 
fugten. 

SBcnn  felbft  in  bem  3bealbi(b,  loelc^cö  baä  ®po3  oon  ber 
ritterlichen  SSett  entwirft,  ba8  wirthfchaftliche  Moment  fo  ftarf 
heroortrttt,  wie  biel  mehr  mufj  bie$  nodj  in  ber  Sötrflichfeit  ber 
gall  gemefen  fein!  SebenfallS  war  e$  ber  energifcrjen  Arbeit  an 
ber  (Sntwicfelung  unb  Steigerung  ber  wirthfcfjaftlichen  Äräfte 
ganj  wefentlid)  mitjuoerbanfcn,  bafe  bie  (Sbelhöfe  eine  fo  heroor* 
ragenbe  93ebeutung  für  ba$  gefammte  nationale  Seben  gewannen. 
SDurdj  fte  würbe  ber  $bel  befähigt,  bie  lebenbigen  Gräfte  ber 
Nation  überhaupt  in  feinen  $)ienft  §u  jiefjen,  wie  uns  baä  be* 
fonberä  beutlidj  in  ber  (Sntmicflung  ber  SBolfSepif  entgegentritt, 
bie  ja  auf's  (Sngfte  mit  bem  t)errfc^enben  ©tanbe  oerwud)3, 
überall  fein  Seben ,  fein  (Smpfinben,  feine  ©itte  miberfpiegelt.1) 

?luch  ^ier  geigt  ficf>  berfelbe  als  eine  ficcjretct)  aufftrebenbe, 
jur  Überwinbung  aller  anberen  fojialen  gaftoren  berufene  3Jtocrjt. 
Söä'hrenb  auf  feinem  35afein  ber  oolle  ©onnenglang  ber 
homerifchen  $)icr)tung  rur)tf  ift  oon  freien  ©auern  nirgenbS  bie 
Siebe.  3n  ben  ©leicrjniffen ,  auf  bem  $lcf)illeu&©chtlbe  u.  f.  w. 
überall  nur  große  gerben,  grofje  Sanbbefifcer!  (£benfo  liegt  bic 
an  ergreifenben  Momenten  ofme  Qxvttfel  reiche  ©efdjidjte  be3 
Untergange«  ber  ©cmeinfreitjett,  auf  beren  Krümmern  ftd)  bie 
ritterliche  SCBcIt  beä  @po$  erhob,  oöffig  im  ^unfein,  ©enug, 
wenn  es  gelingt,  tiefen  tragifchen  ^ßroaefc  wenigftenS  in  feinem 
allgemeinen  Verlauf  unb  in  feiner  gefctjichtlichen  Sftotwenbtgfeit 
ju  oerfter)en! 

*)  6.  meinen  Sluffafe:  3ur  gefd)id)tlid)en  93eurt$eihwg  §omer'3  in 
biefer  Seitfc^rift  73,  396  ff. 
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mnii  griebrid)  SBilljefot  11.  imb  bie  ©ettefis  be$ 

griebenS  tooit  SBufeL 

Eon 

fNmC  23atJTett. 


I.  $)ie  Vorbereitung. 

Unter  aflen  biegen,  bie  ber  preußifdje  ©taat  geführt  fjat, 
ift  fdjmerlid)  je  einer  fo  menig  populär  geroefen,  roie  ber  im 
Sa^re  1792  begonnene  Ärieg  gegen  granfreitf).  3)ie  OTianfl  mit 
fcfterreid),  mit  bem  Greußen  ein  fjalbeä  3af)rl)unbert  f)inburd) 
immer  im  ©egenfafc,  oft  im  Kriege  geftanben  fyatte,  mtberfprad) 
ben  tyerrfdjenben  politifdjen  Überlieferungen  ebenfo  fet)r  roie  bie 
$l)eilnaf)me  an  einem  Angriff  auf  granfreid),  bem  in  Greußen 
trofc  ber  föeoolutton  öiele  ©tympat&ien  jugetoanbt  blieben.  Söenn 
bie  preußifdjen  (Staatsmänner  felbft  immer  ben  ®efid)t$punft 
Oertraten,  baß  man  nur  als  $ülf§madjt  Dfterreidrö  ofme  eigenen 
$(nlaß  an  bem  Kriege  tfyetfnefyme,  fo  mar  eä  crHärltcf),  baß  in 
Greußen  oon  einem  Jlriege  für  frembe  Sntereffen  unummunben 
gefprodjen  mürbe.  2Baä  mar  ber  großen  2J?ef)r$af)l  ber  Greußen 
baS  SReid),  bie  $Reid)Sfürften  unb  tljre  ©treitigfeiten  mit  granfe 
reicJ}?  $ie  ganje  preußtfdje  ®efd)id)te  im  18,  Sa^unbert  mar 
mie  eine  fortfdjreitenbe  £o8löfung  Greußens  oon  bem  SReidje  ge» 
mefen.  2)urd)  ben  gürftenbunb  &eitroeilig  unterbrod)en ,  foÜte 
biefe  (Sntroirflung  gerabe  burcb,  bie  fran^öfifc^e  Sßeüolution,  bie 
anfänglich  bie  auSeinanberftrebenöen  Elemente  roieber  jufammen* 
jufü^ren  festen,  nur  nod)  rafdjeren  gortgang  erfahren,  ©djon 
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roaren  in  ^reujjen  nationale  Sntereffen  unb  nationale  (Smpfin* 
bungen  emporgefommen,  bie  mit  benen  im  fRetc^c  nod)  fid)  be* 
rührten,  feineSroegS  $ufammenfielen.  Stein  nationales  Sntereffe 
fnüpfte  fid)  jefct  an  einen  Slrieg,  bei  bem  nidjt  3)eutfd)lanb  unb 
granfreid)  um  bie  föfiemgrenje,  fonbern  Öfterreich  unb  granfreid) 
um  ben  93efi$  ^Belgiens  ju  fämpfen  fdjienen.  ^ßreufjenS  territoriale 
Sntereffen  roicfen  eher  nach  Dften,  roo  bie  augenfdjeinliche  3er* 
fegung  ber  polnifdjen  iRepublif  bie  ootte  Äraft  beS  preu&ifdjcn 
(Staate^  in  Anfprutf)  ju  nehmen  brohte.  3m  $otfe,  roie  in  ber 
Armee,  bei  SJciniftem  unb  ©cneralen  gab  eS  eine  Un$ufriebenheit, 
bie  bei  bem  ungünftigen  Verlauf  beS  ÄriegeS  unb  infolge  ber 
Streitigfeiten  mit  Dfterreid)  fid)  ju  einer  faft  allgemeinen  Wifc 
ftimmung  unb  gu  bem  lauten  9Ruf  nach  grieben  fteigerte. 

3n  bem  StabinetSminifterium  ißreufjenS,  bem  bie  güf)rung 
ber  auswärtigen  Angelegenheiten  oblag,  fanben  biefe  Stimmungen 
unb  Anfielen  einen  entfdjloffenen  Vertreter  in  bem  greiherrn 
o.  AloenSleben ;  er  hatte  baS  ©ünbniS  mit  Cfterreidj  oon  Anfang 
an  befämpft  unb  pflegte  feiner  Abneigung  gegen  bie  fortgefegte 
$f)eilnaf)me  an  bem  Kriege  mit  granfreid)  bei  jeber  ©elegenfjeit 
rürftjaltlofen  AuSbrud  ju  geben.  SBon  feinen  beiben  Kollegen 
mar  ber  Präger  ber  friberijianifchen  ^rabition,  ber  alte  ®raf 
gindenftein,  roenn  auch  mit  gröfeerer  3urudhaltung,  im  SSkfent* 
liefen  boct)  berfelben  Überzeugung,  unb  felbft  ©raf  §augroifc,  ber 
als  greitnb  Öfterreichs  in  baS  9)Jinifterium  eingetreten  mar,  be* 
gann  allmählich  bie  SBerbinbung  mit  ber  Koalition  ju  oerurtljeilen 
unb  bie  SBeenbigung  beS  Krieges  t)erbeijumünfc^en.  Aud)  ber 
Staatsmann,  ber,  ohne  bem  ÄabinetSminifterium  anzugehören, 
in  ben  fragen  ber  auswärtigen  Sßolitif  oft  oon  entfdjeibenbem 
(Sinflufe  mar,  aud)  ÜttarquiS  ßuedjefini  hätte  ^ßreufeen  gern  auS 
ben  $erroidluugen  im  SBeften  gelöft  gefefjen,  um  im  Often  mit 
befto  ftärferem  Sftadjbrurf  eingreifen  ju  fönnen.  SBottenbS  im 
©eneralbireftorium  riefAHeS  nad)  grieben,  ntd)t  bloß,  rote  natür* 
lid),  Struenfee,  SBerber,  SBlumenthal,  bie  ginanjminifter,  bie  auS 
iljren  Staffen  alles  ©elb  mehr  unb  mehr  fet^roinben  fat)en;  felbft 
ein  2)?ann  roie  SBoeüner  hat  roieberholt  feine  Stimme  für  53e* 
enbigung  beS  Krieges  erhoben. 
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3lnfrf)auungen  unb  Stimmungen  gleicher  5lrt  fjerrfc^ten  in 
ber  preu&ifd)en  $lrmee,  bei  bcn  Gruppen  rote  bei  ben  ©eneralen. 
(£3  ift  nid)t  unrichtig  unb  fdjon  im  oorigen  3af)rf)unbert  juroetlen 
bemerft  roorben,  bafe  bic  Damaligen  preufeifdjen  Offiziere  über* 
tyiupt  Ratten  friebliebenb  fein  müffen,  ba  fie  burdj  bie  Entziehung 
ber  ©eurlaubtengelber  t)on  jebem  Äriege  eine  empfinblidje 
@cf)äbigung  if)rer  roirthfdjaftlidjen  Sntereffen  erwarten  fonnten. 
$8enn  aber  in  ber  preufjifdjen  Slrmee  im  gortgang  be$  erften 
föeoolutionSfriegeS  thatfädjltcf)  faft  jeber  3«Ö  «fit  folbatifct)er 
SBegeifterung  bermi&t  roirb,  fo  lag  ba«  bocf)  OauptfädjUd)  in  bem 
®egenfafc  be$  Slugenblicfö  ju  ber  tebenbigcn  Erinnerung  an  bie 
Kriege  Äönig  griebrte^'ö,  fo  ba&  bie  ungewohnte  2öa  ff  engemein* 
fdjaft  mit  Dfterreid)  ftatt  famerabfchaftlidjer  ©efinnung  Eiferfudjt, 
©treitigfeiten  unb  gefteigerte  Abneigung  jur  golge  hotte.  Unluftig 
mar  man  in  ben  förieg  gebogen,  rotberroillig  fegte  man  ihn  fort. 
(Sin  ipeinrich  t).  Äletft,  oon  beffen  ®efchlecf)t3gen  offen  faft  auf  jebem 
©d)lad)tfelb  beS  fiebenjährigen  Striegel  Einer  ben  $elbentob  ge* 
funben  luitte,  fonnte  bamafS  nach  ^rieben  rufen,  um  bie  im 
Äriege  „fo  unmora(ifd)  getöbtete  Qdt  mit  menfa^enfreunbürfjeren 
X^aten  bejahen  ju  fönnen".  „Sentnerfdjroere  Sangeroeile",  fo 
urtfjeilt  ber  greihcrr  üom  ©tein  nadj  einem  93efud)  beS  £ager§ 
oor  SWains,  lafiete  auf  bem  ipeere;  faum  bafe  Männer,  roie 
33Ifid)er  unb  ber  jugenblidje  *ßrin$  Souiö  gerbinanb,  burct)  frifdj 
§ugreifenbe  Sfyatfraft  bie  Ehre  ber  preufjifchen  SBaffen  retteten. 

9?ur  Einen  ÜJtonn  eigentlich  gab  e$  in  ganj  ^ßreufeen,  bem 
biefer  Ärieg  ^erjenSfache  mar:  biefer  ©ine  roar  ber  Äönig  oon 
^ßreu&en  felbft,  grtebrtct)  9Q3ilt)elm  II.  $)ie  ^ßolitif,  bie  §u  bem 
33unbe  mit  Öfterreidj  unb  ju  bem  Kriege  mit  granfreid)  geführt 
hatte,  roar  fein  eigenfteä  Sßerf:  er  allein  hielt  fie  bem  roacfjfenben 
SBiberfprud)  gegenüber  aufregt.  bitterliche  ^t)eilna^me  an  bem 
©dncffal  fiubroig'S  XVI.  unb  ber  Sttourbonen,  aber  auch  ber 
SBunfdj  nac^  territorialen  Erwerbungen,  unb  bor  allem  bie 
Steigung,  als  Vorfämpfer  beö  $)eutfdjen  SfteicheS  ju  glänzen, 
roirften  babei  ftufammen.  2öie  er  einft  icfjon  bei  ben  Vorbereitungen 
jum  gürftenbunbe  ber  eifrigfte  geroefen,  fo  roar  in  ihm  ba$ 
beutfdje  ®efüt)l  aud)  je$t  noch  ftärfer  als  in  trgenb  einem 
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9(nbcren  feinet  SBolfeö.  ©ne  Trennung  Don  bem  9feid)e  unb 
t>on  Dfterreid),  bem  er  burd)  Verträge  verpflichtet  mar,  rotbei> 
fprad)  feinem  (£f)rgefüt)I ;  ber  ©ebanfe  an  ein  Slbfommen  mit  ben 
„ÄönigSmörbern"  üoHenbg  mar  ifmt  mibermärtig. 

3u  biefen  fidj  befämpfenben  Stimmungen  unb  9lnftct)tenr 
in  beten  Sföibcrftreit  fid)  ber  $rieg  fdjmädjlid)  fortbemegte,  traten 
nun  im  grüt)jat)r  1794  nodj  anbere  Momente  t)inju,  bie  gegen  bie 
gortfefcung  be$  ÄriegeS  am  3ftt>ein  mit  tmller  ©d)mere  ins  ©e* 
mia)t  fielen  unb  beren  (Sinmirfung  fidj  audj  ber  Äönig  nid)t 
ganj  cntjietyen  tonnte.  3n  Sßolen  brad)  ein  $ufftanb  au8,  ber 
bie  SRobilifirung  eineö  preu&ifd)en  £eer<£  uon  40000  3J?ann 
notfymenbig  machte,  beffen  Dberbefefjl  ber  Äönig  fclbft,  nietjt 
ol)ne  SEÖtberftrebcn ,  übernahm.  $>amit  mürbe  bem  S?rieg  am 
S^^ein  t>oüenbS  jeber  öormärt&  brängenbe  SmpulS  entzogen;  e$ 
taufte  felbft  fct)on  ber  Eorfälag  auf,  bie  20  000  «Wann  §ütf$* 
truppen,  bie  ^ßreufeen  auf  ©runb  be$  OTianjüertrageS  ben 
Ofterreidjern  jur  Verfügung  gefteüt  fyatte,  nadj  bem  Dften  jurfitf* 
3unef)men.  (£in  anbereä  Sttoment  t»on  grd&ter  SBicrjtigfeit  mar 
bie  ginan^lage  SßreufeenS.  <Sie  ift  in  itjrer  ©ebeutung  für  bie 
$8orgefdi)id)te  be$  griebenä  fcon  Safel  nod)  menig  geroürbigt ') 
unb  barf  beöljalO  tjier  etmaä  ausführlicher  be^anbelt  merben. 

©djon  im  Januar  17D3  Ratten  Auerft  in  granffurt  a.  2ft., 
bann  in  ^Berlin  jmifdjen  Struenfee,  Q3htmentf)al  unb  £)eini$, 
unter  3^iet)ung  uon  Sßoellner  unb  ©d)ulenburg,  Verätzungen 
ftattgefunben ,  um  bie  $öt)e  ber  Ausgaben  für  ben  Ärieg  feft* 
jufteüen  unb  bie  Littel  ju  tf>rer  Aufbringung  ju  eemagen. 
9Nan  beregnete,  bafe  ber  Sfrieg  bisher  etma  13  Millionen  ge* 
foftet  l)abe,  bafc  für  ba3  laujenbe  Sa*)*  etma  18  23?ttttonen  er* 
forberlid)  feien,  meldjc  burd)  bie  öortjanbenen  Veftänbe  gebedt 
merben  fönnten,  hielt  e$  aber  gletdjmohl  für  rathfam,  nach  au&er* 
orbentlidjen  £)ülj$quellen  rec^tjeitig  fid)  um$ufet)en.  23lumentt)al 
empfahl  eine  Slnlcitje  bei  ber  furmärfifdjen  ßanbfchaft,  bie  gern 
ba^u  bereit  gemefen  märe;  ©truenfee,  ber  ba£  einheitliche  ©elb 


•)  ?(m  meiften,  fo  biet  ttf  fefje,  t?on  ^^ilippjon,  ©e^trfjte  be3  preu&tfäen 
©taatSiuefenS,  53b.  2,  3.  Äap. 
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lieber  im  Sanbe  behalten  moflte,  öertoarf  Blumenthars  Antrag 
unb  fdjlug  feinerfeitS  oor,  in  $ollanb  eine  ^Tnleitjc  öon  5  W\U 
lionen  ©ulben  aufzunehmen  unb  zugleich  baS  buref)  ben  ftrieg 
am  9i^ein  in  Umlauf  gebrachte,  aber  wenig  beliebte  preufeifche 
Mourant  gegen  Obligationen  ber  ©eehanblung  einjulöfen.  3Us 
gleich  unterließ  er  nid)tr  bem  Äönige  miebertjolt  unb  bringenb 
feinen  lebhaften  Sßunfcf)  nach  2ßiebert)erftellung  be3  griebenS 
aussprechen;  Ärebit,  meinte  er,  fei  ntctjt  ju  berachten,  aber 
man  fönne  ir)n  boct)  für  ben  ©taat  nützlicher  oertoenben  al3  511 
©flachten  unb  Belagerungen.1) 

$)er  Äönig  genehmigte  beibe  Sßorf abläge  ©truenfee'S,  unb 
beibe  hatten  ben  beften  (Srfolg.  $er  Berfauf  ber  ©eehanblung** 
Obligationen,  ben  baä  Banzaus  Söiüemer  in  granffurt  Oer* 
mittelte,  brachte  4  Millionen  ©ulben ;  bie  5  Millionen  r>oflänbifct)cr 
Anleihe  mürben  in  Slmfterbam  rafch  gezeichnet,  roät)renb  9In* 
leihen  für  Cfterreid),  SRufelanb  unb  $lmerifa  bort  nicht  ben 
gleiten  Entlang  fanben.  Snbeffen,  mie  roeit  fonnte  man  mit 
biefen  paar  TOUionen  fommen?  3Me  Bebürfniffe  ber  2lrmee 
fliegen,  bie  (Smfünfte  fanfen,  §anbel  unb  Sßanbel  ftoeften ;  ber 
öortjer  reichlich  gefüllte  ©taatSfchafc,  mit  bem  man  in  bem 
armen  ©taate  btStjer  jeber  finanziellen  SfrifiS  fyattt  oorbeugen 
fönnen,  leerte  fich  mehr  unb  mehr,  gür  £>anbel,  ©eroerbe  unb 
gabrifen  in  Sßreu&en  famen  ernfte  unb  fernere  Xage.  (Snglanb 
begann  bereits  ba3  geftlanb  mit  billigen  SBaaren  $u  über* 
fchtoemmen  unb,  mie  ©truenfee  rotebert)olt  flagte,  nach  einer 
wUnioerfaK£ommer^9WonarchieM  $u  ftreben.  granrreid)3  bittigeres 
unb  beffereS  Seinen  oerbrängte  ba$  fchlefi}d)e,  fo  bafe  ein  9Jotf)s 
ftanb  unter  ben  SBebern  um  fich  ju  greifen  anfing.  3)er  öftlidje 
Waxtt  oerringerte  fich  our4  °ie  fjortfctjrtttc  ber  Muffen  in 
^olen  unb  burch  beren  ©infuhroerbote  gegen  ©olbtuaaren, 
Uhren  u.  f.  ro.,  bie  hauptiädjKd)  Berliner  gabrifen  trafen,  $>ie 
roeftlichen  ^rooinjen  litten  unmittelbar  unter  bem  Kriege, 
maä  fich  bei  bem  roeiteren  Vorbringen  ber  granjofen  in  ben  ©in* 
nahmen  2Beftfalen3  fühlbar  machte.    $BaS  in  ben  fchlimmften 

l)  ©truenfee  an  ben  Äönig,  ftranffurt  a.  W.r  11.  u.  13.  3<muar  1793. 
$tftorifc&e  8«tfärtft  Ä.  ft.  93b.  XXXIX.  16 
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Sauren  beS  ftebenjährtgen  SfriegeS  nie  erhört  mar,  trat  fc^oit 
1793  ein:  e$  (am,  namentlich  in  ©djlefien,  $u  Unruhen  unter 
dauern,  Söebern  unb  $anbmerfern ,  bei  benen  bie  Regierung 
balö  übermäßige  ©trenge,  ba(b  un$eitige  Sftachfidjt  jeigte. 

3n  biefer  SRothlage  machte  e$  fid)  als  ein  ernfter  Übelftanb 
geltenb,  bafe  ein  mirflidjeS  ginanjminifterium  in  Sßreu&en  nicht 
beftanb.  $>er  SOfinifter,  ber  baS  3°ß*  un0  Slcciferoefen  Der* 
haltete  unb  auch  bie  Anleihen  vermittelte,  ©truenfee,  war  ntd)t 
bei  üttann,  folcher  ©chroierigfeiten  §err  ju  werben.  Sei  aller 
feiner  grünblidjen  miffenfdjaftlichen  33ilbung  in  ©taatS*  unb 
$8olfSmirtf)fchaft,  entbehrte  er  ber  brängenben  Sage  gegenüber 
tfyatfräftiger  ©ntfc^Ioffen^ett  ebenfo  mie  fchöpferifcher  unb  urfprüng* 
lieber  ©ebanfen.  (Sin  oortreffüc^cr  üöanfter,  fobafb  eS  fid)  um 
ftetne  ®elboperationen  ober  um  Anleihen  oon  menigen  Sfltllionen 
hanbelte,  uerfagte  er  oötlig,  mo  eS  galt,  für  bie  Aufgaben  einer 
neuen  Qeit  neue  ^ülfSqueüen  aufjufinben.  S)er  ®eban!e  an 
neue  Steuern,  ooüenbS  an  Sßapiergelb,  erfcfyrecfte  ir)n.  ©d)on 
im  3uli  1793  oerjmeifelte  er  baran,  jür  bie  gortfefcung  beS 
ÄriegeS  im  nädjften  Sat)re  mehr  als  einige  SDftüionen  burd)  2ln* 
leiten  ^erbeifeftaffen  ju  fönnen ;  unter  lebhaften  5f  lagen  über  bie 
Sftoth  beS  (Staates  mieberfyolte  er  nur  immer  oon  neuem  feinen 
bringenben  SGBunfd)  nad)  grieben  unb  nad)  fRücffer)r  beS  Königs 
unb  ber  Gruppen,  bie  allein  tuieber  alles  gut  machen  fönnten. l) 

Deicht  glürflicher  ober  ergebnisreicher  maren  bie  Gmoägungen, 
bie  gleichzeitig  im  ©chojje  beS  $abinetSminifteriumS  über  bie 
Littel  jur  gortfefcung  beS  Krieges  angefteüt  mürben,  ©raf 
Jpaugroig  fd)rieb  feinen  Kollegen,  „er  merbe  bie  ^orfelmng  fegnen", 
menn  man  feinen  britten  gelbjug  ju  führen  brauche;  aber  mit 
einem  £)inroeiS  auf  bie  Verträge  mit  (£nglanb»£>ollanb  unb  Öfter* 
reich  un0  befonberS  mit  SRufelanb  über  $olen  meinte  er  jeufeenb, 
ber  ftönig  merbe  fich  ber  ferneren  $h^nabme  am  Kriege  nid)t 
füglich  entziehen  fönnen.  ©ein  Äoüege  SlloenSleben  moöte  gor 
ntdjtS  babei  ftnben,  menn  man  fich  einfach  oom  Kriege  jurüd* 
^ict)e ;  oon  €fterreirf),  fagte  er,  fei  nichts  *u  fürchten,  unb  gegen 


x)  Struenjee  an  ben  Äonig,  5.  u.  26.  %ul\  1793. 
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föufetanb  »erbe  man  äufjerften  gaflS  eben  mit  ben  Gruppen  fid) 
oertfjeibigen,  bie  man  jefct  jur  SBefämpfung  granfreid}S  unb  $ur 
Sßergrö&erung  Dfterreid)3  oermenbe.  Er  benufcte  jugleid)  bie 
Erörterung,  um  feinem  Unmutt)  über  ben  ganzen  Sfateg  roieber 
einmal  in  grimmigen  SBorten  Öuft  ju  machen,  ^augmifc  uneber* 
r)otte  feinen  SBunfd),  bafj  ein  britter  Selbjug  unnötig  merbe; 
blieb  aber  babei,  bafc,  menn  eS  bodj  baju  fäme,  *ßreufeen  jur 
Sheitnahme  öertragSmäfjig  Verpflichtet  fei.  3ur  Aufbringung 
ber  Wittel  fam  er  auf  einen  eigenartigen  ©ebanfen.  Wt  Unter* 
ftüfung  beS  ®cf).  SegationSrathS  @tecf,  ber  bie  beutfa^en  ©achen 
im  ßabinetSmimfterium  bearbeitete,  entmarf  er  einen  Pan  $ur 
Ausgabe  oon  Ärebitfc^einen  beS  9tetd)$,  meiere  ton  ben  9?eichS* 
ftänben  an  ©teile  unb  nach  Verhältnis  ihrer  Sruppenfontingente 
übernommen  merben  füllten.  AfoenSleben  ttrieS  einen  folgen  ©c* 
banfen  meit  oon  fid);  eS  mar  if)m  nid)t  ferner  nachjumeifen, 
bafe  er  polttifd)  mie  finanziell  gleich  unausführbar  fei.  Sßerbe 
bie  ^h^nahme  $reufeen$  am  Kriege  rotrHicr)  unoermetblidj, 
meinte  er,  fo  müffc  fte  auf  baS  äu&erfte  SJtofe  eingefchränft 
werben,  oor  AHem  müfcten  ber  Äönig  felbft  unb  bie  ^ßrinjen  baS 
£cer  oerlaffen,  beffen  ©tärfe  auf  32000,  höd)ftenS  35000  Wann 
herabjufefeen  fei.  $orfd)läge  §ur  ^erbeif Raffung  ber  tuerburef) 
fet)r  oerminberten  Soften  ju  machen,  fei  ©adje  ber  ginanjteutc; 
er  fyattt  aber  bocf>  auch  feinerfeitS  t)iefür  einen  befonberen 
©ebanfen.  ©teef  ^atte  bereits  in  einer  feiner  $en  ff  dritten,  in 
Erinnerung  an  ben  roeftfälifdjen  ^rieben,  oon  (Säfutarifationen 
gefprod)en  unb  für  ^reufeen  SRünfter  ober  DSnabrüd,  ^ßaberborn, 
§ilbeSheim  genannt,  bie  aud)  vielleicht  als  §tipotf)cfen  für  bie 
Obligationen  beS  Meiches  bienen  fönnten.  AloenSleben  fd)(ug 
je$t  oor,  man  fönne  bei  ber  nädjften  23afan$  Bamberg  unb 
Söürjburg  fequeftriren  unb  beren  Einfünfte  als  SReidjSmittel 
oermenben. 

53ct  biefem  ©egenfatj  ber  Anfielen  geigte  fief)  eine  Einigung 
unmöglich.  ®egen  Enbe  Suli,  unter  ÜBetfjeuerung  ihres  fonftigen 
EinoemehmenS ,  uberfanbten  §augrot§  unb  AloenSleben,  jeber 
einzeln,  bem  Slönig  ihre  Gutachten  über  bie  gortfüt)nmg  beö 
JfriegeS.    $)er  ftönig  begnügte  fid),  Seiben  für  ihre  Arbeiten 
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freunblichft  ju  banfen;  über  bie  SBorfchläge  jur  §>erbeijchaffung 
Don  ©elbmitteln  ging  er  mit  einigen  f)öfltd)en  ^Beübungen  hin* 
meg,  ohne  fte  »netter  in  Erörterung  ju  jiehen.1) 

So  blieb  nichts  übrig,  als  mieberum  $u  auswärtigen  Sin» 
leiten  feine  ßuflucht  ju  nehmen.  3un^c^ft  genehmigte  ber  Äönig 
eine  abermalige  Slnleihe  in  granffurt  (7.  Dftober  1793);  eö 
mürbe  ein  TO&erfolg,  nur  bie  erfte  Million  mürbe  rafdt)  ge* 
aeidmet,  langfam  ging  noch  eine  jmeite  ein,  bann,  bei  ber  un* 
günftigen  Sßenbung  beS  Krieges  unb  auS  anberen  Urfadjen, 
Nörten  bie  3a()tunÖen  öönjlic^  auf.  SRoch  geringeren  Erfolg 
^atte  bie  SluSfdjreibung  einer  Slnleihe  in  ^ottanb  (4.  3Kärj 
1794):  eS  mürben  jmei  Millionen  gezeichnet,  aber  felbft  baoon 
nur  eine  gejohlt.  (Sbenfo  mißlangen  auch  ade  $8erfucf)e,  oon 
fofterreich  unb  bem  beutfdjcn  ^Reiche  ©elb  ober  roenigftenS  3$er* 
pflegung  ber  im  gelbe  ftehenben  preufcifchen  Gruppen  ju  erlangen. 
SlnbrerfeitS  mürbe  bie  $ecfung  ber  laufenben  ^eereöauögaben 
um  fo  fchmieriger,  als  auch  föücfjahlungen  auf  bie  im  Satjr 
juoor  in  granffurt  aufgenommene  Slnleihe  fällig  mürben.  $)ic 
Verlegenheit  ftieg  fo  fyoty,  ba&  ber  SRücfmarfch  ber  preufeifchen 
Gruppen  öom  fR^ein  offen  angefünbigt  mürbe. 

3n  biefer  ftotf)  ergriff  Äönig  gricbrid)  Söilhelm  II.  mit 
lebhafter  greube  ben  SBorfchlag  (SnglanbS,  ihm  bie  gortfefcung 
beS  ÄriegeS  burch  ©ubfibien  möglich  ju  machen.  S(m  19.  Slpril 
mürbe  im  £)aag  ein  Vertrag  unterzeichnet,  in  meinem  ©nglanb  außer 
einer  namhaften  ©ummc  für  bie  felbmä&ige  Snftanbfefcung  ber 
preufeifchcn  Sir mee  eine  monatliche  ©ubfibte  Don  ca.  150  000  Sßfunb 
(900000  Zfyaitt  in  ®olb)  oorläufig  öom  1.  Slpril  bis  jum 
©chlufe  beS  SahreS  1794  auflagerte.  $ie  Sortführung  beS 
ÄriegeS  am  fRt)ein  mar  bamit  freilich  junächft  ermöglicht.  Slllein, 
oom  Äönig  felbft  abgefehen,  mar  bie  ©enugtlwung  über  ben 


»)  Sentfäriften  unb  93erid)te  Don  ©tccf  22.  Wai  u.  16.  3unt  1793, 
ftaugmifc  28.  %um,  91toen§feben  30.  ^uni  u.  2.  3uli;  Sonferenj  am  15.  3uli; 
33ertd)te  beiber  SD^inifter  29.  $uli,  Slntrocrt  beS  ftönigS  12.  3luguft  1793. 
9(m  16.  Sunt  jdjreibt  Stecf  an  §augtm$:  „$a§  (Snbe  be8  unglüctTtdjen 
StiegeS  roäre  immer  eine  SBofjltljat,  meldte  $ero  SRinifterium  am  meiffcn 
toerljerrltajen  würbe." 


Digitized  by 


fiönig  $riebrid)  SBilfjelm  IL  u.  bie  ©enefiä  be*  ftriebenä  Don  93afet.  245 

Vertrag  bocf)  meber  bei  bem  £eere  nod)  in  93erlin  befonberS 
groß,  bic  finanzielle  §ülfe  feineSmegS  auSreidjenb.  9codj  e^e 
ber  Vertrag  mirffam  mürbe,  brad)  ber  Slufftarib  in  $o!en  aus, 
ber  burcf)  bie  augenblicklich  notfnoenbigen  Ausgaben  bie  legten 
ftaffenbeftänbe  faft  erfdjöpfte  unb  bie  Unfoften  für  baS  £eer  auf 
monattief)  jmei  SJaÜionen  fteigerte.  Dann  bauerte  eS  bis 
11.  Sult,  et)e  bie  erfte  f einlief)  ermartete  ©elbfenbung  au«  ßonbon 
in  SSerlin  roirflid)  anlangte  unb  tf)eilS  jur  $)ecfung  ber  $or* 
fdjüffe  oertoanbt,  theilS  naef)  bem  9flr)ein  unb  naef)  $olen  ge» 
fd)icft  merben  fonnte.  91udj  bann  f)örte  bie  nagenbe  @orge  um 
baS  (eibige  ©elb  feinen  klugen  bltcf  auf.  Smmer  lebte  man 
in  ber  gurdjt,  bafe  (Snglanb  infolge  Don  ©treitigfeiten  ü6er  bie 
SBermenbung  ber  preu&ifd)en  Gruppen  am  9tyein  ben  Vertrag 
fünbigen  werbe;  jebe  9cad)ricf)t  über  ©djroierigfeiten  unb  $öge* 
rungen  in  ber  3^lung,  an  benen  eS  nidt)t  fehlte,  beunruhigte 
bie  SDrmifter  in  Berlin  unb  beranlafjte  fie,  JtabinetSminifter  mie 
ginanjminifter ,  in  forgenf  ärmeren  $)enff djriften  unb  Berichten 
an  ben  Äönig  bic  Sßahrfdjeinlichfeit  ber  (Sinfteßung  ber  englifctyen 
©ubfibien,  bie  madjfenben  ginanjoerlegenheiten  unb  bie  Motty 
menbigfeit  eines  balbigen  griebenSfdjluffeS  ju  erörtern.1) 

Unter  bem  $)ruefe  biefer  polttifdjen  unb  finanziellen  ©cf)mierig* 
feiten  fam  eS  nun  im  Pommer  1794  mirflief)  bat)in,  bajj  fief)  in 
^reufeen  mie  eine  $lrt  SSerfdjroörung  bilbete,  um  ben  $önig  jum 
SRücftritt  t)on  ber  Koalition  ober  minbeftenS  jur  Slnfnüpfung 
oon  griebenSoerhanblungen  mit  granfreief)  ftu  beftimmen.  51m 
eifrigften  babei  mar  ber  Oberbefehlshaber  ber  preuBifc^en  Gruppen 
am  SRtjetn,  ber  gelbmarfdjall  SDcöIIenborff.  Sftiemanb  öerurt^eilte 
ben  Sfcieg  lauter  als  er  unb  feine  Umgebung.  9Ifle  feine  53e* 
richte  aus  biefer  Qt\t  miberfjallen  oon  feinen  klagen  über  bie 
geinbe,  bie  in  fo  unbequemer  Söeife  Ärieg  führen,  bafj  fie  „brei, 
oier,  fünf  Sage"  hinter  einanber  ihn  angreifen,  über  bie  ©ng* 
länber,  bie  auf  ©runb  ihres  ©ubfibienoertrageS  in  feine  Opera* 
tionen  htneinreben,  über  bie  Cfterreidjer,  bie  immer  unmögliche 


l)  ©erid)te  be8  ftabinetSminifteriumS,  11.  u.  26.  %uü.  Struenfee  unb 
Stumenttjaf,  26.  Suli  u.  8.  Sluguft  1794. 
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$tnjprücf)e  an  it)n  [teilen  unb  bte  ©duttt)  jebeS  SttifelingenS  ihm 
aufbürben,  nicht  jum  mcntgftcn  a6er  auch  über  feine  eigenen 
Offiziere,  bte  „bei  ber  geringften  Verlegenheit  unter  taufenb  Ve« 
ben!en  fleinmüthig  »erben"  unb  mit  Ausnahme  Vlüdjcr'S  jebc 
(5ntfd)loffenheit  oermiffen  laffen.  3Sunberlid)e  ©elbfttäufchung 
beS  alten  gelbmarfchaflS  1  (5r  felbft  mar  oon  allen  ber  jag* 
tjaftefte,  r»on  allen  ber  unentfchloffenfte.  „933äre  eS  möglich", 
fc^ricb  er  feinem  König,  „aus  S^agrin  ju  fterben,  fo  mürbe  id) 
mo^l  ber  erfte  fein."  @r  begnügte  ftd)  jefct  nicht,  in  feinen 
Briefen  unabläffig  auf  grieben  $u  bringen  unb  felbft  um  bie 
(Ermächtigung  jur  oertraulichen  Anfnüpfung  mit  ben  geinben  $u 
bitten;  mit  feiner  Genehmigung  mürbe  burch  feinen  Äbjutanten 
9J?ajor  9}?e^erincf  unb  burd)  ben  General  Graf  Kaldreuth  unter 
Vermittelung  eine«  Kreujnacher  SBeinhänblerS  Samens  ©chmerj 
eine  geheime  Untertjanblung  mit  ben  geinben  eingeleitet,  angeb« 
lieh  AuSmecr)felung  ber  franjöfifa^en  Kriegsgefangenen,  bie 
ben  Sßreufjen  läftig  fielen,  tfjatfädjlidj  jur  oorftchtigen  5lnbafmung 
einer  mirflierjen  griebenSoerhanblung. l)  Sebt)afte  Unterftüfcung 
fanb  2J?öllenborff  t>iebei  nicht  blofe  an  bem  SHinifter  Schulenburg, 
ber  in  granffurt  a.  9)Z.  bie  Verpflegung  ber  Armee  leitete  unb 
feine  frühere  SD?itmir!ung  bei  ben  öfterreichifcqen  Vertragen  1791 
unb  1792  je$t  burd)  oerboppelten  (Sifer  für  ben  grieben  gut 
machen  ju  moüen  fdjien;  auch  bie  KabinetSmintfter  in  Verlin 
Ratten  feinen  fehnlicheren  Söunfch  mehr,  als  bie  unerträgliche 
Saft  beS  fran^öfifchen  Krieges  enblich  abschütteln.  Am  28.  Suli, 
eben  unter  bem  (Sinbrucf  „oer^Deif  elter"  Verichte  SRöllenborjf  S, 
beantragten  fie  bei  bem  König  bie  Ausfertigung  einer  Vollmacht 
für  £>arbenberg,  ber  im  tiefften  Geheimnis  eine  Unterhanblung 
mit  ben  granjofen  junächft  über  einen  SBaffenftiüftanb ,  bann 
aber  auch  ü°er  einen  allgemeinen  ober  befonberen  grieben  an= 
fnüpfen  falle,  ©elbft  Graf  Jpaugmig,  ber  ben  Vertrag  im  £aag 
unterzeichnet  hatte  u"b  bem  Gebanfen  eines  ©eparatfriebenS  noch 
miberftrebte ,  fcf>rieb  boct):  „grieben  müffen  mir  hoben  unb  auf 

*)  3ur  ^rgan^ung  ber  früheren  2)ar|teflungen  toon  @i)bel,  SRanfe, 
©orel  u.  91.  ögl.  jefct  bie  Slftenftücfe  in  ben  Papiers  de  Barth&emy, 
8b.  4  u.  5. 
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jebcn  gaH  mufj  man  be3  ElenbS  ein  (Snbe  machen,  unb  bcr 
Sinter  mu&  und  ben  grieben  tn3  2anb  bringen"  (30.  Sult). 
Selche  Elemente  im  Sntereffe  be3  griebenS  gleichzeitig  in  93c* 
megung  gefefct  mürben,  beroeift  auch  eine  Eingabe  be«  befannten 
ÄommerzienrathS  Ephraim,  ber  ebenfalls  ben  Augenblicf  für  ge* 
eignet  tydt,  bem  Äönig  feine  guten  SRathf erläge  für  ben  grieben 
31t  überfenben.1) 

Allen  biefen  ißorftellungen  gegenüber,  Don  melier  ©eite  fte 
auch  fommen  mochten,  beirrte  ßönig  griebrtcr)  SBilhelm  II.  bei 
ber  Sßolitif,  bie  er  einmal  ergriffen  hatte:  er  uertoeigerte  ent* 
fchieben  bie  Unterzeichnung  ber  ihm  vorgelegten  SSoHmacht  für 
£arbenberg,  ebenfo  roie  er  bem  gelbmarfchaH  SWöÜenborff  bie 
erbetene  Ermächtigung  abfdjlug,  unb  wollte  felbft  nicht  einmal 
Zu  einem  allgemeinen  grieben  bie  erfte  Anregung  geben.2)  Er 
blieb  babei,  baä  fei  bie  ©adjc  DfterreidjS  ober  Englanbä,  benen 
<ßreujjen,  als  Aujiliar*  unb  <3ubftbtar*9ttacht ,  bann  ftdt>  an* 
fdjliefjen  fdnne.  ES  mar  Vergeblich,  roe^n  ßuechefint,  nach  einem 
furzen  Aufenthalt  in  SBien,  ihm  oerfidjerte,  bafj  baran  nicht  zu 
benfen  fei;  bafe  Öfterreid)  ben  ursprünglichen  Qrocd  De$  Krieges 
—  bie  Herstellung  einer  ftarlen  monarchifchen  Regierung  in 
granfreich  —  längft  aufgegeben  fyabt;  bafj  bie  Englänber  bie 
preufufchen  Gruppen  nur  für  bie  3»edc  ihrer  felbftfüchtigen  *ßolittf 
ausbeuteten,  um  ihre  Eroberungen  in  Snbien  zu  fiebern  unb 
burch  ^chmächung  ber  franzöfifchen  Marine  ihre  eigene  ©ee= 
herrfchaft  zu  befeftigen  —  grtebrich  Sßilhelm  blieb  unerfchütter* 
lieh-  Söohl  machten  Struenfee'S  unb  33lumenthal3  unabläffige 
klagen  über  bie  ginanznotf)  beö  ©taateS  einigen  Einbrucf:  aber 
er  hoffte  bod)  immer,  burch  ©ubfibten  unb  Anleihen  barüber 
hinmegzufommen.  $)ie  polttifchen  ©chroierigfeiten  felbft  fchlug 
er  meniger  hoch  Qn:  wenn  ihm  nur  rofe^e  SBeenbigung  bc$ 
polnifchen  Krieges  glüelte,  fo  t)offte  er  burch  feine  ©egenmart 

l)  Gtngabe  Dom  1.  3(uguft  1794.  2)er  Äönig  bemerfte  babet,  ©raf 
§er£berg  roerbe  ttofjl  „biefen  potttifd)en  Hebräer"  angeftiftet  f)a6en.  9?ad) 
einer  Angabe  Don  §augnri$  ftanb  (Sptjraim  bagegen  mit  9ftöflenborff  unb 
53 ifdfoff toerber  in  SBerbinbung. 

•)  S3gl.  Snbei  3*,  227. 
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am  SRfyein  bei  feinen  Gruppen,  mit  benen  et  ,,©ute$  unb  33öfe£ 
$u  feilen"  für  feine  Sßflid&t  f)telt,  felbft  mieber  SlHee  in'3  rechte 
®elei£  bringen  ju  fönnen. 

Slber  ber  langfame  Verlauf  be$  polnifdjen  gelb$ug3  ent* 
fpradi  mit  nieten  Den  ©rroartungen  be£  Königs.  Unter  ben  (£nt* 
bedungen  in  bem  öertoüfteten  ßanbe,  bem  Strange!  an  anregenber 
©efeUfcfyaft,  ben  SBerbrie&lidjfeiten  aller  &rt,  litten  ba£  frcublofe 
®emüt  nnb  bie  of)nef)tn  erf fütterte  ®efunbf)eit  be$  Königs,  unb 
in  bem  9InfdjmeHen  feiner  güfje  jeigten  fid)  fdjon  bie  Anfänge 
ber  Äranftyit,  bie  ifjn  wenige  3af)re  fpäter  l)inmegraffen  follte. 
(5$  mag  bamit  äufammenfjängen ,  bafe  er  ben  ($ntfd)Iuj3  ju  bem 
©türm  auf  Söarfc^an  nid)t  faffen  fonnte  unb  fidj  jur  Slufyebung 
ber  ^Belagerung  entfdn'eb,  bem  unrüf)tnlitf)en  SRütfjug  auS  ber 
Champagne  einen  gleidj  rufymfofen  SRücfjug  au8  $olen  tjinju* 
fügenb.  3)en  ÄÖnig  traf  biefe  neue  @nttäuftf)ung  ferner,  unb 
e$  fd)eint,  al§  ob  bie  SBorfteflungen  Sucdjefini'ä ,  ber  bei  bem 
SDtorfd)  öon  9Sarfd)au  natf)  Breslau  beftänbig  um  ifm  mar, 
je$t  roenigftenä  oorübergef)enb  größeren  (Srfolg  Ratten  als  oorf)er, 
2)er  Äönig  felbft  oeranlafjte,  bafe  sur  SBerftärfung  ber  Gruppen 
in  $olen  Cfterreid)  um  ba3  DertragSmäfjige  £>ülf$corps  Don 
20000  äftann  angegangen  mürbe;  er  mar  aud)  nidjt  mefjr  ba* 
gegen,  ba&  im  gafle  einer  Sttbleljnung  bie  gleite  Qafy  preu&ifcfter 
Gruppen  Dom  9^t>ein  abberufen  merbe.  Sucdjefini  felbft  ermartete 
bereits  nacf)  bem  iR^etn  gefanbt  ju  roerben,  um  bort  SWittel  unb 
SSege  für  ben  a£(mäl)lid)en  SRüdtritt  Sßreufeenö  Don  ber  Koalition, 
ober  roenigftenS  für  einen  SßaffenftiHftanb  oorjubereiten.  5lber 
foldje  ©ebanfen  entfprangen  nur  oorüberge^enben  Slnmanblungen 
einer  trübfelig  f)t)pod)onbrifd)en  «Stimmung:  in  SBreSlau  ange* 
langt,  mürbe  ber  Äönig  in  Shir^em  mieber  anberer  9(nfid)t, 
roollte  oon  grieben  unb  SBaffenftillftanb  nichts  mef)r  l)ören  unb 
fdjicfte  Sucdjefint  auf  feinen  Soften  nadj  SBien.1) 

»)  $ie  befte  ©djilbentng  ber  Stimmung  be§  ÄönigS  bei  bem  SRütfjug 
öon  SBarföau  gibt  ßucdjeftni  in  einem  ©riefe  an  feine  ftrau :  Pouvons-nous 
redresser  ces  fauteß?  Oui.  Le  voulons-nous?  Cosi,  cosi.  Y  r^ussi- 
rone-nous  avec  nos  demi- volonte^?  Je  le  souhaite  beaucoup  et  l'espere 
un  peu  moins.    En  renoncant  ä  la  guerre  de  France,  tout  est  redresse 
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liefen  ©djmanfungen  be$  ÄönigS  gegenüber  maren  bic 
2Jftnifter  um  fo  fefter  cntfc^foffen,  nad)  feiner  SRücffeljr  bei 
paffenber  ©elegenfjeit  einen  neuen  ©türm  auf  feine  ÄriegSluft  ju 
mögen.1)  $)a$  jetjrenbe  Übel  be3  boppelten  Kriege«  im  Often 
unb  im  ÜEÖeften,  ber  fteigenbe  roirtf)fd)aftlid)e  Sßottjftanb,  bie  fjäfc 
Udjen  Qantmien  mit  Öfter  reichern,  Muffen  unb  ©nglänbern,  — 
bie  ganje  madjfenbe  ©pannung  ber  finanziellen  unb  politifcfyen 
Sage  überhaupt  brängte  einer  löfenben  ÄrifiS  rafdj  entgegen. 

IL  Sie  »tifi*. 
©o  mar  bie  Sage,  als  ÄÖnig  griebrid)  2öUt)eIm  II.  am 

26.  ©eptember  in  SßotSbam  roieber  eintraf,  glüdlid),  in  feinem 
„efjrlidjen  ©arten"  bem  potntfct)en  ©lenb  enthoben  ju  fein,  immer 
nod)  geneigt,  feine  Gruppen  am  9tt)ein  felbft  roieber  gegen  bie 
granjofen  in'3  gelb  ju  fütjren.  SBer  if)n  freitid)  bamalS  faf), 
mochte  roofu"  baran  jroeifeln.  ©raf  gaugroifc,  ber  tyn  im  Marmor* 
palatS  auffudjte,  erfd)raf  über  bie  traurige  SBeranberung  feines 
$lu$fef>en8  unb  bie  ©puren  eines  SeibenS,  roeld)e$  bag  ©erüdjt 
einer  Vergiftung  in  Sßolen  auftreiben  moHte;  er  meinte  fpater: 
„eä  mar  nidjt  mef)r  berfelbe  2Wann". 

©leid)   am  Sage  nad)  ber  Wnfunft  beS  ÄönigS ,  am 

27.  September,  trotte  ©truenfee  Vortrag.  Orr  berichtete  bem 
ftönig,  bafe  bie  ©elber,  auf  bie  man  bei  regelmäßiger  3af)lung 
ber  englifdjen  ©ubftbien  merbe  rennen  fönnen,  bis  ©nbe  be£ 
3afyre3  nod)  immerhin  11  Millionen  betragen  mürben,  oon  benen 
nur  etma  1,7  Millionen  jur  9ftütf$af)lung  oon  Vorfa^üffen  u.  bgl. 

dans  trois  mois.  Mais  on  ne  le  veut  point.  C'est  an  prestige  que 
ce  Francfort,  que  cette  guerre  pour  les  trönes  d'autrui,  ce  desir  d'etre 
admir£  sur  le  Rhin  plutöt  que  sur  la  Vistule  qui  est  desesperant. 
J'ai  fait  tout  pour  Ten  detourner,  ou  pour  me  brouiller  tout-ä-fait  avec. 
Ni  Tun  ni  l'autre  ne  m'est  reussi.  La  mi-octobre  doit  me  ramener 
ä  Vienne,  ou  nous  ramenera  tous  au  Rhin.  Car  cette  idee  n'est  pas 
encore  de  notre  esprit  royal.    (6.  September.) 

*)  ©o  bie  SRinifter  an  Sucdjefini,  16.  September.  ©djulenburg  treibt 
an  fcarbenberg,  24.  ©ept. :  „(SS  wirb  alle«  angeroaubt  werben,  um  ben 
Äönig  oon  biefer  unglütfüäjen  Qbee  abzubringen"  (üon  ber  frortfefeung  be« 
Kriege«). 
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erforberlid)  mären.  2)em  $önig  festen  bie  f)iernad)  öerfügbare 
©umme  um  }o  met)r  fyinretdjenb ,  als  ba$  DberfrtegSfoüegium 
i&m  oerfidjerte,  bafe  man  mit  nod)  nic^t  6  Millionen  alle  Soften 
be$  Striegeö  6id  jum  3ahresfd)tuB  merbe  beftreiten  fönnen.  (£r 
oerfügte  barauf  fofort,  ba&  bie  SRagaaine  für  bett  gelbjug  beS 
3ahie3  1795  in  €>tanb  gefegt  mürben,  ma£  ÜRanftein  mit  3ftühc 
auf  bie  jmei  SKonate  3onuar  unb  gebruar  einfe^rönfte. 
mar  Dergeblict),  bajj  ber  Vermalter  beä  €>taat8fchafceä,  SBIumen» 
tf)al,  ben  Sflöllenborff  auebrüeflich  baju  aufgeforbert  t)attef  unter 
Ie6^aftem  2lppefl  an  fein  „roohlthätigeS  $er$"  in  ben  einbring* 
lichften  SBortcn  t()n  abermals  befchmor,  „an  ben  grieben  ju 
benfen"  (2.  Oft.).  Ungleicr)  mittfommener  Hangen  bem  Äönig 
bie  iiftadjr iahten  auS  bem  Sßkften,  wo  eine  Anzahl  oon  tReic^ö* 
ftänben  fid)  $u  felbftänbigen  Slnftrengungen  aufzuraffen  fdjienen 
unb  burd)  itjre  Vertreter  in  SSUfjelmSbab  über  einen  neuen 
gürftenbunb  unb  bie  5luffteHung  einer  öanbmilift  beriefen.  $)em 
Sanbgrafen  oon  fteffemÄaffel,  einem  ber  eifrigften  görberer  biefer 
SBeftrebungen,  liefe  ber  ftönig  burd)  #arbenberg  in  Sorten  roärmfter 
Slnerfennung  feine  freubige  Xt)eilna^me  oerftd)ern.  Sludj  Sftad)* 
richten  anberer  91rt,  au£  granffurt,  mo  er  IV2  3at)re  früher  fo 
glücf  liehe  Xage  ©erlebt  hotte,  t)aben,  mie  eS  fdjeint,  baä  Verlangen 
beS  ÄönigS  nad)  bem  SH^ein  geftetgert.  SSon  ber  Abberufung 
ber  200UO  9#ann  mar  nid)t  mehr  bie  !Rebe:  öielmef)r  flog  balb 
bie  Äunbe  burd)  baS  föeich,  ba&  ßönig  griebrict)  2öilt)elm  felbft 
mieber  an  ben  Schein  fommen  unb  ben  Oberbefehl  über  feine 
Gruppen  übernehmen  roerbe. 

(&ben  inbem  aber  bie  friegerifdjen  Neigungen  beSÄönigS  in 
neuer  <5tärfe  ermatten,  traten  im  SBeften  mie  im  Often  @reig* 
niffe  ein,  meiere  feine  liebften  2öünfd)e  üernidjtenb  burd)freujten. 
3unäd)ft  gefchaf),  maS  bie  SRinifter  in  Berlin  fcfjon  immer  be* 
fürchtet  hatten  unb  maS  nad)  ber  Sage  ber  $)inge  am  !Rr)etn 
nidjt3  ausbleiben  fonnte:  am  5.  Dftober  lief  auS  ßonbon  ein 
93erid)t  be$  preufcifchen  ©efanbten  Sacobi  ein,  nad)  meinem  $itt 
unter  klagen  über  bie  mangelhafte  Erfüllung  beä  £>aager  Sßer* 
traget  burd)  ißreufeen  bie  beoorftehenbe  ©ufpenbirung  ber  ©ub* 
fibien  in  5lu3fid)t  gefteüt  hatte.   21m  nädjften  Sage  fam  au£ 
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©übpreu&en  bie  9?ad)ricf)t,  bafj  bie  Sßolen  ein  preu&ifdjeS  (Sorpä 
unter  (g^efeln  oollftänbig  gefcf|Iagen ,  53romberg  erobert  Sötten 
unb  $)an$ig  unb  ©raubenj  bebrofjten.  93i3  in  bie  Umgegenb  oon 
granffurt  a.  O.  oerbreiteten  if)re  ftreifenben  ©djaaren  gurtf|t 
unb  ©djrecfen.  ©djleunigft  mußte  bie  berliner  ®arnifon  felbft 
ju  ifjrer  §l6n>et)r  aufgeboten  merben. 

2)ie  SEÖirfung  biefer  SRadjricfjten  auf  bie  33?tnifter  mar  aü« 
gemein  unb  aufjerorbentlidj.  (5*  mollte  nidjt  oiel  fagen,  ba& 
SSoeHner  in  einem,  mie  gemötjnlid),  !)öcf)ft  fdjmülftigen  ©abreiben 
ben  Äönig  um  2Bieberf)erfteHung  be$  griebene  anflehte  (7.  Oft  );1) 
er  fyatte  feinen  früheren  (Sinflufj  löngft  oerloren,  unb  ber&önig 
fdjeint  itnn  nitfjt  einmal  geantwortet  ju  Ijaben.  Unter  ben  Wu 
niftern  be8  Äabinetö  aber  unb  ber  ^inanjen  gab  e3  nur  eine 
©timme:  fdjleunigfte  föücfberufung  ber  Gruppen  oom  SR^ein. 
ginefenfiein,  Hloenöleben  unb  §augmi&  beantragten  eine  ©rflärung 
an  bie  (Snglänber,  bafc  Sßreufeen  nunmehr  feine  Gruppen  jurücf* 
jietjen  unb  ju  feiner  eigenen  93ertl)etbigung  oerroenben  muffe. 
(Sie  fteüten  bem  Äönige  oor,  bajj  fid)  ber  gegenwärtige  &e'iU 
punft  baju  befonberS  eigne,  ba  buref)  ben  legten  <öieg  $ot)en* 
lof)e'$  bie  ©offenere  gerettet  unb  ber  9iücf$ug  ööüig  gefiebert 
fei  (7.  Oft.),  ©truenfee  unterftüfcte  eifrigft  biefe  Anträge  burd) 
eine  büftcre  ©djilberung  ber  oerjmeifelten  Sage  ber  preufeifdjen 
ginanjen;  er  erfdjrecfte  ben  Äönig  mit  ber  SluSfidjt  auf  ba$  „fo 
fürchterliche  Übel",  auf  ein  $)efijit,  ba$  er  infolge  beS  3lu8fafl8 
an  englifd^en  ©ubftbien  unb  anberen  (Sinnafnnen  btö  jum  <Scf)Iufj 
be$  SatyreS  auf  über  3  Millionen  beregnete,  unb  oerlangte 
fdjleunigfte  53eenbigung  be3  Krieges  am  9tf)ein,  Befreiung  2öeft» 
preufcenS  oon  ben  eingebrungenen  Sßolen,  überhaupt  „9ßut)e  im 
SBeften  unb  triebe  im  Dften"  (8.  Oft.). 

Slutf)  biefem  Slnfturm  gegenüber  bewahrte  Äöntg  fjriebric^ 
Sßil^elm  IL  ruhige  ®claffenf)ett.  3)?et)r  als  bie  ©ujpenbirung 
ber  ©ubftbien  fränfte  e$  tyn,  bafe  man  gleichzeitig  in  (Snglanb 
auf  geheime  SBerfjanblungen  ^reujjenS  mit  ben  gran^ofen  hin* 
gebeutet  ^atte.   @r  mar  einoerftanben  mit  ber  (Srflörung  an 

*)  SSon  SR.  Seemann  t>eröffentlid)t,      3-  62,  285. 
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Gsmglanb,  meinte,  ba&  man  aflerbingS,  auch  wenn  bte  #ülf& 
gelber  roetter  gejault  mürben,  molu*  15  ober  20  000  SJtonn  merbe 
abberufen  müffen,  begnügte  ftdj  aber  oorläufig,  ben  gelbmarfdjatt 
93föHenborff  $u  ermächtigen,  bei  bem  3urücfmetchen  Der  Ofterreidjer 
auch  fetnerfeitS  über  ben  9Rt)ein  jurücfjugehen  (8.  Oft.). 

$>ie  ÄabinetSminifter,  erfreut  über  bie  (Genehmigung  ber 
öorgefdjlagenen  (Srflärung  an  bie  (Snglänber,  bemerften  boct)  fct)r 
mohl  bie  jögernbe  Unentfd)foffenf)eit  be$  ÄönigS,  unb  SlfoenS* 
leben  inäbefonbere  brang  bei  feinen  Kollegen  auf  neue  energifd)e 
SSorftellungen.  Gnn  Reiter  Q3crtc^t  Sacobi'ö  mit  ber  amtlichen 
(Srflärung  Sßitt'3,  bafe  ba3  englifche  SJcmifterium  bie  3Ö^U11U 
öon  ©ubfibien  an  Sßreufjen  nid)t  länger  oerantmorten  fönne, 
gab  baju  einen  miHfommenen  Slnlafe.  $lm  9.  Oftober  trugen 
bie  TOnifter  bem  $önig  noch  einmal  bie  Sage  ber  $)inge  öor, 
bie  aflen  3toeifel  auäfchliefcenbe  (Srflärung  $itt'3,  ba3  unaufhalt* 
fame  ^uriiefroetchen  ber  Cfterretc^cr,  bie  eben  an  ber  Sftoer  eine 
neue  Sftieberlage  erlitten  fyatten,  bie  (Gefäfprbung  ber  (Stellung 
ber  preufeifdjen  Gruppen ;  fie  fprachen  ihre  (Srroartung  au§,  bafj 
ber  Äönig  bem  gelbmarfchall  nunmehr  beftimmte  Söeifung  geben 
merbe,  fid)  mit  allen  feinen  Gruppen  auf  ba8  preufeifche  (Gebiet 
jutücf^ujiehen. x) 

(£3  ift  jmeifelljaft,  ob  ba§  9Kinifterium  bieSmal  mehr  (Srfolg 
gehabt  fyattt,  menn  nicht  ber  9)?ann,  beffen  $panb  bei  allen 
grofeen  SSanblungen  ber  preujjifdjen  Sßolittf  unter  $Önig  griebrich 
2Bilf)elm  II.  fo  beftimmenb  eingegriffen  r)at#  roenn  nicht  Söifchoff* 
roerber  mit  feinem  mächtigen  (Sinflufe  ihm  &u  §ülfe  gefommen 
märe.  3n  ben  erften  Salden  ^zx  Regierung  mar  fein  (Sinffajj 
auf  ben  ®önig,  ber  in  bem  (General  ben  Dom  Orben  ber  9iofen* 
freujer  ihm  beftimmten  güf)rer  unb  ©erather  oeret)rtc,  fchlechthin 
entfetjetbenb  gemefen;  im  Sahre  1793  war  infolge  feiuer  58er* 
heiratung  mit  ber  (Gräfin  Sßinto  eine  (Sntfrembung  eingetreten, 
unb  ber  Oberft  ättanftein,  ben  £>augroifc  unterftüfcte,  t)atte  ihn 
jeitmeife  auS  ber  (Gunft  be8  ÄönigS  oerbrängen  fönnen.  ©chon 

*)  93erid)te  ^acobi'S  üom  26.  unb  30.  September,  2)enffd)viften  unb 
$lufeeid)nungen  ber  ÄabinetSminifter  Dom  7.  u.  9.,  Schreiben  be§  Königs  an 
bie  SJtinifter  unb  an  TOHenborff  üom  8.  Cftober. 
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toäfjrenb  ber  ^Belagerung  von  SBarfcfjau  inbeffen  toar  fein  9tatf) 
toieber  mafcgebenb  geworben,  unb  fett  ber  föücffehr  nach  SßotSbam 
ftanb  er  abermals  als  ber  nädrfte  bei  bem  Äönig  in  einer  #er* 
trauungSftellung *),  bie  er  bis  jum  @nbe  ber  Regierung  §u  behaupten 
getoufjt  fyat.  (£r  toar  eS,  ber  in  biefen  entfeheibenben  $agen, 
tote  ein  zufällig  erhaltenes  Blütenblatt  und  berräth,  jumeilen  bie 
(£rlaffe  beS  ÄÖnigS  an  baS  ÄabinetSmtnifterium  entworfen  hat; 
er  mar  eS  aud),  ber,  toie  ein  ©^reiben  Aleranber  öon  $um* 
bolbt'S  unS  berietet,2)  ben  Sfönig  überrebete,  bem  Abrängen 
ber  SWinifter  toenigftenS  t^eittoeifc  nachzugeben.  Aber  auch  jefct 
noch  —  nri?  jögernb,  tote  langfam  liefe  ber  Äönig  fich  bie  (Snt* 
fdjlüffe  abringen,  bie  eine  neue  Söenbung  ber  preufeifdjen  ^ßolitif 
Vorbereiteten!  Am  8.  Oftober,  fahen  toir,  bie  (Ermächtigung  an 
StföHenborff  jum  eüentueHen  SRücfyug  über  ben  Schein;  am  11., 
nadjbem  Öfterreich  burch  feinen  Vertreter  in  Berlin  bie  ©enbung 
eines  $ülfScorpS  nach  $olen  abgelehnt  hotte,  öefehl  sunt  SRücf* 
jug  ber  melbefprochenen  20000  9J?ann  unter  Hohenlohe,  boch 
mit  ber  (Sinfchränfung,  bafe  ber  gelbmarfchaü  felbft  Qtxt  unD 
Ausführung  beö  SftücfmarfcheS  uorfichtig  feftfefcen  müge,  toorüber 
ber  Äönig  noch  nähere  Nachrichten  ertoarte;  enblich,  *toei  Xage 
fpäter,  am  13.  Oftober,  neueSöeifung  an  SDMenborff :  „ba  nun  auch 
bie  ©nglänber  toahrfcheinlich  bie  3Qhfong  ber  ©ubfibien  nicht  fonri* 
nuiren  toerben,  fo  toerbe  ich  m^  enblich  ju  bem  ^ntfct)lu&  genöthigt 
fefjen,  meine  fämmtlichen  Gruppen  oöHig  anhero  jurücfjunehmen". 
@r  möge  fie  beStjalb  jum  Abmarfch  nach  Söeftfalen  unb  Ansbach 
bereit  ftellen.  2öie  man  fieht,  alles  nur  unbeftimmte  93efet)le, 
Vorläufige  Anorbnungen,  beren  Ausführung  immer  noch  näherer 
öefttmmung  vorbehalten  blieb:  feine  entjdjeibenbe  9Jcajjregel, 
fein  untoiberruflicher  ©djritt  jur  Trennung  öon  ber  Koalition 
unb  jur  Annäherung  an  Sranfreich- 

Xhatfächlich  bachte  um  bie  SJätte  Oftober  Äönig  griebridt) 
SBilhelm  IL  noch  f°  toenig  toie  je  an  einen  ©eparatfrieben  mit 
granfreich-   Sftiebergebeugt  oon  fchtoeren  förperlichen  Seiben,  bie 

*)  Sgl.  (Stjbet  34,  215,  33ericf}t  beS  dürften  SReufe  Dom  30.  @ept.  1794 
bei  3eijjberg,  Ouetten     (&efcf)id)te  b.  beutfcfyen  ßaiferpofitif  Cfierretc^S  4, 454. 
»)  SBeröffeittlicfjt  §.  ft.  71,  456. 
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feine  ©efunbf)eit  scrftört,  feine  SöillenSfraft  gebrochen  Ratten  unb 
ihn  gerabe  jefct  f^mer§§oft  hetmfuchten,  war  er  oor  bem  ©rangen 
aller  feiner  föathgeber  jurücfgemichen  unb  fjattc  mit  innerlichem 
SStberftreben  jene  Befehle  ü6er  ben  Sftücfmarfch  feiner  Gruppen 
erlaffen.  ©o  unbeftimmt  fte  waren,  fie  fduenen  tlmt  immer  noch 
ju  weit  ju  gehen.  „(Sott  Weift,"  fo  fdjrieb  er  an  bie  oertraute 
greunbin,  ber  er  feine  ©orgen  rücfhaltloS  auSjufdjütten  pflegte, 
„®ott  weife,  wie  nafje  mir  ber  9türf$ug  geht  unb  wie  er  mir 
$uwiber  ift."  ©er  greiherr  o.  SlloenSleben,  ber  in  feiner  Ungebulb 
über  bieg  jögernbe  SBiberftreben  be§  ÄönigS  in  einer  umfang* 
reiben  ©enffdjrift  abermals  bie  Unmöglidjfeit  ber  gortfe|ung 
beä  IhriegeS  unb  bie  bringcnbe  SRothwen bigfeit  be§  griebenSfchluffeS 
oorgefteöt  f)atte,  erfuhr  eine  ernfte  Slbweifung.  „3d)  werbe 
mtcft  rooljl  hüten",  antwortete  ihm  ber  ftöntg,  „bei  einer  Unter* 
hanblung  mit  ber  9totionaIöerfammlung  öoranjugehen ;  burdj 
einen  folgen  »Schritt  mürbe  ich  Vertrauen  unb  Sichtung  in  (Suropa 
einbüßen,  e£  märe  eine  meinem  Sfjnrafter  wiberfprechenbe  Sfteber* 
trächtigfeit  (bassesse),  unb  ich  oerleugne  alle  Diejenigen,  bie  fidj 
unterstehen,  meinen  tarnen  bei  Bcrhanblungen  mit  ber  Ber* 
fammlung  ju  gebrauchen"  (20.  Dftober).  Sorgfältig,  ju  nicht 
geringem  Bcrbruffe  feiner  TOnifter,  pflegte  er  trog  be$  BertragS* 
brudjeä  bie  Beziehungen  $u  ben  (Seemächten  unb  liefe  immer 
mieber  anbeuten,  bafe  er  einer  Berftänbtgung  über  ba£  ein* 
getretene  ßerwürfnis  mit  (Snglanb  feineSwegä  abgeneigt  fei.  911$ 
oollenbä  nach  Der  Sfteberlage  Äo3ciu3$fo'3  bei  2J?aciowtce  (10.  Oft.), 
Welche  eine  rafcf>e  Beenbigung  ber  polnifdjen  Unruhen  in  ?lu8ficht 
ftellte,  bie  Vertreter  ber  »Seemächte  in  Berlin  mit  neuen  Anträgen 
erfd)ienen,  jeigte  ber  Äönig  bie  bebenflichfte  Neigung  barauf  ein* 
jugehen,  unb  es  beburfte  ber  ganzen  ©efchicflichfeit  ber  3Jfinifter, 
ihn  wenigftenS  bei  ber  gorberung  feftjuhalten,  bafe  oor  allen 
weiteren  Berf)anblungen  (Snglanb  erft  bie  rücfftänbigen  ©ubfibien 
auszahlen  fmbe. 

©emächltd)  jogen  injwifchen  bie  preufeifd)en  Siruppen  über 
ben  sJÜ)ein,  wenig  beläftigt  oon  ben  in  achtungSootler  ©ntfemung 
oorfichtig  folgenben  geinben ;  langfam  rüftete  fid)  Hohenlohe  mit 
bem  ftülfScorps  jum  Slbmarfcf)  nach  bem  Dften,  wo  fid)  ber  Ärieg 
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ebenfo  (äffig  tjütjog  tute  im  SBeften.  $enn  baä  mar  nun  bie 
^olge  be$  unausgeglichenen  ®egcn}afce§,  um  nidjt  ju  fagen  be8 
unabläifigen  ÄampfeS  ftttrifdjcn  bem  Äönig,  ber  ben  ^rieben  nidjt 
lüotlte,  unb  ben  TOniftern  unb  (Generalen,  bie  ben  Ärieg  Der* 
urteilten :  ein  bämmernber  ÜbergangSjuftanb  jimfdjen  Strieg  unb 
grieben  legte  fidj  auf  ba3  ermattete  ^reufeen,  £f)atfraft  unb  dnt 
fd)Ioffent)eit  auf  äffen  Seiten  Iätjmenb.  ftönig  griebricf)  SBilfjelm, 
mit  lebhaftem  ®cfüf)l  für  feine  unb  feine«  Staates  Söürbe,  feinet 
megS  ot)ne  SScrftänbniö  für  bie  (Srforberniffe  ber  Stellung  Sßreu&enS 
in  $>eutfd)tanb,  aber  f)ülflo8  eingeengt  jnrifdjen  feinen  Neigungen, 
bie  it)n  an  ber  Seite  ber  SBerbfinbeten  unb  im  Kampfe  mit 
granfreicr)  feftljieften,  unb  ben  ÜZotrjtoenbigfeiten  ber  inneren  unb 
äußeren  Sage,  meiere  ber  gortfefcung  ber  bisherigen  $oütif  ben 
2ßeg  oerfperrten,  festen  wie  erbrüeft  unter  ber  Saft  ber  im  Often 
unb  SSeften  nacf>  Söfung  tjeifetjenben  Aufgaben,  üor  benen  feine 
(Sinfidjt  unb  fein  SBiHe  fraftfoS  jurücfmidjen.  Söei  ©eneralen 
aber  unb  TOniftern  berftummte  jebe  anbere  (Srroägung  bor  bem 
lauten  unb  rürffidjtölofen  SRuf  nad)  grieben,  burdj  ben  man  allen 
Sd)tt>ierigfeiten  unb  SInftrengungen  am  bequemften  enthoben  ju 
merben  t)offte,  ein  9Ruf,  ber  and)  in  granfreicrj  gehört  unb  als 
baö  3™gniS  für  sßreufeenS  (Srfdjöpfung  frofjfocfcnb  begrüfet  ttmrbc. 
SRirgenb  eine  überlegene  (£mfid)t,  ein  ftarfer  SBitte,  ber  in  biefen 
Sagen,  ba  mit  bem  Sitten  ein  üfteueä  rang,  ben  preuf}ifd)en  Staat 
burd)  baS  @emirr  fief)  freujenber  Sntercffen  in  bie  neue  $eit  feft 
unb  ftdjcr  f)inübergeleitet  t)ätte. 

So  Don  fdjnmdjen  £änben  unficfyer  gefüfjrt,  feftroanfte  bie 
preufcifcrje  <ßolitif  ^miidjen  Skieg  unb  grieben  Reilos  f)in  unb 
l)er.  9?oct)  am  24.  Cftober  hatte  ber  Äönig  eine  Hnjcige  ber 
ÜWinifter  über  bie  neuen  Anträge  (SnglanbS  unb  ^ollanbS  mit 
einer  SÖeifung  beantwortet,  bie  je  nad)  ber  (Sntfdjetbung  frember 
9Jtöd)te  bie  beiben  $J?öglid)feiten  ber  gortfefcung  beS  ÄriegeS  unb 
bcS  SRütfjugS  ber  Gruppen  bom  9if)eine  offen  f)ielt.  bereit«  am 
nädjften  Sage,  am  25.  Cftober,  begann  bie  preufetfcfye  <ßolitif 
langfam  in  eine  neue  Q3atjn  einteilten,  unter  bem  jmingenben 
Srutfe  oon  (Sinroirfungen ,  roeldje  bem  Äönig  bie  UnmÖglid)fett 
ber  gortfegung  beS  ÄriegeS  jeigten,  gleichzeitig  aber  aud)  bie 
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9tfög(id)feit  bes  gricbenS  in  $8erbinbung  mit  ber  SBefdjüfcung  beä 
beutfdjen  SReidjeS  unb  einer  großartigen  Stellung  überhaupt 
eröffneten. 

©d)on  am  13.  Df  tober  fyatte  ©truenfee  abermals  bie  Huf* 
merffamfeit  be3  Königs  auf  bie  madjfenbe  ginanjnotf)  gelenft, 
inbem  er  jugleicf)  bie  Sage  als  fo  üerjtoeifelt  barfteüte,  ba&  er 
ben  ßönig  bat,  aus  bem  ©taatSratf)  eine  Äommiffton  ju  bilben, 
meiere  bie  in  ber  SRotttfage  erforberfidjen  SEafjnafymen  beraten 
unb  bem  Könige  $orfd)läge  machen  fönne.  $>er  ftöntg  ging 
fogleicf)  barauf  ein:  eigenfyanbig  ernannte  er  ju  Sftitgltebern 
ber  ftommiffion,  neben  ©truenfee,  für  baS  ©eneralbtreftorium 
Söerber,  für  baS  Sufti^minifterium  ©olbbeef,  für  baS  auSmärtige 
9ftinifterium  SlloenSleben ,  für  bie  Sftilitäroerroaltung  ©eneral* 
major  ©eufau.  2)ie  —  bisher  ganj  unbefannten  —  ©erot^ungen 
biefer  Stommiffion  unb  it)re  ©rgebniffe  finb  für  bie  *8orgefcf)itf|te 
ber  93afeler  SBerfjanblung,  mefyr  nod)  für  bie  93eurtt)eilung  ber 
bamaligen  Sage  beS  preufjifdjen  ©taateS  überhaupt,  oon  foldjer 
Söebeutung,  bafe  mir  ifynen  t)ier  eine  eingefyenbere  Söürbigung 
roibmen  bürfen.1) 

$)ie  Äommtffton  begann  if)re  $8erf)anblungen  am  16.  Oftober 
mit  einer  Prüfung  ber  ©ebürfniffe  unb  Littel  für  ben  föeft  beS 
SafyreS  1794.  2BaS  fict)  babei  fjerauSftellte,  mar  menig  erfreultd), 
aber  bod)  nidjt  gerabe^u  hoffnungslos.  3ur  $«fung  ber  aufjer- 
orbentlidjen  ÄriegSbebürfniffe,  bie  auf  naf)c  an  6  SDfiHtonen  am 
gefdjlagen  waren  (f.  ©.  250),  oerfügte  man  nodj  über  4,6  TOÜionen, 
ju  benen  ©truenfee  burd?  oerfdjiebene  fleine  ginan^maferegeln 
nod)  200000  Sljaler  bef Raffen  ju  fönnen  fjoffte.  2)en  bann 
blei6enben  3el)lbetrag  üon  etma  1  Million  backte  man  ttjeilS  burdj 
eine  9lnleifye  in  granffurt,  ttyeils,  auf  ©eufau'S  Anregung,  burdj 
©rfparniffe  in  ber  üftilitäroermaltung  aufbringen  ju  fönnen,  fo 
ba&  für  bie  gortfefcung  beS  Krieges  bis  (£nbe  1794  immerhin 
$edung  oortyanben  festen.  SWac^bem  man  hierüber  bem  Äönige 
oorläufig  Sendet  erftattet  (18.  Oft.),  ging  man  an  bie  ungleidj 

*)  Wad)  ben  SRanualaften  ber  Äomntiffion,  bie  jroar  feine  ^Srotofolle, 
aber  bie  gemeinsamen  99erid)te  an  ben  Äönig  in  öerfd)iebenen  (Sntmürfen  nnb 
jat)lreid)e  ©utadjten  ber  einzelnen  Sltitglieber  enthalten. 
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fc^toterigcre  Aufgabe,  für  bie  etwa  erforberlidjen  ÄriegSbebürfniffe 
beS  3af)reS  1795  neue  §ülfSquellen  aufeufudjen.  Riebet  ftiefeen 
bie  ®egenfä$e  innerhalb  ber  Äommtffton ,  namentlich  jroifcften 
©truenfee  uub  SllüenSleben,  Ijart  auf  einanber. 

Köllig  einmütig  waren  junäcfjft  alle  3Ritglieber  ber  $om* 
miffion  in  bem  bringenben  SBunfdj  nad)  £erftetlung  beS  griebenS; 
„aus  ber  güHe  beS  ^er^enS",  meinte  SBerber,  ber  bie  SCBirfungen 
beS  ÄricgeS  an  ben  Ausfällen  feiner  Äaffen  am  fdjmerjlidjften 
empfanb,  ftimme  er  bem  bei,  unb  man  befdjlofe,  ber  allgemeinen 
Abneigung  gegen  ben  $rieg  am  Sfltjein  einen  möglicfrft  ftarfen 
SluSbrutf  ju  geben.  Allein,  bei  ber  befannten  ©efinnung  beS 
ÄönigS,  blieb  boer)  nict)td  übrig,  als  ftd)  audj  mit  ben  Mitteln 
jur  gortfefcung  beS  Krieges  ernftlicf)  $u  befdjäfttgen.  ©truenfee 
legte  ba*u  ber  Äomnuffton  ben  (Sntmurf  eines  SBeridjteS  an  ben 
Äönig  oor,  in  bem  et  junädjft  bie  auswärtigen  ^Hilfsquellen,  bie 
ÜKöglidjfeit  uon  2lnleif)en  in  $ollanb,  granffurt,  ©atf)fen,  Reffen 
erörterte;  man  mar  einig,  bafe  baoon  im  allgemeinen  nicfytS, 
t)öd)ftenS  toon  §effen*$affel  etwas  ju  erwarten  fei.  S9ei  ber 
folgenben  Prüfung  ber  §ülfSquellen  beS  eigenen  SanbeS  über« 
zeugte  man  fico.  fctjneÜ,  ba6  auf  Staffenbeftänbe  ober  ©innafmte* 
überfetjüffe  feine  Hoffnung  fei.  SBotnn  man  jafj,  mar  OTeS  im 
föütfgang :  ber  auswärtige  Raubet,  bie  ßoßerträge  im  Dften  wie 
im  SBeften;  baju  famen  ®etreibemangel  in  ben  öftlidt)cn  unb 
mittleren  SanbeStl)eilen  unb  beSfyalb  Ausfälle  in  ber  ©runbfteuer 
unb  ben  ^adjtgelbern  ber  Domänen,  ©cufjenb  beflagte  fn'ebci 
bie  Äommiffion  bie  Slbtoefenljett  ber  Gruppen,  beren  föütffel^r  baS 
bewerbe  beleben  unb  bie  §lccife*(Sinnalnnen  fteigern  mürbe.  S^oct) 
f Dörfer,  als  ©truenfee  urfprünglid)  oorgefcf)lagen,  mürbe  auf 
SBerber'S  Eintrag  Ijerüorge^oben,  bafj,  oon  ber  Slcctjefaffe  oieHcid)t 
abgefefjen,  alle  Waffen  etjet  3ufdjüffe  brauchen,  als  etwa  $8or)d)üffe 
machen  fdnnten.  ©ebeutungSooßer,  aber  ebenfo  ergebnislos,  mar 
bie  ©iSfuffion  über  bie  3J?öglid)feit  einer  (Srböfmng  ber  beftefyenben 
unb  (£infüf)rung  neuer  Steuern.  ?ÜS  neue  ©teuer  magte  ©truenfee 
nur  eine  freiwillige  patriottfdjc  ÄriegSfteuer  oorjufdjlagen ;  eine 
©teuererfjöfjung  beantragte  er  in  ber  gorm,  bafe  auf  bem  platten 
Sanbe  Sftaturallieferungen  ju  mä&igem  greife  erhoben  ober  bie 

$iftottfäe  8"tt*tift  9t.  %.  8b.  XXXIX.  17 
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©runbfteuer  erhöht  mürbe,  maö  in  bcit  meiften  ^rooiujen  nur 
bic  SBefifcer  abeliger  ©üter  treffen  fönnte.  Überhaupt  06er  mottle 
er,  bafe  jeber  „*8eft§er  eines  abeligen  $)ominii  jur  Kontribution 
gebogen  merbe".  NJJton  fönne  in  ber  Warf  bie  SRitterpferbauflage 
Derboppeln,  in  ©djlefien  unb  ißreufeen  oon  ber  beftefjenben  ©teuer 
einen  9J?onat8betrag  aufeerorbentlicf)  ergeben.  2)er  SBauernftanfc 
muffe  jebenfaflS  oerfchont  bleiben,  gür  bie  ©täbte  empfahl  er 
eine  (Erhöhung  ber  Hccife  (unter  SluSfchlufe  ton  $rot,  93ier, 
SBranntmein  unb  Steift),  beren  (Ertrag  er  auf  etma  278000  Xhaler 
berechnete.  $)iefe  $8orfdjläge  ftiefeen  bei  aQen  SWitgliebem  ber 
Kommiffton  auf  ben  lebfjafteften  SBiberfprucfj.  SBon  ben  Sftatural* 
lieferungen  erwartete  bei  ber  fcrjfed)tcn  (Ernte  niemanb  etmaö, 
ebenfo  rnentg  oon  einer  freiwilligen  patriotifetjen  KriegSfteuer. 
$)ie  (Erhöhung  ber  befteljenben  Steuern  überhaupt  befömpfte 
Söerber  mit  bem  £>inroei8  auf  baS  unausbleibliche  „©efchrei  ber 
Nation u,  namentlich  beä  „gröfeeren  unb  reicheren  ^§eiledM ;  gegen 
bie  ftärfere  ^eranjiefjung  be$  2lbef$  erinnerte  er  an  beffen  Sßrit>i= 
legien  unb  ^ffefuranj;  minbeftcnS,  manbte  er  ein,  müfeten  bie 
©tänbe  gehört  merben,  bie  fief)  bann  metleicht  fogar  noch  ju 
größeren  Opfern  oerftehen  mürben.  3)en  entfehiebenften  ©egner 
aber  fanb  ©truenfee  in  9lfoen8leben. 

$lfoenSleben  marf  ©truenfee  bor,  bafe  er  feit  feinem 
(Eintritt  in  baä  TOnifterium  nur  auf  eine  (Gelegenheit  marte, 
ben  91bel  ber  <5teuerpfücf)t  &u  untermerfen.  ©ehr  eingehenb  er* 
örterte  er  bie  (Schmierigfeiten  einer  Aufhebung  ber  ©teuerüor* 
rechte  be£  SlbelS,  bie  SSermirrung  bei  (Erbtheilungen ,  SehnSab* 
finbungen,  21u$$ahlung  beö  KanonS,  bie  ©efährbung  ber  lanb* 
ferjaftlicrjen  Krebitjnfteme;  er  crmartete  gerabeju  ben  SBanfrott 
zahlreicher  abiiger  gamtlien.  $enn  ber  preu&tfche  9lbel,  betonte 
er,  fei  arm,  ba  er  feine  ©ötjnc  in  ber  9lrmee  biß  jum  Kapitän 
erhalten  müffc;  erft  möge  man  bie  Offiziere  fo  befahlen,  bafe 
fie  oon  ihrem  ©olöe  leben  tonnten,  bann  mürbe  ber  Slbel  ©teuern 
jahlen.  gür  ben  Xtjion  unb  bie  prioilegirten  ©tä'nbe  granf* 
reiche  haDe  ber  König  ben  Krieg  angefangen;  follte  er  nun 
^reufeenS  bevorrechtigte  ©tänbe  ebenfo  brüefen,  mie  ber  Konöent 
bie  ^rtoilegirten  gebrüeft,  bie  ©anfierS  aber  gefchont  fyabt? 
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2öolle  man  je$t  bie  SRedjtc  beS  Abel*  mit  güfeen  treten,  fo  laffe 
fitf)  ber  Umfturj  aücc  anberen  hergebrachten  SRedjte  oorauäfehen ; 
fo  i)abc  auch  einft  fein  Qrltcrnoater  bei  ber  Einführung  ber 
SRittcrpferbegelber  fchon  ba3  je$ige  ^ßrojeft  oorauSgefagt.  Aber 
nicht  bloß  für  ben  Stbct  lehnte  AloenSleben  bie  SBefteuerung  ab; 
mit  allem  Kachbrucf,  in  ernften  unb  freimütigen  SBorten,  marnte 
er  überhaupt  oor  neuen  Auflagen.  @he  man»  f°  führte  er  au«, 
einem  foldjen  ©cbanfen  auch  nur  theoretifch  gotge  gebe,  müffe 
ber  Äönig  felbft  fich  §u  ben  größten  Aufopferungen  nicht  nur 
entfchliefjen ,  fonbern  fogleich  bamit  oorangehen ;  fonft  fei  bie 
(Sjplofion  einer  SBolföberoegung  ju  befürchten;  benn,  fagte  er, 
„jebe  ben  SujuS  ober  bie  ^ptjantafie  befriebigenbe  Aufgabe  bc* 
leibigt  unb  fränft  auf  ba$  bitterfte  ben,  ber  oft  feine  bringenbftcn 
53ebürfniffe  entbehren  mufe,  um  ju  jenen  Aufgaben  beizutragen". 
3ur  Durchführung  einer  folchen  Sfta&regel  machte  AlocnSleben 
einen  $Borfd)Iag  Don  äujjerftem  SRabifaliSmuS ;  er  nahm  für  bie 
Äommiffton  eine  Art  unbefchränfter  finanzieller  Diftatur  in  Aus* 
ficht;  bie  Äommiffion  foUe  ben  ©tat  fämmtlicher  öffentlichen 
unb  heimlichen  ©efolbungen  unb  Sßenftonen  prüfen;  afle  (State 
unterzeichnen;  jebe  au&erorbentlicf)e  3a^unÖ^antüeifun9  fotte  nur 
mit  Genehmigung  ber  ftommiffion  ©ültigfett  tyofan,  ohne  biefe 
für  erfchüchen  unb  ftrafbar  erflärt  werben.  Kur  unter  folchen 
'-ßorauSfejjungen,  erflärte  Alr»en3leben,  fönnc  man  an  neue  Auf* 
lagen  benfen  unb  überhaupt  bie  nottjroenbigen  Reformen  in  An^ 
griff  nehmen.  Der  Abel,  fo  fdjl  o&  AloenSleben  feine  Ausführungen, 
fönne  r)öct)ftenS  in  ber  gorm  freimiüiger  Beiträge  herangezogen 
roerben  ober,  mie  im  fiebenjährigen  Kriege,  burch  Aufbringung 
beö  Kapital«  ber  SR  itterpf  erbegelber.  Dagegen  lenfte  er  bie  Auf* 
merffamfeit  ber  Äommiffion  auf  eine  Älaffe  oon  @igenthümern, 
bie  Struenfee  bei  feinen  Anträgen  ganz  übergangen  fyabc:  bie 
Äapitaliften ,  93aufier3  unb  Rentier«.  (Sr  fd)lug  oor ,  atte 
Dofumente  über  5capitalbeft§,  auch  SBedjfel,  mit  einer  prozentuellen 
©tempelfteuer  zu  belegen ;  <Seehanblung,  S3anf,  £öpothefenbücher 
follten  bie  Kontrolle  bilben;  fämen  bei  (£rbfd)aften ,  Kautionen, 
Depoftten  ober  ^ßrozeffen  ungeftempelte  Dofumente  %um  SBor- 
fcftein,  fo  mären  biefe  bem  Staate  oerfallen. 
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3u  bieten  $orfcf)lägen  ©trucnfee'S  unb  ?lloenlebenr3 ,  oiel* 
leicht  jum  erften  Wlai  in  Sßreufeen  ausgefprochen,  treten  fiel) 
©runbfä&e  unb  ®ebnn!en  entgegen,  bercn  Äampf  burch  baa 
39.  3af)rhunbert  funburchgeht :  auf  ber  einen  ©eite  ber  SBiber* 
fprucf)  gegen  bie  SBorrecf)te  prioilegirter  klaffen  unb  bie  ©teuer* 
freifjeit  bcä  abeligen  ®runbbefi§e3,  auf  ber  anbern  «Seite  bie 
gorberung  nach  ftärferer  Heranziehung  beS  beweglichen  Äapitalä 
ju  ben  ©teuerlaften. 

Sei  bem  ©egenfafc  ber  2lnfd)auungen  jwifchen  ©truenfee 
unb  SllüenSleben  ging  eö  bamalS,  wie  eS  in  folgen  gällen  wol)f 
ju  gcfc§er)en  pflegt :  bie  ftommiffion  liefe  beibe  iBorfchläge  fallen. 
$em  Äönig  Würbe  unummunben  erflärt,  bafe  eine  birefte  ÄriegS* 
fteuer  wof)I  in  anberen  Sänbern  gewöhnlich  fei,  in  Greußen  aber 
ber  Sßolteftimmung  wiberfpredje;  bei  einer  (Erhöhung  ber  be-- 
ftehenben  Abgaben  müffe  man  Un^ufrieben^ctt  unb  felbft  2Biber= 
fe§licfjfcit  befürchten ;  ein  Seber  werbe,  wie  bie  Äommiffton  nicf)t 
unterliefe  hervorzuheben,  bie  (Sinroenbung  machen,  bafe  ber  Ärieg 
mit  granfreid)  ber  Nation  boct)  gar  feinen  SBorttjeil  oerfpreche. 
SSon  allen  ben  $Borfcf)lägen  blieb  bat)cr  nichts  übrig,  als  ber 
©ebanfe  einer  freiwilligen  ©teuer  in  ber  gorm  eines  nach  wenigen 
Sauren  rücfyaljlbaren  Darlehens,  wobei  bie  Äommiffton  jeboch 
hinzufügte,  bafe  fie  bei  gortbauer  beä  Krieges  gegen  granfretd) 
baoon  wenig  erwarte.  9lufeerbem  genehmigte  bie  Äommiffion 
noch  e^ne  üon  ©truenfec  üorgefchlagene  merprojentige  Anleihe 
im  Snlanbe,  aber  nur  in  ©cheibemünje,  bie  oon  ben  ftaatlidjen 
unb  lanbfehaftlichen  SfrebteSnftituten  nicht  als  Kapital  ange* 
nommen  würbe,  einigen  oorläufigen  9?u$en  oerfprach  man  fich 
auch  burch  eine  gefteigerte  Ausprägung  oon  Streuzern  unb  ©rofehen. 
$u  einer  (Erörterung  gab  bann  noch  bie  non  ©truenfee  angeregte 
5Waferegel  einer  (Sinfchmeljung  golbener  unb  filberner  ®eräthe 
Slnlafe.  ©truenfee  felbft  t)atte  bemerft,  bafe  babei  wohl  nur 
bann  etwas  herauö^on,men  toerbe,  toenn  auch  ber  Äönig  fein 
golbeneS  unb  filberneS  £afclfermce  in  bie  SKüuje  fände.  Söerber 
fanb  bie  (Erwähnung  beö  ftönigs  bebenflich,  SllüenSleben  aber 
trat  \)kx  ©truenfee  völlig  bei  unb  fügte  bem  Berichte  noch  hin* 
ju,  bafe  ber  Äönig  felbft  bei  ber  (Sinfchmeljung  mit  feinem  Sei* 
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fptele  oorangehen  möge.  Sine  oon  «Struenfee  ermähnte  Äürjung 
ber  f)öl)cren  ©ehälter  unb  *ßenfionen  rourbe  oon  SlloenSleben 
unb  ©olbbetf  befämpft,  fanb  aber  fchlteBlicf)  bod)  mit  ber  93e» 
merfung  Aufnahme,  bafe  babei  nur  einige  taufenb  Xfyatex  gefpart 
werben  fönnten.  Übrigend  empfahl  man  fonft  allenthalben  bie 
ftrengftc  ©parjamfeit;  ein  Sßorfchlag  oon  ©olbbeef,  babei  bie 
(Sinftellung  ber  Opernaufführungen  unb  ber  nächften  grüf)jahr$* 
paraben  $u  ermahnen,  rourbe  jeboch  öerroorfen. 

ätterfroürbig,  wenn  aud)  erflärltch,  ift  e3,  bafe  bei  biefen  @r* 
örterungen  bie  grage  einer  5freirung  non  $aptergelb  nur  flüchtig 
geftretft  rourbe.  ©truenfee,  in  feinem  SSeridjtSentrourfe .  ^atte 
bie  5rage  roohl  aufgeroorfen,  inbem  er  bie  ©djaffung  öon  Rapier* 
gelb  jroar  nicf)t  grunbfäfclich  abroteö,  aber  im  Jpinblidt  auf  bie 
gcgenroärtige  Sage  be3  ©taateS  unb  bie  Abneigung  ber  öffent* 
liefen  Meinung  bod)  jur  3e^  i"r  fd)lechterbing3  unburdjfüljrbar 
ertfärte.  $8on  ben  anbern  Sftitgliebern  roar  nur  Slloenäleben 
bem  ^ßapiergelb  nicht  ganj  entgegen,  fügte  fid)  aber  bem  fad)* 
männifchen  Urtljeil  non  ©truenfee. 

9?ac^  Maßgabe  biet'er  Verätzungen  fam  am  2ü.  Oftober 
ber  93ericf)t  an  ben  Äönig  $um  2lbfd)luj3,  otjne  3^eifcl  eines  ber 
bemerfenäroertheften  $ofumente  au«  ber  ©eföidjte  beS  alten 
^ßreufeen,  ein  1(J  ©etten  langes  ©djriftftürf,  beffen  pofitiüer  3n* 
t)alt  fid)  baf)in  jufammenfaffen  tiefe  ^  baß  bie  5tommiffion  als 
einzige  ergiebige  Jpülfäquellen  jur  Sefchaffung  oon  ©elbmitteln 
für  bie  gortfefcung  be$  ÄriegeS  ein  inlänbifcfyeö  Darlehen  in 
<5cheibcmün$e  unb  Die  gefteigerte  Ausprägung  oon  ®rofd)en  unb 
Äreujern  ermittelt  unb  anempfohlen  hatte.  $)a3  mar  baS  (Sr* 
gebniä  oon  Serathungen ,  ju  benen  fid)  eine  sBod)e  lang  bie 
erfahrenden  Beamten  beS  Staates  oereinigt  hatten,  ein  trauriges 
unb  erfcfjredenbeS  3eugniS  für  bie  roirthfdjaftliche  unb  finanzielle 
Unfruchtbarfeit  unb  Ohnmacht  beS  preufjifchen  ©taateS  in  feinen 
alten  gormen.  Grinnern  roir  unS  an  bie  (Srgebmffe,  bic  $ur 
felben  3C^  oer  ^e9  *m  heften  mie  im  Often  gehabt  hatte, 
baS  QüxüdtDeityn  ber  preufufchen  Gruppen  über  ben  SR^etn, 
baS  fiegreiche  Vorbringen  polnifcher  ©djaren  bis  an  bie  ©renjen 
ber  SReumarf,  fo  roirb  man  fagen  muffen,  bafe  bie  ©runblagen, 
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uuf  benen  ber  alte  preu&ifdje  (Staat  bisher  geruht  tjatte,  Militär 
unb  ginanjen,  ju  $erbrödeln  begannen  unb  ben  (Staat  mit  ber 
Saft  feiner  neuen  Hufgaben  nidjt  mcfyr  %\i  tragen  oermodjten. 

<Sef)r  begretflicf)  nun,  ba&  bie  ftommiffton,  bic  ba§  Ergebnis 
tt)rer  SBorfcrjläge  im  günftigften  JaCfe  auf  einige  Millionen  an* 
fdjlug,  bem  Äönig  ifyren  $Bericr)t  felbft  afö  „nieberfdjtagenb"  be= 
jcicr)net  t)at.  Sie  ging  aber  nocr)  weiter:  fie  meinte,  baß  bei  Sfu$* 
füljrung  it>rer  $orfdjtäge  fid)  tt)ar)rfcr)einltc^  nod)  metyr  (Schwierig* 
feiten  f)erau8fteüen  Würben,  ate  man  je&t  ofjnetyn  oorauäfelje ; 
fie  f)ielt  fid)  be£f)alb  oerpflidjtet,  mit  um  fo  größerer  @ntjd)ieben* 
f)ett  ben  $önig  um  SEBieberfjerftellung  be3  griebenS  oor  allem 
im  SBeften  ju  bitten,  wo  bie  gortfefcung  be3  Kriege«!  ganj  un* 
möglich  geworben  fei.  $)ie  Sßorte  ber  Äommiffion  finb  in  mefjr 
a(S  einer  £infid)t  merfmürbig  genug,  um  f)ier  oollftänbig  wieber* 
fyott  311  werben,  (Sie  lauten:  „Unfer  patriotifdjer  Söunfdj,  ber 
fid)  mit  unoerrüdter  Xreue  unb  Hufopferung  gegen  ($m.  Ä. 
oerbinbet,  gefjt  bafnn,  baß  §öd)ftbiefelben  bem  (Staat  unb  ben 
big  jefct  fo  gliuf(icr)en  Untertanen  ben  jur  allgemeinen  28ol)lfat)rt 
unb  ©lütffeligfeit  fo  notfjwenbigen  ^rieben  unter  ^wertmäßigen 
53ebingungen  je  ef)er  je  lieber  ju  uerfdjaffen  gerufen  mögen. 
23ir  finb  überjeugt,  baß  <£iu.  Stf.  £öcfcftfetbft  ntc^tö  fcr)nltc^cr 
münfdjen,  a(ö  bie  9Sieberf)erftelIung  oon  grteben  unb  SRuf)e  unb 
oer^offen  batjer  in  tieffter  Untert^änigfeit ,  bag  @w.  9)?.  eä 
uns  nicr)t  als  eine  (Sinmifdjung  in  frembe  un8  nid)t  jufommenbe 
©efdjäfte  anfef)en  werben,  Wenn  wir  §öd)ftbenenfelben  bic  3>er* 
fid)erung  geben,  baß  ber  SSunfd)  nad)  grteben  unb  äußerer  fo* 
wo()f  a(3  innerer  5Ru^e  ber  allgemeine  unb  f)errfd)enbe  SBunfd) 
be3  ganzen  Golfes  ift,  ba$  @w.  2)?.  mit  wahrer  $reue  er* 
geben  ift  unb  §ödjftbie)clben  mit  oerboppeltcr  £reue  bererjren 
wirb,  wenn  §öcf)ftbiefelben  ba(b  biefen  SieblingSwunfd)  ber  Nation 
in  Erfüllung  bringen  fönnen.  SBir  müffen  nad)  ber  ftrengften 
SBafyrfjeit  fyiebei  bewerfen,  baß  oorjügtid)  bie  Nation  gegen  ben 
fran$öfifd)cn  Ärieg  geftimmt  ift  unb  baß  fie  weit  et)er  einige 
außerorbentlidje  Saften  ju  übernehmen  bereit  fein  wirb,  wenn 
bloß  baoon  bie  9iebe  wäre,  bie  poluifdjen  Unruhen  ju 
bämpfen." 
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@o  nacrjbrücflich  biefe  SBorfteHimgen  waren  unb  fo  fef>r  bic 
tfornmiffion  auf  einen  (Erfolg  511  hoffen  berechtigt  mar,  fo  fat) 
ficf)  ©truenfee  boct)  für  bie  (Sinmirfung  auf  ben  tönig,  beffen 
ZäheS  Söiberftreben  er  rannte,  rechtzeitig  noch  ^"em  SBunbeS* 
<jenoffen  um:  er  fanb  ilm  in  bem  Oheim  beS  ftöntgS,  bem 
ißrtnjen  ^einrieb,. 

Sßrinz  Heinrich  hatte  ju  ben  Scannern  gehört,  bie  bei  bcr 
5£f)ronbeftetgung  fiönig  griebrtch  SSilhelm'3  II.  einen  allgemeinen 
Umfdrttmng  in  ber  inneren  roie  in  ber  auSloärtigen  Sßolitif 
Ißreu&enS  crmarteten.  3U  ocm  ™uen  $önig,  feinem  Steffen, 
mit  beffen  $8ater  er  in  brüderlicher  fiicbc  oerbunben  geroefen 
mar,  hattc  er  immer  in  ben  6eften  ^Beziehungen  geftanben,  um 
fo  mehr,  ba  S3eibe  fid)  in  einem  gemiffen  ©egenfafc  ju  Äönig 
griebrich  fühlten,  unter  beffen  rücffichtSlofer  ©elbftherrfcrjaft 
SBeibe  litten  ober  zu  leiben  meinten.  3öenn  aber  ber  $rütj  nun 
geglaubt  hatte,  fortan  $u  einflußreicher  ^he^naNc  an  oer  ©taat«* 
lettung  berufen  ju  merben,  fo  fanb  er  fid)  in  btefen  ehrgeizigen  §off* 
nungen  balb  gctöufcht.  SBergebenS  tyattc  er  gleich  nach  bem 
Regierungsantritt  beS  ÄönigS  ju  einer  Annäherung  an  granf* 
reich  gerathen,  oergebend  feinen  SSiebereintritt  in  ben  aftioen 
ÜÄüttärbicnft  nachgefucht.  3mifd)en  Äönig  unb  $rin$  trat  eine 
<£ntfrembung  ein,  bie  noch  burch  Grrbfchaftöftreitigfeiten  oerfchärft 
mürbe.  ®rft  im  Sahre  1789,  unter  OTtmirfung,  beS  ©rafen 
£erfcberg,  fam  eine  Auäföhnung  zu  ©tanbe,  boct)  ohne  ba{j  ber 
^Prinz  barum  an  potttifchem  ober  militartfehem  (Sinflufe  irgenb 
gemonnen  hatte.  $)ie  Allianz  Sßreu&enä  mit  Öfterrcid)  unb  bie 
^fpifaahme  SßwwfjenS  am  SteoolutionSfriege  mißfielen  feiner  un* 
manbelbaren  Hinneigung  zu  granfreich,  unb  alle  feine  Bemühungen, 
ben  Äönig  zu  einer  Änberung  biefer  Sßolitif  z"  beftimmen,  luaren 
bisher  erfolglos  geblieben.  Sefct,  im  Oftober  1794,  anfeheinenb 
burch  ©truenfee  unterrichtet,  glaubte  er  feine  fttit  gefommen.1) 

»)  93gl.  6nbel,  SReDolutionSjeit  3\  275  9?ote.  2)aB  $rinj  §einrtd) 
burd)  Struenfee  ju  fetner  (£intoirfung  auf  ben  Äönig  üeranlafet  würbe,  öorf 
auS  bei*  $fjatfad)e  gefct)loffen  werben,  bafj  e3  Struenfee  war,  ber  bie  3>enf* 
fdjtiften  beS  Prinzen  bem  ffönig  unmittelbar  ober  burd)  93ifd)offn>erber  über» 
mittelte.   2>ie  SBerbinbung  be3  ^rinjen  $einrid)  mit  Struenfee  unb  Sifdjoff* 
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Slm  21.  Dt  tober  f)ütte  ber  Sßrin$  oon  ^Berlin  au$  gebeten, 
bem  Äönig  feine  Aufwartung  machen  bürfen;  griebricfy 
3BtIf)cIm  lub  itm  nach  SßotSbam,  wo  am  25.  in  ©anäfouci  eine 
3ufammcnfunft  ftattfanb.  2Ba$  jwifchen  beiben  bort  befprodjen 
würbe,  barüber  fehlt  e8  (eiber  an  juoerläffigen  9^ac^rict)ten :  nur 
oermuthen  fönnen  wir,  bag  bie  Sage  be$  ©taateö,  bie  Sftoth* 
menbigfeit  unb  Sttöglichfeit  eines  griebenSfch luffeä  mit  gran!reid> 
erörtert  würbe.  (S£  fdjeint  felbft,  bafj  ber  $rtn$  bereite  ben 
trafen  ®oI§,  ben  fpäteren  griebenSgefanbten  in  53afel,  ate 
Unterhändler  oorgefchlagen  t)at.  ®ewij$  ift,  bafj  ber  ^ßrinj  nur 
wenige  $age  fpäter,  am  29.  Df  tober,  burd)  Vermittelung 
©truenfee'3,  bem  Äönig  eine  2)enffd)rift  überfanbte,  in  welcher 
er  bie  Slnfnüpfung  einer  geheimen  Verhanblung  mit  granfreich 
in  33em  empfahl,  junächft  um  ju  erfahren,  ob  granfreid}  ben 
grieben  wolle  unb  ob  e£  ^ßreufjen  alö  Vermittler  minbeftenS  für 
ba$  $eutfcf)e  SReid)  unb  für  §oflanb  ^ulaffen  werbe.  ©runb* 
lagen  ber  weiteren  SBerhanblung  bezeichnete  ber  *ßrtnj:  bie 
©d)onung  ber  meftfälifchen  ^ßrooinjen  ^reu&euS,  5tnerfennung 
ber  Erwerbungen  in  ^olen,  (Sicherung  SöaiernS  gegen  Öfterreid). 
3um  Unterhänbler  empfahl  er,  ohne  ben  ©rafen  ©ol$  gu  nennen, 
aber  beutlich  auf  ihn  t)tntpeifcnb,  einen  3)?ann,  ber  in  ben  ©e« 
fd)äften  erfahren  fei,  gut  franjofifch  öerfte^c  unb  bereite  einige 
3eit  in  granfreich  gelebt  höbe.1) 

liefern  Eingreifen  be3  ^rinjen  £>etnrid)  ift  für  bie  (£nt* 
fdjliefeung  bcS  ÄönigS  §ur  Slnfnüpfung  mit  granfreich  bamatö 
wie  fpäter  immer  eine  entfdjeibenbe  ©ebeutung  beigemeffen 
worben s) ;  wie  benn  auch  ber  Äönig  felbft  burch  Su&erungen 
unb  Verhalten,  in  biefen  Xagen  menigftenä,  bem  ^ßrin^en  für 

merber  beftätigt  aud)  ber  öfterrei(f)ifcf)e  (Stefan bte  in  53erlin,  t$ü\)t  SReufe; 
üöeridit  üom  4.  ftebruar  1795  bei  3e*B^erg  5,  97. 

*)  ©djriftroedtfel  be£  $rin$en  Ipeinrid)  mit  bem  Äönig  unb  Struenfee, 
unb  2>enf|cf)rtft  uom  29.  Oftober  im  figl.  &au3ard)iu.  2Rertn>ürbig,  baß  in 
ber  $enffd)rift  bie  gufammenfunft  in  Sanssouci  mit  reinem  Sorte  berührt  wirb. 

8)  Slm  1.  Wooember  treibt  Struenfee  an  ^rinj  ^einriä) :  ,,©n>.  Sönigt. 
$ot>eit  f)aben  in  biefer  äufjerft  belifaten  ©ad)e  bie  93afm  gebrochen  unb  juerft 
ben  feften  (Sntfcfifufe  beroirtt,  bem  Äxieg  am  Sifjein  wo  mbglid)  ein  (Snbe 
$u  macfjen." 


Digitized  by 


Äönig  ftriebricfy  SBüfclm  II.  u.  bie  ©eneft«  be8  ftriebenä  oon  ©ufel.  265 

feine  Sftatrjfdjlägc  2(d)tung  unb  Slnerfennung  unjroeifettyaft  be- 
zeugt f)at.  SBenn  aber  jene«  richtig  märe,  fo  müßte  lebiglidj  bic 
Unterrebung  in  ©anSfouci  bic  Umftimmung  be$  Äönigä  bewirft 
tjaben;  benn  fdjon  an  biefem  Sage,  im  3ufammenljang,  t>ielletd)t 
aurf)  infolge  ber  ©inroirfungen  oon  einer  anbeten  ©ette  fjer,  ift 
ber  erfte  @ntfd)luß  be$  ÄönigS  ju  einer  Verfyanblung  mit  granf* 
reid)  t^atfac^üdc)  gefaßt  roorben. 

III.  $)er  (£ n t f et) I u 6  jur  Unterrjanblung. 

2öte  mir  uns  erinnern,  mar  am  13.  Dftober  beröeferjl  an 
TOlIenborff  abgegangen,  feine  fämmtlicrjcn  Gruppen  für  ben  2lb* 
marfd)  nad)  Sßeftfalen  unb  HnSbad)  bereit  ju  galten  (t»gt.  8.  253). 
3>er  alte  getbmarferjatt  gerietf)  über  biefe  SBeifung,  bie  er  buref) 
feine  unabläffigen  Älagen  bod)  uidjt  jum  menigften  mit  oeranlaßt 
fyatte,  in  bie  lebrjaftefte  Unruhe,  ©o  fcf)r  tyn  bie  anid)einenbe 
SBenbung  &u  einer  frieblict)eren  Sßolitif  erfreute,  fo  menig  fonnte 
er  fid)  bie  ©efafjren  oertjetjlen,  melcrje  ber  Slbmarfd)  ber  preußifdjen 
Gruppen  für  ba3  iR^eintanb  jur  golge  rjaben  mußte,  menn  e3 
nidjt  oor^er  burd)  einen  Söaffenftiflftanb  gefdjüjjt  merbe.  (Sr 
faf)  Sftainj  unb  granffurt  bebrotjt  unb  fürchtete  überbieS,  bei  bem 
weiteren  Vorbringen  ber  granjofen,  ©ä^rung  unb  Unruhen, 
öieüeicf)t  eine  SReoolution  im  SReidje.  SlnbrerfeitS  münfdjte 
jmar  niemanb  aufrichtiger  ben  ^rieben  als  Stföllenborff,  allein 
er  rannte  bod)  aud)  bie  granjofen  $u  gut,  um  nierjt  ju  miffen, 
baß  nur  eine  ad)tunggebietenbe  £ruppenmad)t  aud)  bei  irjnen 
frieblic^e  Neigungen  madföurufen  oermod)te.  $)arau3  ergab  ftd) 
für  irjn  eine  jmiefadje  Aufgabe:  gehalten  ber  preußifd)en 
Struppen  am  9ft()ein,  bi§  ba3  SReidj  ifyrer  nidjt  mef)r  beburfte; 
Daneben  aber  (Sinlenfen  in  bie  93arjn  fricbltd)er  Verftänbigung 
mit  granfreid).  <So  entfd)loß  fid)  benn  9D?5Öenborff,  unmittelbar 
nad)  Empfang  ber  SBeifung  öom  13.  Dftober,  feinen  9lbjutantcn 
SHajor  9ttet)erintf  nadj  Sßotäbam  ju  fenben,  mit  einem  ©djreiben, 
in  welchem  er,  audj  mit  9iüdfid)t  auf  bie  leichtere  Verpflegung, 
ben  tfönig  bat,  bie  2lrmee  (mit  2lu3naf)me  ber  20000  äKann) 
big  auf  weiteres  am  Ütyein  ju  (äffen,  jugleicr)  aber  münblidje 
Eröffnungen  anfünbigte,  „bie  er  ber  geber  nidjt  anoertrauen 
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fönne"  (19.  Oft),  waren  bie  geheimen  SBerfjanblungen  mit 
granfreid),  bie  StföHenborff  jefct  bem  ÄÖnig  ju  enthüllen  backte. 

Stte^erintf  f)at  fpäter  in  23afel  mit  großer  ©enugtfjuung 
erjagt,  wie  gnäbig  ber  Äönig  ilm  in  *ßot8bam  empfangen  — 
roal)rfdf)etnlicf)  bereits  am  24.  Oftober  — ,  roie  freunblid)  er  feine 
3Hittt)eilungen  aud)  über  ©djmera,  „ber  ba8  (SiS  gebrochen wf 
aufgenommen  t)abe.  55:t)atfäc^Xict)  t)atte  feine  ©enbung  in  boppelter 
£>infid)t  ooHen  (Srfolg.  9?od)  am  25.  Dftober  erliefe  ber  Äönig 
ben  53cfef>t  an  SJMenborff,  jmar  bie  20000  SKann  unter  £ob,en* 
Iot)e  nun  „unoer^üglid)"  abmarfd)iren  ju  (äffen,  bie  übrigen 
Gruppen  aber  am  regten  iRtjeinufer  oorläufig  feftjuljalten.  Sfteben 
ben  politifcfyen  unb  müitärifd)en  ©rünben,  bie  9Köüenborff  (uefür 
geltenb  gemacht  fjatte,  nrirfte  auf  ben  Sönig,  fo  fdjeint  e$,  aud) 
bie  ifjm  nafye  gelegte  SeforgniS,  baft  fonft  nidjtS  bie  Öfterrcttf)er 
(Slerfatjt'S  oerfjinbern  fönne,  eines  $age$  in  SBaiern  ei^urütfen. 

SRod)  an  bemfelben  Sage,  ober  unmittelbar  barauf,  fiel  bie 
(Sntfdjeibung  and)  in  bergrage  ber  franjöftfd)en  Ser^anblung.1) 
9Ketyerina*  batte  bem  ftönig  nid)t  nur  oerfidjert,  bag  bie  granjofeu 
felbft  eine  Söerfyanblung  über  5lu3toed)felung  ber  (befangenen 
roünfd)ten  unb  bafür  bie  ©djonung  ber  preufeifcfjen  ^rooinjen 
am  SRfjein  in  SluSfidjt  fteflten;  er  befeuerte  aud),  bafj  ba§ 
ganje  9leid)  au«  ber  §anb  beS  ÄönigS  ben  ^rieben  ju  erhalten 
oerlange,  ba&  tnSbefonberc  fturmainj  baju  in  aller  gorm  bie 
Anregung  geben  merbe.  3n  ber  %f)at  t)atte  Äurfürft  ftarl 
griebrid),  auf  $)alberg'S  §lnratf)en,  eben  in  SRegenSburg  beantragt : 
ba  e3  fief)  jroifdjen  bem  SReidje  unb  granfreiefy  bod)  fjauptfädjlid) 
um  ben  meftfälifcrjen  grieben  f)anbele,  fo  möge  man  ©cfymeben, 

*)  $ur  S^ronologie:  %w\  24.  Cftober  war  9Jcel)erincf  in  ^otSbam 
(nad)  3htäenborf'3  ^9evicf)t  bei  $>affe(,  £urfad)fen  unb  ber  Safeler  frriebe, 
WeueS  Slrd)iD  f.  fädjf.  01efd)icf)te  12,  204  erft  am  25.) ;  am  25.  $rinj  ^einrieb 
in  ^otäbam,  ©efeljl  ^um  Verbleiben  ber  Xruppen  am  SRljein,  SRanftem 
benachrichtigt  5*ucct)cfini  t>on  OTeijertnd'3  Slnfunft,  ber  SSer^anblung  über 
©efangenenau3roed)felung  unb  ber  9Jcöglict)!eit  einer  preufeifdjen  Sßermittelung 
für  ba«  meid»;  26.  93erict)t  ber  ^inanafornmiffion;  27.  ©^reiben  beS  ÄönigS 
an  ftaugiuty  über  bie  (Senbung  SWeuerincfS  nach  SBofel;  28.  §augn>i$  in 
«ßotSbam  (Snbel  34,  274);  29.  $enffchrift  be8  ^rinjen  Heinrich.  5tm 
2.  Woü.  war  Wenerincf  wieber  in  grantfurt  a.  9tt.  (Sagebud}  fcarbenberg'3). 


Digitized  by  Google 


flöniß  $riebrid>  SSiltjelm  II.  u.  bie  ©cnefi«  be«  griebenä  Don  »afef.  267 

unb  als  neutralen  SReidjSftanb  nod)  3)änemarf,  um  Übernahme 
einer  griebensoermittelung  erfud)cn.  3U91«^  M**  Balberg 
bie  §ülfe  beS  Königs  für  SKainj  angerufen,  unb  ber  Äurfürft 
fclbft  if)n  in  bringenben  Sßorten  gebeten,  „bem  SReidje  ben 
grieben  $u  ocrfdjjaffen,  eine  3Bot)Itt)at,  für  bie  ifun  ganj  2)eut}(^* 
lanb  banfbar  fein  roerbe".1)  23ie  f)ätte  ber  Äönig  biefen 
fdjmeidjelnben  Älängen  n?iberftec)en  fönnen,  er,  ber  in  Shrieg  unb 
grieben  ben  ©dju^errn  $eutfchlanbS  fo  gern  gefpielt  fjättel 
<5o  beauftragte  er  benn  ben  SRajor  SDJctoerind,  nad)  Vafel  ju 
reifen  unb  mit  ben  granjofen  über  eine  WuSroed)fcluug  ber  ©e» 
fangenen  oerfjanbeln,  jugleid)  aber  über  ifjre  (Geneigtheit  $um 
grieben  ©eroifehett  ju  fct)affen.  Sllfo :  Verbleiben  ber  preujjifdjen 
Gruppen  am  SRfyein  unb  SJnfnüpfung  einer  griebenSöerrjanblung, 
jmet  SJtofjregeln ,  bie  fidj  fdjeinbar  roiberfpradjen ,  tf)atfäd)tid) 
fic^  ergänzten ;  benn  wie  äKöHenborff,  uerfprad)  fidj  aud)  $önig 
griebridj  SSilljelm  öon  einer  $Berf)anblung  mit  granfreidj  nur 
bann  (Srfolg,  menn  er  babei  bie  Staffen  feinen  Slugenblid  auS 
ber  £anb  legte. 

Überblidt  man  bie  ©rünbe  unb  ©rroagungcn,  bie,  oon  ber 
ginan^fornmiffion,  $rin$$einrtd)  unb  SWöÖenborff  geltenb  gemalt, 
burd)  it)re  jufammengreifenbe  SBirfung  bie  Grntfctjlüffe  beS  ÄönigS 
öcranla&ten,  auö  benen,  menn  aud)  erft  nadj  neuen  ©dnoanfungen, 
ber  griebe  oon  Vafel  tjernorging,  fo  mar  eS  junädrft  unreif  ei* 
t^aft  bie  burd)  ben  Vrud)  beS  &aager  Vertrages  gefteigerte 
ginanjnott),  meiere  aud)  bem  Äönig  äugletd)  mit  ber  llnmöglidj* 
fett  ber  gortfefcung  beS  JhiegeS  ben  Sßunfd)  nad)  grieben  nahe 
legte.  Von  ben  in  ber  politifdjen  Sage  begrünbeten  Momenten 
haben  bie  gefpannten  Rehungen  hu  Dfierreidj,  baS  Reifet 
hafte  Verhältnis  ju  SRufelanb,  bie  9Hücffic^t  auf  bie  Verlan blungen 
über  $olen,  mof)l  für  baS  mafjnenbe  drängen  ber  ÜKinifter  unb 
beS  Sßrinjen  Vebeutung  gehabt:  für  ben  (£ntfd)lu&  beS  Königs 
roaren  biefe  (Srnwgungen  um  fo  weniger  beftimmenb,  als  fie 
nothmenbig  in  ben  ©ebanfen  eines  ©eparatfriebenS  ausliefen, 
ben  ber  5?önig  immer  nod)  fturütfroieS.    @ntfd)etbenb  aber  für 


l)  ©^reiben  Balberg'«  Dom  18.,  beS  fturfürften  t>om  19.  Oftober. 
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feine  (Sntfdjlie&uug  rourbe  bie  2lu$fid)t  auf  einen  allgemeinen 
ober  menigftenS  beutfdjen  grieben,  bei  bem  er  felbft  bie  eriefjnte 
Stolle  be3  griebenSfürften  fpielen  $u  fönnen  fid)  fdjmetdjelte. 

<5o  üiel  mir  ferjen l),  baute  fid)  bem  ftönig  bie  griebenSaftion, 
ju  ber  er  jefct  fdjritt,  in  brei  ©tufen  auf.  3unöc*)ft  bie  cor* 
bereitenbe  Untcrfmnblung  burd)  SWeuerind,  ber  bie  öereitnrittigfeit 
granfreidjs  jum  grieben  ermitteln,  glcidjfam  ben  53oben  prüfen 
faßte,  melier  bie  prcu&ifdje  griebenäpolitif  tragen  mürbe.  3)ann 
eine  preufeifd)*franj5fifc^e  griebenötoerrjanblung  in  atfer  gorm, 
roofür  ber  ftönig  fdjon  bamalä  ben  ©rafen  ®ol&  in  $Iu$firfit 
nafun.  (Snblid)  ein  griebenöfongrefe  nictyt  b!o§  für  baä.  beutfdje 
SReict),  fonbern  momöglicf)  für  aQe  frtegfüfjrenben  9D?acr)te,  unter 
Vermittlung  ^ßreufeenö  unb  unter  ^eitnafnneSucdjefini'S,  irgenbmo 
in  ber  9ftif)e  be3  $Rt)cin^,  roofjin  ber  ÄÖnig  bann  bod)  nod)  felbft 
äu  fommen  backte.  3d)  tüicberf)o(e :  eä  mar  ameifeltoS  nur  bie 
lotfenbe  9(uäfid)t  auf  bieS  legte  unb  f)öd)fie  3id»  oe«  $önig 
$u  bem  erften  3ct)ritt  ber  9Innä^erung  an  granfreid)  beftimmte, 
Dasselbe  3^»  preu&ifdjeu  ^ßoütif  nod)  ein  oollee  Satyr 

lang,  bis  in  ben  $erbft  1795,  öorfd)roeben  foüte.  Unb  man  fage 
nidjt,  bafe  e$  fo  gan$  dnmärifct)  gemefcn  märe.  $uf  baä  SReid) 
befdjränft,  fjätte  eine  preufufdje  griebenäpolitif,  bei  ber  madjfenben 
griebenäferjnjudjt  in  Skutfcfifanb  mie  in  granfreid),  unter  jiel* 
bemu&ter  unb  energtfdjer  güfjrung  roofyl  SIu$fid)t  auf  (£rfo(g 
fyaben  fönnen.  Äöntg  grtcbrtc^  SBUtyelm  freiließ,  als  füf)fe  er, 
baß  feine  Gräfte  if)n  oor  (Srreicfjung  beö  QieUä  öedaffen  mürben, 
f)at  gleid)  bamalS  bie  glan^cnben  unb  ifjn  bejaubernben  $Iu$fid)tcn 
auf  fein  gro&arttgeS  griebenSamt  jmeifefnb  felbft  als  „Suftfdjlöffer" 
(chateaux  en  Espagae)  bejeidjnet. 

3unäd)ft  gefdjat),  ma$  ber  Äönig  angeorbnet,  in  gormen, 
bie  bem  perfönlidjen  (Stjarafter  biefer  ganjen  ^olitif  unb  ber 

')  ^er  Äönig  an  £>augipi$,  27.  Oftober  (in  bereit  9?arf)laB) ;  Wanftein 
an  2ucd)efini,  25.  u.  30.  Oftober.  SSir  würben  über  bie  Sfnfidjten  unb 
5lbfid)ten  beS  Äönig§  juüerläffiger  unterrichtet  fein,  roenn  beffen  eigenf)änbige3 
©dneiben  an  £ucd)efini  (une  longue  lettre  raisonn^e)  Dom  3.  unb  4.  sJtov. 
erhalten  roäre;  immerhin  laffen  fid)  oud  ^ucdjefini'd  nod)  Dor^anbener  9ltit* 
©ort  9füdfd)lüffe  auf  ben  ^nfjatt  jeneö  SdjreibenS  sieben. 
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vorläufig  nertraulidjen  ©inteitung  ber  beabfid)tigtcn  Unterfjanblmtg 
entfpradjen.  2öie  ba3  auSmärtige  Stfinifterium  bei  bcm  Umfct)numg, 
ber  fid)  in  ben  $agen  oom  24.  ^um  27.  Oftober  nofljog,  un* 
mittelbar  nid)t  beteiligt  war,  fo  tourbe  audi  üttetyerind  für  feine 
nähere  Snftruftion  nid)t  an  baä  3Winifterium,  fonbern  an  ÜKöden* 
borff  gemiefen.  $on  bem  gelbmarjdjaü  ,  aber  im  Üftamen  be$ 
ÄönigS,  erhielt  er  in  §od$eim  bic  nötige  $Bollmad)t  mit  ber 
SBeifung,  in  öafel  offen  als  Unterf)önbler  über  eine  &u«med)ielung 
ber  befangenen  aufzutreten,  SRüdgabe  aüer  granjofen  gegen 
©djonung  ber  roeftfälifdjen  Sßromn$cn  SßreufjenS  $ujufid)ern. 
$ann  aber  foüte  er  weiter  erflären:  $reufeen  mfinfdje  nictjts  met)r, 
als  einen  Ärieg  ju  beenbigen,  an  bem  e3  ofme  eigenes  Sntereffe 
nur  ald  ^ülfämadjt  beteiligt  fei.  (Sin  grtebe  fei  leicht  auf  ber 
®runblage,  baß  ^ßreufjen  feine  Xruppen  jurücfjiefte,  granfreidj 
ba$  preufcifdje  ©ebiet  räume.  $8or  5111cm  aber  muffe  man  fid) 
über  Söaffcnftiflftanb  unb  Neutralität  oerftänbigen,  aud)  für  baä 
beutfdje  IRctc^,  roie  ÜWöflenborff  bem  Unterf)änbler  mieberfjolt  unb 
nad)brütf(id)  einfdjärfte. 

9?oc^  ef)e  aber  SWenerind  mit  bicfen  Aufträgen  SWöllenborff'S 
in  öafel  anlangte,  mar  bie  ©timmung  Ädnig  grtcbrtc^  SBityelm'S 
toieberum  fcr)roanfenb  unb  $roeifell)aft  geworben:  nod)  einmal 
fcf)ien  bie  Suft  an  ber  SBcfämpfung  ber  Dieoolution  über  ade 
©rmägungen  unb  über  bie  einmütigen  SBorftellungen  feiner 
9tatf)gebcr  ben  @ieg  baoontragcn  ju  foflen.  (5$  famen  ben: 
Äönig  3roe*fe^  an  ocm  Erfolg  bet  ©enbung  2fletoerind'$,  übet* 
l)aupt  an  ber  2Wög(id)feit  einer  SBerftänbigung  mit  ben  granjofen, 
bie,  loie  er  bemerfte,  it>re  Offenfinc  gegen  ba$  Neid),  otyne  alle 
©djonung  preu&ifdjen  (Gebietes,  rüdfic^tstoö  fortfegten  unb  ÜJtotna 
unb  Üttannf)etm  bebrotjten.  Unb  fctjon  erfjob  fid)  üor  bem  $önig 
bie  grofje  grage,  meldje  für  bie  preufjifcöe  ^ßolitif  bicfer  Sa^re 
bie  midjtigfte  jugleid)  unb  fdjroterigfte  merben  follte:  bie  grage 
nadj  bem  <5d)idfal  ber  beutfdjen  Sanbe  linfS  oom  9Rt)eine.  23ar 
es  möglid),  fo  erroog  ber  Äönig  mit  bem  *ßrin$en  £>einricr),  ber 
niajt  aufhörte,  it>n  mit  $)enffd)riften  ju  beftütmen,  mar  e$  möglich, 
bafe  bie  gronjofen  bem  SReidjc  in  feiner  ©eiammtljeit  bie  Neutralität 
jugeftetjen  unb  fid)  tjinter  ©aar  unb  2)?ofe(  gutmiQig  äurüdjiet)en 
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mürben?  SlnbrerfettS,  menn  man  bic Neutralität  auf  bog  rechts* 
rheinifche  $}eutfcf)lanb  befchränftc,  mürbe  man  nicht  bamit  bie 
Abtretung  ber  überrfjeintf^en  Sanbe  für  ben  fünftigen  ^rieben 
in  9luSficf)t  [teilen  unb  ftd)  bei  Äatfer  unb  SReid)  baburd)  mifc 
liebig  machen?  Unter  oerbriefclichen  Älagen  über  „bie  Dielen 
§inberniffe,  bie  ftd)  feinen  beften  unb  fyeilfamften  Wbftchten  hinbewb 
in  ben  Sßeg  ftettten"  *),  tytlt  es  ber  ßönig  eben  beSfjatb  für  notlj* 
menbig,  auf  alle  SRöglichfeiten  ftd)  finanziell  oor$uberetten.  ©r 
genehmigte  bie  Anträge  ber  ginanafommiffton  auf  ÄuSfdjreibung 
einer  inlänbifdjen  ?TnIctr)c  unb  Prägung  t>on  ftreujern  unb 
®rofdjen  (€>.  260),  unb  gab  ben  Auftrag,  bei  bem  Sanbgrafen 
uon  £effen*$taffel  megen  eines  S)arlefmS  anzufragen. 

(Eine  neue  «Steigerung  erfuhr  biefe  friegerifche  (Stimmung 
beS  ÄönigS  noch  buref)  bie  SSenbung  ber  $>inge  in  *ßolen,  bie 
feinen  SRatfjgebern  fo  oft  ju  frieblichen  Mahnungen  $nlafe  gegeben 
Ratten.  (Eben  chatte  ber  Äönig  bie  SBorfdjläge  fetner  SJftnifter  unb 
Generale  gebilligt,  wonach  Jßreufjen  bei  ben  $8erf)anblungen  über 
bie  ^^eilung  dolens  ben  Slnfprud)  auf  bie  9ßeid)felgren$e  unb 
befonberS  auf  bie  ^ßalatinate  Ärafau  unb  ©enbomir  gegen  Öfter* 
reic^  unnachgiebig  fefthalten  fouV),  als  in  *ßotSbam  ein  äßajor 
«Sumorom'S  eintraf  mit  ber  Nachricht,  bafe  SSarfdjau  uon  ben 
Muffen  mit  ftürmenber  §anb  erobert  fei.  (Erleichtert  athmete  ber 
$öntg  auf.  SBergeffen  mar,  bafj  er  eben  gorberungen  in  Sßolen 
erhob,  meldje  bie  ©efaf)r  eines  SBrucheS  mit  SRufelanb  unb  Öfter* 
reich  ^  fich  fchloffen.  Söoju  brauchte  er  noch  Gruppen  im  Often? 
Chne  langes  53c|tnnen,  aus  eigenstem  eintriebe,  fanbte  er  an  baS 
bei  gulba  angelangte  (SorpS  ^ohenlofje'S  einen  gelbjäger  mit  bem 
33efeble  ab,  fogleich  $>alt  ju  machen,  unb  an  3J?öflenborff  bie 
SBeifung,  biefe  Gruppen  nneber  am  9^ ^cin  in  Quartier  ju  legen 


*)  £enfjd)viften  beS  ^rinjen  Dom  2.  unb  6.,  Schreiben  bc8  ItönigS  Dom 
11.  92o&ember.  $ie  im  5.  33anbc  Don  SRanfc'3  §arbenberg  nad)  unbatirten 
Kopien  Deröffent(id)ten  $enffd)riften  be8  ^Srinjen  fyaben  in  ben  Originalen 
folgenbe  5)aten:  8.49  (Expose  sur  la  guerre  et  la  paix)  1.  f^ebr  1795; 

56  (Projet  d  instruetion)  21.  92oDember  1794;  ©.  72  (Projet  d'instrac- 
tion  pour  le  comte  de  Goltz)  26.  Januar  1795. 

2)  $gl.  3nbel  3«,  276. 
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(17.  SRooember).  $>ie  ganj  fpontane  (Sntfc^Ue6ung ,  ba*  frifc^e 
3ugretfen,  rotrften  nmnberbar  belebenb  auf  bett  müben  ©eift  Äöuig 
griebrid)  Söilfyehn'S.  (Sr  meinte,  e$"  märe  bod)  unoerantmortlicr), 
in  biefem  Hugenbtid  bte  preu&tfdjen  Gruppen  am  fttyein  fd)roäd)en 
$u  motten,  melmefjr  mäffe  er  felbft  fid)  mieber  perfönlid)  an  bie 
©pt&e  fetner  Slrmee  ftetten.  ,3"  93tfc^offn>erbcr  äußerte  er  freubig, 
baä  fei  ber  erfte  ©crjritt,  ben  fingen  am  föftein  mieber  eine  befferc 
Senbung  ju  geben,  unb  tnbem  er  fo  fprad),  glaubte  er,  mtofttfd) 
gefinnt  roie  er  mar,  au3  ber  gehobenen  Stimmung  feine*  inneren 
eine  überirbifdje  SSeftätigung  feiner  2öorte  §u  oerne^men.  Sftod) 
lag  in  biefen  (5ntfd)lüffen  nict)t  notfjmenbig  bte  23ieberaufnafune 
be$  ÄriegeS;  mir  nriffen,  bafe  ber  Äönig  ton  Anfang  an  nur 
geftüfct  auf  eine  anfe^nlidje  £ruppenmad)t  unterfyanbeln  roollte; 
allein  anbere  feiner  Äußerungen  jeigen  bodj,  bajj  er  auf  einen 
guten  $lu$gang  ber  angefnüpften  $Berf)anblungen  faum  nod) 
rechnete:  bei  ber  iRacr)rtcr)tf  ba&  SWerlin  oon  Xlnonmfle  ben 
©rafen  $alrfreut{)  ju  einer  3ufammenfunft  eingelaben  t)abe,  meinte 
ber  Sfönig,  e$  mürben  babei  bodj  nur  unannehmbare  Sebingungen 
tjerauäfommen ,  bte  bemjenigen  ©erjanbe  matten,  ber  barauf 
eingebe  (18.  föooember). 

Sftur  ein  Jpinberniö  gab  e3  bei  biefer  neuen  SSenbung  für 
bie  tjoffnungöfrot)  fcfymeflenbe  (Stimmung  beS  Slöntgd :  bie  Ver- 
pflegung ber  preu&ifdjen  Slrmee  am  SRfyein.  (Sin  eigener  $u\a\l 
moflte  eS  nun,  bafe  gerabe  an  bie  2J?a&regeht,  bie  ber  Äönig 
rjiefür  traf,  ein  abermaliger  Umfdjmung  unb  ber  enbgültige 
©ntfc^lufe  jur  Eröffnung  einer  formellen  grtebenSüertyanblung  mit 
granfreid)  anfnüpfen  foflte. 

3n  ben  legten  Sßeifungen  an  SRöOenborff  ü6er  ba$  SBer* 
bleiben  ber  preu&ifdjen  Gruppen  am  fötjein  f)atte  Ädnig  griebrid) 
5Bilf)elm  bie  beftimmte  (Srmartung  au$gefprod)en,  bajj  bog  SKeid), 
bog  er  baburd)  fdjüfce,  nun  audj  für  ben  Unterhalt  fetner  Xruppen 
©orge  trage.  $er  SNintfter  §arbenberg,  bem  Sflöllenborff  t)ieoon 
TOttljeiUing  madjte,  bemühte  ftet)  beSfyalb  fog(etd),  in  Verbinbung 
mit  ©raf  ©oer§,  bie  ©tänbe  unb  Greife  am  flieht  ^um  Anrufen 
ber  preu&tfcrjen  Vermittlung,  jugleid)  aber  aud)  $ur  ^ergäbe  oon 
©elb  für  ba$  preufeifdjc  £eer  ju  beftimmen.  'Seine  Stnftrengungcn 
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Rotten  ben  beftcn  (Srfolg:  nach  cinanber  baten  §cffen*$affel  unb 
©armftabt,  Girier  unb  .ßtoeibrürfen,  bcr  oberrheinische,  ber  für* 
rheinifdje  unb  ber  fränftfc^e  Ärete  um  bie  SBermcnbung  be$ 
Königs ;  oon  bem  fchnmbtfchen  Äreife  fonnte  ein  gleiche«  ©efuch 
ermartet  werben.  Sluch  jur  ©etuährung  ton  OTtteln  für  ben 
Unterhalt  ber  preu&ifdjen  Gruppen  flcigte  fid)  jefct,  ber  brängenben 
9cotf)  gegenüber,  grö&erc  SBercitroifligfeit  als  früher.  $a«  neue 
politifdje  ©toftem,  ba«,  Dom  $önig  ergriffen,  oon  ÜWößcnborff 
unb  §arbenberg  eifrig  geförbert,  ftattlid)e  $rieg§rüftung  mit 
griebenöuntcrtjanblungen  oerbinben  mollte,  mar  im  beften  $uge, 
ftd)  ju  oermirf liefen.  3)er$önig,  bem  §arbenberg  am  22.  Sftooembcr 
über  feine  SBertjanblungen  berichtete,  mar  höd)lid)  erfreut  unb  fprach 
ihm  bie  oollftc  Billigung  feine«  SBorgcfjcnS  au«  (27.  Sftoüember). 

$a  aber  griffen  bie  ÄabinetSminifter  fcfyarf  unb  nadibrütf* 
lid)  ein.  £)ic  neue  Sßenbung  ber  perfönlichcn  Sßolitif  be«  Königs, 
namentlich  bie  ganj  ohne  ihr  3u*hun  erfolgte  föüdfenbung  be« 
£ohenlohe'fd)en  (£orp«,  hÖItc  bereit«  ihre  lebhafte  SJftfefttmmung 
erroedt  unb  fie  oeranlajjt,  fid)  an  2ucd)efint  in  SCÖien  mit  ber 
Söitte  ju  menben,  ihre  SBorfteflungen  bei  bem  Äönig  im  Sntereffe 
be«  (Staate«  ju  unterftütyen.  $arbenbcrg'«  93ertdt)t  aber,  bcr 
auch  tt)nen  5uging#  erfüllte  fic  gerabe^u  mit  ©chreden.  SSie 
nun,  roenn  biefe  $crl)anblungen  roirflid)  (Srfolg  hatten»  rocnn 
bie  bittet  jur  gortfefcung  be«  Stiege«,  meldje  bie  Sttinifter  in 
^Berlin  nicht  finben  tonnten  ober  nicht  finben  rooüten,  boef)  noch 
herbeigefchafft  mürben  ?  SSebenflich  meinte  gindenftein ,  biefe 
2lu$fichten  mürben  bei  bem  ftönig  bie  Suft  jum  Kriege  mieber 
fteigern.  SllüenSleben  aber  rief:  ,,©ibt  eS  benn  feine  §ülfe  für 
unfer  Slenb?"  3n  ben  ftärfften  Sluäbrüden  fchalt  er  auf 
^arbenberg  unb  ©oerfc,  biefe  gremben,  bie  ^reufjen  bem  !Retd)e 
aufopfern  moßten.  „2öir  alle  brei,"  fchlojjj  er,  „mir  finb  Greußen, 
unb  ich  glaube,  mir  muffen  mit  bem  Äönig  oon  ^ßreu&en  fpredjen." l) 

l)  3Ran  wirb  bie  mcrfiuürbigen  5Borte  SUüenSleben'S  üieUeid)t  gern  im 
Original  lefen:  II  est  impossible  de  se  refuser  ä  la  r^flexion  que  le 
comte  Goertx  et  M.  de  Hardenberg,  qni  veulent  sacrifier  la  monarchie 
prussienne  ä  l'Empire,  ne  sont  pas  Prussiens,  mais  sont  de  l'Empire. 
Nous  tous  les  trois,  nous  sommes  Prussiens,  et  je  crois  que  nous 
Uevons  parier  au  Roi  de  Prusse.    (28.  Woüember.) 
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HlocnSleben'S  ?(nfid)t  fanb  bie  ßuftimmung  feiner  Kollegen, 
bleich  am  nächften  Sage  (29.  üftooember)  überfanbten  fte  ihrem 
Könige  eine  im  nachbrütftichften  £one  gehaltene  SBorfteßung  gegen 
bie  #arbenberg'jdje  $erf)anblung,  thatfäd)lich  aber  gegen  bie 
gan^e  preu&ifdje  Sßolitif,  mie  fte  fid)  unter  ben  perfönlidjen 
Smpulfen  be3  $önig§  julegt  geftaltet  hotte,  ©ie  roarnten  ba* 
vor,  öon  ben  $Retcf)^ftänben  irgenb  meiere  Unterftüjuing  ju  er-- 
marten.  Da«  Verbleiben  ber  Gruppen  am  9tf)em  tuottten  fie  nicht 
Qerabe  oerurthetlen ;  aber  auch  roenn  —  fo  f^ieg  e$  ganj  nad) 
SlloenSleben'S  Sufeerung  —  aud)  roenn  bie  preufjifdje  SWonarchie  ber 
Sßertf)eibigung  be$  9fteid)e8  aufgeopfert  werbe,  fo  mürbe  baburd) 
ba3  beabfidjtigte  Qki  boeb,  nicht  erreicht  werben ;  benn  roenn  bie 
^ßreu&en  9Wain$  unb  granffurt  behaupteten ,  fo  fönnten  bie 
gran$ofen  eben  an  anberen  ©teilen  ben  SRfjein  überschreiten. 
3n  energifenen  Korten  befämpfen  fie  jeben  ®ebanfen  an  eine 
neue  Anleihe,  ober  gar  an  einen  oierten  gelbjug.  ©tatt  beffen 
beantragen  fie  jefct  unummunben,  einen  erfahrenen  Diplomaten 
naeft  93a[el  ju  fenben,  ber  allein  unter  beä  ÄönigS  unb  tt)rer 
eigenen  Seitung  bie  oon  StRe^erind  begonnene  Unterfjanblung 
fortlegen  folle.  3ur  Rechtfertigung  einer  foldjen  SBertjanblung 
erinnern  fie,  bafe  jefct  auch  Jpollanb  unb  felbft  Öfterreid)  in«* 
geheim  mit  granfreich  angefnüpft  hatten,  $reu&en  bürfe  fidj  nicht 
juoorfommen  laffen:  für  fein  eigenes  Sntereffe  unb  bie  fpätere 
Söermittelung  fei  cd  oon  SSichtigfett,  bafj  juerft  ber  Äöntg  feinen 
Untertanen  bie  unfehlbare  SSohlthat  beS  griebeng  fchenfe. 

Ratten  mir  nur  biefe  Denffdjrift  ber  brei  SJcmifter,  in  ber 
ba$  befonbere  Sntereffe  be$  preufeifd)en  ©taateS  einen  fo  fräftigen 
SluSbrutf  ftnbet,  mir  mfi&ten  glauben,  ba§  bei  ber  unmittelbar 
nach  ihrem  SBorfchlage  gefaxten  (Sntfchliefjung  be$  ftönigS  nun 
boch  ber  preufcifche  $ßarttfu(ari$mu$  über  bie  beutjehen  Sntereffen 
gefiegt  haDe-  ©lüdlicherroetfe  hat  ftd)  a&er  noc§  c*n  3toeitc§ 
©chriftftüd  öom  29.  Sftooember  erhalten,  ein  Schreiben,  mit  bem 
®raf  £augroifc  ben  amtlichen  Bericht  ber  äflinifter  begleitet  t)at. 
Darin  befräftigt  er  junächft  bie  Vorftellungen  feiner  SMegen 
unb  bringt  auch  feinerfeitS  auf  fchleunigfte  ©enbung  eines  Se* 
ooHmöchtigten  nach  öafcl,  mofür  er  ben  ©rafen  ©ol$,  ben  ber 
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Äönig  felbft  bereite  genannt  habe ,  ober  ben  jungen  SBarcm 
£rodt)aufen  in  $orfdjlag  bringt.  ®anj  abroeictyenb  aber  finb 
bie  ©rünbe,  bie  er  bafür  geltenb  mad)t,  ©rünbe,  bie  mit  fluger 
©eredmung  ben  innerften  SRero  ber  ©efinnungen  beS  ÄönigS  ju 
treffen  beftimmt  roaren.  &augroifc,  ber  einzige  $abinet$minifter,  ber 
ben  Äönig  juroeilen  fal),  roufetc  roofjl,  ba&  ba8  engere  Sntereffe 
^reufjenä  allein  ifm  nod)  nid)t  $um  (Sinlenfen  in  eine  frieblidjere 
^ßolitif  ju  beitimmen  oermocf)te;  beö^alb  ift  e3  bie  SRürffidjt  auf 
baö  beutfd^e  föeid),  bie  er  bei  feinen  $orftettungen  au3)djlie6lid» 
in  ben  SBorbergrunb  rütft.  3n  roarmen,  enoa3  fentimentalen 
Sßorten  erinnert  er  feinen  sD?onard)en  an  bie  beutfdjen  dürften 
unb  Streife,  bie  in  ifyrem  Vertrauen  ^u  ber  Sßerjon  be3  ftönigS 
Sßreu&enä  ©djufc  unb  SBermittelung  anrufen  unb  beren  Sitten 
er  fid)  nict)t  länger  oerfageu  bürfe.  SBom  Äaifer  fei  nichts  ju 
erwarten ;  fein  $ert)alten  bei  bem  eintrage  oon  ÜJtoin$  $eigc,  bafr 
er  feine  Sntereffen  benen  ber  (Snglänber  unterorbne.  $)ie  Qeit 
orange:  ber  $önig  möge  ber  ©timme  feinet  grofeen  unb  gefüfyl* 
oollen  ^er^enS  folgen  unb  biejenigen  nidjt  langer  in  Ungewiß* 
t)eit  laffen,  bie  itjr  gerechtes  Vertrauen  auf  ü)n  festen  unb  iljr 
©dndfal  in  feine  $änbe  legten. 

(5$  lä&t  fid)  nid)t  nadjroeifen,  ba  un$  gcrabe  au$  biefen 
Sagen  jebe  oertraulidje  Äufeentng  beä  Äönigä  fe^lt,  aber  e$  ift 
mir  nicf)t  jroeifeltjaft,  baß  e3  bie  oon  £>augroi§  oorgetragenen 
©rroägungen  unb  feine  anberen  roaren,  bie  jefct  ben  ©ntfdjlufe 
bc$  Königs  jur  Einleitung  einer  förmlichen  SBerfjanblung 
entfcfjieben  t)aben.  2öir  fafyen ,  mit  melier  fyartnädigen 
8äf)igfcit  im  SBMoerfprud)  gegen  alle  feine  Diatljgeber  Äönig 
griebrid)  2BiIf)elm  ba$  gan^e  Satyr  1794  fjinburd)  eine  Hn* 
nätjerung  an  granfreid)  aurüdgeroiefen  tjatte,  roeldje  bie  Trennung 
oon  ber  Koalition  unb  bie  preisgäbe  be£  beutjdjen  föeidjeS  jur 
golge  getjabt  tyätte.  ©ine  SBevftänbigung  mit  granfretd)  fing 
it)m  bann  erft  an  julöffig  $u  erfdjeinen,  roenn  fie  mit  ber  93er* 
tfjeibigung  beä  beutfdjen  föeidjeS  oereinbar  blieb.  $er  SRuf  nad> 
grieben,  ben  er  bisher  nur  auö  bem  äfiunbe  feiner  ^ßreu&en  ge* 
t)ört  unb  unbeachtet  gelaffen  tjatte,  jetyien  ttmt  jefct  bea d)tenäroertty, 
ba  er  aud)  oon  ben  2)eutfct)cn  im  SHeidje  lauter  unb  lauter 
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erhoben  mürbe.  „3m  9ßeid)e  fpric^t  man  nur  oon  grieben",  fo 
fdjrieb  bamatä  ein  frongöfifc^er  Diplomat ;  ma$  mir  au&  beut]  c^en 
Cueöen  roiffen,  beftätigt  biefe  Sufeerung.1)  Sßkldje  ©töglidjfeiten 
aud)  ber  eine  ober  anbere  ber  üfltnifter  fdjon  in'S  Auge  gefaßt 
f)aben  mochte:  ber  Äönig  felbft  badjte  nur  an  einen  beutfdjen, 
nod)  nicf)t  an  einen  preufeifcffen  grieben;  nicf)t  trennen  rooflte 
er  fidj  oon  bem  SReidje,  nur  ifjm  im  grieben  oorangefjen,  toie 
er  biör)er  im  Äriege  ber  SBorfämpfer  S)eutfd)lanb3  getuefen  mar. 

£ie  ©enbung  eines  grieben$untert)änbler£  nadj  Safel  ift 
fein  €>ieg  ber  preufeifdjen  Sntereffen  über  bie  beutfdjen,  aud) 
fein  ©ieg  ber  frieblidjen  Seftrebungen  ber  SRinifter  über  bie 
friegerifdjen  Neigungen  beg  ÄönigS:  fie  ift  bie  -weitere  Gmt* 
mirfetung  eines  politifdjen  (StjftemS,  ba$  preufjifdje  unb  beutfct)e 
Sntereffen,  ben  Söunfd)  nadj  grieben  mit  ber  Lüftung  für  ben 
$rieg  umfafete. 

2(m  1.  $)ejember  benadjridjttgte  ftönig  griebrid)  Söityelm 
in  jtoei  eigen tjänbigen  ©^reiben  bie  ÄabinetSminifter  unb  ben 
^Brinjen  §einricf),  bafj  er  ben  ©rafen  ©olfc  nad)  Söafel  fanden 
werbe.  9lber  bie  ©enbung  oon  ©olfc  ift  nur  bie  eine  @eite 
ber  Sßolitif  griebrid)  2öilf)elm'3;  um  audj  bie  anbere  (Seite  jur 
3lnfd)auung  ju  bringen,  bürfen  mir  ntd)t  oergeffen  f)in$ujufügen, 
bajj  ber  Stönig  gleichzeitig  ben  23efef)I  jum  ^Berbtetben  ber  Gruppen 
am  9ftt)cin  mieberf)o(te  unb  bafj  er  wenige  Sage  fpäter,  trog 
aller  Abmahnungen  feiner  äRinifter,  ben  greitjerrn  oon  §arbenberg 
jur  energifdjen  gortjefcung  ber  2tnIeil)eoerf)anbtungen  ermächtigte. 

»)  SBerity  53ad)cr'8  Dorn  5.  Kobember  1794,  Papiers  de  Barthelemy 
4,  411.  SBon  beutfd>en  Qucüen  togl.  neuerbmgS  Raffel,  @äd)f.  ttrtfjito  12, 206; 
(SrbmannSbörffer,  «jjotitifäe  ftorrefponbena  Äarl  &riebritf)'3  öon  ©oben  2,  237. 
244.  246.   (©djreibert  ftarl  ftuguft'S  öon  SBeimar.) 
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La  loi  de  l'hi9toire,  Constitution  scientifique  de  l'histoire.  Par 
J.  Strada.   Paris,  Felix  Alcan.  1894.   246  @. 

2)a3  borliegenbe  $udj  ift  ein  Xfcetl  be§  ptKlofopfu'fc^en  ©üftemS, 
ba§  ber  S3f.  in  ja^lreidjen,  jutn  Sfjeil  umfaffenben  SSerfen  feit  ^a^x- 
jefjnten  niebergelegt  fjat;  er  nennt  feine  $f)Uofopfue  bie  beS  „metljo* 
bifdjen  3mperionaIi§muS"  unb  erwartet  üon  i^rem  $)urdjbringen  ba8 
£eil  granrreid)§  unb  ber  ganjen  SSelt.  IRef.  ift  e§  nidjt  gelungen, 
fidj  bie  grunblegenben  SBerfe  ©traba'8  ju  öerfcfyaffen,  Robert  glint 
ermähnt  ben  $lutor  unb  fein  ©tjftem  in  feiner  Historical  philosophy 
in  France  u.  f.  ro.  (1893)  gar  nidjt,  baljer  muß  ftdj  bie  ^Beurteilung 
auf  ba§  oorliegenbe  93ud)  an  fidj  befctyränfen.  Obwohl  ©t.  meint, 
$tugufte  (£omte  weit  Ijinter  fidj  ju  laffen,  ftefjt  feine  ®efd)id)t£» 
pljilofoptyie  burdjauS  auf  bem  Söoben  ber  (£omte'fdjeu  9lnf(f)auung. 
55er  gefammte  Verlauf  ber  ®efc&id)te  ift  nadj  feiner  Slnfid)t  beftimmt 
burdj  bie  2lrt  unb  Söeife,  roie  fidj  bie  2Renfcf)en  ju  ben  umgebenben 
fonfreten  Dbjeften,  ben  Sfjatfadjen,  öerfjalten.  $>ie8  SSerfcalten  bura> 
läuft  im  Fortgänge  ber  Shtltur  brei  ©rufen:  bie  be§  Fideisme,  bie 
be§  Rationalisme,  enblirf)  bie  be§  Impersonalisme  methodique. 
Sluf  ber  erften  ift  bie  9tid)tfcf)nur  be3  33erf)alten3  (le  criterium  in- 
faillible)  ber  ©taube  an  bie  perfönlirfje  Autorität  üon  roeltlidjen  unb 
geiftfidjen  ©efefrgebern,  $Uitofraten,  *ßrieftern,  $ropf)eten;  auf  ber 
jroeiten  wirb  in  langem  Äampfe  gegen  jenes  ber  fubjefttoe  SBerftanb 
jum  Criterium  infaillible  gemalt;  auf  ber  britten  enblid)  gelangt 
man  ju  bem  magren  Criterium ,  inDem  man  mit  ber  öon  ©t.  ent* 
berften  ma^r^aft  roiffenfdjaftlidjen  SÄet^obe  be8  Impersonalisme 
überall  bie  unumftöf?lid)en  £t)atfad)en  unb  bie  ©efefce,  bie  nidjtS 
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anbereS  finb  al£  bie  oberften  allgemeingültigften  tyatfatyn ,  als 
Criterium  infaillible  ba^infteßt.  Les  faits  indestructibles  muffen, 
rote  urfprünglidj  bei  bem  primitiöeu  SRenfdjen  unb  bem  $f)ier,  roieber 
bie  unmittelbare  TOd^tfc^nur  alleS  $f)un§  roerben,  nur  nic^t  inftinftiö 
rote  bei  jenen,  fonbem  inbem  man  fidj  mit  beroufjter  (SrfenntniS  in 
Harmonie  mit  ihnen  fefct.  $a3  &efefc  ber  ©efchicfjtc  ift  bie  logique 
fatale  des  criteriums  infaillibles  acceptes. 

3dj  roitt  nicht  auf  eine  Kritif  biefer  SInfdjauungen  eingeben,  roeil 
ba§  mel  ^u  roeit  führen  roürbe;  augenfdjeinlich  liegt  bie  §auptfrf)roädje 
berfelben,  roie  bei  (Somte,  auf  bem  ©ebiete  ber  ©rfenntniStheorie,  bie 
©t.,  roie  jener,  öeradjtet;  roefentliche  Originalität  fönnen  fie  m.  (£. 
mtt)t  bcanf prudjen.  Da?  merfroürbigfte  an  bem  Sud)  ift  bie  3lnficf)t 
üon  bem  f antreten  Hergang  ber  3^ilifation,  bie  bartn  entrotcfelt 
roirb.  ©t.  öinbijirt  ber  arifdjen  SRaffe  öermöge  ihrer  angeborenen 
Anlage  allen  roefentlidjen  Slntljeil  an  bem  gortfd)ritt  ber  Kultur,  roeil 
fie  ba§  Kriterium  beS  Rationalisme,  bie  unumgängliche  SSorftufe  beS 
roahren  Kriteriums,  aufgefteHt  unb  gegen  baS  *ßrtncip  be§  Fideisme 
burd)gefämpft  t)at;  unter  ben  Ariern  aber  finb  bie  ©riechen  unb  bie 
granjofen  bie  eigentlichen  Bannerträger  jenes  ben  gortf  chritt  bebingenben 
Kriteriums,  bie  granjofen  auch  bie  Präger  beS  neuen  3ufunftSprinctpS, 
baS  ©t.  i^nen  öor  allen  SBölfern  t>er!ünbet.  3>ie  anberen  Nationen, 
foroeit  fie  nicht  Don  granfreich  erleuchtet  roorben  finb,  r)aftett  noch  tief 
in  bem  (JgoiSmuS  beS  fibeiftifchen  SßrincipS  mit  aU'  feinen  autofcatU 
fchen  Konfequenjen,  öor  allem  (Snglanb  unb  Sßreu&en.  Vermöge  biefeS 
©ebanfengangeS ,  ben  ber  9Sf.  mit  gröblicher  S3crgeroaltigung  ber 
gefdjichtlichen  5£r;atfacr)en  ju  erroeifen  fucf}t  (j.  95.  alle  Stiege  granf* 
reidjS  feit  Pippin  mit  SluSnafjme  berjenigen  9?apoleonTS  I.  feien  reine 
SßertljeibigungSrriegc  geroefen,  £utf)er  fei  nur  ein  Nachahmer  £efeore'S 
b'(£ftapleS,  Kant  ein  Kopift  beS  3)eScarteS  u.  f.  ro.),  fommt  bie  ©es 
fchtdjtSphilofophie  ©t.'S  auf  ben  Oulgärften  ßhauDiniSmuS  h»nau^ 
ber  fich  nicht  genug  thun  fann  in  fraffen  Su&erungen.  9tur  eine 
$robe  baöon  (©.  171  f.):  „SBaS  tf>ut  bie  tt)cofratifct)e  Slutofratie 
SßreufjenS?  ©ie  unterjocht  Eeutfchlanb  unb  träumt  baoon,  bie  SBelt 
ju  unterjochen.  Sie  fcf)lägt  üiuglanb  oor,  mit  ihm  bie  deiche  beS 
Orients  unb  beS  OccibentS  $u  erneuern,  ©ie  reißt  oerblenbete  Könige 
mit  fich,  beren  fie  fich  fpäter  entlebigen  roirb,  roie  öfterreidjS  nach 
©aboroa  unb  roie  beS  Königs  oon  SBanem.  ©ie  ftürjt  Europa  in 
Sftuin  bureb.  ihre  unauSgefefct  roachfenben  Lüftungen.  Sauernb  er* 
roartet  fie  bie  ©tunbe  eineS  fchon  entfehiebenen  Krieges,  ©ie  organiftrt 
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ein  allgemeines  (Spionirföjtem  gleid)  ber  alten  Snquifition.  ©djon 
aeidjnet  fie  bie  Käufer  «raub,  ftaub  unb  2)?orb.  (Sie  überfällt 
in  tootlem  grieben  bie  europaifd)en  (Staaten.  $enn,  roirflidj,  in 
Europa  getjt  ba«  alle«  bor!"  granfreidj  bagegen  ift  la  mere,  le 
ßauveur,  Tinspiratrice  generale  de  l'Europe,  Taxe  du  monde, 
le  peuple  de  rimpersonalisme  par  excellence  u.  f.  to.  2)?an 
fönnte,  ben  SBerfaffer  traüeftirenb ,  aufrufen:  2)a«  alle«  fommt  in 
einem  93udje  bor,  meiere«  bie  unumftöglictyen  $t)atfad)en  unb  bie 
SDiet^ube  be«  3mperfonali«mu«  5ur  unfehlbaren  SKid)tfdmur  be3  Kenten« 
unb  SBerfjalten«  ergeben  mifl!  E.  B. 

©efammelte  Wbljanblungen  $ur  99iblifd)en  SBiffenfdjaft  üon  Dr.  Kbratjara 
ftuenen.  Slu«  bem  $>oflänbtfd)en  überfejjt  Don  St  93ubbe.  greiburg  i.  93., 
<J3aut  ©iebeef.  1894.    XIV,  511  @.    12  TO. 

Xer  9iame  be«  am  10.  $)ejember  1891  5U  Reiben  geftorbenen 
$rofeffor«  $uenen  f)at  unter  ben  greunben  ber  bibtifdjen  SBiffenfdjaft 
einen  fo  guten  ftlang,  bafe  alle  mit  greuben  biefc  au«  bem  ^otlänbU 
fcf)en  Original  fct)ön  in«  $)eutfcf)e  übertragenen,  jum  $l)eil  bortjer  i 
ferner  jugänglic^en  Arbeiten  be«  berühmten  gorfdjer«  nrillfommen 
feigen  werben.  23ie  ber  Anfang  be«  SBanbe«  mit  bem  ©ilbni«  be« 
SBf.  gefd&mücft  ift,  fo  bringt  ber  <Sd)lufj  (<S.  501—511)  ba«  oon  *ßro* 
fcffor  oan  SRanen  ^ufammengeftellte  SBeraeidjni«  fämmtlic^er  im  Srucf 
erfdjienenen  Arbeiten  oon  ®.  3)em  ©trafjburger  §erau«gcber,  ber 
fdjon  al§  ©tubent  in  Utrecht  ba«  ^oUänbifcfje  fprectyen  gelernt  unb 
burd)  bie  gefdjmatfoollc  Überfefcung  oon  $.'«  $ibbert*$Borlefungen 
($olf«religion  unb  SBeltreligion.  ©erlin,  ©.  Weimer,  1883)  fid)  ofjne 
Nennung  (ogl.  <B.  IV)  feine«  tarnen«  oerbient  gemacht  t)atte,  gebührt 
unferer  befonberer  S)anf  für  bie  gef cfjicfte  9lu«roaf)l  ber  im  borliegenben 
©anbe  bereinigten  Slb^anblungen.  @«  ift  Söubbe  in  ber  $t)at  ge* 
hingen,  auf  öerfjältni«mäf$ig  engem  Sftaume  un«  ein  Söilb  üon  ber 
mannigfachen  £t)ätigfeit  be«  Seibener  ©elef)rten  auf  bem  ©ebiete  ber 
SBiffenfdjaft  ju  geben,  ba«  nidjt  nur  jur  erften  ©infütjrung  in  biefe 
©tubien  fet)r  lehrreich  ift,  fonbern  aud)  bleibenben  SBertl)  befifct.  i 

2Rit  bejonberem  3ntereffe  t)abe  id)  bie  aud)  mir  nodj  unbefanntc 
«Ib^anblung  über  bie  fritifdje  SKet^obe  (©.  3—46)  gelefen,  roorin  ber 
fSU  juni  Sfjeil  im  ttnföluji  an  £.  0.  <5ö>l,  bie  ©efefce  be«  r>ifto^ 
rifdjen  SBiffen«  unb  gorfd)en«  lidjtboll  barlegt.  Xann  folgen  (<§.  49 
bi«  251)  feef)«  afabemifd)e  Vorträge  au«  ben  %a\>xen  1866  W*  1*91, 
bie  in  ben  ©Triften  ber  königlichen  9lfabemie  ber  SBiffenfdjaften  ju 
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$tmfterbam  längft  gebrucft  oorltegen,  aber  Don  her  gelehrten  2Selt 
^eutfdjlanbö,  ber  fie  crft  jefct  leidjt  jugäug lieh  werben,  bie  forgfamfte 
^Beadjtung  öerbienen.  $iefe  Slbhanblungen  betreffen  bie  Qu\ammtn* 
fe&ung  be§  ©anhebrin,  ben  Stammbaum  Öe3  maforetifdjen  XejteS 
be§  Otiten  SeftamentS,  bie  Männer  ber  großen  ©onagoge,  Jpugo 
<S>rotiu§  al$  SluSleger  be$  Gilten  SeftamentS,  bie  3er.  7,  18  ermähnte 
^immelSfönigin  unb  bie  Chronologie  be$  perfifchen  Seitalter^  ber 
jübifdjen  ©efchidjte. 

SBon  ben  fcfjüe&lid)  au§  ga^eitf^riften  aufgenommenen  Arbeiten 
(8.  255—500)  flammt  nur  bie  über  ba*  2Serf  @3ra'3  au3  ber  ^arifer 
Revue  de  l'histoire  des  religions,  alle  übrigen  au§  ber  Seibener 
Theologisch  Tijdschrift,  unb  fie  gehören  ben  Sauren  1880 — 1890  an. 
Unter  bem  $itel  Verisimilia?  lefen  mir  r)ier  bie  mit  föftlidjem  §umor 
flefdjriebenen  unb  aud)  für  bie  altteftamentlicbe  £ejtfrittf  unferer  $age 
feljr  lehrreiche  ^Beurteilung  be§  lateinifchen  S8uche§,  roorin  ber  $oU 
(anbifd)e  Geologe  ^ßierfon  jufammen  mit  feinem  philologifdjen  Üanb§s 
mann  Üiaber  bie  lacera  conditio  Novi  Testamenti  nac^meifen  wollte. 
tBet  aller  Humanität  ooUjie^t  an  ben  Stuffteüungen  ber  beiben 
<5)ele^rten  eine  öernichtenbe  Stritif ;  ohne  ifjnen  irgenbmelche  böfe  Slb* 
ficht  jujuf ^reiben,  meift  er  nad),  bafj  e3  fief)  um  einen  ganj  umoitU 
fürlic^en  geiler  tyanbk,  „ben  MuSflujj  ber  Übermalt  einer  bei  ber 
guten  ®oft  ber  SMaffifer  unb  ber  formalen  Sogif  groß  geworbenen 
«Subjeftioität ,  bie  fid)  an  bem,  oberflächlich  angefehen,  unlogifc^en 
<5emiti§mu$  oergreift"  (©.  375  f.).  SWe  anberen  Slbhanblungen  unb 
Dtecenftonen  befestigen  fid)  mit  altteftamentlic^en  gragen.  Slufcer 
ber  tritifcr)cn  Unterfuchung  üon  ©en.  34  (2)ina  unb  Sichern)  unb 
&£ob.  16  (üttanna  unb  2Bad)teln)  empfangen  mir  eine  Sefpredjung 
ber  jüngften  $r)afcn  ber  ^ejateuchfritif  unb  be§  33erhältniffe3  ber* 
felben  jur  iSraelitifchen  Sfteligionggefchichte.  3)er  Sluffafc  „$)rei  Sßege, 
ein  ^anbelt  über  SRenan'3  Histoire  du  peuple  d'Israel,  ®itteP3 
©efchichte  ber  Hebräer  unb  SBaettjgen'S  Beiträge  jur  femitifdjen 
9leligion8gefcf)id)te,  mährenb  bie  „©efchidjte  beS  SahroeprieftertfmmS 
unb  ba3  Hilter  be§  $rieftergefe&e$"  namentlich  be§  ©rafen  Söaubiffin 
Sud)  über  ba§  altteftamentlidje  $rieftertt)um  einer  einger)enben  Prüfung 
unterzieht. 

99tit  Sfted)t  nennt  Q3ubbe  in  feiner  SSürbigung  bon  Sebent 
loerf  unb  <ßerfon  (@.  IV  ff.)  ben  9Sf.  einen  bebeutenben  9J?enfchen  unb 
einen  eblen  (£f)<irafter;  mögen  bie  gefammelten  3tbt)anblungen  auch 
im  beutfehen  ©eroanbe  bem  gortfehritt  ber  Sßiffenfchaft  bienen. 

Adolph  Kamphausen. 
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2>a«  alte  Zefiaraent,  feine  (£ntfteljung  unb  Überlieferung,  ©mnb^üqe 
ber  altteftamentlicben  Äritif  in  populär«  roiffenfcbartfichen  $orlefungen  bor« 
geflettt  üon  8B.  Kobertfon  £rait|.  92ad)  ber  jroeiten  $ludgabe  bon  The 
old  Testament  in  the  Jewish  Church  überfetyt  oon  3»  28*  Äot&ftein,  $rof. 
ber  Xtyol  in  §alle.  greiburg  i.  Jör.,  $aul  Siebed.  1894.  XIX,  447  3.  10  SR. 

SBic  Slbr.  &uenen  in  ^ollanb,  fo  gebührt  unjioeifelhajt  bem  am 
31.  2Rärj  1894  als  $rofefjor  be3  $lrabifchen  in  Sambribge  geworbenen 
©Rotten  2B.  SRobeitjon  ©mitf)  in  (Snglanb  bie  erfte  ©teile  unter  Den 
(Mehrten,  bie  ba8  neue  nriffenfchaftliche  ©tubium  be$  Otiten  JeftamentS 
unter  ihren  SanbSleuten  in  Aufnahme  gebraut  unb  buret)  eigene 
Seifrungen  in  erfolgreichem  SBetteifer  mit  SBetlfjaufen  unb  anberen 
beutfa>n  SReiftern  mächtig  geförbert  haben.  fll§  ©olm  eine*  <ßrebiger£ 
1846  geboren,  erhielt  ©.  1870  ben  Setjrftuhl  für  ^ebräifdj  unb  alt- 
teftamentltche  ©regefe  am  College  ju  Slberbeen.  SIber  fein  SBerfuch, 
bie  ©runbfafce  roiffenfehaftlicher  gorfdmng,  bie  er  als  ©tubent  in 
SBonn  unb  ©Biringen  fennen  gelernt  hatte,  auf  ben  Söoben  ber  oon 
ftarrer  Drthoboyie  beherrfchten  ferjottifchen  greifirche  &u  oerpflanjen, 
trug  bem  glänjenb  begabten  unb  mabr^eitöliebenben  ©eletjrten  feine 
$lbfefcung  al3  ^rofeffor  ein.  3m  ©egenfafc  ju  bem  fdjeinbar  fteg* 
reichen  firct)lichen  ganatiÖmuS  forberten  alfcbalb  hunberte  oon  ange* 
fet)enen  Männern,  bie  e§  für  beffer  hielten,  bie  ©teUung  ber  neueren 
Sfritif  fennen  51t  lernen,  aU  fte  ungef)ört  51t  üerbammen,  ben  gemafj* 
regelten  ftrittfer  ju  öffentlichen  Sorlefungen  auf.  £ie  jroölf  93or* 
lefungen,  bie  nun  ©.  in  ben  erften  ÜKonaten  be§  3afjre3  1881  ju 
©binburgt)  unb  ©laSgoio  oor  burc^fc^ntttlicr)  achtjehnhunbert  3uf)örern 
hielt,  gaben  in  ebler  unb  für  jeben  ©ebilbeten  üerftänbltcher  gorm 
eine  geiftbolle  Darlegung  ber  biblifdjen  ftririf  nach  t()rem  SBefen, 
ihren  Mitteln  unb  ©rgebniffen.  ©chon  im  Slpril  1881  mit  Slnmer* 
hingen  im  $)rucf  erfcr)tenen,  mürben  biefe  S3orlefungen  im  3at)re  1892 
neu  herausgegeben ,  nicht  nur  Oielfach  oerbeffert,  fonbern  auch  burch 
eine  Dreizehnte,  bie  @efcr)icf)tSer^ar)hing  be3  §ejateuch3  behanbelnbe, 
oermehrt,  meldte  eine  allgemeine  ©fi^e  ber  gefammten  ©rgebniffe 
ber  $entateuchfritü  barbietet. 

8anb  fchon  bie  erfte  Auflage  unter  ben  ,,(£tl)ifchs£)rthoboren''  ber 
!tfieberlanbe  fo  reichen  ^Beifall,  bafj  fie  eine  Überfefcung  in  ba$  £ol* 
länbifche  üeranlafjten,  fo  oerbient  nun  bie  oon  fltothftein  angefertigte 
treue  Sßerbeutfdmng  ber  jmeiten  2lu$gabe,  beren  beutfehen  Xitel  ber 
SBf.  (ogl.  ©.  VIII)  noch  felbft  angeben  fonnte,  in  noch  fiel  größerem 
XRafee  eine  freunblichc  Aufnahme  bei  ben  beutfehen  ßefem.  ^rofeffor 
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^aufcfct)  in  £atte  fjat  ben  forgfamen  Überfefcer  für  bie  Arbeit  ge* 
roonnen  unb  babei  mit  SRatt)  unb  %$at  unterftüljt.  föothftein  t)at 
feine  erläuternben  unb  berichtigen  ben  Qutf)attn  feiert  fennt(tcr)  gemacht 
unb  bureb,  bie  mit  meiern  gleife  t)ergefteüten  SRegifter  (5Scräcicr)nt§  ber 
©tbetfteüen  unb  ©achregifter,  ©.  430—447)  ben  ©ebraudj  beS  93uc^e8 
roefentlid)  erleichtert. 

$en  9teichtt)um  beS  3nt)alt$  mag  bie  folgenbe  Überfielt  furj  Der* 
anschaulichen.  $ie  erfte  SSorlefung  beljanbelt:  iötblifche  fötitif  unb 
bie  £f^c»Iogie  ber  Deformation;  bie  jroeite:  (S^riftlic^e  &u$legung 
unb  jübijehe  Überlieferung;  bie  britte:  3)ie  (Schriftgelehrten;  bie  oierte 
unb  fünfte:  $)ie  ©eptuaginta  unb  bie  ®ompofitton  ber  biblifchen 
Bücher;  bie  fechfte:  Xie  ©efdjicf)te  be$  $anon8;  bie  fiebente:  $)en 
^Pf alter ;  bie  achte:  £ie  trabitioneUe  Stnfdjauung  oon  ber  ©efdjichte 
beS  alten  $8unbe§;  bie  neunte:  $>a$  ©efefc  unb  bie  ©efdjidjte  3$rael3 
oor  bem  bie  fte$nte:  3)ie  Propheten ;  bie  elfte:  5)ie  öltefre  ©efefc* 
gebung  im  ^entateueq;  bie  jiocHfte:  £aä  beuteronomifche  ©efejjbudj 
unb  bie  leüitifche  ©efefcgebung.  9tad)  ber  fchon  ermähnten  (£rgän$ung$s 
oorlefung  (©.  368—410)  machen  bann  fccr)Ö  auch  fur  De"  3a<hmann 
intereffante  Nachträge  ben  Schlug. 

konnte  föuenen  (©efammelte  $lbf)anblungen,  ©.  324)  bem  ziemlich 
ortf)oboren  föoftocfer  ^rofeffor  @b.  Sfönig,  meil  biefer  ben  Prolog 
ber  Sobeibe  für  unecht  erflärte  unb  ben  (Spilog  beS  $rebiger£  einen 
jüngeren  Sufafe  nannte,  ben  berechtigten  93orrourf  machen,  ba§  er 
jumeilen  r)t)perfritifcr)  oerfar)re,  fo  oerftel)t  fich'S  mohl  oon  felbft,  ba& 
ich  manchen  $lu3fteUungen  oon  9t.  ©.,  ber  an  93cfonnenheit  etroa§ 
hinter  ftuenen  jurütffteht,  meine  3uftimnmng  oerfagen  rnufe.  SBenn 
©.  97  ber  hebräifche  $eyt  3er.  27,  22  für  ben  unechten  (Sinfafc 
eine§  gebanfenlofen  9Ibfct)reiber§  erflärt  mirb,  obgleich  ber  ben  ©riechen 
§ur  SBeglaffung  ber  SBorte  beftimmenbe  ©runb  m.  (5.  auf  ber  flachen 
£mnb  liegt,  fo  hängt  ba3  mit  ber  jefct  in  weiten  Greifen  herrfchenben 
Überfchäfcung  ber  ©eptuaginta  jufammen.  ©elbft  prüfenbe  Sefer 
werben  in  ben  gelehrten  unb  fcharffinnigen  ©chrtften  beS  geiftreichen 
9t.  ©.  nicht  minber  al$  in  ben  $tbt)anblungen  beS  nüchternen  Abraham 
Sluenen  Dielfache  Belehrung  unb  Anregung  finben.  Sftit  bollern  Stecht 
nennt  9totf)ftein  ben  S3f.  nicht  nur  einen  reichen,  Haren  unb  jeften 
©eift,  fonbern  auch  einen  mahrhaft  frommen  SÖfann,  au3  beffen  SBuct) 
man  lernen  fönne,  bafe  roahre,  ernfte  unb  fonfequente  ftritif  unb 
unoerrüefbare  Siebe  5ur  SBahrheit  rourjelhaft  jufammengcl)ören. 

Adolph  Kamphausen. 
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Äleine  @d)riften.  9?on  «.  b.  ©utfdmüb.  §erau8geg.  Don  &ranj  SRüf)l. 
5.  ©b.   Seidig,  Seubner.  1894.   768  S. 

3)cr  lefcte  Vanb  ber  nun  Dollenbeten  Ausgabe  (Dgl.  72,  79)  ents 
f)ält  bie  ©Triften  jur  römifdjen  unb  mittelalterlichen  ©efcfjidjte  unb 
Literatur,  eine  Don  bem  §erauSgeber  Derfajjte  ©fijje  Don  51.  D.  ®ut* 
fdmüb'S  Seben,  mit  befonberer  9i üeffic^t  auf  feine  $f>ätigfeit  als 
©eleljrter  unb  £el)rer,  ein  cfjronologifcfjeS  Verzeichnis  feiner  (Schriften, 
ein  töegiftcr  unb  <StclIenüer5eicf)niS  jum  5.  Vanbe.  2)tft  Vcfriebigung 
barf  ber  pietätboüe  Herausgeber  auf  baS  nun  abgefdjloffene  SBerf 
bliefen;  man  roirb  tf)tn  gerne  glauben,  bafj  eS  mündiger  mar  unb 
meljr  (£rroägung  forberte,  als  eS  ben  51nfctjein  l)at.  $>ie  freubige 
©enugttjuung,  bag  fein  Vemütjcn  aöfeitige  Slnerfennung  gefunben  r)at 
unb  fein  Unternehmen  roiHfommen  gcr^eigen  mürbe,  r)at  SRüf)l  auS  ben 
5al)lreicrjen  Vefpredjungen  ber  Dier  erften  Vänbe  geroinnen  fönnen. 

3)er  fünfte  rcit)t  fidj  feinen  Vorgängern  roürbig  an  unb  bietet 
nudj  roieberum  eine  9ieif)e  bon  ungebrutften  Sluffä^en  unb  21b* 
fctjnitten  auS  VorlefungSfjeften,  auf  beren  furje  Vefprecfyung  id)  mid) 
hier  bjefdjränfe. 

Sn  ber  Slbfjnnblung  „$ie  jroei  erften  Söüd^er  beS  JroguS  ^onu 
peiu§ "  gerjt  b.  Ö).  üon  ber  ©erftellung  if)reS  SnljalteS  mit  Jpülfe  ber 
Prologe,  beS  SluSjugeS  beS  SuftinuS,  ber  gragmente  unb  beS  Sor* 
baneS  auS  unb  fügt  bnran  eine  bi»  in'S  Ginjelnfte  geljenbe,  öfter  ju 
felbftänbigen  3)igreffionen  (rote  über  bie  Slmajonenfage)  auSroadjfenbe 
Vergleicfjung  ber  Sßadjridjten  beS  SroguS  mit  bem  fonft  erhaltenen 
Material.  $ie  (Srgebniffe  für  bie  Duellen  beS  $roguS  felbft  finb  je 
in  einem  befonberen  Slbfdjnitte  am  ©ttjlug  ber  fritifdjen  Erörterungen 
beiber  Vüdjer  ^ufammengefafet.  Von  ben  3)igreffionen  abgefet)en,  be* 
trautet  b.  ©.  als  erroiefen,  ba&  2)einon  im  erften  Vudje  bie  GueHe 
beS  SroguS  geroefen  fei;  auf  3)einon  ger)t  alfo  bie  Verarbeitung  üon 
ÜKad)ridjten  beS  §erobot,  fttefiaS,  §el!anifoS  unb  (Sharon  äurücf,  beren 
Vorlage  in  lefcter  Sinie  bie  $lnali)fe  ergeben  r)atte.  5)ie  Slbfdmitte 
über  bie  äolifcfyen  unb  ionifetyen  ©täbte  unb  über  bie  ©efdn'djte  ber 
&b,ber  finb  rr>ar)rfcr)etrtltcr)  GpfroroS  entlehnt.  3m  jroeiten  Vudje  ift 
bie  ®efä)id)te  ber  ©fytfjen  unb  beS  ffytrjifcfyen  gelbjugeS  beS  EareioS 
ebenfalls  auS  $>einon  gefloffen,  bie  ®cfd)idjte  ber  Slmajonen  auS  bem 
91ttf)ibograpt)en  3ftroS,  bie  ältere  ®efd)id)te  5ltfjenS  bis  jum  (£nbe 
beS  VuctjeS  auS  (SprjoroS.  $5iefe  brei  SdjriftfteHer  finb  bie  Ver* 
mittler  älterer  9£ad)ridjten,  bon  benen  eine  größere  $lnjaf)l  ebenfalls 
fict>  notf)  auf  bie  urfprünglicf)en  ©eroätjrSmänner  jurürffü^ren  lägt. 
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T>icfe  an  ficf)  reiben  ßrgcbniffe  finb  jebod)  nicht  bie  einigen, 
bte  ü.  Abhanblung  abwirft.  <£ie  enthält  auch  über  bie  Ouellen 
einzelner  Abfdjnitte  anbercr  (Sc^rifrftctter  bemerfenSwerthe  Sftefultate. 
(2o  wirb  bie  Benufcung  be8  ÄtefiaS  im  jweiten  Bud)e  be§  fciobor 
unb  bei  DiifolaoS  oon  DamaSfoS,  bie  Benufcung  be8  ÜftatriS  im  oierten 
Buße  beS  Eiobor,  be$  SOtyron  unb  (Spboro8  im  neunten  unb  zehnten 
Buche  biefcö  Autors  erörtert;  bie,  birefte  Abt)ängigfeit  beS  BaleriuS 
2)iajimuS  unb  grontinuS  oon  $rogu$,  worüber  feitr>cr  in  befonbercn 
Schriften  geijanbelt  morben  ift,  gcftreift ;  baSjenige,  ma«  bei  AmpeliuS 
im  liber  memorialis  auf  (£.  SHepoS  de  regibus  jurücfge^t,  reinltcr) 
Oon  bem  £rogu$  (Entlehnten  gefdjieben;  eine  befonberS  ausführliche 
Unterfua^ung  ift  ben  kämpfen  ^wifchen  Att)en  unb  SKegara  unb  bem 
Antt)eil  \5olon'£  unb  be§  $eififtratoä  babei  geroibmet,  eine  fet)r  reich* 
t)iiltige  Anmerfung  ^anbett  nebenbei  über  bie  ©trategif  beS  AineiaS; 
furj,  biefe  Abt)anblung,  eine  wahre  Sßerle  o.  ©.'fdjer  Arbeitsweife 
unb  ®elet)rfamfeit,  bietet  (£rgebniffe  unb  Anregungen,  bie  nach  ben 
mannigfachen  SRidjtungen  t)in  fruchtbar  finb. 

Au«  83orlefung3fjeften  0.  ©.'3  finb  biefem  Banbe  bie  Abfdjnitte 
über  gabiuS  $ictor,  bie  Origines  beS  (£ato,  BaleriuS  AntiaS  unb 
i'iciniuä  Sttacer  eingefügt,  bie  Duellen  jur  römifchen  itaifer^eit  burch 
9Kfolao8  oon  3)ama3fo3,  bie  Biographen  be§  ApolIomuS  oon  Soana, 
(EaffiuS  2)ion  (mit  einem  Anfang  über  bie  Anorbnung  ber  Fragmente 
unb  bie  Bucf)eintheilung,  foroie  bie  Cfonomie  ber  römifchen  ©efdjichtc 
biefeS  ©djriftfteüerS),  ferner  burd)  ben  §erobot-3mitator  SufebtoS 
(Frg.  h.  G.  III,  728)  unb  AmmianuS  SHarcellinuS  Oertreten.  Gin* 
gefügt  ift  ein  furjer  Abfcf)nitt  über  „bie  erfte  wirtliche  d\)x\)ten* 
üerfolgung"  unter  &aifer  $eciu8.  ftm  Wty'm.  2Ruf.  dl  3-  13,  377 
hatte  ö.  ©.  jur  näheren  Begrünbung  ber  (Sinmenbungen ,  bie  er 
(ebenba  12,  622)  gegen  9)?üllenhoff3  Saufet* olgerungen  über  bie 
©chrift  JtantQtopbg  rfg  yrg  erhoben  hotte,  unter  bem  Xitel:  3ur 
ft-ritif  beS  J.  r.  y.  Steile  einer  umfänglicheren  Unterfuchung  über 
biefe  unb  anbere  Bearbeitungen  ber  ©eu.  c.  10  enthaltenen  Bölfertafel 
veröffentlicht.  3)iefe$  9Ranuf  fript ,  baS  ber  Bf.  noch  bei  Sebjeiten 
oerliehen  t)attef  ift  bem  Herausgeber  g.  9t  noch  in  lefyter  (Stunbe  oor 
Abfchlufj  be§  BanbeS  jur  Berfügung  geftcUt  worben,  unb  fo  tonnten 
bie  Ergänzungen  ju  bem  SSieberabbrucf  jene«  AuffafceS  au§  bem 
9it)tm-  90htf.  (ftl.  <§djr.  5,  240  ff.)  noch  aufleben  werben,  darüber  5U 
urtheilen,  waS  oon  biefem  au«  bem  ^ahre  1857  ftammenben  Auffafc 
naa)  o.  @.'3  eigener  Anficht  „noch  brauchbar"  ift,  bin  ich         ©tanbe ; 
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er  liefert  aber  auf  alle  gälle  ben  $8ewei8,  bag  Sluäftellungen  an  ben 
Arbeiten  Slnberer,  bie  o.®.  in  föecenfionen  machte,  immer  auf  umfaffen* 
ben  Äenntniffen  unb  it)m  eigentümlichen  Slnfidjten  beruhten,  bie  er  fidj 
burd)  felbftänbige  Unterfudmng  felbft  auf  ben  abgelcgenften  Gebieten 
erarbeitet  hatte,  gür  feine  umfaffenbe  ©eletjrfamfeit,  bon  ber  auch 
ber  lefcte  Söanb  ber  Keinen  (Schriften  roieber  3c"9"^  ablegt,  gab  e& 
überhaupt  biefe  ©renje  nicht.  Adolf  Bauer. 

The  history  of  Sicily  from  the  earliest  times.  By  £•  A.  Freeman. 
Vol.  IV.  Edited  from  posthumous  Mss.  with  Supplements  and  notes 
by  A.  J.  Evans.    Oxford,  Clarendon  Press.  1894.   551  @.») 

Über  bie  ©igenart  biefeS  3BerfeS  ^abe  id)  mid)  bei  ©efprechung  ber 
brei  erften  öänbe  (69,  298  ff.)  bereits  geäußert,  f)ier  ift  bor  aüem  bie 
erfreuliche  $f>atfadje  feft^ufteUen,  ba&  bie  33ermutr)ung,  e8  roerbe  infolge 
be§  SobeS  be§  93f.  ein  Sorfo  bleiben,  burdj  ben  eben  erfdjienenen  ©anb 
unb  bie  in  9Iu§fid)t  gefteüten  weiteren  fjinfättig  ift.  2)er  <Sd)tt>ieger= 
fofm  beS  bereinigten  SÖf.#  ber  burd)  feine  numiSmatifchen  gorfdmngen 
befannte  3-  ©banS,  tjat  in  beffen  Sßadjlafj  genügenbeS  Material 
gefunben,  um  in  bem  borliegenben  Söanbe  bie  §errfdjoft  be§  älteren 
unb  jüngeren  $)iontyfo3,  bie  ©efchidjte  be§  3)ion  unb  $imoIeon,  fonrie 
ba§  (Smporfommen  unb  Regiment  be$  SlgathofleS  jufammenaufaffen ; 
ein  nädjfter  99anb  foH  bie  römtfd)e  ©roberung  ber  Sufel,  ein  weiterer 
bie  normannifche  enthalten. 

greeman'S  ^interlaffeneS  SDianuffript  mar  jebod)  nicr)t  lücfenloS 
unb  enthielt  fo  gut  al£  feine  Slnmerfungen ;  nur  bie  (Stellen  roaren 
bezeichnet,  an  benen  ber  SSf.  fo(cr)c  anzubringen  beabfidjtigte.  (5.  r)at 
bie  Süden  burdj  bie  entfpredjenben  ^bfe^nitte  au8  g.'S  {ärgerer  $ar* 
ftettung  ber  ©efcfjicf)te  <Sicilien8,  bie  in  ber  (Sammlung  Story  of  the 
Nations  erfdjienen  ift,  aufgefüllt  unb  nur  an  ganz  wenigen  ©teilen 
fid)  genötigt  gefeljen,  einen  ober  mehrere  berbiubenbe  ©äfcc  bem 
$ejte  einzufügen,  dagegen  finb  bie  zahlreichen  Slnmerfungen  uno 
bie  als  (Supplemente  bezeichneten  (£jfurfe  faft  auSfct)ltcg(icr)  fein  SSerf. 
$on  g.  rühren  nur  bie  ad)t  als  &ppenbice8  bezeichneten  (Srfarfe  am 
<Sd)luffe  tjer. 

5Die  $>arfteuung  ift  infolge  biefeS  SBerfabrenS  balb  ausführlich, 
balb  furz,  D°3  SBefentlichfte  allein  enthaltenb,  je  nachbem  fie  auS  g.'S 

')  $on  einer  beutfdien  Überfefcung  beS  2Berfe3  burd)  93ernharb  £*upu§ 
ift  foeben  ber  1.  #anb  (Seip^ig,  Seubner)  erfdjienen. 
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Sflanuffript  ober  auS  feinem  bereite  publiken  SBerfe  flammt.  $iefe 
unoermeiblidje  Ungleicf)mäfeigfeit  nimmt  man  jebocb,  gerne  in  ben 
$auf,  umfomefjr  als  gerabe  bie  Partien,  beren  Starftellung  für  g.'S 
©efammtauffaffung  oon  befonberer  SBidjtigfeit  maren,  in  ber  auS* 
fülnrlicben  gaffung  gegeben  »erben  fonnten.  ©o  ift  bie  ^errfdjaft 
beg  älteren  ^ionljfoS,  fo  finb  inSbcfonbere  feine  Kriege  gegen  bie 
Äartfmger  in  nafjeju  üollftänbiger  ©arfteHung  oort)anben,  unb  Don 
bem  bie  Duellen  feiner  Qtit  befyanbelnben  (EjfurS  ift  minbeftenS  ein 
beträtylidjeS  ©tücf  ausgearbeitet  geroefen.  $)ie  2)arftettung  ber  93e= 
lagerung  Don  Sftottye  unb  bie  ©runbung  oon  Siltybaeum,  foroie  bie 
Befestigung  Oon  ©grafuS  burdj  $iont)fo8  I.  unb  bie  Belagerung  ber 
©tabt  burdj  $imilfou  geben  bem  93f.  ben  Einlaß  ju  einge^enben  topo» 
grapfiifdjeu  Unterfudjungen,  benen  aujjer  g.'§  eigener  genauer  $enntni§ 
be3  £anbe§  aud)  bie  be§  §erau$geber8  in  ben  Slnmerfungen  ju 
Statten  gefommen  ift.  @.  Ijat  femer  fef)r  toert^oolle,  9htmi3matifd)e§ 
betreffenbe  SRotijen  unb  einen  mit  einer  oortrefflicf)en  SWünjentafel 
auSgeftatteten  (SyfurÖ  über  bie  3eit  beö  Simoleon  beigefügt.  (£benfo 
finb  harten  ber  Befeftigungen  öon  ©torafuS,  beS  9fei$e3  be3  älteren 
S)ionttjo3  unb  Setailfarten  oon  9Hotoe,  fiilubaeum  unb  ber  Umgebung 
ÄartfjagoS  beigegeben,  ©in  feljr  beacb,tengroertl)er  (Sjfurö  beS  $>erau3* 
geberS  bejubelt  bie  Äolonien  be3  älteren  $iongfo3  an  ber  abriatU 
fajen  Stufte;  in  biefem  ift  jcbod)  ber  Berfud)  bei  fciobor  eine  Ber* 
tuecf)3lung  be3  am  Brilon  gelegenen  SiffoS  mit  3ffa,  bem  heutigen 
£iffa  nacf^utoeifen,  m.  @.  hidjt  gelungen. 

(Sbenfo  finb  bie  flbfdmitte  über  $ion  unb  Simoleon  oon  fr 
bereit«  jicmlicb,  öollftänbig  bearbeitet  geroefen;  bie  $arfteflung  ber 
©cfjladjt  am  SfrimifoS  al§  einer  ber  ^pifoben  be3  Eternal  strive 
äroifdjen  Oft  unb  SBeft  bat  ifmi  ben  Einlaß  ju  einer  Oergteicfyenben 
Betrachtung  ^imoleon'S  mit  5lleranber  unb  mit  ben  fpäteren  §elleuen, 
bie  im  SBeften  erobemb  auftraten,  bi§  auf  $ttrrl)u3  geboten. 

$ludj  biefer  Banb  roie  feine  Borgänger  ger)t  ben  queHenfritifdjen 
Problemen,  bie  bie  beutle  gorfdjung  fo  nad)brütflicf)  befdjäftigen,  ttjeilS 
au$  bem  SBege,  tt)eil3  werben  fie  gerabeju  abgelehnt.  g.'S  Beftreben 
ift  ferner  barauf  gerietet,  mögltdjft  Oiel  oon  ber  Überlieferung  §u 
galten  unb  aud  ben  üerfd)iebenen,  aud)  roiberjpredjenben  Sftadjridjten 
eine  gerunbete  unb  lücfenlofe  3)arftetlung  ju  geroinnen;  ber  (£jfur3 
über  ba$  (Smporfommen  be§  $lgatt)ofle$,  oon  bem  er  felbft  fagt,  e§ 
fei  a  delightful  field  for  comparative  criticism  bietet  für  biete  $rt 
ber  Betrachtung  ein  guteS  Beifpiel.  ©ie  ger)t  barauf  au§,  baS  SSiber* 
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ftrcbenbe  ju  oereinen,  unb  mug  atfo  ben  ©egenfäfcen  möglichft  bic 
©pifcen  wegnehmen,  mährenb  bie  öon  g.  abgelehnte  Oueflenforfchung, 
ber  c§  um  bie  Ermittelung  ber  begebenen  ©eroäf)r3männer  ju  tbun 
ift,  ntc^t  nur  gelegentlich  biefe  ©egenfäfee  ju  ftarf  betont,  fonbern 
auch  blofc  jufäfligen  Übereinftimmungen  ju  grogeS  ©eroicht  beilegt. 
3)a8  ton  bem  SBf.  unb  §erau§geber  feftget)altene  Verfahren  jieht 
anbere  Nachtheile  nothroenbig  nach  fi<h>  il)re  Nacherzählung  ber 
antifen  ^Berichte  leibet  öfter  barunter,  baß  nicht  fdjarf  genug  unter» 
{(hieben  mirb.  3>ag  oor  bem  (Smporfommen  beö  Agathofle3,  roie 
©rote  unb  §olm  au?  ben  erhaltenen  Nachrichten  folgerten,  eine  ölig* 
arcr)ifcr)e  SBerfaffung  in  ©grafu§  beftanb,  ha*  5-  m.  ®-  erfolglog  be* 
ftritten ;  mit  ber  Einnahme  eineS  vague  practica!  sense  öon  SSorten 
mie  Öwuaxtia,  ovvtdgiov  ober  ohyaQ/ja  liege  fid)  —  einen  ähnlichen 
Langel  an  Nachrichten  oorauSgefefct  —  auch  bie  Oligarchie  ber  400 
unb  bie  ©errfchaft  ber  $)reigig  unb  ber  Stfyn  m  Der  $erfaffung§* 
gefliehte  Atr)en3  in  grage  jiehen.  ©benfo  roenig  begreife  ich,  Da& 
(£.,  ber  bie  ©efchreibung  ber  $eft  im  Sager  ber  Karthager  auf  ^fn* 
liftoö  jurüefführt  unb  annimmt,  bog  fie  nach  bem  2Rufter  ber  tljuf> 
bibeifchen  <Schilberung  ber  ^eft  in  Athen  angefertigt  fei,  bie  bei  $iobor 
angegebenen  ®ranfheit8jl)mptome  für  bie  SSermuthung  oertoenben 
fonnte,  biefe  Sßeft  fei  eine  bösartige  gorm  ber  9Nalaria  geroefen. 
2öa§  bie  ^Berücfficrjtigung  ber  neueren  Siteratur  anlangt,  fo  weift  auch 
biefer  Söanb  bie  gleiche  Söoüftänbigfeit  roie  bie  übrigen  auf.  (£.,  ber 
hier  mehr  al§  ber  S3f.  in  Setradjt  fommt,  gebührt  ba$  SSerbienft,  g.'3 
SSerf  auch  *n  biefer  ^inficht  in  beffen  Sinn  öerooßftänbigt  ju  haben. 
Nur  ab  unb  ju  liege  ftdj  ba§  eine  unb  anbere  nachtragen,  fo  nehmen  bie 
über  bie  ^nfcfjrift  oon  ^palaefa  (<S.  41  Anm.)  oorgebradjten  ferner» 
fungen  toeber  auf  &aibcl'$  1882  erfd)ienene  Abhanblung,  noch,  ^aS 
fernerer  roiegt,  auf  beffen  Semerfungen  ju  ber  Snfdjrift  CIGG  et  Sic. 
Nr.  352  $e$ug. 

3>ie  ©efainmtnuffaffung  foroohl  öon  bem  älteren  S)ionüJo§  alä 
oon  AgathofleS  ift  abhängig  oon  ber  hohen  Söerthfchä&ung,  bie  g. 
bem  heßenifetjen  Söefen  im  ©egenfafc  ju  bem  „fanaanaeifchen'*  ent* 
gegenbringt;  bie  Ausbreitung  griect)ifct)er  ^errfdjaft  burch  biefe  beiöen 
gemaltthätigen  Männer  toiegt  in  ben  Augen  be8  SBf.  fo  fdjroer,  bag  er 
fie  auch  SWenfdjen  r)ör)er  einfehäfct,  als  ich  eS  termöchte,  unb  in$« 
befonbere  ben  Sdjattenfeiten  if)re£  £errfchertf)um6  ju  geringe  Auf* 
merffamfeit  roibmet.  ©ie  erfcheinen  al§  SBorfämpfer  für  ibeale  ©üter 
ber  SO'Jenfchheit,  »oa§  bem  einen  roic  bem  anberen  gleich  fer«c  9^= 
legen  l)at.  Adolf  Bauer. 


Digitized  by  Google 


9Utd)tiftlid}e8. 


287 


Sehrbuclj  ber  2)ogmengefchichte.  (Sammlung  theologifdjer  üe&rbüdjer.) 
SSon  D.  Äbolf  #arnatf.  1.  u.  2.  S9anb.  dritte  »crbcffertc  unb  üermeljrte 
Auflage.   XVm,  800  unb  XV,  483  @. 

§arnatf  §  großes  SBerf  ift  $u  befannt,  al£  baß  man  barüOer  noct) 
Diel  ju  fagen  brauste.  33on  greunb  unb  geinb  ift  feine  epod)e* 
machenbe  ©ebeutung  längft  anerfannt.  2Rit  ber  umfaffenben  (belehr* 
famfeit,  roeldje  in  ben  $Inm  errungen  ein  fo  reichliches  Material  nieber* 
gelegt  t)at,  baß  man  faft  auf  jebe  grage  ber  älteren  Äircfjengefdjidjtc 
barin  eine  Antwort  ftnbet  unb  nur  immer  ben  biuinatorifdjen  ©djarf* 
finn  bewunbern  muß,  ber  überall  neue  9luffaffungen  anbeutet  unb 
faft  immer  ba$  Süchtige  babei  trifft,  berbinbet  fich  bie  ©ewanbtheit 
ber  ©pracfje,  meiere  ben  $ert  felbft  $u  einer  ebenfo  angenehmen  wie 
förbernbenSeftüre  mact)t —  auet)  für  ben  Sftichttheologen  — ,  unerläßlich  für 
jeben  ber  ©efchichte  ftubirt.  $>ie  SReifterfdjaft  be$  £iftorifer§  aber 
liegt  in  ber  ©efammtauffaffung,  welche,  bie  große  (£ntmicflnng  ber 
$ogmengefchichte  mit  aUfeitigem  SHirfe  umfaffenb,  ba8  ©an$e  wie  ba§ 
©njelne  an  bem  im  ebangelifchen  Urbilb  gegebenen  ^beal  ju  meffen 
unb  ju  beurtheilen ,  jugleich  aber  in  feiner  relatiben  9cothwenbigfeit 
für  jebe  geit  *u  öerftehen  weiß  (f.  befonberS  3.  HufL  §  22  fluf.  1  ©.  73). 
Unb  wie  ba§  ©anje  be8  chriftlichen  Sebent  genial  ber  5)arfteflung 
ber  5)ogmengefchichte  al3  ftintergrunb  einverleibt  wirb,  auf  welchen 
fich  überall  jene  centrale  grage  nach  ber  ©rfaffung  be3  in  Shrifto 
ber  ÜJtenfchheit  gegebenen  £eile§  abfehattet,  fo  finb  e3  oornehmlich 
bie  großen,  beherrfdjenben  ^ßerfönlichfciten  etneö  Slthanafmd,  ttuguftin, 
Suther,  benen  feine  liebeüolle  Slufmerffamfeit  roibmet  unb  in  beren 
(&harafteriftif  er  baS  ©rößte  leiftet. 

93ereit3  —  ba8  fpricht  fcfwn  für  fich  —  liegt  bie  3.  Auflage  be8 
großen  2Serfe8  (junädjft  33b.  1  unb  2)  bor.  9taftlo$  fortarbeiteub 
hat  §.  bie  reichen  (Erträge  feiner  eigenen,  ftaunenSwertfj  großen  Hrbcit 
ebenfo  wie  bie  anberer  ju  oerroertljen  gewußt.  Oft  unmerflict)  feine 
Snbcrungen  jeigen,  baß  er  berechtigten  (Sinwänben  ooU  Rechnung 
getragen  hot.  2Inberwärt3  fe£t  er  fich  mit  feinen  Äritifern  für*  au§* 
einanber  (bef.  ©.  22  über  ben  Segriff  Sogma ;  39  u.  ö.  über  ©ohnTS 
Äirchenrecht).  ©onft  finb  unter  Dielen  auberen  heroor^uheben  größere 
3ufä&e  ©.  52  A  über  Sifionen ;  ©.  64  A,  203  A  über  ba§  «tbenbmahl; 
©.  121  über  ben  (Einfluß  griechifcher  Silbung ;  ©.  148  A  über  ba§  Sauf* 
f  nmbol ;  ©.  208  ff.  eine  ©hnrafteriftif  ber  älteren  Literatur,  bann  befonberS 
ber  (SrhirS  ©.  764  ff.  über  fcognta  unb  Liturgie.  3"  &er  ©efammt= 
auffaffung  f)at  f»d)  ni^tg  oeränbert.   3d)  notire  noch,  &°ß  ®«  02 
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A.  1  3-  16  (Sljviftud  ober  (S^riflum  (nad)  $aulu8)  gelefen  werben 
mufj  (nicf)t  mie  <§.  8(X)  falfd^  forrigirt  ift).  8.  171  A  2  lieg  Did. 
10,  3  ftatt  9,  3.  v.  D. 

(Einleitung  in  baS  SReue  Xeftament.  (©runbvtfe  ber  tbeologifdjen  SBifjeiu 
fajaften.  dritter  £§eü  1.  ©anb.)  $on  D.  ttfcolf  3ülid>cr,  «#rof.  ber  2fcol. 
in  «Marburg.   Srfte  uni)  aroeite  «ufi.  frreiburg,  9Holn'.  1894.  XIV,  404  ©• 

Sic«  ©udj,  meines  bie  (Einleitung  in  ba$  9ceue  leftament  auf* 
fafct  als  einen  B^eig  ber  allgemeinen  Stteraturgefchichte,  ift  auSbrürflid) 
auch  auf  aufeertheologifche  Greife  beregnet.  3n  ber  Zfyat,  mag  auch 
ber  2;^cologe  mancherlei  baran  au3jufe{jen  haben,  jumal  roenn  er  an  bie 
eigentliche  ©eftimmung  eines  SeitfabenS  für  ©tubirenbe  benft  (ogl.  Sit. 
<£entr.*©latt  1895  9er.  4  Sp.  113),  ber  £iftorifer  mirb  in  bem  gemanbt 
gefdtjriebenen  Sßerfe  bie  befte  Orientirung  über  bie  ganzen  einfcrjlägigen 
fragen  nad)  ihrem  gegenmartigen  ©tanbe  finben.  Sülidjer  ift  in 
eminentem  Sinne  biftorifd)  oeranlagt,  ba8  jeigen  bie  fpejiett  gefd)icht= 
liehe  (Sntmicflungen  bietenben  5tbfct)rtitte,  mährenb  er  ber  johannetfehen 
©pefulation  faum  gerecht  mirb.  $)a8  jeigt  fid)  auch  w  Der  großen 
Umfielt  unb  ©orfid)t  beS  Urtf)eil3,  baS  oft  mit  einem  non  liquet 
abfchüe&t.  2Bte  er  fich  ftetö  bie  bamaligen  ©erhältniffe  möglichft 
gegenmärtig  ju  halten  fudjt,  fo  überfter)t  er  auch  ™ty  —  ro^e  häufig 
geflieht  —  bie  au£  ber  $ejtüberlieferung  fliejjenben  ©chroierigfeiteu. 
freilich  geht  e£  babei  nicht  o()ne  (Sinfeitigfeiten  unb  Übertreibungen 
ab.  guroeilen  b-  ®-  M  man  Den  ®inbrucf,  3-  fenne  nur  altchriftlid)e 
Xorfgemeinben,  roär)renb  mir  boch  ein  dotteS  ^Hec^t  haben,  un§  an 
bie  allein  bekannten  S5erf)ältniffe  ber  großen,  mafjgebenben  Metropolen 
ju  halten.  3-'$  föefultate  finb  in  &urje:  mir  haben  jehn  echte  ^aulu£= 
©riefe  (bei  @pr).  ift  (Schreit  roahrfcheinlicher  als  Unecfitljeit),  ben  brei 
legten  ©ecennien  be§  1.  3ah*hunDertö  entflammen  bie  tynoptifetjen 
©oangelien  (Ware.,  Matth-,  £uc-)>  &ct.,  auch  1.  Sßetr.,  §ebr.  unb  $lpof., 
mährenb  3of).  unb  bie  meiften  fatholifchen  ©riefe,  fomie  bie  ^afloro^5 
briefe  ber  roerbenben  fatholifchen  $ird)e  beS  2.  3ahrhunbert8  angehören. 
$er  ftanon  bilbet  fich  im  £°ufe  ocg  2-  Söht&un&crtS  m  aamählichein 
Übergang  üon  Slnagnofe  ju  bogmatifcher  Autorität  in  oierfacher  8lb* 
ftufuug:  erft  ber  „£>err"  im  ©oangelium,  bann  bie  infpirirte  „Cffen= 
barung",  bann  SßauluS  unb  im  Slnfdjlufi  an  ihn  ber  SRcft  bes 
„MpojioloS".  ©ei  ber  Sejtgefdu'chte  lägt  3/8  @fepfi8  an  ben  ftefuL 
taten  ber  bisherigen  gorfchung  e3  freilich  bu  emcr  eigentlich  gefd)icht= 
liehen  (Jntmicflung  gar  nicht  fommen.   $öie  im  grofeeh,  fo  bietet  auch 
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im  einzelnen  bieg  Bud)  mannigfachfte  Anregung  unb  mirb  jebem  eine 
förbernbe  ßeftüre  fein.  v.  D. 

$a3  T^einifd^e  ©ermanien  in  ber  antifen  Literatur.   93on  ftleronfcer 
»iefe.   öeip$ig,  93.  ©.  Xeubner,  1892.   VII,  4%  ©. 

(£in  llrfunbenbuch  für  ©efchidjte  unb  Sfultur  be3  rfjeinifchen 
<5>ennanien8  in  ber  ^ömerjeit  §u  oerüffentlichen,  mar  ein  glütflicher 
©ebanfe  ju  einer  3^it,  roo  bie  ©rforfdjung  be8  rt)ätifch*obergermanifchen 
<i>ren$maUe3  bie  tätige  SRitmirfung  roeiter  Greife  aufruft,  benen  bie 
Befähigung  mit  ben  Origtnalquetten  altgermanifcher  ©efdjidjte  fern* 
Hegt,  unb  auch  ber  Sßfjilologe  unb  $iftortfer  bon  Beruf  mehr  als 
früher  baS  BebürfniS  fütjlt,  eine  umfaffenbe  Sammlung  ber  üuellen= 
(teilen  ftetS  jur  §anb  ju  ^aben.  $er  glüdfliclje  ©ebanfe  f)at  burdj 
fliiefe  eine  allen  berechtigten  Anforberungen  entfpredjenbe  Ausführung 
gefunben.  Bon  ben  15  Abfdjnitten  be&  Büches  enthalten  bie  erften 
12  bie  Steden  $ur  ©efetjichte  ber  9lt)ein(anbe  big  jum  Untergänge 
beS  roeftrömifchen  ^Reiches,  ber  13.  bie  mistigeren  3eu9niffe  über 
bie  ©eograptjie,  14.  unb  15.  enblid)  folccjc  über  Bauten  unb  fonftige 
$inge,  bie  tennen  bei  Ausgrabungen  unb  für  bie  Benu^ung  bon 
fiofalmufeen  nüfclich  fein  fann.  Über  bie  Berechtigung  ber  inSbefonbere 
für  bie  beiben  legten  Stapitel  getroffenen  AuSroaht  fann  man,  jumal 
B.  ber  Abfcfmitt  über  bie  Bciuten  nottymenbigerroeife  biete  ^inge 
enthält,  bie  nicr)t  nur  für  (Germanien,  fonbem  ganj  allgemein  gelten, 
im  einzelnen  oft  abroeidjenber  Meinung  fein,  otjne  bafj  barin  ein 
$abel  für  baS  28erf  läge;  für  einen  ferneren  getjler  falte  id)  eS 
aber,  bafe  ber  Brf.  nact)  ber  Borrebe  ©.  V.  fich  ntdtjt  hat  ent= 
fdjliefien  fönucn,  „mtythologifdje"  Nachrichten  einzureihen,  roeil  biefc, 
einmal  angefangen,  hatten  jahlloS  merben  müffen.  SBie  ber  Angabe 
beS  $ac.  ©erm.  9  über  SttercuriuS,  9NarS,  §erculeS  als  £auptgötter 
ber  ©ermanen,  bie  erft  neuerbingS  burch  Sangemeifter  (^eibelb. 
^ahrb.  5  (1895),  46  ff.)  in  bie  richtige  Beleuchtung  gefefct  tuorben  ift, 
bie  Aufnahme  bermeigert  merben  tonnte,  ift  mir  nicht  begreiflich; 
aufjerbem  aber  finb  boch,  abgefehen  oon  ben  feineSroegS  fo  übermäßig 
zahlreichen  3eugniffen  für  germanifche  föeligionSübung,  j.  B.  $>inge 
mie  bie  ©otteSbienfte  beS  compitum  (©rom.  @.  302  u.  a.)  unb  bie 
Sagerfulte  (Tac.  arm.  15,  29  u.  a.)  bei  Ausgrabungen  für  bie 
Beurteilung  oon  gunbftücfen  bon  berfelben  2Bicr}tigfeit,  mie  etma 
SBegebau,  Bäberanlage  u.  f.  m.,  für  welche  91.  ©teilen  gibt.  $ic 
öon  9t.  gebotene  ©tellenfammlung  befchränft  fich  überall  auf  literarifdje 

${ftorifäe  8«tf*rift  9*.  g.  »b.  XXXIX.  19 
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$ejtc  unb  3Wün$legenbcn,  roäljrenb  fie  bie  ^nf^riftcn  ausließt; 
baß  bic  93raud)barfeit  be£  tBud)e3  burct)  biefe  Trennung  be8  epi* 
graphifchen  SDJaterialS  bon  ber  übrigen  Überlieferung  in  bebauerUdjer 
SBeife  beeinträchtigt  wirb,  ift  9t.  gemiß  nid)t  eutgangen,  offenbar  ftnt> 
^ier  äußere  ©rünbe,  bor  allem  ber  llinftanb,  baß  3anQtmti\Ux'$ 
©ammlung  ber  germanifchen  gnfehriften  immer  noch  au8ftel)t, 
mächtiger  geraefen,  als  innere  (Erwägungen.  $ln  Sßollftänbigfeit  läßt 
bie  ©ammlung,  abgefehen  bon  ber  ermähnten  Sücfe  beS  $(ane£, 
nichts  SSefentlicheS  bermiffen;  bie  Slnorbnung  ber  einjelncn  ©teilen 
richtet  [ich  in  3Xbfcr)nitt  1—12  nach  3eitfoIge  ber  ©reigmffe,  in 
13  unb  15  nach  ber  djronologif  dum  Abfolge  ber  ©chriftfteUer,  in  14 
ift  fie  eine  fachliche:  unbermeibliche  Sntonfcquenjen  werben  burch 
ba8  boppelte  ^Rcgiflcr  ber  Tutoren  unb  ber  ©egenftänbe  unfc^äblicr) 
gemacht.  3«  Mein  »ft  ^«6  f«*  bie  SBiebergabe  ber  $ejte  nicht 
immer  bie  beften  unb  neueften  Ausgaben  ju  ©runbe  gelegt  finb;  fo 
fefjen  j.  93.  bie  beiben  (Stellen  au3  Srontin'3  ©trategemenfammlung. 
6,  17  unb  18  (gront.  2,  3,  23  unb  2.  11,  7)  bei  ©unbermann  gan^ 
anberä  au3  al3  bei  2>eberich,  bem  9t.  folgt,  unb  inSbefonbere  ergibt 
fich,  baß  an  ber  jmeiten  ©teile  bie  $anbfd)riften  nicht  Ubiorutn, 
fonbern  Oubiorum  bieten;  auch  für  $ltf)eitäud  mußte  ftaibel  ftatt 
SReinefe,  für  ftppian  unb  §erobian  SDcenbelSfotjn  ftatt  Keffer  benufct 
roerben.  Unoerftänblich  geblieben  finb  mir  bie  Grroägungen,  auf 
©runb  beren  9J.  ben  griechifchen  ©chriftftellen  eine  lateinifche 
Überfefcung  beigegeben  hat:  ich  glaube,  baß  Denjenigen  SBenufcern  be$ 
S8ucf)e$,  bie  ©trabo  ober  (£affiu$  2)io  nicht  im  Urtert  lefen  fonnen, 
mit  einer  93erbeutfd)ung  beffer  gebient  getoefen  märe. 

G.  Wissowa. 

©efdjtdjte  bev  d)rifttiajsIateinif(t)en  ^oeftc  bis  ftuv  Witte  be§  8.  %ai)v* 
ljunbertä.   93on  3W.  SRanitiaf.   (Stuttgart,  Cotta  Waajf.  1891.  X,  518  6. 

3Me  ©cfprechung  eine«  guten  SBudjeS  fann  man  ohne  ©chaben 
ein  paar  %a1)xe  anflehen  laffen,  benn  man  mirb  beim  häufigen  ©e* 
brauche  immer  menr  treffliche  Seiten  an  ihm  entbetfen  unb  auch  fll^ 
lefcter  Referent  ben  Cefer  noch  a»f  oerborgenc  ©orjüge  aufmerffam  » 
machen  fönnen.  SlnberS  bei  einem  fct)Icct)teit  53ud)e.  £at  man  ba, 
roie  eS  mir  in  biefem  Salle  begegnet  ift,  tf)eil£  wegen  Überhäufung 
mit  anbem  Arbeiten,  tljeil§  au3  Unluft  bie  übernommene  föecenfion 
bon  Saht  S«  hinauSgefchoben,  fo  fann  e$  einem  begegnen,  baß 
man  ba$  SBud)  fetjon  gerichtet  finbet  unb  nur  bie  ©erectjtigfeit  beS- 
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$obe#urtheü$  fonftatiren  fann.  91  n  bem  oorliegenben  (Elaborate, 
melcheS  fi für  eine  ßtterarurgefdjidjte  ausgibt,  hat  ber  befte  Kenner 
beS  ©egenftanbeS,  2.  Xraube,  baS  §enferamt  in  einer  ebenfo  grünb* 
liehen  unb  geregten  mie  öemicfjtenben  Sftecenfton  (^eitfchr.  f.  beutfcheS 
Sütertfrom  36,  203  ff.)  längft  oolljogen:  er  hat  nachgeroiefen,  bafe  bie 
Slbgrenjung  unb  SCnorbnung  be«  Stoffe«  roiflfürlich  unb  öerfehlt  tft, 
bafe  ber  Vf.  nur  bie  alleräu&erlichften  äufammenhänge  fieht  unb  ein 
VerftänbniS  für  ben  (^ttouflungSgang  ber  ^ri|tlic^4ateinif^en  Jßite* 
ratur  unb  bie  ilm  beftimmenben  Sartoren  burdjau§  öermtffen  läßt, 
ba&  er  nicht  nur  im  allgemeinen  bie  bon  it)m  nad)  feinen  Vorgängern 
citirte  neuere  Literatur  nicht  beherrfdjt,  fonbem  felbft  batjnbredjenbe 
Arbeiten  nrie  bie  bon  be  iftoffi  unb  SBitt).  äRetyer  nicht  gefannt  ober  ju 
benufcen  nidjt  berftanben  bat,  bog  enblich  bie  fog.  „ftnalojen"  ber 
Eichtertoerfe,  auf  bie  SWanitiuS  felbft  großen  2£erth  legt  unb  bie  räumlich 
ben  größten  $b,et(  beS  VucheS  in  $lnfprurf)  nehmen,  nichts  finb  al$ 
trioiale  unb  im  einzelnen  oon  ÜberfefoungSfehlern  ftrofcenbe  ^n^altÄs 
angaben.  tarnt  bie$  hatte  Urteil,  melcheS  baSVucf)  als  naiöfte 
$)ilettantenarbeit  djarafteriftrt,  nur  DoUin^altlict)  beftätigen  unb  begnüge 
mich  bamit,  bie  reiche  ©ammlung  Traube'«  burd)  ein  paar  toeitere, 
auf«  ©eratheroof)!  herausgegriffene  Veifpiele  ju  ergän$en :  ©.  49  f. 
roirb  für  ben  lactanjifchen  Urfprung  DeS  ©ebidjteä  de  passione 
domini  ©.  ^abriciuS  al§  ©eroährSmamt  aufgeführt  unb  baS  ©ebicht, 
menn  e£  aud)  roenig  glaublich  fei,  bofj  e$  oon  Cactanj  fyexrüfyxe,  für 
frühchriftlich  erflftrt,  obroobl  Vf.  ben  Sluffafc  oon  8.  Vranbt,  Comment. 
Woelfflin.  79  ff.  citirt,  ber  bie  ©efd)icfjte  unb  moberne  ©ntftefmng  be§ 
©ebidjteS  barlegt;  man  ogl.  jefct  auch  bie  erneute  Vehanblung  ber 
frage  burch  Vranbt,  «uög.  b.  ßoct.  H,  1  p.  XXII— XXXIII  mit 
bem  unflaren  ©erebe  bon  SR.,  um  ben  Unterfdjieb  jmifchen  Hüffen« 
fchoftlicher  §orfchung  unb  urttjeilSlofer  Kompilation  ooß  ju  empfinben. 
$a$  ©ebicht  beS  GlaubiuS  «öcariuS  Victor  r)ei^t  für  ben  Vf.  „bie 
SlletbiaS"  (©.  181.  188);  roaS  über  baS  fieben  be§  $aulinu3  öon 
$ella  @.  213  gejagt  wirb,  beroeift,  bog  ber  Vf.  gar  nicht  gemerft  hat, 
baß  bie  Oon  ihm  toiebergegebene  $arftellung  öon  23.  VranbeS  nicht 
auf  Überlieferung,  fonbern  auf  einer  jtoar  fcrjorffinnigen,  aber  im 
^auptpunfte,  bem  oerroanbtfchaftlichen  Verhältniffe  ju  $lufouiu8,  baS 
Nichtige  üerfehlenben  Kombination  beruht  (ogl.  ©ött.  gel.  Wnj.  1889, 
©  294  f.).  Vei  Paulinus  oon  Wola  fehlt  ©.  261  bic  für  bie  Kenntnis 
ber  fmubfcbriitlichen  Überlieferung  unentbehrliche  Arbeit  Oon  (5.  ©hate* 
lain;  Vurftan'S  3ludgabe  be§  fog.  poema  ultimum  nennt  Ü)c\,  fcheint 
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fie  ober  nid)t  angefehen  ju  fyaben,  ba  er  fte  fonft  bodj  xoofyl  faum 
unter  „Allgemeines "  angeführt  wnb  ben  oon  ©urfian  benufcten  cod. 
Monac.  6412  saec.  X  nicht  unerwähnt  gelaffen  ^aben  mürbe;  bafc 
bie  ©emerfung  @.  294,  5  über  ben  profobifdjen  ©eoraucfj  oon  idolum 
fatfc^  ift,  hätte  if)m  ein  #ltcf  in  ©urfian'S  £ejt  gezeigt,  ©et  $ra* 
contiuS  roirb  jroar  bie  bafmbrechenbe  Arbeit  23.  SÄetyer'S  über  bie 
Berliner  Centones  ber  Laudes  dei  mehrfach  mit  gebührenbem  Sobe 
angeführt,  aber  an  ber  ©pifce  be$  Paragraphen  werben  bie  §anb* 
fünften  in  einer  SSeife  citirt,  bie  Döttige  Unbefanntfa^aft  mit  ben 
ßrgebniffen  oon  9fterjer'g  Unterfutfwng  oerräth;  benn  neben  bem 
alten  Bruxellensis  bei  Laudes  dei  wirb  ber  nach  SReöer'S  SRa^meiS 
roie  alle  anberen  £anbfchriften  au$  ü)m  abgetriebene  UrbinaS 
genannt  ^mifa^en  beiben  ftet)t  ber  Vatic.  Reg.  508,  ber  nidjt  bie 
Laudes  dei  fonbem  baS  anbere  ©ebidjt,  bie  Satisfactio,  enthalt; 
für  bie  ^rofangebidjte  roirb  neuere  ßiteratur,  aber  nicht  bie  einige 
$anbfct)rift  angeführt:  e3  ift  üöllig  unerfinblid),  melden  Shtfcen  eine 
fo  fopflofe  §anbfcf)riftencirtrung  ftiften  foU.  ähnlich  roerben  bie 
$anbfcf)riften  ber  beiben  getrennt  überlieferten  ©ebidjte  be$  ^ßriScian 
<S.  356  ot)ne  ©onberung  aufgeführt,  bpn  bem  ®ebid)t  de  laude 
Anastasii  imperatoris  fehlt  bie  editio  prineeps  oon  ©.  &  (Snbli^er 
(lö28),  oon  ber  bie  angeführte  im  Bonner  Corpus  scriptorum 
historiae  Byzantinae  abhängig  ift;  oon  ber  periegesis  bie  in 
(£.  ÜKüHer'S  Geographi  graeci  minores  2,  190  ff.;  hätte  93f.  biefc 
eingefehen,  fo  mürbe  er  toof)l  nicht  bergeffen  fyabtn  ju  bemerfen, 
bafe  bie§  ©ebierjt  bie  Überfefcung  ber  erhaltenen  griedjifchen  ntQiriytjmg 
be3  $)ionöfio§  ift.  G.  Wissowa. 

Cueüen  unb  gorjdjungen  jur  ©efd)id)te  bet  Slbtei  9teid)enau,  herauf 
gege6en  öon  ber  babifd)en  hifi^rifctjen  Äommiffton.  II.:  S)te  (Ehrontf  beS 
©aflufi  &hem,  bearbeitet  öon  ffarl  JBran&i.  §etbelberg,  23mter.  1893. 
XXVIII,  216  3. 

$em  §ift.  3eitfd)*-  67,  537  befprochenen  erften  Ztyil  biefer 
großen  $ublifation  folgt  jefct  bie  besprochene  Aufgabe  ber  9ieict}en- 
auer  Qfyxomt  be8  ©alluS  Öhern,  beforgt  bon  ®arl  Branbi,  bemfelben 
jungen  §iftorifer,  ber  ficr)  burch  feine  Bearbeitung  ber  SReicrjenauer 
Urfunbenfälfchungen  ein  nicht  geringe^  Berbienft  erworben  hßt.  $)te* 
felben  Bor^üge,  welche  jener  Arbeit  nachjurühmen  roaren,  gelten  auch 
oon  biefer:  bie  (Sbition  ift  mit  großem  Aufroanb  oon  (Sorgfalt  unb 
Afribie  r)erge|tellt,  bie  Unterfud)ung  ber  §anbf Triften  unb  Cuellen 
auf  breitefter  ©runblage  aufgeführt. 
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£er  Herausgeber  bietet  meljr  als  bie  (£t)ronif  beS  Ö.  %n  ber 
(Einleitung  gibt  er  junättjft  einen  Überblicf  über  bie  Hiftoriograpfjie 
ber  9tei$enau  Don  itjren  Anfängen  bis  ju  itjrem  fläglicoen  SluSgang 
in  ber  TOtte  beS  Dorigen  3at)rfronbertS  unb  roeift  bem  ©.  Ö.  in 
biefer  literarifdjen  ©nrmicflung  feinen  befdjeibenen  <ßlafc  an;  bann 
erörtert  er  bie  rjanbfdjriftlicrje  Überlieferung  ber  (£t)ronif  unb  fommt 
ju  bem  Don  ©aracf'S  in  ber  ©ibttottjef  beS  literarifdjen  herein« 
©b.  84  erfcbjenener  Ausgabe  abtoeierjenben  SrgebniS,  bafc  bie  einzige 
felbftänbige  ÜberlieferungSform  bie  greiburger  $anbfdjrift  ift,  bie 
jroar  nidjt  baS  Original,  tt>ot)l  aber  bie  9teinfdjrift  eineS  in  mefjr* 
fadjer  SBejiefmng  unooHenbeten  ^onjepteS  ift,  auS  ber  alle  anbern 
ÜberlieferungSformen  abgeleitet  finb.  £rofc  biefeS  9Serr)ältniffcÖ  t)at 
ber  Herausgeber  auctj  bie  fieSarten  ber  abgeleiteten  Han°ftf)ttTteu  5U 
Derjetdjnen  für  geboten  erachtet,  roeil  beren  ©cfnreiber  fidj  in  manefjer* 
Ici  SSeränberungen  unb  S3erbefferungen  Derfuctjt  b,aben. 

5)ann  folgen  bie  brei  $t)eile  ber  „(Ironie!  beS  ©ofoljufeS  fltyctye* 
noroe",  junäebjt  bie  SBorrebe  Öfjem'S  unb  feine  3ufammenfteQung  beS 
$eii$eS,  ber  Stireren,  ber  Reliquien  u.  f.  ro. ,  hierauf  bie  eigentliche 
©fjronif,  bie  ®efcf)icf)te  ber  &bte  Don  ©anet  Pirmin  bis  sÄbt  $xieb* 
rieb,  II.  (1453),  woran  fi$  auS  einigen  Hanbfdjriften  noctj  bürftige 
gortfefcungen  anfdjlie&en,  enblidj  ba§  Sßappenbuctj,  in  bem  bie  &bte, 
ÄonDentualen  unb  SefmSleute  beS  $lofterS  mit  itjren  tarnen  unb 
Sappen  aufgeführt  roerben.  2)ie  ©ebeutung  ber  neuen  SluSgabe  liegt 
roefentliefj  in  ber  forgfältigen  unb  peinlich  genauen  StuSfetjctbung  ber 
Cuetten,  bie  aueb,  buretj  ben  2)rutf  in  Derfcfjiebener  SBeife  t)erborgef>oben 
roerben,  eine  müfjfame  Arbeit,  beren  (Srgebniffe  aber  weit  über  ben  33er* 
fudj  Don  0.  ©reitenbadj  im  2.  93anb  beS  9ceuen  «rcfjiDS  t)inauSgel)en. 

SBon  ben  Beilagen  bietet  ber  Herausgeber  16  bis  auf  3er.  1 
unebirte  Urfunben  auS  ber  Qtit  Don  1293  bis  1496  unb  einen  2t)eil 
beS  ©ebenfbud)S  beS  ©ro&fellnerS  gofymn  Sßfufer  Don  SKorftetten. 
(SS  folgt  ein  genaue«  9iegifter  unb  23  Safein,  auf  benen  bie  Dier  bem 
SBappenbud)  DorauSgeljenben  folorirten  ©lütter  unb  bie  503  SSappen 
beS  33appenbud)$  abgebilbet  finb.  Kehr. 

Monumenta  Wormatiensia.  Slnnalen  unb  ß^ronifen.  herausgegeben 
Don  ftooS.  W\t  einer  Ijiftortfcfcen  flarte  unb  fedjS  2icf)tbrucf  tafeln, 
«etlm,  SBeibmann.  1893.  (%  u.  b.  Duellen  $ur  ©efdjiajte  ber  @tabt 
SSorm*.  HI.)   XLVin,  726  ©. 

(Statt  ber  gortfefcung  beS  SBormfer  UrfunbenbudjeS  ertjalten 
mir  luer  einen  93anb  Slnnalen  unb  (Sf>rontfen.   9iacf)  bem  urfprüng* 
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liefen  $lane  fotttc  baS  Urfunbenbuch  bis  jum  3af)*  1526  geführt 
werben,  unb  ber  Herausgeber  glaubte  bamalS,  biefen  (Stoff  in  zwei 
93änben  unterbringen  ju  fönnen.  Aber  ber  1890  erfd)ienene  zweite 
Urfunbenbanb  (ügl.  £.  8-  72,  127  ff.)  reicht  nur  bis  in  ba4  %af)t 
1400,  unb  bei  gleichartiger  28eiterfüf)rung  hätte  e$,  wie  ber  £erauS* 
geber  jefct  meint,  nod)  jroeier  umfangreicher  Sänbe  beburft.  ©o 
wirb  benn  bie  Urfunbenpublifation  als  ju  weit  füfjrenb  abgebrochen ; 
gcwi&erma&en  als  föeftlieferung  erfdjeint  in  bem  üorliegenben  Söanbe, 
abgelesen  üon  beiläufig  untergebrachten  ©tücfen,  noch  eine  fleine 
Urfunbenfammlung  auS  ben  %a$xtn  1401—1430. 

Sie  Monumente,  welche  ber  93anb  üorfüfjrt,  finb  meift  alte 
Eefannte;  fo  bic  dtyomt  beS  SSirfchgarter  SKöwftS,  bie  ßebenS* 
befchreibungen  ^urfarb'S  unb  (Scfenbert'S  unb  bie  oerfchiebenen  SBormfer 
Aufzeichnungen  auS  bem  13.  ^ahrfjunbert.  3)odj  fieht  man  fie  barum 
nicht  minber  gern  h^r  oereinigt,  jutnal  ba  einige  barunter  burch 
eine  Neubearbeitung  nur  gewinnen  fonnten.  gür  bie  Aufzeichnungen 
au§  bem  13.  3>a()rhunbert  unb  maS  ftch  baran  angefchloffen  hat» 
mar  bem  Herausgeber  bie  Unterfudjung  31.  $öfter'S  (ügl.  3-  64f 
489)  üon  Sftufeen.  2>en  ©ammelbanb,  auS  welchem  $öfter  bie  Oon 
ihm  juerft  genauer  gejehiebenen  bürgerlichen,  geiftlichen  unb  bioerfen 
9Jotata  ableiten  will,  glaubt  SB.  (©.  XXX)  gefunben  ju  haben 
in  einem  1497  oom  SBormjer  @tabtfcf)reiber  oorgelegten  (£obej,  üon 
welchem  eS  ^ei^t :  „$ie  alt  cronic  unfern  Oorfarn  burch  bie  pfaff= 
heit  ubergeben  .  .  .  berfelben  chroniefen  fein  breu  einer  ^anbtfc^rifft 
beS  ortS,  ber  ein  bifchoff  ein,  baS  bomcapittel  bie  anber  unb  wir 
burgermeifter  unb  rate  bie  tritt  haben,  gleich  geftalt,  eins  gebenbS, 
einer  groffe  unb  einS  buchftabenS."  Söon  ^ntereffe  ift  eS,  bafj  ber 
Stabtfdjreiber  unter  Angabe  ber  golien  ©teilen  barauS  anführt,  fo 
ba&  man  einigermaßen  ©inblicf  gewinnt,  wie  bie  Oerfchiebenen  Auf* 
Zeichnungen  auf  einanber  folgten.  SBaS  ber  ©anb  an  Oueüen  9ieueS 
bringt,  gehört  wefentlich  bem  15.,  einiges  auch  bem  erften  Viertel 
beS  16.  3ah*f)"nbertS  an-  ®%  flu*  5«  nennen  bie  Auszüge  auS 
SBormfer  SRathSbüchern ,  eine  um  1500  üerfafcte  fcenffchrift  über  bie 
SSerteibigung  ber  ©tabt  SBormS  in  ®riegStäuften,  bie  Tagebücher  beS 
©ürgermeifterS  9ieinf)art  9?  olfc  üon  1493  bis  1509  unb  bie  53cfchreibung 
bcS  ©inrittS  «ifchof  ^ohann'S  üon  Balberg  1483.  2)ie  9folfc'fcf)en 
Tagebücher  lagen  leiber  nur  in  einer  mangelhaften,  1714  auS  einer 
Uffenbach'fchen  Abdrift  gefertigten  Skopie  üor.  $>er  Herausgeber 
hat  ben  fpradjlich  ftarf  entftedten  Xeyt  „überall  auf  bie  alamannifd)* 
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cOerfranfifche  ßautftufe  jurücf  geführt",  ^ntereffant  foroohl  burcf)  ben 
3nt)alt  mie  burdj  bic  lebhafte  $)arftelluug,  roenn  auch  für  bie  SBormfer 
SBerhältniffe  nur  roenig  bietenb ,  ift  bie  fcf)on  ermähnte  $enffd)rift. 
3)er  Verfaffer,  ein  roeit  fyerumgefommener  $rieg8mann,  bev  feinen 
dornen  Derfchroeigt,  mar  nach  $8.  (©.  XXXIV)  „fein  SBormfer 
#tnb,  fonbem  ein  jugejogener  §interfaffe".  (Er  mar  aber  in  SBormS 
aufgemachten,  benn  er  nennt  fid)  mit  öe^ug  auf  biefe  ©tabt  „ein 
tyetjogen  fönt"  unb  gebend  ©.  360,  38  ff.  be$  Don  SBormfer 
<Seiftlidjen  empfangenen  Unterrichte,  ^n  ber  einzigen  erhaltenen 
^anbfchrift  möchte  id)  nicht  mit  ©.  ba§  $lutograpt)  be$  S3f.  Der* 
muten,  benn  biefer  fonnte  bei  bei  9fteinfcf)rift  auS  5lücf)tigfeit  roor)l 
geroiffe  Sinnier  begeben,  aber  er  fonnte  bodj  faum  ftatt  be§  ihm 
befannten  unb  fonft  richtig  gefegten  9ßamen8  $ranfc  einmal  (©.  357, 
43)  Sfrancf  fccjreiben.*  Unoerftänblich  ift  ©.  357.  28,  roo  Don  &unb= 
fdjaftern  gefagt  roirb :  „unb  foren  in  ber  faften  gen  2Refc  unb  fjett 
Difd)  Diel  bamit  befehen  unb  uberfdjlugent  ade  fachen" ;  e§  muß 
feigen:  .  .  .  unb  r)et^n  Difd)  Deil,  bamit  befaf)en  unb  uberfdjlugent 
fie  alle  fachen.  ©.  362,  32:  „®raf  «tXbrccr)t  Don  3orn  unb  SSiHetDert(?) 
joorben  .  .  .  erfdt)offen" ;  e§  ift  offenbar  ju  lefen:  .  .  .  unb  Dil 
lerott  (leute).  ©.  358,  4:  „in  berfelbigen  in  ber  tljore";  ich  benfe: 
niber  tf>ore.  —  %n  ber  Urfunbe  ©.  268,  28  (unb  entfprechenb  im 
tRegifter)  ift  ber  2Rainjer  %edtln  jutn  jungen  ©roabe  burd)  ein 
äomma  hinter  jungen  in  8roei  ^crfonen  jerlegt. 

33ermifjt  höbe  ich  m  ber  Sammlung  bie  Historia  veridica  per 
cives  Wormatierises  desolati  cenobii  Kiregarten  (1525)  beg  felbft 
unter  ben  Vertriebenen  ueftnblich  geroefenen  StonOentbruberS  3ohann 
Don  Stuttgart,  toelche  galf  in  ben  ©efchidjtSblctttern  für  bie  mittel« 
rheinifchen  SBi$tc)ümer  SRr.  3 — 5  au8  einer  roenig  fpäteren  $)armftäbter 
&anbfchrift  in  beutfcher  Übertragung  mitgetheilt  fyat.  $8.  fct)eint 
fic  nicht  ju  fennen,  ba  er  fie  ©.  XX,  roo  er  Don  ber  $erftörung 
oe§  bidht  Dar  bcm  ©penerer  $hor  gelegenen  ÄlofterS  fpricht,  nicht 
ermähnt.  $ie  beigegebenen  tafeln  fteden  bar:  ©iegel  unb  Söappen 
ber  ©tabt  28orm8,  bie  befannte  gefälfehte  Urfunbe  griebrich'S  I.  für 
2Öorm3  Don  1156,  eigenhänbige  ©riefe  Don  Steinhart  9Mj  unb 
©ebaftian  SBrant  unb  äroei  Sßläne  Don  SSormS  unb  Umgegenb. 

Wanbald. 
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Sefcrbucf)  ber  $Hrco,engefcb,ia)te.  93on  SB.  SRÖUcr.  3.  SBanb:  Deformation 
unb  (Gegenreformation.   Unter  Benu$ung  beä  92ad)(affeft  öon  SB.  Völler  be* 
arbeitet  oon  9ttftati  ftaweron.   greiburg  i.  ©r.  n.  ßeip$ig,  3.  (£.  35.  SRolu* 
6iebecf).  1894.   440  @. 

SMefer  Banb  umfaßt  bie  3eit  com  Beginn  ber  Deformation  bi$ 
jum  %a\)tt  1648,  roäbrenb  ein  4.  Banb  bie  ©efchidjte  big  jur 
©egenroart  fortführen  fofl.  @3  mar  oorauSjufeljen ,  bafe  eine  folc^e 
3:^eilung  notroenbig  loerben  roürbe,  unb  biefelbe  ift  mit  groger  greube 
ju  begrüben,  grctlicr)  hat  biefe  ©rroeiterung  jur  ^e^rfeite,  bag  fte 
bie  $lu3fidjten  auf  eine  allgemeine  Verbreitung  biefeS  üortrefflichen 
Sehrbucf)8  im  Streife  angefjenber  Geologen  oerminbert  §at.  —  Dach 
ben  SMitthetlungen  be«  BorroortS  haben  nur  njcfentticr)  fönuernu  als 
ben  Berfaffer  biefe§  3.  BanbeS  anjufeljen.  ©chroerlich  fyättt  mau 
einen  geeigneteren  Bearbeiter  btefer  <ßeriobe  finben  fönnen.  $)enn 
feine  befannte  SBertrautt)eit  mit  berfelben  tjat  e8  ermöglicht,  bajj  ber 
Sefer  über  ben  <Stanb  ber  gorfdjung  juöerliiffig  unterrichtet  wirb 
unb  ein  anfctjaulidjeS  ©efammtbtlb  empfängt.  SS3ät)renb  ber  2.  Banb 
ju  mancherlei  Söünfctjen  in  Be^ug  auf  ©toffauäroahl  unb  tfos 
orbnung  Slnlafe  gibt,  befrtebigt  bie  ßeftüre  biefeS  3.  BanbeS  faft 
ausnahmslos.  (SS  ift  nur  fraglich,  0D  (ößl*  ©•  ^5  ff.)  bie  §erauS* 
Hebung  einer  mufttfch*reüoluttonären  ©ruppe  neben  ben  fchtoärmerifch* 
anabaptiftifchen  Streifen  (3.  57  ff.)  auf  ber  einen  unb  ber  Säuern* 
reoolution  (©.  59  ff.)  auf  ber  anberen  ©eite  empfehlenswert!)  ift, 
unb  nicht  öielmerjr  blofj  Jtoei  Beroegungen  ju  unterfcheiben  finb,  bie 
ber  (Sdnoarmgeifter  unb  bie  ber  Bauern  (ügl.  bie  3^rc»6unÖ  SÖtünaer'S 
©.  55  unb  61).  $a&  bie  flehten  &Mrchenparteien  auf  ber  ©renjfdjeibe 
äuüfchen  ^roteftantiSmuS  unb  DomaniSmuS  oon  Jt.  unter  ben  Be* 
griff  „bie  afatr)olifcr)en  ©ruppen"  jufammengefagt  werben  (©.  394  ff.), 
ift  geeignet,  irrige  Borfteüungen  über  bie  Befdjaffenheit  berfelben  5U 
erzeugen.  $>enn  nur  für  bie  Utraquiften  ift  bie  Bezeichnung  jutreffenb. 
$)ie  SSalbenfer  ftanben  jmar  urfprüngtich  auf  bem  Boben  beS  mittel* 
alterlichen  Äatholi$iSmu§,  aber  würben,  roie  ber  Berfaffer  mit  Stecht 
<S.  395  bemerft,  burch  bie  Deformation  $u  einer  eoangeltfchen  Kirche. 
2BaS  aber  bie  SBiebertäufer  betrifft,  fo  ift  ber  DacrjtoeiS  i(jreS  gefc 
haltenS  geroiffer  (Stüde  ber  mittelalterlichen  Sluffaffung  oom  (Staat 
unb  bürgerlichen  öeben  nicht  auSreichenb,  fie  als  fatholifctjeS  ©ebilbe 
ju  djarafterifiren.  $)enn  erft  ber  Berührung  mit  ber  reformatorifchcn 
©ebanfemoelt  oerbanften  fte  ihre  (Sntftehung  unb  ftetS  fühlten  fte  fid) 
mehr  oon  ber  eoangelifchen  als  oon  ber  römifchen  Kirche  angezogen. 
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(Sbenforoenig  barf  bie  antitrimtarifdje  ©eroegung  ber  ^ßapftfirdje  ju* 
geratenen  roerben.  MerbingS  f|at  ber  ©fotiSmuS  unb  §umaniSmu§ 
in  ben  Unitariem  fid^  auSgeroirft,  ebenfo  febr  ober  baS  fritifche  @le* 
ment  ber  reformatorifchen  Sßrincipien.  Unb  audj  bei  ihnen  machen 
mir  bie  Beobachtung,  bafc  fie  ben  9teformation8firchen  ficf>  oertoanbter 
gefüllt  ^aben  als  bem  römifcljen  $irchenroefen.  ©ebaftian  granf 
enblicf)  unb  (SaSpar  ©chroenffelb  ftnb  burdj  bie  Deformation  lunburch 
ju  i^rem  mtjftifdjen  ©piritualiömuö  gefommen.  $ie  ©efammtbejeich* 
nung  für  alle  biefe  firdjlichen  ©nippen  t)ätte  biefe  pofitioen  $8e* 
jie^ungen  ju  bem  $roteftcnti$mu§  t)«öorfehren  foßen  au  ©teile  ber 
negatiöen  ju  bem  föomaniSmuS.  —  gür  bie  hoffentlich  balb  nötr)ig 
merbenbe  jroeite  Auflage  fei  bem  SSerfoffer  jur  ©rtoägung  gefteüt, 
ob  nicht  bem  SBormfer  9teich$tag  <§.  26  ff.  (ügl.  baneben  ben  $lug§= 
burger  1530  ©.  93  ff.),  bem  Söauernfrieg  ©.  59  ff. ,  bem  ^affauer 
Vertrag  @.  146,  ben  5Koralboftrinen  ber  ^efuiten  <S.  242  ff.  eine 
ausführlichere  $)arfteHung  ju  $heM  werben  fann.    Carl  Mirbt. 

S)ie  ©entamrbigfeiten  ©d)&h  Xaljmäjp'8  I.  toon  5ßerfien  (1515—1576). 
9lu8  bem  Originaltext  jum  erften  9Jial  überfejjt  unb  mit  Erläuterungen  tiei> 
fefjen  öon  $aul  $orn.   ©tra&burg,  St.  3-  S£rü6ner.  1891.   156  8.  3  W. 

£er  ^iftorifer  nrirb  nicht  ohne  Sntereffe  erfahren,  baß  nicht  nur 
®arl'S  V.  groger  Gegner,  ©uleiman,  roie  er  felbft  2ttemoiren  fdjrieb, 
fonbern  ba&  auch  beffen  3citgenoffe,  ber  Diel  unbebeutenbere  Sßerfer* 
fchah,  Aufzeichnungen  r)intcrlic6-  ©ie  finb  aUerbingS  unüotlftänbig 
unb  behanbeln  faft  nur  bie  Kriege,  bie  SahmöSp  mit  ben  Surfen  51t 
führen  hatte.  $er  Überfefcer,  ber  ba§  Original  gleichzeitig  im 
44.  SBanbe  ber  3eitfd)rift  ber  beulten  morgenlönbifchen  ©efeUfchaft 
herausgegeben  hat,  ha*  Durch  feine  Einleitung  unb  ausführliche  5ln* 
merfungen  ben  oft  recht  feltfamen  $e$t  üerftänblid)  ju  machen  ge= 
fucht  unb  ihn  auS  anberen  Duetten  ergänzt.  (5r  übt  auch  mit  9^ect)t 
an  feinem  feljr  unjuoerläffigen  Autor  Sftitif;  nur  hätte  er  barin  noch 
weiter  gehen  fönuen.  ®o  mar  ber  <3cr)at)  einem  SöünbniS  mit  ben 
Ungläubigen  unb  einem  gemeinfamen  Vorgehen  gegen  bie  dürfen 
bodj  nicht  fo  abgeneigt,  mie  er  fi dt)  fteflt  (6.  36).  3roar  bie  ©enbung 
©albi'S,  ber  1529  unb  1530  im  Auftrage  ®arl'§  V.  ju  bem  Schah 
üorjubringen  fuchte  (ügl.  Öanj,  ®orrefponbenj  Äarl'S  V.,  1,  292  ff., 
329  f.,  355  f.,  379  f.  unb  385),  mag  ju  feinem  Abfdjluß  geführt  hoben, 
ba  ein  59ote  53albi'§  üon  ben  Surfen  aufgefangen  unb  mit  bem  33ene« 
tianer  Anbrea  SRorofin  in  Aleppo,  ber  Söalbi  nach  ^erfien  burdjs 
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geholfen  hatte  (San$  1,  385)  gepfählt  rourbe,  wie  ber  fpanifdje  ©e* 
fanbte  in  Nom  am  25.  Sföai  1531  bem  Siaifer  mittheilt  (Simancas 
Estado  leg.  853  fo.  45).  ©eitere  ©riefe  ©alM'3  bürften  baljer  nic^t 
erhalten  fein,  roie  §.  meint  (©.  6).  $lber  ber  fpanifdje  ©efchicb> 
fcfjreiber  Ocampo  bemerft  in  feinen  Stufjeidjnungen,  bafj  Anfang  1542 
am  faiferlidjen  §ofe  in  ©attabolib  ein  ©efanbter  be3  <Sofi  roeüte 
(Escurial.  Cod.  II.  V.  4  fol.  175),  roie  bornalS  in  Europa  ber  Werfer* 
fdjah  genannt  rourbe.  Unb  biefe  Gtefanbtfchaft  roirb  bie  jroeite  ©enbung 
ftarl'S  (©.  6)  üeranlafet  t)aben.  (£3  fcheinen  alfo  bie  Rehlingen 
Sfarl'S  V.  ju  <ßerfien  nie  abgebrochen  roorben  $u  fein. 

J.  Bernays. 

2)oftor  SBenceslauä  Sind  Don  (Jolbifc,  1483—1547.  9lad)  ungebrucften 
unb  gebrucften  Quellen  bargeftellt  Don  äBtlfjelm  9tetnftett.  (Srfter  $f)eü: 
$H$  juv  reformatorijdjen  2^ätigfett  in  Ottenburg.  2Titt  33ilbni$  unb  einem 
Slnfymg,  entfjaltenb  bie  juge^Örigen  Documenta  Linckiana  1485—1522. 
Harburg  1892.  290®. 

Sag  ber  treffliche  Sluguftiner  SBence§lau§  Sind  au8  (Solbifc, 
ber  Nachfolger  beS  goljamt  oon  Staupifc  im  ©eneraloifariat  feiner  $on* 
gregation,  ber  nachmalige  Sßrebiger  in  Ottenburg  unb  Nürnberg,  eine 
Sebenäbefchreibung  üerbient,  roie  manche  anbere  Seute  5roeiten  unb 
britten  NangeS  au§  jener  3*it  fie  gefunben  fyaben,  roirb  niemanb 
beftreiten.  Sag  ein  fold)e§  biograpf)ifche§  S)enfmal  aber  jroei  ©änbe 
umfaffen  mü&te,  roirb  auger  bem  ©f.,  ber  bie  ©ebeutung  fetneS  Felben 
ftarf  überfchä^t  unb  $.  ©.  geneigt  ift,  in  ihm  nädjft  Suttjer  ben 
erften  ^rebiger  ber  NeformationSjeit  ju  fefjen,  fchroerlich  ein  Kenner 
5U  behaupten  roagcn.  $)er  83f.  §at,  roa§  rüljmenb  anerfannt  roerben 
mu&,  feine  3)iüf)en  unb  Stoffen  gefreut,  um  neue§  archioalifche§ 
SWaterial  jufammenjubringen,  ohne  boch  grofjen  (Erfolg  gehabt  ju 
haben.  S3on  ben  am  @cf)Iu&  be§  üorliegenben  ©anbe§  abgebrucften 
ober  bezeichneten  ©riefen  unb  Sortimenten  bürften  —  oielleicht  ab* 
gefehen  oon  ben  au§  bem  Altenburger  $lrd)iö  ftammenben  —  bie 
meiften  fdjon  befannt  ober  fdjon  oon  Slnbern  oerroerthet  roorben  fein, 
unb  nicht  immer  t)at  ber  5Sf.  biefen  Xhatbeftanb  unb  bie  Zitate  Ruberer, 
bie  ihn  juni  $lbbrucf  ber  betreffenben  OuetlenfteUen  oeranlaßt  fyabtn, 
angegeben  ($.  95.  ©.  255  ogl.  mit  5h-  $olbe,  Seutfche  Sluguftinerfongr. 
@.  272,  ferner  250  ogl.  ebenbaf.  @.  356  :c.).  5tucr)  bie  Erwartung, 
bafj  nteine  Ausführungen  über  ßincf  burch  bie  ©pejialforfchung  roefent* 
lid)e  SSerbefferungen  erfahren  roürben,  hat  fich  leiber  nicht  erfüllt. 
Natürlich  fehlt  eS  nicht  an  banfen3roertf)en  ©rgänjungen  im  einzelnen, 
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bafn'n  rechne  ich  bie  SRaehmeife  über  ba$  ©tubium  Sind'«  an  ber 
Seipaiger  Unioerfität,  aber  ba§  Vilb  bleibt  im  ganjen  baSfelbe,  unb 
ich  fann  nic^t  oerfchtoeigen,  bafc  ber  Vf.  an  einzelnen,  übrigens  neben* 
fächlichen  fünften  nur  baburdj  ju  einer  *ßolemif  gegen  mid)  fommt, 
ba&  er  mich  nicht  oerftanben  ober  Unrichtige«  auS  meinen  SluSlaffungen 
gelefen  ^at.  Störenb  ift  bie  in  bie  EarfteUung  felbft  oerftochtene, 
im  $one  nicht  immer  glücfliche,  Sßolemif  gegen  Venbijen'S  Arbeit 
über  £incf,  unb  ganft  unnöttjig  ift  bie  $olemif  gegen  bie  3rrt()ümer 
Seme'S,  oon  beffen  SluSlaffungen  über  Sind  in  einem  oerloren  ge= 
gangenen  Sttanuffript  über  ©abriet  ©ibmnuS  ber  Vf..  nur  auö  SSagner 
(©.  ©palatin,  Ottenburg  1830)  etiuaS  roeifc,  roä^renb  itm  ber  fd)on 
1737  erfdn'enene  $rucf  öon  55.  ©.  Xerne  (Verfud)  $ur  fuffijicnten 
9tad)rict)t  oon  ©abriet  $)ibümu$  2c.  fatalem  fieben.  fietpjig  1737) 
hätte  überzeugen  fönnen,  bafc  biefer  $lutor  roeber  Sine!  nodj  feine 
(Sltem  überhaupt  ermähnt.  Sftehr  •JceueS  nrirb  man  oom  jroeiten  2t)eite 
erwarten  bürfen.  Th.  Kolde. 

Beiträge  $ur  ©efdjidjte  bee  SefuitenoibenS.  Von  %t.  §.  9tenfdp. 
«Künden,  Ved.  1894.   266  6. 

©er  SSf .  befdjäftigt  ftdj  juerft  mit  ber  8™Ö*/  ob  ^efuiten 
mit  Genehmigung  ober  2)ulbung  ihrer  Oberen  bie  (£rlaubtf)eit  be§ 
SurannenmorbeS  Dertt)eibigt  tyabtn.  (Sr  liefert  ben  9tadjroei$,  bajj 
nic^t  nur  SDiariana  in  feinem  1599  in  £olebo  mit  fpejteÜer  ©r* 
mädjtigung  be§  ©eneralS  ^Iquaüioa  veröffentlichten  SBerf:  de  rege 
et  regia  institutione  biefe  Theorie  »erfochten  (jot,  fonbern  baft  eine 
SOienge  namhafter  XtyoloQtn,  wie  j.  33.  ©uarej,  VecanuS,  Santa* 
retti,  Vufembaum,  in  ber  Verbreitung  ber  ßeljre,  bajj  ber  $apft 
ba3  iftecht  habe,  weltliche  dürften  abjufe^en,  jener  gefährlichen  $ln* 
ficht  Vorfdjub  geleiftet  haben,  roenn  fie  auch  flug  ftlugbettSrütffichten 
ihren  Sejern  e3  überlie&en,  bie  legten  ^onfequen^en  ju  Riehen.  (S§ 
ift  oon  t)°()em  Sntereffe  ju  fef)en,  loie  ba3  ^arifer  Parlament 
unb  bie  (Borbonne  biefen  2>oftrinen  entgegentraten  unb  burch  meiere 
SDürtel  ber  ßrben  bie  öffentliche  Meinung  ju  beruhigen  oerjuchte. 
3luf  bie  geftfteUungen  be8  Vf.  über  bie  Verfügung  Slquaöioa'3  gegen 
bie  Sehre  be$  sDtariana  im  3at)re  1610  (S.  11  ff.)  unb  über  bie  an* 
gebliche  Verurteilung  be£  Vecanud  feitenS  ber  römifct}en  $nbej*®ongre* 
gation  im  %ai)xt  1613  (©.  42  ff.)  fei  befonberä  aufmerffam  gemacht. 
Über  ben  Slntljeil  $iu§'  V.  unb  ©regor'S  XII.  an  ben  SDiorbanf  dalägen 
gegen  (Slifabetf)  oon  (Snglanb  handelt  ber  Nachtrag  ©.  254  ff.  — 
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$er  $roeite  Huffafc  „granäüfifdje  3efuiten  ate  ©aUifaner"  (S.  59—119) 
entfjüttt  eine  (Jpifobe  in  bcr  ®efcf)icf)te  bcr  Orben,  roeltfje  für  beffen 
Stellung  jur  $urie  aufjerorbentlicf)  djaTafteriftifdj  ift.  Subroig  XIV. 
(jatte  burd)  (Jbifte  öon  1673  unb  1675  bcm  fogenannten  Regalien* 
red)t  eine  StuSbelmung  gegeben,  meiere  fdjarfe  $rotefte  ^nnocenj  XI. 
(jerborrief.  SIber  bie  franjöfif^en  Sefuiten  übten  atö  «eicfctöäter 
beS  Sföntgö  auf  bie  SBefefcung  ber  oon  biefem  abf)ängenben  geiftlidjen 
Stetten  einen  fo  grofjen  Hinflug  au3,  ba§  ftc  ber  päpftlidjen  <£nt* 
{Reibung  offene  Oppofition  entgegenfefcten.  9Ü.  jeigt  fobann.  roie 
bie  berühmten  gaHifanif^en  Slrtifel,  roelctje  nict)t  ofme  Sftitroirfung 
be3  Seiten  Sa  Cl^aife  ju  ©tanbe  gefommen  waren,  in  ben  erften 
Safjrjetjnten  oon  ben  franjöfifdjen  ^cfuiten  ganj  unb  gar  nidfjt  be= 
fämpft  roorben  ftnb,  fonbern  gerabeju  ber  erfte  Slnlafi  iljre§  «Streitet 
mit  bem  ©enerat  ©onjalej  rourben.  $f)re  öon  Subroig  XIV.  unters 
ftü$ten  SmanjipationSbeftrebungen  gingen  fo  weit,  bafj  ber  $lan, 
für  granfreief)  einen  üon  bem  ©enerol  unabhängigen  SSorftefjer  ju 
roäfjlen,  emftlict)  betrieben  rourbe ;  freüid)  fdjeiterte  er  an  ber  Stanb* 
f)aftigfeit  Slteranber'S  VIII.  SRocf)  im  Sabre  1761  ^aben  ftdt>  116 
Sefuiten  feierlich  §u  ben  gaüifanifdjen  SHrdjenfreifjeiten  befannt,  bod) 
ofme  baburef),  roie  fie  f)offten,  bem  Verbot  ir)re^  Orbend  oorjubeugen. 
—  5)er  SSerfammlung  oon  Söourgfontaine  im  3>a^re  1621,  auf  roeldjer 
bie  Häupter  ber  janfeniftifdjen  Partei  bie  3c^ftörung  ber  fatr)olifcr)cu 
Religion  befd)loffen  fjaben  follen,  ift  bie  brittc  ©tubie  (@.  120—168) 
geroibmet.  Sag  bie  ganje  (Srjäfjlung  eine  boSfjafte  ©rfinbung  ber 
Sefuiten  geroefen  ift,  ftet)t  feft.  2ro&bem  roirb  fie,  roie  ber  SSf.  f)öd)ft 
Ief)rreid)  jeigt,  bi3  auf  ben  heutigen  $ag  roiebedjolt  unb  f)öd)ften§ 
it)rc  llnfidjcrfjeit  jugeftanben.  —  „$)er  falfctje  teautb.  (Sine  3Uu* 
ftration  be8  SafccS:  ber  3"Jecf  Ijeiligt  bie  Littel"  ift  ©egenftanb  ber 
oierten  Unterfucbung  (®.  169—195).  90?ef)rere  ^rofefforen  ober 
Pfarrer  in  $ouai  unb  gournai,  roeldje  in  bem  ©erbaute  beS  Banfes 
ntemuS  ftanben,  rourben  im  3af)re  1698  in  f)interliftiger  SBeife  moJtU 
fijirt.  2)urdj  ©riefe,  roeldje  Slntoine  91.  unterjeidmet  roaren  unb  bie 
Empfänger  ju  ber  Meinung  bringen  mußten,  fie  feien  üon  Slntoine 
$lrnaulb  gefctjrieben,  liegen  bie  (benannten  ju  einer  $orrefponbenj 
ftd)  oerteiten.  3u  fpät  erfannten  fie,  einem  SNitglieb  ober  §elfer§* 
Reifer  ber  ©efcQfct)aft  ^efu  —  bie  Sßerfönlicf)feit,  roeld)e  bie  Sadje 
einfäbelte,  ift  nie  ermittelt  roorben  —  ib,re  oerrraulidjen  93e(enntniffe 
gemad)t  ju  traben.  (£8  ift  faum  befremblidj,  bafe  bie  Sßerroerfttdjfeit 
be§  ganzen  S3crfaf)ren§  oon  jefuitifa^er  Seite  niemals  jugegeben  roorben 
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ift.  —  $)a«  HRaterial  für  bic  „Heineren  Beiträge",  meiere  ba«  85>erf 
a6fd)Iiefcen  (©.  196 — 253)  ift  gröfcentljeil«  au«  'flbfdjriften  öon  im* 
gebrurften  Scfuttcnbriefcn  entnommen,  bie  9t.  in  3)öttinger'«  9fad)laj} 
gefunben  fjat  unb  bie  au«5ug«roeife  in  ber  lateinifdjen  Original- 
fpradje  al«  „Slrdjtoalifdje  ^Beiträge  $ur  (9efd)id)te  be«  SefuttenorbenS" 
in  SBrieger'«  3eitf$rift  für  ®ird>engefcb,id)te  15  (1894),  98  ff.  261  ff. 
öeröffentlidjt  roorben  finb.  ©erabe  biefer  Ic^tc  Slbfdjnitt  bietet  üiel 
Sntereffante«  über  ba«  Ignatius*  unb  gaoeriu^SBaffer  (©.  198  ff.),  bic 
Söunber  be«  ^eiligen  «loüfiu«  (©.  203  ff.)f  bie  (Erhebung  öon  ^efuiten 
ju  8arbinälen  (@.  211  ff.),  bie  $f)eünaf»ne  an  ben  guten  SSerfen 
ber  ©efetlfäaft  Scfu  (©.  213  ff.),  bie  SBeförberung  ber  Nbläffe  feitenS 
ber  Sefuiten  (@.  216  ff.)  felbft  burd)  gälfdjungen  (©.  222  ff.)  unb 
ifce  Hltarpribilegien  (@.  226  ff.),  über  bie  ^efuiten  al«  «etdjtoäter 
ber  dürften  (©.  228  ff.)  Slu«  ben  „(Erinnerungen"  eine«  SBifitator« 
ber  baierifdjen  Sefuitcn  tiom  %afyvt  1596  erfährt  man,  bafc  biefelben 
if)rc  Orben«regel  oielfad)  öergafeen,  fpejiett  im  ©erfetjr  mit  bem 
roeiblidjen  ©efcf)led)t  (©.  234  ff.).  Über  ba«  Sefen  oerbotener  SBüdjer 
feiten«  ber  ^fuiten  Imnbelt  <5.  239  ff.  Silier  SBeadjtung  roertb,  finb 
bie  ©djlujjauSfüfyrungen  über  bie  SBüdjerjcnfur,  meiere  ber  Crben 
an  ben  Söerfen  feiner  SRitglieber  übt  (®.  243  ff.,  ügl.  ©.  5).  —  ©er 
SBf.  erflärt  im  ©ortoort,  bie  ©ctylujjfolgerungen  au«  feinen  Unter* 
fudjungen  ben  Sefern  überlaffen  $u  roollen.  ®ie  (Ergebniffe  ber  lefetereu 
finb  burdj  biefe  (Sntfagung  nur  um  fo  n)irfung«bolIer. 

Carl  Mirbt. 

gvan$  <|Jaul  greifen  ü.  fiijofa,  1613 — 1674,  unb  bie  ^Joütit  feiner  3eit. 
93on  ftlfreft  granetß  $ritram.  Seipjtg,  Sott  &  (So.  1894.  Vlü,  714  3. 

2)ie  abfc^liegenbe  Söiograpfne  eine«  ber  intereffanteften  öfter* 
reid)ifd)en  Staatsmänner,  unb  mef)r  nod),  ein  mertöofler  ^Beitrag  jur 
©efdufye  ber  Seit,  au«  bem  Sollen  gefdjöpfr,  auf  einge^enben  ©tu* 
bien  in  ben  Wrdjtoen  oon  SBien,  $ari«  unb  fionbon  beru^enb,  oon 
einem  ber  beften  Kenner  ber  Diplomatie  be«  17.  3aW«noert«. 
Sieben  jafjlreidfen  (Ergänzungen  ju  ben  fd>on  befannten  Äapiteln  oou 
fiifola'«  £eben«gefd)id)te  erfahren  mir  über  einige  Qtittbumt 
9ieue«,  fo  j.  SB.  über  bie  S^ätigfeit  im  ©Ifafc,  SBefentlic^e«  audj  über 
bie  SSirf  jamfeit  oor  unb  mäfjrenb  be«  erften  9taubfrieg§.  Überall  tritt 
un«  ba«  gleite  ©üb  be«  raftlofen,  ganj  oon  einer  3&ee  —  Sf  ampf  gegen 
granfreid)  —  erfüllten  SWanne«  entgegen,  in  fionbon,  fünfter,  SBarfdmu, 
Berlin,  roie  in  üKabrib  unb  ben  9?icberlanben,  roohjn  it)n  immer  fein 
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®eidjitf  füt)rt.  gaft  jebed  ber  21  Kapitel  bringt  und  eine  güUe  neuen 
$>etaild,  manche  rücfen  ben  gefammten  Verlauf  in  ein  neued  Sicht,  fo 
befonberd  bad  17.  Sntereffant  finb  bie  2Äittf>eilungen  über  bie  erftcn 
<ßrojefte  jur  Teilung  ber  fpanifchen  ©rbfchaft  (@.  328—331  u.  fpäter), 
beachtenswert!)  auch  ber  SRachroeid  geringer  ®laubroürbigfeir,  bie  ben 
bisher  faft  ma&gebenben  Berichten  ©remonoiüYd  über  ben  $tniferl)of 
jurommt.  SBor  allem  aber  ift  ed  bie  bom  9Sf.  oerfuctjte  neue  unb  ab* 
meichenbe  SBürbigung  ber  «ßerfönlichfeit  unb  $olitif  Äaifer  fieopolb'd, 
bie  unfcre  Slufmerffamfeit  in  flnfprud)  nimmt.  %tne  einfeitig  ab« 
fpredjenbe  v49eurtt)eilung  ber  öfterretcr)ifc^en  $oIitif,  bie,  burd)  $)rot)fen 
inauqurhrt,  lange  3*i*  geherrfdjt  hatte,  ift  jroar  fcbon  in  bem  be* 
beutenbftcn  neueren  SBerC  über  ben  «Seitraum,  in  (Jrbmanndbörffer'd 
$eut|cher  ©cfcfjichte,  aufgegeben  roorben.  Sßribram  get)t  noch  roeiter.  2ln 
mehreren  ©teilen  fudjt  er  einige  bidt)er  ftetS  getabelte  ©ntfchliefjuncjen 
fieopolb'd  nicht  nur  ald  Sludflüffe  feined  —  mie  er  felbft  mehrfach 
jugibt  —  fchmadjen  GljnrafterS  $u  entfchulbigen,  fonbern  gerabeju  als 
(Gebote  ber  ©taatdf  lugt)eit  ju  rechtfertigen.  5)ie  fritifchen  fünfte  finb 
hier  bie  3at)re  1668  unb  1671,  roo  ßeopolb  fid)  gegenüber  bem 
franjöfifdjen  93orget)en  in  ben  Nieberlanben,  ftatt  $um  ©iberftanbe,  $u 
Verträgen  beftimmen  läfet,  bie  itm  jur  Neutralität  oerpf(ict)ten  unb 
ihm  überbied  einen  ber  jroeifellod  nur  it)m  gebü^renben  (£ro* 
fcr)aft  entziehen.  $)ie  Rechtfertigung  biefed  SBert)aItend  ift  Sßr.  nach 
meiner  Anficht  nicht  ööllig  gelungen.  (5r  bleibt  und  ben  Nachmeid 
fcfmlbig,  roarum  badfelbe,  mnd  1673  möglich  unb  r)eilfain  mar,  2  ^affre 
früher  ben  Ruin  Öfterreichd  t)ötte  herbeiführen  müffen.  $)ie  öeränberte 
fiage  im  Orient,  bie  er  ald  ®runb  anführt,  ift  genug  ju  beriitffichtigen, 
aber  feilte  bad  Argument  ööÜig  überzeugen,  fo  mufjte  ed  beutlicher  aud* 
geführt  unb  mit  genaueren  tt>atfäc^lic^en  Angaben  geftüfet  merben.  2lUed 
in  aüem  genommen  gewinnt  man  aud  $r.'d  3)arftellung  erft  ooflenbd 
ben  ©inbrucf,  ba&  bad  Cfterreich  fieopolb'd  I.  üor  ber  #eit  (£ugen'd  oon 
©aoouen  —  ber  S3ormurf  trifft  ebenfo  fef>r  unb  roohl  noch  m*§*  ^ie 
3CRiniftcr,  ald  ben  Jperrfcher  —  in  ber  üerhängnidooücn  ©poche  fiub* 
mig'd  XIV.  meber  über  bie  brohenbe  <ßolitif  bed  ©egnerd,  noch  über 
bie  ju  befolgenbe  eigene  Jpaltung  fich  flar  gemefen  ift  unb  bedhalb 
fo  oft  in  fritifchen  Momenten  nur  einen  halben  ober  gar  feinen  (£nt* 
fchlufe  gefunben  hat.  Cfterreich  mar  fich,  um  im  ©tile  ber  3eit  ju 
fpredjcn,  feiner  ratio  Status  nicht  berou&t.  $er  ©innige  aber,  ber  oor 
bem  «prin^en  föugen  bie  gleiche  ^bee  in  SSort  unb  Schrift  unabläjfig 
oertreten  hat,  eben  fiifola,  er  hat  —  bied  ift  ber  (Jinbrutf,  mit  bem 
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nur  öon  bem  Söudje  f Reiben  —  bie  berbiente  Stellung  unb  33ead)tung 
nid)t  gefunben,  fo  bafj  bie  giftige  33emerfung  beS  iöenetianerS  nur  ju 
begrünbet  erfcf)eint,  bie  Surften  glaubten  bie  Sreue  ihrer  Liener 
entfpredjenb  ju  belohnen,  roenn  fte  ben  Seiten  SBeihraud)  ftreuten. 
2Rir  fcheint,  gerobe  bie  ©ehanblung  ßifola'S  ift  baS  ftärffte  Argument 
gegen  bie  ftaatSmännijdje  Befähigung  ßeopolb'S,  ben  ^ßr.  übrigens 
treffenb  als  öfterreidjifchen  ßanbeSherrn  dmrafteriftrt,  ber  fid)  erft  in 
feitet  ßinie  auch  als  Äaifer  fühlt.  3mmert)in  hält  biefer  Öfterreicher 
aud)  mit  öielen  blogen  $erritorialfürfien  feiner  £eit  ben  Vergleich, 
fehlest  auS. 

2)afe  neben  biefer  allgemein  fnftorifäen  Seite  beS  SöucheS  bie 
perfönlichsbiographifche  oft  ftärfer  jurücftritt,  als  bem  ßefer  lieb  ift, 
liegt  in  ber  ÜRatur  beS  Stoffes  unb  beS  gelben,  Don  bem  außer  feiner 
biplomatifcc)en  nur  noch  Spuren  einer  regen  fdjriftftellerifdjen  Söirf* 
famfeit  berannt  finb,  bie  bei  Sßr.  gebütjrenb  jur  (Geltung  fommt.  5)er 
SRann  h°t  ju  wenig  SßerfönlicheS  an  fict),  als  baß  fein  ©iograpt) 
met)r  als  baS  93ilb  ber  Qtefchäfte  bieten  fönnte.  2)ocfj  märe  eS  oiel* 
leicht  ju  öermeiben  geroefen,  baß  man  5.  $8.  im  9.  unb  10.  Kapitel 
(oor  bem  fjrieben  üon  Cliüa)  ben  gelben  auf  fo  lange  auS  ben  klugen 
oerliert,  roic  bort  gefchietjt.  $)er  Stil  beS  Sßf.  ift  nict)t  immer 
glürflicr),  feine  WuSbrucfSroeife  mitunter  ermübenb;  boct)  märe  eS  un- 
bantbar,  beSwegen,  roie  roegen  anberen  ©injelheiten,  ben  unjmeifel« 
haften  SBertt)  beS  JöuctjeS  herabjufefcen,  baS,  einen  bebeutenben  Stoff 
in  grünbltd)er  Verarbeitung  barbietenb,  bie  Kenntnis  einer  «richtigen 
©pot^e  ber  europäifct)en  ©efdjichte  nicr)t  unbeträchtlich  oertieft. 

Haller. 

G*eid)id)te  beS  beutfd)en  93o(t3fd)ulleljrerftanbe3.  $on  ftonrob  gifäer, 
©eminarlehver.  2  33be.  §annoüer,  £arl  Wener  (®.  $rior).  1892/3.  VII, 
853  u.  458  8. 

$aS  ©utf)  ift  bem  Söunfche  beS  S3f.  entfprungen,  auS  ber  «e* 
trachtung  beS  ©utroicflungSgangeS,  ben  ber  beutle  VolfSfchullehrcr* 
ftanb  genommen,  eine  flarere  unb  unbefangenere  ©rfenntniS  über  bie 
oon  ben  VolfSfd)ullel)rem  in  ber  (Gegenwart  ju  erftrebenben  3icle 
heranreifen  ju  laffen.  »IIS  folctje  betrachtet  g.  bie  $>ebuug  ber  Sil* 
bung  beS  93olfSfd)ullef>rerS,  bie  Verbefferung  feiner  einnahmen  unb 
feiner  gefellfchaftlicrjen  Stellung,  foroie  bie  Durchführung  beS  auS* 
fctjüefjlict)  ftaatlia)en  ©hatafterS  ber  VolfSfcljule  unb  einer  fachmännt* 
fcjjen  Schulauf  ficht. 


Digitized  by 


304 


iMtetaturberidjt. 


g.  bringt  511t  Ausführung  feiner  Aufgabe  nidjt  wenige  frf)ä$en§= 
roertfje  (Stgenfdjaften  mit.  Crr  fennt  bie  ©df)ulprayi8  bon  fetner  93eruf§* 
tljätigfeit  fjer  genau  unb  Ijat  fidj  jugleid)  in  auSgebetjnter  SBeife  mit 
ber  einfdjlägigen  Literatur  bertraut  gemalt,  gür  bie  @ad)e  fetncS 
©tanbeS  mit  warmem  @tfer  erfüllt,  l)ält  er  fid)  bod?  bon  jeber  ©djim* 
malcrei  fem  unb  berfdjmeigt  niemal«  bie  bei  ben  SJerufSgenoffen 
tyerborgetretenen  geiler  unb  ©d)Wäd)en.  SBie  er  ein  groger  greunb 
ber  ^füdwlogie  al8  SBiffenfdjaft  ift,  fo  bcfifct  er  aud)  einen  fixeren 
(Sinblirf  in  ba8  SBefen  ber  menfd)lid)en  SRatur  unb  bietet  in  feiner 
3)arftellung  eine  ganje  SRei^c  bon  beadjtenSmertfjen  2Bal)r§eiten  all« 
gemeinerer  Art.  3um  ©efäidjtf djreiber  im  befonberen  befähigt  if)n 
bie  Einfielt,  bog  afler  gortfäritt  auf  einem  allmätjlidj  fidj  bolI$ief)ens 
ben  organifd)en  2Badj8tl)um  beruht  unb  bog  in  ben  menfdjlidjen  An* 
gelegensten  atteS  ineinanber  greift,  ba§  Ginjelne  nur  in  feiner  33er* 
fnüpfung  mit  bem  Allgemeinen  berftanben  werben  fann. 

3)ie  fdnoädjeren  ©citen  be§  28erfe$  beftefjen  bagegen  in  folgen* 
bem.  SBo  ber  S3f.  fid)  auf  gefdjidjtlidje  ©ebiete  begibt,  bie  feinem 
©egenftanb  nur  als  Aufcenfreife  angehören,  erweift  fid)  feine  SJenntniö 
ber  $f)atfadjen  inSbefonbere  für  bie  bon  ifmi  au£gefprocf)enen  all» 
gemeinen  Anfidjten  nidjt  überall  al§  au$reid)enb.  Aufjerbem  ift  er 
nid)t  $u  einer  ganj  freien  §errfa?aft  über  bie  gülle  be$  bon  itym 
aufgenommenen  ©toffe§  gelangt.  $)ic  ftarfe  Aneinanberreifjung  bon 
Einzelfällen  berbunfelt  mcfyrfadj  ba§  Sßefentlid)e ;  man  berliert  ju 
leicht  bie  leitenben  ©ebanfen  in  ber  Spenge  bon  Seiegen.  Moment* 
lid)  wo  feine  praftifdjen  3wecfe  ten  93f.  ftärfer  beeinfluffen,  finben 
fid)  aud)  unjuläffige  93erallgemeinerungen,  bic  511m  $t)eil  roieber  im 
SBiberfprudj  miteinanber  fte^en.  Sine  Kontrolle  be§  SSertljeS  ber  ©injeU 
angaben  bleibt  fef>r  häufig  unmöglich,  ba  bie  Duelle  nidjt  nam* 
fjaft  gemadjt  roirb.  ©nblidj  jief)t  fidj  burd)  ba«  ©anje  als  leicht 
erflärlidje  golge  feiner  praftifdjen  SBeftimmung  eine  etmaS  reid)lid)e 
©eimifdjung  bon  föaifonnement  $u  ber  £>arftellung  ber  ©ad)e  felbft. 

$n  (ür^erer  gufammenfaffung,  bodj  in  mehrere  Jfapitel  geteilt, 
wirb  bie  3eit  bom  Urfprung  ber  beutfdjen  SBolfSfdjule  big  1700 
befyanbelt.  (£8  folgen  eingetjenbere  Abfdmitte  über  ba$  Zeitalter 
be3  ^ietiSmug  unb  ber  Aufflärung.  $)er  ganje  2.  SBanb  ift  bem 
19.  3aW«nbert  gewibmet  unb  jerfäHt  in  bie  Abteilungen:  Um 
1800  —  granjofenjeit  —  EefreiungSfriege  —  1816  bi§  1840  — 
1848  —  föeaftion  —  ©eit  1866  — ,  wobei  nod)  befonbere  Staphel 
oon  ben  Söejieljungen  jur  ©eiftlid)feit,  ju  ben  Parlamenten  unb  ber 
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treffe  uub  jum  £>eer  Rubeln.  (Sine  ©chluijbctrachtung,  ein  3ad)= 
regifter  unb  ein  reichhaltige^  ©erjeichniS  ber  benufcten  SBerfe  nehmen 
bte  legten  ©(ätter  ein. 

©er  Sn^alt  be8  ganjen  2öerfe3  jeigt  un$  bie  ©efdnchte  be$ 
oeutfchen  ©oltefdmllehrerftanbeS  al8  einen  ßebenälauf  in  auffteigenber 
ginie.  Übet  bad  namentlich  fett  berSReugeftaltung  ©eutfdjlanbS  (Erreichte 
f priest  fict)  fr  benn  aud)  mit  roarmer  $lncrfennung  au$.  „©ie  ßetjrer 
haben  aufgehört,  ihr  ©rot  mit  fcfjränen  ju  effen."  Slußer  ben  ©roß* 
ftäbten,  mit  ©erlin  an  ber  ©pifce,  erreichen  bie  ©ehälter  in  SBürttemberg 
bie  grö&te  $öf)t.  ©adjfen  ftc^t  in  ber  ßehrerbilbung  üoran,  ©aben  l)at 
bie  gü^rung  in  ber  (Jrfjebung  ber  ©duile  jur  ©elbftänbigfeit  gegen* 
über  ber  #ird)e  übernommen.  3)ie  SRachtfeite  ber  beutf^en  ©oltefdjule 
ftefft  baS  feubale  SKecflenburg  bar.  Jpier  hat  auf  ben  abeligen  ©ütern 
bie  SRitterfdjaft  unb  bie  ®ird)e  bie  2et)rer  nod)  Oöllig  in  ber  ©eroalt. 
©eroifj  gibt  ber  noch  beftefjenbe  ^uftanb  in  SRecflenburg  bent  ©f. 
recht,  bafe  üon  ber  ©eiftlidjfeit  unb  bem  Abel  ber  freieren  Entfaltung 
ber  ©olfdfd)u(e  oiel  Hemmungen  bereitet  roorben  finb,  aber  gerabe  in 
biefem  fünfte  beroeift  er  eine  bod)  ju  einfeitige  Slitffaffung.  ©er  oon 
ihm  gerottete  gefc^id)tltct)e  ©tüfcpuuft  für  bie  ^broeifung  ber  Slnfprüche 
ber  ftirche  an  bie  ©dmle  ift  nicr)t  faltbar,  $>cnn  fann  aud),  roie 
zugeben,  bie  $irdje  ni(t)t  fcr)tecr)tmeg  al$  bie  SRutter  ber  ©olföfchule 
gelten,  fo  ift  fie  boef)  biejenige  unferer  Schule  überhaupt  unb  in  fel>r 
Dielen  gäßen  auch  bejüglid)  ber  ©egrünbung  oon  ©olföfdjulen.  9?ät)ereö 
darüber  bietet  ©pedjt,  ©efcf)ichte  be$  UnterrichtSroefenS  in  ©eutfdjlanb 
©.  246  f.  <$ür  bie  Änfprüc^e  auf  bie  ©chulleitung  fommt  aber  aud) 
$ar  uid)t3  barauf  an,  roie  e$  in  alten  Reiten  roar,  fonbem  oielmeljr, 
roie  fid)  bie  9ted)t8entroicflung  feitber  nad)  ben  neuen  ©ebürfniffen 
ber  fortfdjreitenben  8«t  geftaltet  t)at  unb  femer  geftalten  muj$.  ©aß 
bie  ©duile  bi§  auf  ben  heutigen  $ag  aud)  unter  ben  ©eiftlid)en  auf* 
richtige  greunbe  unb  eifrige  görberer  gehabt  hat,  geftetjt  aud)  %.  oöllig 
$u,  nur  befagen  anbere  ©teilen  bei  i^m  bann  bod)  roieber  ihrem  Äöort* 
laut  nad)  baö  ©egentheil.  2lm  roenigften  gelangen  öerhältntömäjjig 
bie  ©erbienfte  ber  fatlrolifdjen  ©eiftltdjfeit  in  fr'S  SSerf  ju  ihrer 
gebührenben  ©eltung.  ©o  fehlte  j.  ©.  in  ber  oon  it)m  benufcten 
Literatur  ba§  treffliche  ©ud>  oon  ©.  §übfdj,  $)ie  Reformen  unb  9tc- 
formbeftrebungen  auf  bem  ©ebiete  ber  ©olf3fd)ule  im  ehemaligen 
$od)ftift  ©amberg  1754  bi8  1795,  unb  auch  *>er  ©ache  felbft  gebenft 
er  nicht,  ©egrünbeter  ift  e8,  roenn  auch  bie  ©ereitroiUigfeit  be3  Slbel* 
jum  ©intreten  für  bie  ©olfSfdjule  überroiegenb  ungünftig  beurteilt 

«iflorif^e  ßeitfArift  ».  3.  *b.  XXXIX.  20 
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Wirt,  bocf)  hätte  fid)  an  erfreulicheren  ©rfcbeinungen  mehr  jufammen 
fteüen  (äffen.  3)a^in  gehört  u.  a.  bie  ^atfac^e,  bafc  unter  ben  bon 
1772  bi§  1798  in  SBeftpreugen  entftanbenen  750  SanDfdjulen  fid)  173 
auf  abeligen  ©ütern  befanben.  $aj$  bäuerliche  ©emetnben  nicht  ge* 
rabe  entgegenfommenber  fid)  jeigten,  al$  ber  Slbel  e8  ju  tfjun  pflegte, 
barüber  gibt  93f.  auSreidjenbe  Belege.  SluS  attebem  jiefjt  er  ben 
(Schlug,  bag  bie  ©djule  am  beften  als  ©taatfcfchule  gebebt. 

Unfer  ©c^Iufeurt^etl  über  fein  SBud)  get)t  baf)in,  bag  mir  mit 
unferer  Nnjeige  beffen  ßeferfreiS  erweitern  möchten,  benn  niemanb 
roirb  e3  ot)ne  mannigfache  Belehrung  unb  Anregung  au8  ber  §anb 
legen:  eS  fteeft  tüchtige  Arbeit  barin,  unb  e3  offenbart  fid)  barin  ein 
reblicher  tyaxattn,  ber  ftch  Haftung  erroerben  mu§. 

C.  Rethwisch. 

©.  @.  ©cröinur  Seben,  öon  i^m  felbft.  1860.  «Kit  üier  »ilbntfien 
tu  Sta^mf).   Seipsig,  2Btlf>.  (Engelmann.  1893.   XVI,  408  ©. 

Eie  ©elbftbiograpfjie  öon  ©ertoinuS  umfagt  nur  bie  3ugenbjat)re 
1805  biS  etwa  1835,  obgleich  ba§  lefete  Staphel  zeitlich  etroaS  barüber 
hinauSgreift.  ©er  äugere  Verlauf  be§  ßebenS  in  biefen  breifeig  fahren 
liege  ftch  in  menigen  SBorten  roiebergeben  unb  ift  in  ber  Hfyat  °hne  nierf* 
mürbige,  erroähnenSroerthe  3^fäHe.  SSie  e3  bei  ber  ftar!  refleftirenben 
9iatur  bon  ©.  nicht  SBunber  nehmen  fann,  ift  bie  ^Betrachtung  unb 
^Beobachtung  faft  au$fd)lteglich  auf  bie  innere  (Snturicflung  gerichtet; 
bie  äußeren  ©reigniffe  werben  furj  angebeutet,  bilben  nur  bie  SBenbe* 
punfte,  erfcheinen  meift  al§  (Ergebniffe  innerer  (Erfahrungen  unb  (Er* 
lebniffe.  $)eren  aber  roeig  ber  fdt)arfc  ^Beobachter  feiner  felbft  in  Sülle 
ju  erjär)len;  eine  Äämpfernatur,  entroicfelt  er  ©eift  unb  (Ehalte 
hartem  fingen  mit  fich  felbft  unb  fdjonungSloS,  mit  einer  faft  bi$ 
jur  Schroffheit  gebieljenen  SBaljrheitSliebe  erjärjU  er  biefe  fchmeren 
kämpfe,  au§  benen  er  fdjliegltct)  boch  als  (Sieger  heroorging. 

2>a§  »uch  bietet  feine  leiste,  feine  behagliche  ßeftüre;  felbft  ber 
(Sdjilberung  ber  Sugenbjafjre  fehlt  ber  fröhliche  (Schimmer,  in  bem 
fie  fonft  bem  rücfblicfenben  Spanne  erfcheinen.  ÜHit  menig  greube 
blieft  er  auf  bie  ©d^eit  jurücf;  trofc  aller  Schwärmerei  unb  poeti* 
fchen  Neigung  tritt  er,  unberathen  unb  ungeleitet,  in  eine  93ud)fmnb* 
lung,  nach  furjem  93ertoeilen  in  ein  SBaarengefchäft.  (Er  fud)t  ja  in 
ber  <ScIbftfd)ilberung  ber  Cehrjabre  in  ber  ®aufmannfcf)aft  nach  2Rög* 
lichfeit  auch  ihnen  gute  (Seiten  für  feine  (Entroirflung  abzugewinnen, 
fchmingt  fich  fogar  ju  einem  SßanegnrihiS  auf  ben  ftleinhanbel  auf. 
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oon  bem  man  nicht  recht  fieht,  ob  er  (Srnft  ober  Sronie  ift ;  aber  baft 
er  fdjlie&licf)  barin  feine  Söefriebigung  fanb  unb  fecf  bic  SBrücfe  ab* 
brach,  ift  feljr  natürlich.  So  ging  er  jum  Stubium  über  unb  in 
ernfter,  energifdjer  Arbeit  überroanb  er  ben  Dilettantismus  feines 
bisherigen  ^Betriebes,  feine  unfiare  unb  gefährliche  SBielleferei ,  unb 
nun  trat  ihm  in  Schloffer  ber  9föann  entgegen,  ber  auf  fein  ganjeS 
Seben  ben  entfdjeibenben  ©influfe  ausübte.  3"  eigenen  langen 

ftapüel  zeichnet  er  ben  grofeen  ftiftorifer  in  feinen  ßigenthümluhfeiten, 
ohne  bei  aller  $)anfbarfeit  für  baS,  roaS  er  ihm  mar,  bie  SWängel 
ju  oerhehlen.  (£r  finbet  ben  ©runbfef)ler  ber  Schloffer'fchen  ©efducht* 
fchreibung  barin,  bafj  biefer  fic^  gewöhnte,  „baS  Sßublifum  in  geöffneter 
SBerfftätte  jum  Beugen  feiner  Stubicn  ju  machen",  unb  „in  allen  feinen 
SBerfen  lä&t  er,  roaS  Slnbere  genügenb  behanbelt  hatten,  am  liebften  bei 
(Seite  liegen".  (Sr  fchreibt  feine  Rettung,  fonbern  er  fucht  511  einer 
gerechten  SBürbigung,  auch  oer  $erf  önlid)feit ,  burchjubringen.  <5r 
jieht  in  geiftreicher  3)arftettung  bie  parallele  jtoifchen  Schloffer  unb 
9tanfe,  allerbingS  ohne  biefen  gan$  ju  erfaffen,  auch  ettoaS  au  ber 
Oberfläche  bleibenb.  $)ie  in  fich  abgefchloffene  Sßerfönlichfeit  Schloffer'S 
machte  auf  (S.'S  fdjroanfenbeS  unb  unbefeftigteS  SEBefen  ben  (Sinbrucf 
beS  Übermächtigen,  unb  eS  ift  im  Fortgang  ber  "Darftellung  oon 
hohem  9tei$e,  ju  fehen,  roie  er  fich  allmählich  au£  ben  feffelnben 
SBanben  befreite  unb  „$um  eigenften  SBefifc  feiner  felbft  fam".  9Wand)eS 
trug  baju  bie  Entfernung  oon  $eibelberg  bei,  ba  er  mit  fdjönem 
Eifer  eine  Sehrerftelle  in  ^ranffurt  q.  2R.  übernahm,  mehr  aber  noch 
eine  Steife  nach  Italien,  D'c  er  als  junger  §eibelberger  Dojent  antrat. 
§ier  in  bem  gelobten  Sanbe  ber  Shmft  überfam  ihn  ein  bisher  faft 
unbefannteS  ©efühl  leiblicher  unb  geiftiger  ©efunbung  unb  innerer 
3ufriebenheit,  ^icr  emanjipirten  fich  juerft  feine  fünftlerifchen  51n- 
fchauungen  Oon  benen  feine*  SehrerS,  hier  in  ber  grembe  erroaebte 
in  ihm  ein  fräftigeS  SRationalgefühl  im  ©egenfafc  ju  ben  „roeltbürger* 
liehen  Rängen",  bie  Schloffer'S  ItniberfaliSmuS  in  ihm  erjeugt  halte. 
211S  miffenfehaftliche  ftrucht  entftanb  feine  Schrift  über  SKacchiaoeüi, 
über  bie  er  fich  ausführlich  Oerbreitet. 

9hcf)  ber  9iücffehr  galt  eS,  fich  ju  entfeheiben,  ob  er  feine  weitere 
$hatigfeit  ber  Dichtung,  ^ßr)i!ofopt)ie  ober  ©efdjichte  juroenben  fottte 
unb  wollte.  Er  entroicfelt  poetifche  $läne,  bie  ihn  lochen  unb  bie 
er  nachher  nicht  ohne  amüfante  Selbftironie  betrachtete,  philofoptjifche 
3>been,  bie  ihn  erfüllten  —  als  groben  ber  erfteren  finb  einige  Über* 
fefcungen  auS  arabifchen  £id)tern  unb  ein  Fragment  ©ubrun,  ber 
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leiteten  feine  ©runbjüge  ber  $iftorif  im  Slnljang  abgebrucft  —  ben 
$lugfchlag  gab,  wie  ©.  ganj  offen  erzählt,  bie  SSa!)!  feinet  SBerlegerg, 
bem  er  eine  ®efd)icf)te  ber  curopüifchen  Staaten,  eine  Sßolitif  auf 
gefdnchtltcher  ©runblage  unb  eine  ©efdjichte  ber  beutfdjen  Sprung 
anbot  unb  ber  ftdj  für  bag  britte  entfc^ieD. 

$)ag  Schlufjtapitel  behanbelt  anjiehenb  feine  Siebe  unb  @§e* 
fchlie§ung,  fein  innigeg  3ufammenleben  mit  ber  ©attin  unb  ihren 
2tntf)eil  an  feinem  Suche:  Shafefpeare  unb  ipänbel. 

Selbftbiographte  unterfdjeibet  fid)  bebeutenb  oon  ben  jaljU 
reiben  ffierfen  ähnlicher  $lrt,  bie  mehr  ober  weniger  auf  ben  äu&eren 
Verlauf  beg  ßebeng  unb  bie  ©ejief)ungen  $u  ben  sUiitlebenben  ben 
9cachbrucf  legen.  $ag  99ud)  f^itbert  faft  augfchliefjlich  bie  geiftige 
(Sntwicflung  beg  2ttanneg,  beffen  $)afein  in  ber  SBiffcnf<^aft  tiefe 
©puren  Innterlaffen  §at  unb  beffen  tjarter  &ampf  mit  bem  eigenen 
Selbft  ebenfo  bie  h°h«  ^eitna^me  beg  fieferg  erregt,  wie  er  bie 
©rflärung  für  feine  fpätere,  tief  bebauerlidje  unb  unglücflidje  §altung 
im  öffentlichen  Seben  gibt.  Stug  ber  Überwinbung  feineg  Selbft 
erwudjg  eine  Selbftgerechtigfeit,  bie  in  it)rer  ftarren  ©infeitigfeit  jebeg 
Söefenntnig,  geirrt  ju  ^aben,  augfchlofe  unb  ju  bem  93ewu|tfein 
führte,  flarer  ald  Slnbere  ba§  Stechte  erfannt  jn  haben  unb  fonfequent 
baran  feftjuhalten,  auch  wenn  bag  Steckte  fich  al£  bog  Salfdje  erwieg, 
fingen  bie  'Singe  nicht  ben  2Beg,  ben  er  ii)nen  üorgejeiefmet  fyatte, 
fo  gingen  bie  2)inge  falfd),  nicht  er  ^atte  falfd)  gewidmet.  So  er- 
fcfjeint  auch  in  ©eroinug  bag  ®inb  unb  ber  Jüngling  ß!8  beg  äRanneg 
SBater.  3)ie  bier  reijenben  öilber  fteUen  ifm  alg  Jüngling  unb 
älteren  9)tann,  feine  ©attin  nnb  feinen  ^reunb  Sranj  ©rüner  bar. 

Bruno  Gebhardt 

Seutfdje  ©efdjid^te  im  19.  Qö^^unbcrt.   SSon  $cinrid)  0.  Sreitfifttc. 

fünfter  Ztyll.   sm  aur  SRärareoolution.   Scipjig,  ^ir^el.  1894.   774  S. 

2Ser  einen  neuen  53anb  oon  $reitfcf)fe'g  ©efchidjte  in  einer 
gachaeitfdjrift  befpredjen  foü,  ift  in  ber  unbehaglichen  Sage,  9We«, 
mag  er  fagen  wirb,  oon  oorntjerein  ziemlich  überflüffig  ju  finben. 
(£g  ftetjt  nun  boct)  einmal  feft:  lefen  muß  Seber  oon  ung  allen  ba§ 
Sud)  felbft,  unb  $.'g  literarifdje  ?Jerf önlichfeit  unb  Stellung  ju  fd)ilbern 
unb  weife  ju  beurteilen ,  tr)ut  hier  nicht  mehr  nott).  Xer  Sief.  r)at 
eine  (Xlmfafteriftif  beg  ÜJianne*  unb  feineg  SBerfeg  fürjlid)  an  anberer 
Stelle  oerfucht;1)  wenn  er.  bem  SSunfdje  ber  föebaftion  fich  fügenb, 
nun  auch  in  ber       £.  baö  SBort  ergreift,  fei  eg  ihm  erlaubt, 

»)  3m  Seutfäen  SBoctjenblatt  Dom  10.  Januar  1895. 
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auf  jene  (£f)arafteriftif  $u  Derweifen,  bie,  unbefchabet  mancher  Äb* 
Weisung,  in  bcr  ganjen  Slrt  be«  Urtheil«  bod)  nicht«  Mnbere«  hat 
fein  fönnen  al«  bie  e^rltc^fte  Sobpreifung  biefe«  genialen  SRenfchen 
unb  gro&en  SchriftfteUer«,  ben  ich,  gegenüber  Angriffen,  bie  id}  ooll= 
fommen  begreife  unb  würbige,  mit  boUem  ©eroufetfein  auch  einen 
gro&en  §iftorifer  nenne.  $er  ffiiberfpruch  abtDeidjenber  politifcher 
Meinungen  unb  ber  äBiberfpruch  ber  wiffenfchaftlichcn,  im  engeren 
Sinne  Btanfe'fchen,  ßrttjobojie  trifft,  wenngleich  in  abgeflößtem 
9«a&e,  auc^  biefen  neuen  ©anb.  3<h  —  benn  bie«  ift  einer  ber 
©egenftänbc,  bei  benen  man  nicht  wol)l  bermeiben  fanu  in  ber  erften 
$erf  on  ju  reben  —  bin  grunbiafclo«  genug,  biefe  (Einwänbe  unb  ©egen* 
fäfce  nic^t  ganj  fo  grofe  ju  fehen  wie  e«  wot)l  geflieht,  bie  Stellung* 
na^me  $.'«  auf  bem  ©oben  einer  ftarfen  patriotifchen  unb  nationalen 
Gmpfinbung,  nach  Dcr  ©orfteOung  bie  ich  m^r  0011  Dcr  möglichen  unb 
nothmenbigen  „SBiffenfchaftlichfeit"  be«  barftellenben  ftiftorifer«  mache, 
nicht  für  unwiffenfehaftlich,  bielmehr  für  wiffenfchaftlicb,  fruchtbar  $u  er« 
Hären,  unb  überbieS  ber  ^erfönlichfeit  ba  ziemlich  weite  ©renjen  $u 
(terfen  —  wenigften«  wenn  fie  eine  ift  — ;  unb  ich  glaube  nicht  recht  an 
eine  Sdjäbigung  ber  htftorifchen  ^>ugenb  burch  ba«  gefährliche  ©orbilb 
biefe«  ©ewalttgen.  SBer  ahmt  benn  in  ber  (Eigenart  unb  —  um 
e«  ruhig  fo  ju  nennen  —  ber  (Sinfeitigfeit  feine«  politifdjen,  beutfehen, 
preujjifchen  Sßatho«  nach?  3&r  M  eS  öerfucht,  in  biefen  Schuhen 
ju  gehen?  Sie  mären  jebem  SWachtreter  Diel  ju  weit,  dagegen  ift 
e«  aüerbing«  wahr,  ba&  e«  inunferer  hiftorifchen  SBelt  manche  Schläfrig* 
feit  aufzuwerten  unb  manche  Starrheit  aufjutl)auen  gegolten  fyat  unb 
t>a&  bie  innerliche  SBärme  2:.'«  barin,  wenn  ich  nicht  ganj  irre,  fehr 
heilfam  gewirft  hat  unb  ebenfo  mohl  auch  weiterwirfen  wirb :  wie  er 
Don  ßeben  überquillt,  fo  h«t  er  Sehen  gefdjaffen  —  eine  päbagogifche 
©ebeutung  biefe«  hinreißenben  Setjrer«  auch  D™  $iftorifern  gegenüber, 
bie  man,  fo  fern  fein  fiebelang  einer  jeben  Neigung  ftum  Schule* 
machen  geblieben  ift,  unb  gerabe  be«halb,  recht  hoch  wirb  anfragen 
Dürfen.  Unb  bann  ba«  SBerf  felbft !  ©«  hat  Diel  5U  oiel  Straft  unb 
2Racht,  al«  bog  e«  nicht  in  manchen  allgemeinen  3"gen  unb  in  einer 
9teit)e  einzelner  $um  SSiberfpruche  h«ö««fotbem  follte.  ©in  SBerf 
Don  erftem  Stange  ift  e«  um  fo  mehr.  $>em  ©egenftante,  ben  e« 
fdulbcrt,  fchafft  e«  bie  erfte  Dolle  TnrfteHung,  bie  er  gefunben  hat, 
al«  eine  miffenfchaftliche  unb  fünftlerifche  Seiftung  bc§  grofjen  Stil« ; 
entftanben  aber  ift  e«  au«  bem  beften  £eben«inf)alt  feiner  eigenen  3c,t 
unb  wirb  beren  üftonument  bleiben  in  weiter  3u^nft    @in  Shritifer 
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bat  einmal  ba$  tieffinnige  Urtfjeil  gefällt:  „man  mufj  %.  nehmen  atö 
©anje§,  roie  er  ift,  ober  ifm  gar  nift  nehmen".  S)a§  ift  nun 
glüeflicherroeife  falfcb,:  benn  man  mufj  Um  nehmen.  9fu$  bem  28ege 
fann  biefem  Buche  boct)  feiner  üon  unS  gehen;  beweiben  mir  un$ 
alfo,  und  unbefangen  an  iljm  ju  erfreuen  —  benn  e$  ift  ba£  fc^önfte 
biftoriffe  ©rbauungSbudj,  ba$  unfer  S3olf  befifot  —  unb  überbieS, 
naf  ^unbert  (Seiten  hin  reft  t»iel  au8  itmi  §u  lernen. 

3Äan  barf  ipor)!  fagen,  bafj  ber  neue  Banb  ber  bisher  ffönfte 
üon  allen  ift.  3)a$  Mugenleiben,  unter  beffen  bumpfem  3)rncf  er  ge= 
ffrieben  morben  ift  —  bie  SSorrebe  flagt  barüber  —  merft  man  U)tn 
wahrlich  rtict)t  an :  feine  (Spur  ber  Erlahmung  wirb  auf  bem  weiten  Sßege 
fiftbor.  2)en  ©egenftanb  bilbet  bie  Seit  üon  1840  bi$  1848;  „$önig 
gviebrier)  SSilhefm  IV."  ift  biefeä  „fünfte  ©uf"  übertrieben.  «Bieber 
finb  bie  Sct)ä^e  üomehmlich  beS  Berliner  5lrct>it>«  in  weitem  Umfange 
herangejogen,  üielerlei  (Srgönjungen  bem  93f.  üon  banfbaren  Sefem 
mitgeteilt  morben,  bie  Literatur  ber  Seit  in  all'  it)ren  Stiftungen 
bi§  ^inab  &u  einer  gülle  oon  3^itungen  ^at  er  burdjgemacf) t,  all- 
mählich  beginnen  auf  feine  eigenen  ©rinnerungen  hörbar  mitjufpredj en ; 
befonberS  in  ben  ^ßorträtS  ber  Männer,  bie  bamalS  ^eroortraten  unb 
jum  $f)eile  nof  ^eute  am  Seben  finb,  erfennt  man  fie  leicht.  3)er 
(Stoff,  ber  biefem  Banbe  flu  (örunbe  liegt,  ift  aujjerorbentlicfj  grofc. 
X.  fyat  mit  überlegener  ^errfefj  oft  ein  Slunftmerf  au§  ihm  gebilbet, 
Wie  e§  fo  einheitlich  fluglctcf)  unb  lebcnSooH  felbft  ihm  nod) 
nirgenb  gelungen  ift.  Snfofern  ift  ber  Banb,  als  literariffeS 
©anfleS,  burfauS  neu  unb  mit  feiner  früheren  3)arftcllung  be§  QtiU 
raume§  üergleifbar.  ©ein  r^iftortf c^er  Inhalt  freilief)  ift  minber 
neu.  3Me  entfdj eiöenben  ^hatfafen  biefer  8  ^aljre  fannte  man  be* 
rcitS  bor  X.  üotlftänbiger  unb  genauer  al§  bie  be8  üorhergegangenen 
SBierteliat)rr)urtbert§ ;  eine  eigentlich  überrafdjenbe  Stfeubegrünbung 
unferer  Kenntnis  mar  ^ier  nift  flu  erwarten.  9lucb,  in  ber  ©efammt* 
auffaffung  weift  %.  t)\tx  bon  ben  beften  feiner  Vorgänger  nift 
wefentlif  ab.  Sluf  jefot  bleibt  bie  meifterf)afte  fnappe  Überfift 
©»bel'S  befteljcn.  Slber  einmal  erfährt  bei  jebe  einjelne  ©ruppe 
oon  (Sreigntffen  eine  Spenge  oon  Bereiferungen,  ^Berichtigungen,  (*r* 
flärungen,  unb  oor  allem:  bie  ©efammtheit  be§  beutffen  $)afein$  ber 
Seit  erffeint  —  auf  inhaltlich  —  tjicr  juerft  in  umfaffenbem,  aflfeitig 
unb  üoll  aufgeführtem  Bilbe. 

©eine  leitenben  3"ge  jeif  nen  fif  febarf  ab.  2>ie  40er  Saljre 
finb  erfüllt  üon  erregter  öffentlicher  Bewegung,  fie  finb  politiff ,  fie 
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treiben  in  jroiefadjer,  immer  wieber  ineinanber  fluthenber  (Strömung, 
einer  üortoiegenb  freiheitlichen  unb  einer  oortoiegenb  nationalen,  auf 
bie  9fcoolution  $u.  $)ie  europäifcf)e  ^ßolitit  beginnt  mit  bem  (Siege 
ber  fonferoatiben  Üftäcfjte  in  ber  orientalifdjen  Srage,  bem  <Siege 
über  ZfymS,  mit  bem  fran$öfifdjen  föriegdlärm  oon  1840,  ber  ba$ 
beutfdje  Ucationalgefühl  fo  folgenreich  erroetfte.  Unb  fie  fdjliejjt  im 
SBinter  1847/48  mit  bem  (Siege  be3  europäifchen  SiberaliSmuS 
unb  9tabifali$mu$  im  fchroeijer  ©onberbunbSfrieg.  ©o  fielen  biefe 
auswärtigen  ©reigniffe  am  ©in*  wie  am  Sluägange  öon  $.'8  ©rjählung; 
bajioifcSen,  beim  3nt)re  1846,  ein  ftapttel  über  ben  polnifchen  «uf* 
ftanb  unb  über  ben  Ausbruch  be§  fchle8roig*holfteinifchen  $onflifte§. 
<£3  oerftetjt  ftd),  bafc  ftet)  in  biefen  Slbfchnitten  bie  Eigenart  be* 
fonberS  fcharf  ausprägt:  er  fieijt  bie  £inge  ganj  auS  bem  beutfd)en  unb 
preufjifdjen  ®eficht8punfte  unb  mitt  fie  fo  fetyen;  auch  feine  neuen 
&ueüen  finb  foft  alle  preufjifchen  UrfprungeS.  (Sie  liefern  für  (Suropa 
unb  ^reufeen  vielerlei  Eigene«  unb  Gt)arafteriftifdje$;  für  griebrid) 
SBil^eim'Ö  IV.  äufcere  «ßolttif  finb  fie,  in  bemfelben  Sinne  wie  bie 
beiben  erften  ©änbe  ©Ijbetö,  fo  bejeidjnenb  alä  beraichtenb.  $)a£> 
Urttjeil  be£  S3f.  fefjrt  ftctj  gegen  biefe  Sßolitif  ebenfo  entfd)ieben  tote 
gegen  83iele$  in  berjenigen  &oui$  $^Uipp'8  unb  Sftifolai'S,  ooUenbS 
aber  SWetternich'S  unb  Sßalmerfton'S.  Über  baS  83ert)ältni8  $reu§en3  ju 
Cfterreich  ergeben  fid}  im  einzelnen  intereffante  Sßeuigfeiten  (j.  SB. 
über  ben  förafauer  §anbel).  &ud)  bieSmal  oerfolgt  %.  bie  Haltung 
SRufelanbS  unb  feinen  Hinflug  auf  bie  beutfdjen  S3er^ä(tniffe  genau: 
er  gelangt  ju  bemUrtt)eil,  bafc  biefer  (Srinfluft  auch  für  bie  40er  3ahre 
ftart  überfrißt  toorben  fei,  nur  in2)armftabt  unb  SBieSbaben  (jobe  er 
einige  ©eltung  befeffen.  $en  (öeift  ber  rufftfct)en  Sßolitif  in  ihrer 
(Selbftüberhebung  unb  ber  bod)  unleugbaren  ©rofjartigfeit  ihrer 
mißeion  conservatrice  fpiegelt  ber  flaffifche  9tec^etifcr)aftdberic^tf  ben 
9ceffelrobe  bem  garen  ®nDe  1850  6um  25.  $af)re8tage  feiner  Zfyxon* 
befteigung  überreichte  unb  ben  $.'8  9Utt)ang  im  Wortlaute  toiebergibt : 
ein  föütfblicf,  monumental,  prafjlerifch,  bogmatifd},  nur  halbroahr  unb 
bennoch  aufrichtig,  mit  aaen  (Schwächen  unb  (Stärfen  eine8  ^ß^ilipp^  II. 

3m  Innern  ftrebt  wie  ftet8,  nach  einer  toirflich  beutfehen 
©efchichte.  SBorauf  er  babei  aber  ba8  Hauptgewicht  legt,  brüeft  fd}on 
bie  fein  unb  forgfältig  aufgebaute  ftompofition  beutlich  au8.  Öfter» 
reich  ift  in  ba8  lefcte,  europäifdje  Kapitel  berwiefen  unb  wirb  jiemlich 
furj  erörtert,  durchaus  im  Sorbergrunbe  fte^t  ^reufjen.  2)ie  übrigen  - 
©taaten  treten  nur  gegen  (£nbe  ganj  audbrücfUcr)  heroor  („33erfaH  ber 
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monartyfdjen  ©eroalt  in  ben  SRtttelftaaten");  weiter  Dorn  finb  fie 
fc^on  einmal  behanbelt  roorben,  aber  nur  inmitten  bc£  2lbfcf)nitteS, 
ber  „bte  ^arteiung  in  ber  Äirdje"  fdjilbert:  bort  finb  bie  ©übftaaten 
bem  ^Berichte  über  ben  UltramontaniSmuS ,  (Saufen  bem  über  ben 
DeutfchfatholijiSmuS  angereiht.  Die  geifteS*  unb  roirthfchaftSgef  deicht* 
liefen  Kapitel  umfaffen  natürlich  ganj  Deutfdjlanb,  aber  auch  ba  gct)t 
%,  Don  Sßreujen  auS  unb  fd) liefet  er  mit  Sßreufcen.  tßreu&ifdjen  ©e* 
fanbtfcr)af haften  finb  oiele  feiner  Angaben  über  ba3  ßeben  ber  SWittel* 
floaten  entnommen.  $luf  ber  einen  ©eite  ift  nun,  unb  nicht  ganj  mit 
Unrecht,  barauf  ^ingemiefen  roorben,  bag  ber  grofce  Stoff  chroung 
nationaler  ©mpfinbungen ,  ber  auch  nach  %.  biefe  Safjre  roefentlid) 
djarafteriftri,  boch,  unb  befonberS  in  feinen  aufjerpreugifchen  Regungen, 
ntcr)t  fo  auSbrüdflich  unb  fo  eingeljenb  oerfolgt  roirb,  roie  man  e$ 
gerabe  in  biefem  SBerfe  erwarten  möchte.  Slnbrerfeit«  mufs  man 
ebenfo  ftarf  betonen,  bog  manche  ©injeljüge,  bie  in  ben  früheren 
Darftellungen  über  ©ebüf>r  ^eroortraten ,  erft  ftier  innerhalb  einer 
loirftidj  ba8  ©anje  unb  auef)  bie  realen  ©eroalten  aßfeitig  oerüd* 
fic^tigenben  Cfcrjählung  ihren  richtigen  $Iafc  unb  baS  ihnen  bodj  nur  ju« 
fommenbe  9Jcafj  oon  SBia^tigfeit  angeroiefen  erhalten;  id)  benfe  babet 
an  bie  Sßarteioerfammlungen  ber  f übroeftbeutfdjen  liberalen.  Unb  roieber 
mufe  man  bem  unerfreulichen  SERijjoerftünbntö  entgegentreten,  als  liege 
biefer  ^urücfbrängung  früherer  einf eiliger  Urteile  unb  liege  ber 
Shritif,  bie  %.  an  ben  SHittetftaaten  übt,  geinbfeligfeit  ober  ©ering* 
fctjäjjung  ben  nichtpreufjifchen  (Stämmen  gegenüber  ju  ©runbe.  Denn 
niemanb  umfafjte  roohl  bi^er  bie  ^nbioibualität  unferer  «Stamme 
mit  feinerem  SöerftänbniS  unb  roärmerer  Siebe,  ol3  biefer  alte  $ob* 
feinb  be§  SßartifulariSmuS ;  unb  bei  ben  ©djroaben,  bie  fidj,  roenn  ich 
nicht  irre,  befonberS  empfinblid}  gezeigt  t)«ben,  fdjeint  mir  ber  Wrg* 
'roofm  am  roenigften  begrünbet  ju  fein.  @8  ift  oon  jet)er  brodig  $u 
beobachten  geroefen,  roie  in  ben  föecenfionen  (unb  baS  Vorwort  beS 
4.  93anbe8  Oerrät,  auet)  in  perfönlid)en  3"f Triften)  ber  $on  burd)* 
brach,  „bajj  roof)l  atleS  Übrige  ju  billigen,  aber  bie  §eimat  be& 
Sabelnben  fehlest  behanbelt  fei".  Der  töef.  glaubt  fid)  oon  biefem 
©roll  roie  oou  fritifchem  $ochmutf)e  frei,  roenn  er  nun  bodj  ba£ 
unbanfbare  9lmt  auf  fid)  nimmt,  in  einem  rafdjen  Überblicfe  über 
bie  ber  inneren  ©efd)icf)te  geroibmeten  Zty'ilt  be3  5.  SBanbeS  ^ier  unb 
bort  eine  grage  ju  äufcern  unb  eine  Sücfe  anjubeuten. 

3n  ben  Slbfdjnitten  über  ba$  firc^lic^e  ßeben  nimmt  X.  fef)r 
rücf haltlos  feine  perfönliche  Stellung  —  bie  fid)  mit  feinem  ber  Partei* 
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ftanbpunftc  becfen  mürbe  —  ein.  Über  9lom  unb  ben  $lerifoli$inu$ 
fpridjt  er  minbeftenS  mit  Abneigung,  gelegentlich  —  jumol  in  ben 
baierifdjen  Slngelegenheiten  —  mit  «Schärfe.  3nnert)alb  be$  ^Srote* 
ftantiSmuS  müht  er  fict),  beiben  $t)ei(en  it)r  üolleö  9tect)t  ju  geben. 
@r  urtt)eilt  mit  2Bot)Imotten  felbft  über  bie  ßidjtfreunbe,  mit  wärmerer 
(Sympathie  über  bie  ^ietiften,  ba«  «erhalten  ftriebrid)  Söilhelm'S 
gegen  bie  rabif aleren  9cationatiften  roürbigt  er,  ot)ne  e$  ju  billigen;  ber 
SBibertjatt  be3  neueften  ©treiteS  über  ba$  Slpoftolifum  Hingt  mannigfach 
burct).  2Hit  weitgehenber  ©d)onung  roirb  (Sichhorn,  bem  X.  oom 
SoCtoerein  t)er  innerlich  näherer)*,  betjanbelt:  feine  UnterrictySpolitif 
Wirb  faft  in  aßen  ©tücfen  getabelt,  er  felbcr  liebeöoH  begriffen ;  auch 
roer  im  Säbel  roeiter  &u  get)en  münfctjte,  roirb  biefc  $Ract)fict)t  nict)t  im 
©runbfafce  öerroerfen  fönnen.  ©erabe  fie  jeicfjnet  biefen  neueften 
93anb  in  mancher  §infict)t  bor  früheren  be8  SßerfeS  au8 ;  infofern  fie 
ben  poftttoen  religiöfen  SSeftrebungen  entgegengetragen  roirb,  bezeichnet 
fie  jugleid),  im  Vergleiche  mit  ber  liberaleren  SBulgata,  einen  miffen* 
fd)aftlic§en  ftortfchritt. 

©länjenb  ift  Sfap.  5:  „9teali$mu§  in  Sftmft  unb  SBiffenfchaft". 
$)er  ganje  9teict)tc)um  bielfettiger  ©ebanfen  unb  runftlerifctjer  Mit* 
fcfjauung  ift  ^ier  bon  neuem,  beinahe  berf chtoenberifch ,  auSgegoffen. 
(5ben  be§t)alb  roirb  fein  $t)eil  be§  SöucheS  fo  lebt)aft  ju  allerlei 
SBibeifprud)  anregen  roie  biefer:  nicht  nur  in  feiner  gülle  attgemeiner 
@äfoe  unb  in  ben  Urteilen  über  biefe  unb  jene  Snbibibualität,  bie 
naturgemäß,  unb  öoßenbS  au§  biefem  SWunbe,  einigermaßen  fubjcftio 
ausfallen  mußten.1)  Wurf)  über  baSjenige  roirb  fict)  bieSmal  t)ier  unb 
bort  ftreiten  laffen,  roorin  immer  ber  t)öd)fte  Sßertr)  biefer  reijboßcn 
geifteägefchidjtlichen  Überftcrjten  beftanben  hat,  über  bie  (Einfügung 
nämlich  ber  literarifdjen  ©eroegung  in  ba§  gcfammte  nationale  Seben 
ber  3eit.  (Sr  fdjeibet  bie  bierjiger  ^at)re  fdjarf  —  aber  Dietteic^t  etroaS 
ju  fdtjarf  ?  —  bon  ben  brei&igern,  betont  ben  boßeren,  pofitiöeren 
halt,  ba§  patt)etifche  nationale  (Gefühl  ba3  bie  bloße  jerfe&enbe  föritif 
ber  Anfänge  beS  * jungen  fceutfchlanbS"  jurücfbränge.  (£r  hebt  ben 
„föealiSmuS"  herbor,  ber  fic^erttdt)  biefem  Safwh"*  bereite  in  fteigen* 
bem  9Kaße  ben  Ufaxattex  gibt.  ($olitifche  Styrifer;  SllejiS,  Auerbach, 
Orrerjtag ;  £.  dichter,  51.  2Renjel  u.  St.)   SWan  fann  fragen,  ob  nicht 


')  9?fihtnen8iuertf)  unb  in  allem  2ßefentlid)en  treffenb  fd)eint  mir  bie 
männliche  Ärttif,  bie  £reitfd)fe  <5.  378  ff.  an  fteine  Ü6t;  grimmig  ift  fie  frei« 
lief),  aber  DerftänbniSloS  ganj  gewife  niajt. 
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aud)  bie  neue  literarifctje  Bewegung  in  it)ren  internationalen  3ufammens 
hang  ^ineingefteüt  werben  müfcte,  wie  er  ^ier  nur  für  bie  bilbenben 
fünfte  fonftatirt  wirb,  bie  als  bie  „  weltbürgerlichen  "  ber  toon 
Statur  „nationalen"  Sßoefie  entgcgenfefcen  möchte.  Unb  ütedeic^t 
fönnte  ber  SftealiSmuS  jener  $age  überhaupt  bodj  noch  genauer  be* 
fchrieben  unb  enger  bcgrenjt  werben.  felber  hat  wohl  in  ben 
toierjiger  fahren  juerft  eine  „realiftifdje"  Kunft  fennen  gelernt,  wie 
fie  eben  bamalS  cmporfam.  9lber  roie  fremb  ift  unS  biefer  SIealiSmuS, 
felbft  berjenige  ber  gretjtag'fchen  ^ugenbbramen ,  längft  geworben! 
333ie  $af)m  unb  toon  wietoielen  älteren  Elementen  burcf)brungen  er  in 
biefen  feinen  Anfängen  noch  mar:  bicfe  redjte  Iiterarifct>e  Eigenart 
beS  fünften  ^ahrjehntS  fct>eint  mir  %.  nictjt  ganj  mit  jener  baS  $e* 
fonbere  treffenben  Kraft  plaftifcher  Efmrafteriftif  herausgearbeitet  $u 
^aben,  bie  ihm  fonft  überall  eigen  ift.  —  $)ie  SKufif  finbet  in  bem 
©efammtplan  feines  SBerteS  offenbar  an  fpäterer  ©teile  ihren  $lafr. 

Eingef>enb  ift  (Kap.  6)  „SSachStfmm  unb  (Sied^um  ber  SSolfe* 
mirthfchaft"  befprodjen.  %üx  baS  SBefen  toon  $.'S  ©efdu'djtfdjreibung 
ift  biefer  Slbfdjnitt  toieöeicht  toor  allen  bejeicfmenb.  X.  miß  baS  ge* 
fammte  ßeben  feines  SßolfeS,  aud)  baS  roirtfjfdjaftlictye  unb  fojiale, 
barfteHen,  aber  er  geht  nicht  toon  biefem  eigentlich,  auS:  ber  «Staat,  ber 
perfönlicfje  ©ebanfe,  bie  perfönlic^e  Zfyat  liegen  ihm  boch  nät)er,  er  ift 
unb  bleibt,  im  wetteften  ©tnne,  politifdjer  §iftorifer.  3)aS  Kapitel  — 
trefflich  aufgebaut  —  ift  feinem  §auptint)alt  nach  ©efchidjte  ber 
SßirthfchaftSpolitif  (3olIüerein,  ©ifenbahnen,  Söanfwefen).  53on  ihr 
entwirft  eS  ein  farbenreiches,  prächtiges  unb  werthtoolleS  $Hlb,  an 
bem  man  fich  freuen  mufj;  überall  finb  bobei  3üge  ber  allgemeinen 
$olitif  (Sftufclanb,  öfterreich,  Englanb)  eingemoben:  baS  Englanb 
(Xobben'S  wirb  charafterifirt,  fein  Einflufe  auf  baS  beutfehe  Seben,  ber 
Stampf  toon  ©chu^oll  unb  S^ihanbel,  bann  wieber  baS  innere  treiben 
ber  preufeifchen  ginanjtoerwaltung,  bie  SBirffamfeit  Sftother'S  gefchilbert. 
SSon  ber  Öemerbepolitif  biefer  Safjre1)  ift  bagegen,  wenn  ich  n^ 
irre,  nicht  bie  Siebe.  £er  ©chlufe  beS  Kapitels  ift  bem  Kommunismus 
gemibmet,  ber  Entmirflung  ber  fojialen  3uftanbe  bagegen  nur  ein 
toerbältniSmäjjig  enger  9taum  (©.  506—512),  unb  mag  bort  über  ben 
Umfchwung  ber  SebenSgewohnheiten,  bie  Entfaltung  toon  Kapitalismus 
unb  Proletariat,  bie  Enteignung  beS  ÖanbtoolfeS  gefagt  wirb,  ift 
wuchtig  unb  einbrucfStoott,  aber  man  fpürt  leicht,  bajj  eS  Weber  lanb* 


»)  «gl.  5.  93.  ®d)moaer,  f  teingewerbc  <S.  82. 
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fdwftlid}  nod)  chronologifd)  reich  genug  gcglicbert  nod)  überhaupt  üoQ 
genug  ausgeführt  ift.  2)a3  mar  üor  ber  §anb  unoermeiblid).  Z.  hat 
auf  biefem  fdjmierigen  ^elbe  nicht  monographifd)  arbeiten  fönnen,  baS 
öerbot  ihm  bie  9tütfficf|t  auf  bie  görberung  feines  ©efammtunternehmenS, 
unb  an  Vorarbeiten  t)at  eS  gemangelt;  erft  allmählich  merben  biefe 
Süden  aufgefüllt  werben.  SBaS  er,  in  feinem  großen  ©inne,  jefct 
barbietet,  wirb  man  banfbar  aufnehmen.  Unb  c3  ift  roahr,  ba&  baS 
eigentlich  ©ntfdjeibenbe  im  3)afein  jeneS  Sa^rje^nteS  auf  bem 
Politiken  »oben  ^eroortrat.  $ie  3eit  üon  1840  bi8  1848,  rote 
fdmn  gefagt,  jeigt  ein  auggeprägt  politifcheS  $ntli&,  unb  bie  innere 
$olitif  im  engereu  (Sinne,  bie  VerfaffungSpolittf  ift  e8,  bie  auch  bei 
Z.  ben  Vorbergrunb  füllt. 

Unb  ^ier  liegen  benn  bie  fidjtbarften  Verbienfte  unfereS  VanbeS; 
ee  ift  bemunbern$merth>  roelcr)  eine  gemaltige  (Stoffmaffe  gerabe  barin 
er  öollfommen  bejmingt  unb  befeelt.  ®a$  gilt  bereits  für  bie  außer« 
preufjifdjen  Staaten;  e£  gilt  für  bie  lebenfprüfjenbe  <Sd)ilberung  be$ 
beutfdjen  3eitung3mefen§,  einen  ber  glücflichften  3lbfc§nitte  beS  VudjeS, 
'  bie  t^ruct)t  erftaunltcher  Slrbeit.  gilt  roieberum  am  meiften  für 
Sßreufjen.  (Sine  eingehenbe  unb  aftenmä&ige  ©efdudjte  ber  preußifchen 
Verroaltung  in  biefen  Sauren  ()at  e§  oor  X.  nicr)t  gegeben.  3)a3 
Seben  ber  einzelnen  $rooinjen  mirb  forgfam  oerfolgt,  ^r)einlanb, 
Sßofen  unb  Cftpreujjen  fter)en  babei  ooran;  audj  unter  ben  Unioerfttäten 
ift  Königsberg  oornehmlich  bebaut,  £atle  unb  baS  Kuratorium 
Sßernice  b,at  ber  9ief.  —  oietteidjt  felbft  ein  Opfer  ber  oben  Oer* 
fpotteten  prooinjialen  @iferfud)t  —  bod)  ein  menig  üermißt.  SBeit 
genauer  al§  bisher  mirb  auS  ben  intimen  Ouetten  bie  lange  Vor* 
gefliehte  be£  Vereinigten  SanbtageS  bargelegt,  bie  ©efdjtdjte  ber  Ver* 
faffungSibeen  beS  KönigS,  ber  (Sinflüffe  unb  Verätzungen,  bie  feine 
$läne  burrfjlaufen ,  um  bod)  fd)lie&lid)  immer  roieDer  ju  ihrer  $u3* 
gangSfieUe  aurücfyufehren,  ber  Scanner,  bic  er  herangeht  unb  bie  fid)  Oer« 
geblich  gegen  feine  Slnfchläge  fträuben,  mie  taim,  Vobelfd)roingh,  ber 
Spring  oon  Greußen.  2)en  SHittelpunft  für  biefe  mie  für  alle  Politiken 
Vorgänge  in  Greußen  unb  in  ©eutfdjlanb  aber  bilbet  griebridj 
SSilhelm  IV.  felbft.  ©r  ift  ber  §elb  biefe*  VanbeS,  er  öerleit)t 
ihm  bie  perfönlidje  Einheit  unb  ben  tragifchen  3ug:  2Renfd)en  unb 
(Sreigniffe  finb  um  ihn  tyxum  georbnet.  $ie  Vefdjreibung  beS 
jperrfcherS  unb  feineS  KreifeS  leitet  $)arftettung  ein:  eines  ber 
fdjönften,  feinften  unb  tiefften  Vilbniffe,  bie  unfere  Literatur  befifct. 
eigene  9?atur  ift  ber  Biebrich  SBilhelm'S  IV.,  feine  ^beale  finb 
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benen  be§  $Önig$  fo  fremb,  ja  fo  feinblidj  roie  nur  möglid).  @3 
r)at  nid)t  anber$  fein  fönnen,  al§  bajü  bie  iSrfdjeinung  unb  bie  ^ßolitif 
be3  ÄönigS  in  faft  all  it)ren  §auptfad)en  bon  bem  §iftorifer  fdjarf 
fritiftrt  rourbe;  er  Ijat  e$  rücfljaltloS  getfjan  —  aber  nidjt  fdjonungS* 
I08.  (Sr  fjat  alle  innerlichen  unb  äußerlichen  gehler  be§  Dilettanten, 
beSfltomantiferS,  be§  roittfürltd)  unb  unpolitifd)  fpringenbcn,  getftreidjen, 
Don  feiner  SWajeftät  big  junt  (Sigenftnn  burd)brungenen  unb  bocf)  fo 
roiüen$fd)roachen  Monarchen  tapfer  unb  ehrlich  aufgebecft,  fo  bafj  biefer 
©anb,  gefdjrieben  bon  einem  ^olitifer,  unter  beffen  §anb  bie  ©rjä^lung 
notffroenbig  unb  ungefucfyt  immer  fogleid)  jur  8ef>re  roirb,  faft  einem 
roarnenben  gürftenfpiegel  gleist;  bafj  e$  ein ^ohenjoller  ift,  ben  errietet, 
beirrt  ihn  nictjt  einen  Slugenblicf  lang.  2lber  in  bie  ^ßerfönlichfeit 
ift  er  bennod)  mit  nachfüfjlenber  Siebe  tief  unb  jart  eingebrungeu : 
feine  eigene  SHinftlernatur  roirb  aflen  ben  roiberfprud)$bollen  Regungen 
be§  liebenSroürbigen  unb  reicfybegabten  $imftfer$  gerecht,  ber  in 
griebrid)  SBilhelm  fieefte.  SRit  @mft  unb  mit  Trauer,  aber  ofme 
§afj  unb  §obn  fürt  er  ilm  ganj  begriffen  unb  ganj  beranfchaulidjt, 
ifm  in  ben  $agen  be§  @lücfe3  freubig  begleitet  unb  bodj  bie  9lnjeicf)en  4 
fommenben  Unheils,  bie  bon  Anfang  anr  Danf  ber  eigenen  ©djulb 
be§  $önig§,  brohenb  fichtbar  roerben,  fc^arf  fjer&orgef) oben;  er  nimmt 
ilm  in  <Sd)ufe  gegen  bie  gebanfenlofe  Xabelfudjt  ber  3^itgenoffen  unb 
ber  Späteren,  entroicfelt  feine  ©ebanfen  überall  au3  it)m  felbft,  ber* 
tt)eibigt  fie,  roo  fie  if)m  lebigltch  bcrunglimpft  unb  mifjfannt  (feinen, 
rühmt  roaS  ju  rühmen  ift,  bergifct  niemals  ber  fn'ftorifctycn  unb  ber 
menfdjlichen  Sftachficht  unb  fd)liejjt  bod)  mit  bernidjtenbcm  Urtbeil. 
^aefenber  t)ötte  ber  tieffte  $nf)alt  biefeS  f^merjenSreic^en  <Scf)icffal3 
rticr)t  ergriffen  roerben  fönnen;  e£  ift  roiffenfdjaftlid)  unb  fünftlertfcr) 
eine  Seiftung,  bie  it)re8  ©leiten  fucf)t. 

griebrich  2öilf)elm  roiO  feinem  öolfe  bie  eigenen  Doftrinen  auf* 
jroingen,  ihm  bie  SSerfaffung  nur  al§  ganj  freies  föniglicheS  ©efdjenf 
unb  nur  in  ben  ganj  beftimmten  djriftlich*ftänbtfchen  formen  bar« 
reiben;  er  gerätfj  nach  langem,  erbittembem  ©arten  unb  ©djroanfen 
mit  ben  fojialen  93er^ältniffen  unb  ben  geiftigen  5lnfc^auungen,  roie 
fie  fief)  einmal  ringsum  entroicfelt  t)aben  unb  bo8  liberale  3eitalter 
bef)errfd)ten,  in  offenen  ftonflift.  Den  bereinigten  Sanbtag  bon  1847 
malt  in  einem  prächtigen  ©ilbe ;  fein  Urteil  ftet)t  mafeboll 
jroifchen  ben  ^arteten,  er  ftnbet  gebier  hier  roie  bort;  bie  eigentliche 
©dmlb  mifet  er  mit  ^Hcct)t  bem  ftönige  ju,  roäfjrenb  fein  perfönlichfteS 
(Smpfinben  it)n  bod)  mehr  nuf  bie  ©eite  ber  Monarchie  berroeift; 
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inbeffen  finb  e§  nur  einige  roenige  ^Beübungen,  bie  id)  beSfjatb  ans 
festen  mödjte. 

(£8  mag  in  bem  3nf)atte  biefeS  ©anbeS  liegen,  ba&  biefeSmal 
au8brücfltd)er  unb  gleichmäßiger  al8  feit  langem  ba8  fRec^t  (ober 
Unrecht)  auf  beibe  ©eiten  ber  fjiftorifchen  ©egenfäfce  öerttjeilt;  Diel* 
leidjt  ^abcn  auch  bie  fänftigenben  Safere  be$  nunmehrigen  ©echjigerS 
ba§u  beigetragen.  (Streitbar  jroar  unb  ber  SUte  ift  er  geblieben; 
auch  jefct  nod)  brechen  Neigung  unb  jumal  Abneigung  fo  ftart  heroor, 
baß  ber  Sefer  ftd)  oft  genug  gegen  fie  mehrt,  unb  eS  ift  feine  ©efahr, 
baß  biefeS  unoergleia^lic^e  Temperament  mit  feinem  leibenfdjaftlid) 
fraftooUen  unb  babei  bodj  niemals  fdmlmeifterlidjen  Urteile  feine 
Eigenart  berlöre.  $ie  größere  SRilbe,  bie  fein  neuefteS  ©ud)  roirflid) 
anzeichnet,  f)at  (Saft  unb  garbe  beS  f crjriftftellcrtf ct)cn  ©horafterS  nid)t 
Perringert;  nur  immer  reifer,  nicht  matter  ift  er  geworben.  S<h  fab* 
au$  ben  geiftlic^en  unb  politifdjen  Slbfdmitten  SBeifpiele  fold)er  SKilbe 
angeführt,  fie  ließen  fid)  leicht  öermehren  (©adjfen,  ©aben,  Söaiern). 
5)a3  red)t  eigentlich  tragifc^e  SBefcn  biefer  $eriobe,  bie  mit  „hofyen 
(Sntipurfen ,  glänjenben  Hoffnungen,  überjdjroänglichen  Träumen" 
beginnt,  um  in  „fraglichem  Mißlingen  unb  unoermeiblichem  3ufammen= 
brücke"  ju  enben,  tritt  bei  biefent  Ausgleiche  öon  Sicht  unb  «Schatten 
erft  oöllig  ergreifenb  \)txau&:  nur  berart  angefef)en,  fonnte  baä  „er* 
fa^ütternbe  Trauerfpiel",  ba$  ber  $iftorifer  $u  fct)retben  hatte,  fo,  roie 
er  e8  in  feiner  ftritif  an  ©eroinuS  (@.  419)  forbert,  „bie  Seele 
befreien". 

$)ie  legten  Kapitel  fernliegen  ben  9ting  ber  ©ntmieflung.  $n  ber 
europäifchen  SSelt,  in  Greußen,  im  beutfa^en  ©unbe  brängt  SICleS 
jum  Sruche;  bie  ©unbeSreformpläne  jeigen  baö  ©ebürfniS  unb  bie 
Unfähigfeit,  93effere3  in  $>eutfchlanb  ju  fcr)affen ;  ber  fdjroeijer  ®ampf 
ift  ba8  SSorfpiel  ber  föeoolution,  gugleicr)  ber  SBetoeiS  aller  <3ct)roäct)e 
unb  §altlofigfeit  ber  fonferoatiüen  ©roßmächte  unb  inSbefonbere  ber 
preußifd)en  $olitif.1)  ßeine  bidtjterifdje  ©rfinbung  fünnte  bie  §anb= 
lung  fo  einbrurfSöott  bis  oor  bie  Äataftroplje  führen,  beren  SKahen 
man  mit  bumpfer  ©rroartung  überall  fpürt,  roie  eS  fax  bie  ©efdjicbte 
feloer  gethan  ^at.  Auf  ber  (Schmede  jum  2Jcär$  1848  bleibt  bie  $ar= 
ftellung  ftehen.  gür  bie  beutle  föeoolution  fct>lt  eS  unö  bisher  nod) 
oöttig  an  einer  roirf liefen  ©ef deichte,  bie  aU  baS  auSeinanberflicljenbe 

«)  ^n  ben  fd)tt>eijer  ©egeitffifcen  ftetyt  %t.  auf  ber  «Seite  ber  föabifalen 
unb  ber  ©tnljett;  fein  Urttjeil  über  bie  Weuenburger  Serljältnifie  fann  id) 
nidrt  üöüig  tf)eilen. 
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bewegte  Seben  ber  ©turmjafjre  breit  imb  anfdjaulidj  umfaßte,  bie 
in  „ber  ftarfen  Sßcrfönlic^fctt  be§  ©rjäljlerS*'  ben  jerfplitterten  (£r* 
eigniffen  bie  erforberlidje  ©infjeit  öerliefje  unb  bie  notfymenbige  troft* 
lofe  Unfrudjtbarfeit  ber  jroifcf}en  ber  Sßaul8fird)e  unb  einem  griebridj 
SBilljelm  IV.  fjin*  unb  tjergetriebenen  nationalen  ©eftrebungen  nicf)t 
nur  frreng  nadtjmiefe,  fonbern  jugleid)  burd)  bie  reiche  $raft  tf)rer 
SDarftettung  fünfttcrifer)  übermänbe.  Wut  fann  un§  biefe  ©efdjid)te 
geben.  $ie  gortfefcung  feineS  ffierfe§,  bie  deiner  erfefcen  fönnte,  tft 
unS,  wenn  man  e§  fagen  barf,  faft  nodj  mistiger,  a!8  roa8  mir 
bereite  öon  if)m  befifcen.  Erich  Mareks. 

Cbartularium  universitatis  Parisiensis  sub  auspieiis  consilii  gene- 
ralis facultatum  Parisiensium  ex  diversis  bibliothecis  tabulariisque 
collegit  cum  autbenticis  chartis  contulit,  notisque  illustravit  Henricus 
Denifle,  O.  P.,  in  arch.  apost.  sed.  Rom.  vicarius,  acad.  Vindob.  et 
Berol.  socius,  auxiliante  Aeniilio  Cbatelain,  bibliotb.  universit.  in 
Sorbona  conservatore  adiuneto.  Tomus  III  ab  anno  MCCCL  usque 
ad  ann.  MCCCLXXXIV.    Parisiis  1894.    XXXVII,  777  ©.  ©rofequart. 

Auctarium  chartularii  univers.  Parisiensis  .  .  .  edideront  Henricus 
Denifle  . . .,  Aemilius  Chatelain;  Tom.  I.  Liber  procuratornm  nationis 
Anglicanae  (Alemanniae)  ab  anno  MCCCXXXIII  usque  ad  annum 
MCCCCVI.   Parisiis  1894.   LXXV1I,  992  @.  (Spalten),  ©rojjquart 

Sinmer  reifer  entfaltet  ftcr)  bie  miffenfdjaftlicfje  £t)ätigfeit  auf 
bem  ©ebietc  ber  ©efd)icf)te  gelehrter  ©Übung  unb  ber  Unioerfitäten. 
3ablreic^cn  9KatrifelDeröffentUct)ungen  reiben  fiel)  bie  Ißublifationen 
auberer  Uniöerfitätöoften  unb  ber  UniOerfitätöurfunben  an,  }o  bafe 
unfere  Kenntnis  oon  ber  SBcrfaffung  unb  bem  93efud)e  ber  Uniuerfitäten 
bce  Wittelalters  beträdjtlidje  Vereiterung  erfährt.  (£ine  ber  be* 
beutenbften  biefer  ^ublifationen.  ba<5  Urfunbenbudj  ber  UniDerfität 
$ari§,  be§  in  $eutfct)lanb  im  Wittelalter  allein  „f)ot)c  fefmote"  ge* 
nannten  Studium  generale,  t)at  lefctljin  einen  gemaltigen  unb  mistigen 
<£cf)ritt  oorroärtS  getf)an.  $on  bem  im  3>al)rc  1889  begonnenen  großen 
Unternehmen  finb  im  oorigen  3at)rc  jroei  SBänbe  erfreuen.  Waa> 
bem  ber  erfte  9knb,  außer  einer  pars  introduetoria  (üon  1163  an) 
in  55-  Wummern,  bie  Urfunben  Don  1200  bi§  1286  in  530  «Hummern 
gebraut  batte,  unb  bie  erfte  §älfte  be£  2.  93anbe§,  bie  ben  äcüttmni 
bi§  %um  21.  51uguft  1350  umfaßt,  bem  erften  im  3>al)rc  1891  gefolgt 
mar,  mürbe  bie  Üieüjenfolge  unterbrochen  unb  bie  jmeite  Jpälfte  be§ 
2.  Vanbeä,  bie  bie  collegia  saecularia  üon  1286  bt3  1350  enthalten 
foöte,  für  jefct  jurücfgelegt,  um  alSbalb  Den  3.  Vanb,  ber  bie  mistige 
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3eit  beS  Scfu'SmaS  umfafjt  unb  allgemeine  UnioerfitätSangelegenfyeiten 
betrifft,  erfdfycinen  ju  laffen.  (SHeidjjeitig  bamit  ift  ein  Söanb  be8  Auc- 
tarium  ausgegeben  toorben.  (£§  finb  jtoei  fd)ön  auSgeftattete,  reiche 
unb  ftattlidje  53änbe  biefeS  gewaltigen  SBerfeS,  roürbig  beS  lumen 
mundi,  bem  U)r  ^alt  geroibmet  ift,  bie  ju  burcfyblättern  ein  53er« 
gnügen,  §u  ftubiren  ein  ©enufr  unb  bie  Duelle  reidtfter  99ele()rung 
ift.  —  $)er  3.  Söanb  beS  Chartularium  reidjt  bis  $um  $obe  ^ßapft 
(Siemens'  VII.  unb  enthält  für  biefen  3eitraum  (oon  1350  bis  1394) 
522  Urfunben,  bie  in  3  Reiten  oeröffentlidjt  »erben.  3uerft  fommt  ein 
allgemein  djronologifdj  georbneter  $f)eil,  in  welchem  einzelne  ©nippen 
oon  jufammengeljörenben  Urfunben  audj  befonberS  jufammengeftetlt 
unb ;  bann  folgen  90  Diplome  de  schismate  ouS  ben  3af>ren 
1378—1394,  unb  ben  ©efd&lug  madjt  ein  Enfjang,  ber  eine  töeilje 
oon  Statuten  fennen  lef)rt.  $en  Urfunben  gef)t  eine  Ginleitung 
ooran,  in  ber  unS  bie  gelehrten  ©earbeiter  über  ben  mannigfaltigen 
^nbalt  beS  93anbeS  Sluffdjlufj  geben  unb  bie  ^ortfdjritte  fdjilbern, 
bie  bie  oorliegenbe  Sßublifation  im  ißergleid)  mit  bu  $8oulaü/S  folianten* 
reifem  SBerfe  unb  I^ourbain'S  oerbienftooflen  Arbeiten  barbietet, 
benen  man  bisher  faft  auSfct)lie&lidj  bie  urfunblid)e  $rabition  über 
bie  Unioerfität  $ariS  oerbanfte.  Unter  ben  SBiffenfdjaften  naf>m,  roie 
befannt,  in  $ariS  bie  ^tjeotogie  bie  erfte  ©teile  ein,  bie  $u  ber  3?itr 
wo  ber  3.  Sanb  beS  U.s$ö.  einfetyt,  atterbingS  ifjrc  ©lanjjeit  hinter 
fidj  ^utte.  Überhaupt  gehört  ber  3>nf>alt  beS  93anbe3  eigentlid)  einer 
3eit  beS  9ttebergangS  ber  Unioerfität  an,  benn  bie  ©emüter  waren 
bura)  baS  ©djiSma  erregt  unb  oon  eraften  (Stubien  abgezogen.  Xocf) 
roaren  immerhin  nodj  jäljrlid)  über  10000  ©tubirenbe  in  SßariS,  bie 
juriftifdjen  ©tubien  ftanben  in  Sölüte,  unb  bie  SWebtjin  mad)te  5ort= 
fd)ritte:  eS  finb  bamalS  meljr  ©tubenten  ber  Webijin  in  $ariS,  als 
jemals  früher.  &ber  oiele  Ijeroorragenbc  SRagiftcr  Oerliefjen  bie 
Unioerfität,  fo  $einrid)  oon  Reffen,  3KarfiliuS  oon  Sngljen,  SFonrab 
oon  ©einkaufen,  ©einriß  oon  Cnta  ®rtefoi)tf)e),  Ulbert  oon  (Saufen, 
©erbarb  üon  &alfer,  Jpeinria)  Olbenberg  auS  $öln  u.  %,  bie  barauf 
in  $eutfd)lanb  an  bie  ©pifcc  ber  neugegrünbeten  §od)fd)uIen  traten. 
—  ®S  ift  unmöglidj,  aud)  nur  ein  flüd)tige§  Söilb  üon  bem  reidjen 
Snfjalte  beS  SBanbeS  ju  geben.  üiur  ©iuigcS  fei  angebeutet.  *Be* 
fonberS  mistig  finb  bie  Statuten  Urban'*  V.  für  bie  oier  fjafultäten 
auS  bem  3af)re  1366,  bie  fortan  baS  gunbament  für  bie  Unioerfität 
bitbeten  unb  bie  luer  (9ft.  1319)  und)  einem  neu  ertoorbenen  ©obej 
ber  ^ßarifer  s)Jationalbiblion)ef  oeröffentlidjt  roerben.   $ie  tfjeologifdje 
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€>treitigfeiten  mit  ben  $rebigermönd)en  über  bie  ßeljren  beg  3°^anne^ 
be  SKontefono  entlmltenben  Urfunben  unb  bie  18  Diplome,  bie  ben 
©treit  ber  Uniberfttüt  gegen  ben  ftanjler  Solj.  ©(anwart  betreffen, 
finb  in  befonbere  ©nippen  jufammengeftellt.  ®ef>r  bebeutenb  finb 
femer  bie  Urfunben  9?r.  1528  big  1531  com  Sfabre  1386 ,  bie  eine 
Älage  ber  $efretiften*gafuität  gegen  ben  HRagifter  SImeliug  be  ©rolio 
enthalten,  ber  feine  ©orlefung  otyne  Öeredjtigung  früfj  Borgens  Ratten 
lüoüte.  3n  biefen  «tftenfiücfen  ift  Sieleg  bemerfengmertfj ,  fo  j. 
ba&  man  erfährt,  mag  bisher  nity  feftftanb,  bafe  bie  tf)eologifd)en 
SRagifter  ©orlefungen  übet  bie  ©tbel  gehalten  Ijaben,  roäfjrenb  bie 
93accalare  nur  bie  libri  sententiarum  bebanbelten;  bafj  bie  26 
doctores  regentes,  bie  bie  Decreta  lafen,  nid)t  beg  Ütforgeitg  lefcn 
burften,  mag  allein  ben  ©accalaren  juftanb,  beim  en  ceste  ville  en 
ladite  faculte  les  bacheliere  lisent  ä  matin  et  les  docteurs  lisent 
ä  prime.  Et  la  raison  est  bonne,  car  c'est  raison  que  les 
docteurs,  qui  ont  longuement  traveille  en  l'estude,  soient  allegez, 
et  pour  ce  lisent  ä  prime,  qui  n'est  pas  si  grant  heure  que  celle 
du  matin;  et  les  bacbeliers  hsent  a  matin  pour  estre  instruis 
«n  la  science;  unb  man  erfährt  ferner  que  la  lection  du  decret 
ne  dure  pas  oultre  le  quart  d'un  heure,  et  nuls  est  reputez 
«scolier  pour  ouyr  la  lection  du  matin,  se  il  ne  oyt  la  lection  du 
decret,  par  consequent  le  lisant  du  matin  n'est  pas  repute 
regent.  SBidjtig  für  bie  ($efcf)idjte  beg  föedjtgftubiumg  finb  fobann 
bie  Urfunben  öom  21.  Februar  1356  unb  17.  Muguft  1358  (Wr.  1230 
unb  1242),  ba  fie  bie  Slnnafjme  roiberlegen,  alg  ob  ^nnocenj  VI. 
<jeftattet  f)abe,  in  ^ßarig  bag  ius  civile  ju  lefen.  <Sd)lie($lid)  feien 
4il£  öon  gan$  fyerüorragenber  SBidjttgfeit  bie  rotuli  doctorum,  magi- 
strorum  u.  f.  n>.  ber  uier  ^afultäten  ermähnt,  bie  bem  Sßapfte  ein* 
gereift  mürben,  unb  öon  benen  bie  aug  ben  ^afjrcn  1353,  1362, 
1378/79  unb  1387  in  biefem  ©anbe  mitgeteilt  roerben  unb  Diele 
taufenb  tarnen  überliefern,  ©efonber*  intereffant  ift  eg,  bafj  bie 
^Irtiften  naef)  ben  Stationen  georbnet  finb,  ju  benen  fie  gehörten. 
$er  umfangreidjfte  rotulus  ift  ber  ber  Saljre  1878/79,  ber  faft 
40  (Seiten  füllt.  $>ie  natio  Gallicana  umfajjte  bie  prov.  Parisiensis, 
Senonensis,  Remensis,  Turonensis,  Bituricensis ;  eg  aab  ferner  bie 
natio  Picardorum  unb  Normannorum  unb  bie  natio  Anglicana  ober 
Alemanniae,  üon  ber  fogleid)  bie  föebe  fein  roirb.  — 

Sie  ©bition  felbft  ift  mufter^aft.  (Sin  ftt)öneg  grofjeg  Duart* 
formal  läfct  bie  auf  oortrefflic^eg  Rapier  gebrueften  Urfunben  leirf)t 


Digitized  by  Google 


$ranfreid)  (<ßarifcr  Uniüerfität) 


321 


überbltcfcn.  $ie  *Wummerirung  get)t  burd)  otte  Bänbe.  @S  ift  babei 
$u  bebauera,  bafj  oben  auf  ber  Seite,  roo  am  äußeren  Staube 
bie  Seitenzahl,  am  inneren  bie  3a^YegJa^  fatyr  nirgenbS  bie 
Kummer  ber  Urfunbe  Oermertt  ift.  ©et  folgen  Diplomen  nämlich, 
bie  über  mehrere  Seiten  reiben,  unb  fie  finb  r)ier  fet)r  zahlreich,  ift 
eS  bequem  unb  erleichtert  eS  bie  Benufcung  ungemein,  auch  biefe 
Kummer  oor  9lugen  ju  ^oben.  $lm  <Sct)Iuffc  ber  Urfunben  ftefjen 
Ulnmerfungen,  bie  über  bie  ^robenienj  belehren,  Siteraturnachmeife 
unb  fonft  alle§  enthalten,  toaS  über  ben  Seyt  ober  einzelne  SBorte 
barin  ju  fagen  ift.  Mud)  über  bie  in  ben  rotuli  oorfommenben 
^erfonen  enthalten  bie  Sftoten  Bemerfungen,  bie  5.  $t).  bie  fonft 
(5.  B.  bei  BubinSjfu,  $ie  Unioerfität  *ßariS  unb  bie  gremben  an  berf. 
im  äRittelalter,  Berlin  1876)  bort)anbencn  Nachrichten  über  bie  einzelnen 
^erfönlidjfeiten  berichtigen.  —  2lm  ©bluffe  beS  BanbeS  folgt  nach 
einigen  3ufäfcen  unb  Berichtigungen  ju  ben  5tt>ei  Bänben  eine  Tabelle 
(•Seite  671—692),  bie  noch  einmal  bie  Kummer  ber  Urfunöen,  bie 
®aten,  bie  SRegeften  unb  bie  (Seitenzahlen,  mithin  ben  ganzen  Inhalt 
beS  BanbeS  furj  jufammenfteHt,  unb  biefer  Tabelle  fernliegen  fich 
auf  Seite  693 — 777  bie  Sftegifter  an,  unb  jroar  ein  ^erfonen* 
regifter  nach  Bor*  unb  3unamen  unD  em  Sachregifter.  33eibe  finb 
oon  l)or)em  SBertfje,  ba  fte  nach  e^ner  vortrefflichen  2Rethobe 
gearbeitet  finb.  2)ie  ^erfonen  finbet  man  ausführlich  bei  ben  Bor* 
namen  behanbelt;  bei  ben  3unamen  roirb  bann  nur  auf  bie  Bor* 
namen  tjingetoiefen. 

Nichtiger  für  unS  3)eutfche,  als  baS  Chartularium,  ift  ber  bor= 
liegenbe  Banb  beS  Auctarium.  @r  Oermittelt  unS  nämlich  in  öor* 
^üglicher  SluSgabe  bie  Kenntnis  beS  erften  %ty\lt$  eineS  überaus 
merthooHen  Buchet,  beS  über  procuratorum  nationis  Anglicanae. 
3u  biefer  Nation  gehörten  auch  D*c  $>eutfchen  unb  ihre  Nachbarn 
auf  ber  Sßarifer  §odjfchule,  unb  man  ermtfet  bie  eminente  Bebeutung 
btefeS  BucheS  für  bie  ©efchidjte  ber  Unioerfität  $ariS  unb  namentlich 
für  bie  ©efdjidjte  ber  gelehrten  Bilbung  in  $eutfchlanb  roährenb  eincS 
Xty'ikZ  beS  Mittelalters .  roenn  man  ertoägt,  bafj  babei  aöe  ©rabu* 
irten  ber  Nation  in  ber  Wrtiftenfafultät  mit  tarnen  aufgeführt,  jahl* 
reiche  SWittheilungen  über  bie  ©efchehniffe  unb  öiele  Slftenftürte  nieber* 
gelegt  toorben  finb.  $a3  Buch  mar  bisher  fo  gut  roie  unbefannt 
unb  ift  bat)er  mit  SRect)t  ganz  oollftänbig  jum  Slbbrucf  gebracht 
roorben.  „gänben  fich  nur  in  $ariS  gleich  ergiebige  Duellen  für 
unS  2>eutfcf)e,  roie  in  Bologna !"  rief  SllotjS  Schulte  bei  (Gelegenheit 

StftottWe  öettfärift  W.  g.  8b.  XXXIX.  21 
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einer  $3efprecf)ung  ber  Acta  nationis  Germanicae  universitatis 
Bononiensis  (SBerlin,  Weimer,  1887)  auS.  9iun,  biefer  SBunfd)  ift 
überreif  erfüllt,  roennfcfjon  baS  ^ßarifer  ^rofuratorenbuch  ber  9lrtiften 
einen  anberen  Stjarafter  hat,  als  jene  brei  ^ahrfjunberte  umfaffenben 
Söolognefer  Elften.  $)er  borliegenbe  ©anb  umfaßt  bie  %afyve  1333 
bis  1406,  jroei  anberc  follen  bis  5um  3af)re  1492  reiben,  unb  bann 
füllen  bie  $rofuratorenbüd)er  ber  natio  Gallicana  unb  ber  natio 
Picardorum  folgen,  bie  einzigen,  bie  außer  bem  53u<he  ber  beutfcf)en 
Nation  erhalten  ftnb,  aber  nur  Steile  beS  15.  S^WunbertS  ent* 
galten.  —  3)ie  31uSgabe  beginnt  mit  ben  Memorabilia  nationis, 
einer  umfangreichen  Einleitung  ber  Herausgeber,  bie  in  16  Kapiteln 
ben  gutjalt  beS  SöanbeS  jufammenfaßt  unb  juerft  Don  bem  tarnen  unb 
bem  ©iegel  ber  Nation  hanbelt.  3m  3af)re  1367  fommt  für  bie  natio 
Anglicana  $um  erften  SOiale  ber  9cnme  ber  natio  Alemanniae  bor  unb 
geroinnt  immer  mehr  Verbreitung,  bis  er  1442  faft  gäi^licb,  an  bie 
(Stelle  beS  alten  tritt.  2Rit  ber  Beitreibung  beS  großen  Kations* 
fiegelS  fönnen  mir  unS  nict>t  völlig  einüerftanben  erflären,  benn  e$ 
fdjeint  nicht  ameifelloS  *u  fein,  baß  bie  im  oberen  Slbfcfmitte  bar* 
geftellten  giguren  roirflidt)  ben  bie  Jungfrau  9J?aria  frönenben  (5f)riftuS 
bezeichnen.  2)ie  Memorabilia  jäl)len  fobann  bie  Sänber  auf,  auS 
benen  bie  SfationSgenoffen  flammen:  baS  Sfteicfj,  Ungarn,  Böhmen, 
$olen,  «Schweben,  $)änemarf,  Norwegen,  ®cf)ottlanb,  (Snglanb,  ^rlanb, 
Slquileja  unb  Siolanb,  bie  nach  $ap.  3  eigene  $rooin$en  innerhalb 
ber  Nation  bilbetcn.  Stap.  4  jeigt,  wer  SOfitglieb  ber  Nation  mar, 
nämlidj  bie  Slrtiften,  unb  jwar  in  ber  föegel  fo  lange,  bis  fie  einen 
©rab  in  einer  anberen  gafultät  erreichten,  un  theologien  est  de 
la  faculte  des  arts,  jusqu'ä  ce  qu'il  ait  le  bonnet  sur  la  teste 
(1406);  bie  einem  üttönchSorben  angehörten,  waren  nicht  in  ber 
Nation.  14  ^at^re  mußten  Diejenigen  alt 'fein,  bie  Baccalare  mürben, 
bie  nmgistri  21 ;  Diele  jeboef)  maren  beträchtlich  älter,  manche  blieben 
fehr  lange  in  ber  Nation,  fo  j.  s3.  #onrab  Don  SRuterShoDen  länger 
als  35  %at)xe.  9?ad)bcm  mir  bann  bie  ^rofuratoren ,  föeftoren, 
(Sraminatoren  unb  $ebeu*e  als  Beamte  ber  Nation  unb  beren  ©e* 
bäube,  bie  scholae,  fennen  gelernt  l)abeu,  erflärt  ber  folgenbe  Slb* 
fchnitt  (7)  bie  Bezeichnungen  für  bie  ©rabuirten  in  ber  Wrtiften* 
fafultät,  determinantes :  bie  nach  Dollenbetem  Baccalareramen  biSs 
putirt  unb  bie  babei  aufgeworfenen  gragen  enbgültig  entfctjteben, 
beterminirt,  haben;  licentiati:  bie  ben  nächft  höheren  ©rab  erlangt 
haben,  unb  bie  ineipientes:  bie  bie  erfte  SCRagiftcrleftion  lefen.  9fad)* 
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bem  fie  bann  bie  ©ebüljren  befahlt  unb  ben  (£ib  geleiftet  ^aben, 
r)ei&en  ftc  magistri ,  unb  $mav  finb  fie  (ftnp.  8)  magistri  regentes 
ober  non  regentes,  je  nadjbem  fie  mit  Sefen  fortfahren  ober  aufhören. 

Sutereffant  ift  e$,  ben  fpäteren  Seben^gang  ber  Nation$genoffen 
(Sap.  9)  $u  oerfolgen  unb  ju  fetjen,  wer  93ifd)of  geworben,  »er  auf 
anberen  Unioerfitäten *)  nadjgewiefen  werben  fann  u.  f.  W. ;  man 
ermifct,  melier  gleifj  unb  welche  53etefenf)ett  ju  einer  folgen  3ufammcn« 
flellung  gehört !  $ie  nädjften  ftapitel  teuren  bie  ju  letftenben  &aty 
Iungen  unb  ba§  2ttünjmefen  ber  Nation  überhaupt  fennen,  unb  bie 
testen  betreffen  bie  Stirdje  unb  bie  gefte,  ben  $atron,  bie  Sßirtf)^ 
Käufer,  oon  benen  40  mit  Tanten  aufgeführt  werben,  nennen  bie 
©efifcungen  ber  Nation  unb  erzählen  bie  ©treitigfeiten  mit  ben 
anberen  Stationen,  unb  ba8  lefcte  Kapitel  fdjilbert  bic  Sc^irffale  ber 
Nation  wätjrenb  beg  @cf)i8ma».  —  tiefer  ben  ganjen  Inhalt  be§ 
©udjeS  jufammenfaffenben  Einleitung  folgt  ein  Kaien darium  in  usum 
nationis  Anglicanae,  in  bem  met)r  alg  100  Sage  aufeer  ben  gerien 
genannt  werben,  an  benen  non  legitur,  unb  hieran  fc^ttegt  fidt)  auf 
931  ©palten  ber  Slbbrucf  be$  faft  ooßftänbig  erhaltenen  liber  pro- 
curatorum  mit  feinen  fdjier  unzähligen  Nachrichten  über  unfere 
beutfetyen  ßanbSlcute.  Sticht  weniger  al§  936,  in  ber  Siegel  monatlich 
mechfelnbe,  Sßrofuratoren  hat  bie  Nation  oon  1333  big  1406  gehabt,  unb 
eine  fetjr  banfenSmerthe  Tabelle  am  <Sd)luffe,  bie  alljährlich  bie  «Summe 
ber  ®rabuirten  angibt  unb  narjeju  öoUftänbig  ift,  lägt  unS  burch  Slbbition 
bie  ©efammtfumme  finben,  ba&  in  bem  angegebenen  3eitrauine  1117 
beterminirt  haben,  817  Sijentiaten  geworben  finb  unb  676  aI8  SKagifter 
ju  lefen  begonnen  (mben.  (Sin  oorfäufige§  ^erfonenregifter  ift  bem 
33anbe  beigegeben,  ba§  bie  Namen  unter  bem  §erfunft3orte  ober  *lanbe 
jufammenfteQt,  mithin  zugleich  bie  «Stelle  eineS  Ort§regifterS  oertritt. 

SWöge  ba$  fchönc  SBerf  recht  balb  oon  feinen  gelehrten  ©bitoren 
fortgefefct  werben,  ihnen  jur  GSf)re,  ber  SBiffenfcbaft  jur  görberung! 

Ernst  Friedlaender. 

teuere  (£rfd)cinungcu  über  itolicnifdjc  ©efdjtiljte  M  SRttttUlterg 
unb  ber  Äcnaiffance,  öorncljmlid)  nu8  ben  fahren  1893  unb  1894. 

I. 

5Sor  furjem  ift  in  granfreich  eine  Societe  d'etudes  italiennes 
jufammengetreten.   $)ie  Namen  ber  SNitglieber  bürgen  für  eine  nufc« 

*)  §ier  finbet  firf)  ba§  (Eitat  Acta  nationis  Germanicae  in  studio 
Bononiensi,  roä^renb  ba§  33ud)  wohlüberlegt  ben  Sitel  hat  Acta  nat.  Germ, 
universitatis  Bononiensis. 

21* 
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bringenbe  Xljötigfeit.  2)ie  ©efetlfcfjaft  roirb  jenen  fonberbaren  ljifio= 
rifdjen  ©eift  oon  fid)  fernjufjalten  Hüffen,  ber  in  bem  neuen  $ud)e 
be§  §erm  I^ofepfj  9teinocf),  La  France  et  l'Italie  devant  l'histoire1), 
fein  SBefen  treibt.  §ier  lefen  mir:  55ie  anberen  SBölfer  fjaben  Italien 
gegenüber  al$  Eroberer,  als  Unterbrücfer  im  politifdjen  unb  geiftigen 
Sinn,  gefjanbelt.  granfreidj  bagegen  falj  in  Italien  ftet§  ba§  SBater* 
lanb  be§  antifen  9lom,  ja  gewiffermaften  une  soeur  latine.  Chaque 
fois,  que  Tarne  de  l'Italie  s'endort,  c'eet  la  France  qui  la  reveille. 
granfreid}  begebt  nur  ben  geiler,  bafj  eS  bie  Hoffnungen  ber  Italiener, 
bie  e3  ermecft,  nie  ganj  erfüllt,  fonbem  auf  falbem  SBege  ftefjen  bleibt. 
9Kan  mürbe  ftdj  nid)t  munbern,  wenn  ber  frnn^öfifc^e  Slutor  feinen 
@afc  für  bie  ©ntmitflung  ber  legten  100  %a§xe,  feit  ©onaparte,  auf* 
geftellt  ptte;  man  mürbe  oud)  nic^t  ofme  ^ntereffe  feinen  $u§füf>r* 
ungen  über  bie  franjöfifdj  -  italienifäe  Sßolttif  im  17.  unb  18.  Saljr* 
^unbert  folgen.  Hber  fein  (5afc  foH  gelten  öon  ben  älteften  Seiten, 
feit  e3  granjofen  gibt,  feit  ftarl  bem  ©rofjen  (!),  oon  bem  bie  3bee 
ber  Italia  una  e  libera  ftammt.2)  benfe  mir,  ba§  jeber  faa> 
funbige  gronjofe  bie  fünf  erften  Kapitel  beS  föeinadj'fdjen  ©udjeS 
nur  mit  Äopffdjütteln  lefen  mirb. 

5)ie  ©efd)id)te  ber  fran$öfifd)en  $lnfprüdje  auf  ttaltenif <±>e  $ljrone 
ift  befannt  genug.  SBenige  bagegen  miffen,  bafe  um  bie  Witte  be3 
14.  $af)rf)unbert3  ein  Italiener  $nfprud)  auf  bie  Sxone  öon  grank 
reicr)  erfwb.  2)er  nadjgeborene  ©otjn  be§  brittlefcten  ©apetingerS, 
£ubroig'3  X.,  foH  öon  einigen  treuen  Röfleuten  üor  ben  SRacfyfteHungen 
ber  ©räfin  oon  $lrtoi§  baburd)  gerettet  roorben  fein,  bafj  man 
if)n  mit  bem  ftinbe  eineS  ©ucclo  33aglioni  auS  ©iena  oertaufdjte. 
$)er  Sßrinj  mudjS  in  ©iena  in  ber  95erborgenneit  auf,  marb  bann 
entbeeft,  oon  manchen,  fo  öom  Tribunen  Sola  fötenji,  anerfannt  unb 
enbigte  nad)  einem  abenteuerlichen  Öeben  in  ber  ©efangenfdjaft  be£ 
ftönigS  üon  Neapel.  $)iefc  $afpar  ^>aufcr^efct)ict)te  ift  in  einer  an* 
geblid)  oon  bem  $rätenbenten  felbft  oerfafeten  ©djrift  niebergelegt.  @eit 
längerer  Seit  unterjudjte  (Sur^io  fflaföi  bie  Überlieferung  ifjreS  $ertc8 
unb  ifyre  l)iftorifd)e  ©laubmürbigfeit,  veröffentlichte  aber  big  jefct  nur 
ein  fleineö  33rud)ftütf  aus  berfelben  nebft  einigen  fulturgefdu'd)tlicf)en 


»)  $arift,  g.  ttlcan.   1893.    244  @. 

*)  II  a  donc  fait  de  l'Italie  un  royaume,  sinon  autonome,  du 
moins  independant ....  Ainai,  pour  la  premiere  fois  dans  Thistoire, 
apparatt  l'idee  qui  sera  celle  de  l'unit6  de  l'Italie,  mattresse  d'elle-meme. 
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(Erläuterungen.1)  9cun  ift  Ü)m  ein  junger  £anb§mann,  £atino  SDcac* 
cari,  mit  ber  83eröffentlicf)ung  be§  ©anjen  (nad)  cod.  Barberin. 
XLV,  52)  juDorgefornmen.*)  9cadj  einer  Überfdjau  über  bie  bem 
^kätenbenten  geroibmete  Siteratur  cfyaraftertfirt  9Df.  ben  Cueüenroertt) 
ber  Moria.  $ll§  fjiftorifdjer  Äern  bleibt:  ©iaunino  ift  in  granf* 
reief)  geboren,  feit  früher  ftinbljeit  in  ärmtidjer  Umgebung  ju  ©iena 
crjogen.  2)urd)  feine  perföttltct)e  $üd)tigfeit  unb  SiebenStoürbigfeit 
fommt  er  empor,  roirb  oon  unbefannter  ©eite  über  feine  „föniglicfye 
Slbfunft"  belehrt  unb  baburdj  ju  ©jtraöaganaen  oerleitet.  ©cffliejjlidj 
ftirbt  er  in  einem  neapolitanifctyen  ©efängniS.  %üx  ben  SBerfaffer  ber 
<3ct)rift  f)ält  SDc.  ben  SWatfjematifer  Sommafo  Stgajaari,  einen  nafyen 
SBerroanbten  ©iannino'3,  ber  um  1400  lebte.  (5r  fod,  roo§l  jur  »er« 
f>errlidmng  ber  gamilie,  biefeS  ©emebe  oon  SBa^r^eit  unb  £ict}tung 
gefdjaffen  Ijaben.  —  ©egen  2Raccari'3  Sejt  unb  Äommcntar  f)at  fidt> 
ber  obenerroäfmte  <S.  atta^i  bereit«  in  fd)arfer  ftritif  gcroanbt.3)  TOtt 
wie  oiel  9ted)t,  wirb  feine  beoorfteljenbe  Sßublifation,  bie  benfeI6en 
(Stoff  auf  breiterer  ©runblage  befyanbeln  fott,  un3  lehren. 

3)er  ©efidjt^punft,  oon  bem  mir  ausgingen  —  bie  93e$iet)ungen 
jmijt^en  ^ranfreicf)  unb  Italien  —  füfyrt  un£  ju  jenen  Territorien, 
in  benen  fid)  bie  ©ntroicflungen  beiber  Sauber  naturgemäß  am  meiften 
berühren:  ©aootyen  unb  Sßiemont.  gür  bie  r)tftortfc^e  $^fiognomie 
biefer  $llpengebiete  finb  bie  gamilien  ber  großen  ^eubatare  djaratte= 
riftifd).  Unter  ilmen  mar  im  beginn  be$  13.  $aljrf)unbert3  ba3  §au§ 
^tfontferrat  am  fyödjften  geftiegen.  Um  ben  Sttarfgrafen  93onifajiu3  I., 
ben  Eroberer  $onftantinopel$  unb  ftönig  oon  Xr)effalontcr),  ba8  3>beal 
ber  £roubabour$,  fc^arte  jid}  bie  fjöfifdje  Kultur  ber  Siomanen  in 
ifjren  glänjenbften  Vertretern.  Unjertrennlicf)  oon  ber  ©eftalt  be3 
SDcarfgrafcn  ift  bic  feinet  treuen  (SängerS  unb  ®ampfgenoffen  fttaim* 
baut  be  SSaqueiraS.  SBir  fyaben  in  ben  brei  poetifdjen  ©riefen  (ein- 
reimigen  Tiraben)  be$  SroubabourS  an  ^onifaj  ein  fdjöneS  2)enfmal 
biefeS  23ert)ättniffe8  unb  überhaupt  beS  Sebent  jener  ritterlichen  Streife. 
(£8  fab  anfdjaulidje  Söilber  au8  if)rer  gemeinfamen  Vergangenheit: 
Sugenbftreidje,  SiebeSabenteuer,  $ampffcenen,üom  italienifäen,  ficilifcb,en 
unb  orientalifdjen  $rieg8fd}auplajj.  08far  ©djulfc  f)at  fiel)  ba^er  ben 

*)  H  tesoro  d'un  re,  Nozze  Gorrini-Cazzola.  Roma,  Forzani  e  Co., 
tip.  del  Senato.  1892. 

a)  Istoria  del  Re  Giannino  di  Francia,  a  cura  di  L.  M.  Siena, 
tip.  Carlo  Nava.   1893.   LX,  200  ©. 

8)  Giorn.  stör,  della  lett.  ital.    Ao.  12  (1894),  23,  251  ff. 
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befonbcren  5)anf  ber  ^iftorifer  berbient,  inbem  er  bie  brei  proben« 
jaüfdjen  ©cbichte  juni  erften  Sföal  frittfd}  tjerauSgab,  überlebte  unb 
aufcerft  forgfältig  fommentirte.1)  Beilage  gibt  er  eine  fultur- 
gefcf)ichtlich  roerthboffe  3u1ammenf*ettun9  über  bie  Q3ejief)ungen  ber 
SDfontferrat  unb  Sötalafpina  ju  ben  SroubabourS,  baju  ©efdjlecht^ 
tafeln  ber  beiben  fürftlichen  gamilien.  S)er  SSerth  biefer  *publifation 
bleibt  beftefjen,  wenn  aud)  bie  chronologifche  Wirkung  ber  brci  ©riefe, 
rote  fic  ber  SSf.  im  1.  Kapitel  unternimmt,  fitf)  roof)l  nur  tfjeilroeife 
galten  lägt.  Sfiadt)  feiner  Anficht  finb  e$  brei  berfcf)iebene  ©ebidrte, 
bon  benen  baS  eine  bor  Sluguft  1194  in  Obcritalien,  bie  anberen  1204 
unb  1205  im  Orient  entftanben.  dagegen  t)at  fürjlich  9ft.  3enfer2)  mit 
guten  ©rünben  eine  onbere  Wuffaffung  berfochten,  roonacf)  bie  brei 
Siraben  ein  einheitliche«  ©anje  bilben  unb  gleichzeitig  im  %af)xe  1205 
berfafet  finb. 

9ttan  l)at  e§  bem  ritterlichen  (£f)atQfter  be*  Sföarfgrafen  S3onifo3 
immer  5ur  (£l)re  angerechnet,  ba&  er  bie  SBormunbfdjaft  über  feinen 
jungen  SSerroanbten  XfyomaS  I.  bon  ©abogen,  bie  ihm  beffen  Sßater 
Gumbert  ELL  übergab,  nicht  jur  *8ergröfeerung  feiner  eigenen  5D?acr)t 
benufcte,  fonbern  feinem  ©djüfcling  fyatf,  bie  gefährbete  «Stellung 
feines  §aufe§  roieber  ju  retten.  Qux  iDcünbigfeit  gelangt,  f)at  bann 
©raf  %t)oma&  eigene  SBege  eingefchlagen  unb  im  engen  $lnfchlu&  an 
bie  faiferlicf)e  Sßolitif  eine  feine  Nachbarn  roeit  überragenbe  §öhe  er* 
reicht,  &ie  ©efchidjte  biefer  Regierung  (1189 — 1233)  unb  berjenigen 
feineS  Nachfolgers  bi§  jum  Safere  1263  erzählt  (£.  Alberto  bi  ©er« 
baij=<Sonnaj.3)  £er  1.  SBanb  beS  SBerfeS  ift  bereits  1883  erfchienen 
(bgl.  §.  3.  52,  557  f.).  £er  unS  borliegenbe  2.  93anb  tt>ettt  bie 
SBorpge  beS  1.,  hat  a&er  SKänget  beSfelben  in  noch  ^öt)erem 
©rabe.  3)ie  beutfcfje  Literatur  ber  legten  jef)n  ^affre  ift  überhaupt 
nicht  benufct.  2J?an  roirb  bieS  freilich  oem  berbienten  SBerfaffer,  ber 
feit  langer  3eit  al§  biplömatifcher  Vertreter  Italiens  in  (Sofia  ben 
Zentren  abenblänbifcher  SBiffenfchaft  entrücft  ift,  nicht  ju  hoch  anrechnen. 

l)  3)ie  ©tiefe  be§  Ütobabord  Diaimbaut  be  5öaqueira§  an  SBomfaj  I., 
"ättartgrafen  t>on  «Wonfertat.  §aUe  a.  3R.  Wemener.  1893.  VIII,  140  @. 
©in  üotlftänbtgeö  9Zamen8öer$eid)nt3  unb  5  Äartenifijjen  finb  beigefügt. 

8)  ßu  ben  ©riefen  be§  föatmbaut  be  SkqueivaS,  3citid)t-  f-  ^Rom.  $f)ilol. 
18  (1894),  8.  195  ff. 

3)  Studi  storici  sul  Contado  di  Savoia  e  Marchesato  in  Italia 
per  C.  Alberto  di  Gerbaix-Sonnaz  di  St.  Romain.  Vol.  II.  Torino- 
Roma,  L.  Roux  e  C.  1893.  VII,  355  8. 
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$)ic  fpätere  (Snttoicflung  ber  faDotrifcljen  9Wonarcf)ie  ift  oon 
Gibrarto,  SKicotti  unb  (Sarutti  bargeftettt  roorben.  $)ocf)  blieb  babei 
eine  Sücfe.  gür  bie  jroeite  §älfte  be3  15. 3>af)rf)unbert3  fehlte  bifyex 
noch  eine  Ijöfjeren  Slnfprüdjen  genügenbe  Arbeit.  5)iefe  fjnt  nun 
fjerbinanbo  ©abotto  ausgeführt.1)  (Sein  SBerf  beruht  auf  einem  überaus 
reiben  ÜRaterial,  bas  i^ui  mehrere  ber  grofeen  italienifchen  9lrd)tue, 
Dor  allem  aber  aud)  bie  Heineren  unb  fleinften  $lrcf)toe  ^iemontS  ge- 
liefert ^aben.  2)er  9?nfcen  für  bie  £ofaIgefdjtd)te  ift  augenfällig. 
Über  bog  ftänbifcfje  #eben  in  Sßiemont,  bie  fatroQtfc^en  dürften,  unter 
benen  bie  «ßerf önJid^fctt  be$  $f)WpP  ^nt  Sanb"  ^erDorflic^t,  bie 
franjöftfche  «ßolitif  bis  sunt  3uge  ftarl'3  VIH.  finben  fich  intereffante 
9luffd)lüffe.  $er  ©ang  ber  ©reigniffe  toom  2obe  ^mabeuS'  Vin. 
(b.  i.  Sßapft  gelij  V.)  bis  jum  Gnbe  ber  SHegentfdjaft  ber  Söianca  bon 
2ttontferrat  ift  Qu^fü^rlid^  unb  gut  bargelegt,  ©rfreulidjerroeife  mtH 
ber  $f.  im  nächften  SBanbc  bie  ptcmonteftfdje  Kultur  im  Qtitaitex 
ber  Sftenaiffance  etngehenb  befjanbeln. 

$luf  ben  ©djlöffern  *ßicmont§  fyattt  ba§  ritterliche  Sbeal  feit 
ben  3c^cn  beS  großen  SöonifajiuS  eine  fefte  ©tätte.  $(n  ©teile 
M  Sßrooencalifchen  trat  aber  als  ^öftfd^c  Sprache  ba£  OftcmjÖ* 
fifche.  $5er  Kornau  de  la  Rose  galt  als  ber  Inbegriff  geiftiger 
Kultur,  bie  §elben  ber  franjöfifchen  (Spen  als  ritterliche  58or* 
bilber.  3n  biefe  $ltmofpl)äre  führt  un§  bie  ©chrift  bon  9i  %oxqa 
über  $homa^  öon  ©fllu^jo.2)  35a§  ßeben  biefeS  f leinen 
piemontefifchen  99tarfgrafen  fällt  in  bie  3ahrc  135G  (?)  bi3  1416, 
ein  3citalter,  [n  oem  man  cine  ©teigerung  be8  mtttelalters 
liehen  SBefenS  ju  beobachten  glaubt.  3)a3  9littertl)um  entfaltet  in 
Oberita  lien,  oornebmlid)  in  Sßiemont,  einen  geräufdjü ollen  Sßomp  oon 
abenteuerlichen  fahrten  unb  Stornieren,  ©leichjcitig  jieben  bie 
©charen  ber  Söüfjer  —  ber  »bianchi«  —  unter  ©ingen  unb  SBeljeflagen 
burch  bie  ©täbte  unb  mahnen  jum  ^rieben,  jur  föeue,  jur  Vorbereitung 
auf  bie  legten  $inge.   $ie  alte  Sofung  Don  Pace  unb  Misericordia 


*)  Lo  Stato  Sabaudo  da  Amedeo  VIII.  ad  Emaiiuele  Filiberto. 
Vol.  I  (1451—1467).  Torino-Roina,  L.  Roux  e  C.  1892.  IV,  120  ©. 
Vol.  II  (1467—1496).  (Sbenba.  1893.  VII,  535  S. 

*)  Thomas  III,  marquis  de  Saluces.  Ätude  historique  et  litteraire 
avec  une  introduetion  sur  la  politique  de  ses  prSd^cesseurs  et  un 
Appendice  de  Textes.  Th£se  prösentöe  ä  runiversite"  de  Leipzig. 
St.  Denis,  H.  Bouillant.  1893.  VIII,  221  ©.  Stanfenaioerth  ba$  Warnen*« 
regifter. 
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ergreift  roieber  biete  §erjen.  5)iefe  beiben  gegenfäfolichen  «Stimm ungen, 
bie  ritterliche  unb  bie  affetifd)e,  fommen  jum  Au3brucf  in  einem  aHe- 
gorifdjen  sJtoman,  le  Chevalier  errant,  ben  SDJarfgraf  %\)oma%  in 
ber  ©efangenfdjaft  ju  $urin  berfajjte.  Unter  bem  3MIbe  be$  „irrenben 
9titter£"  fdjilbert  er  fid)  felbft,  juerft  inmitten  ber  glänjenben  ritter* 
liefen  ©efettfehaft,  bann  aber,  bon  ber  Dame  Congnoissance  über 
bie  Dftdjtigfeit  biefeS  Treibens  belehrt,  als  reumütigen  $ilger,  ber 
bem  ienfeitigen  3We  juftrebt.  ^.  öeröffenttic^t  im  Anhang  bie  icfyU 
reiben  noch  nietjt  gebrueften  Partien  beS  SRomanS.  3)er  §auptroerth 
ber  Arbeit  liegt  rootjl  in  ben  fultur*  unb  literar^iftorifc^en  Ausführungen 
ber  Kapitel  2  unb  4.  2>ie  ältefte  ©efchidjte  be§  §aufeS  ©alujjo, 
bie  Sugenb*  unb  föegierungSjcit  $homa3'  inv  ber  oon  begehrlichen 
Nachbarn  ftete  in  feinem  befcheibenen  SBefifcc  bebrof)t  mar;  ber  ©im 
flufj  ffrcmtreichS  in  biefen  ©egenben,  roirb  öom  SSf.,  foroeit  bieS  ofme 
archibalifche  @tubien  möglich  ift,  behanbelt. 

$)a8  ftäbtifche  Seben  tritt  in  $iemont  jurücf.  9ßur  Afti  unb  (£^teri 
genoffen  Dolle  politif ct)e  Freiheit.  @§  ift  inbeffen  lehrreich,  auch  bie  ©nt* 
roieflung  einer  jener  Heineren  ©emeinroefen,  bie  fich  nur  einer  befchränften 
fommunolen  ©elbftänbigfeit  erfreuten,  oon  ben  alteften  Anfängen  an  ju 
Verfölgen,  roie  bieö  fürjlich  ber  93aron  (Sarutti  in  95ejug  auf  ^ignerol 
gethan  $at. *)  —  $)ie  Statuten  ^ignerol'S  oon  1220  jeigen  fchon  ein 
Verbot  beö  Aufenthalts  gegen  bie  Armen  öon  Suon.  $n  btct)ter  Sftähe 
nämlich,  in  ben  cottifchen  Alpen,  ttatte  bie  SBalbenfifche  ©emeinbe  eine 
3uflud)t  gefunben.  ©ie  ift  hinfort  ein  nicht  unwichtiger  gaftor  in  ber 
©efchichte  beS  franjöfifchen  unb  italienifchcn  AlpenlanbeS.  Sahrljunberte 
lang  fämpft  ba£  Heine  Häuflein  gegen  bie  Übermacht  granfreichä  unb 
^Memontö  um  feine  ©jiftenj.  2Bir  fyabtn  jejjt  au3  ber  geber  be3 
befannten  SBalbenfer  -irjeologen  Gmilio  Gomba  eine  jufammenhängenbe 
©efcfjichte  ber  <3efte  oon  Arnolb  unb  SßetruS  an  bi£  5ur  SBreccia  bi 
*ßorta  ^ia2),  tool)!  in  erfter  ßinie  für  bie  ©emeinbegenoffen  gefchrieben, 
aber  auch  für  anbere  recht  gut  brauchbar,  ba  bie  neuefte,  5umal  auch 
bie  beutfehe  gorfdmng  (8.  Mütter,  $reger,  §aupt  u.  f.  ».)  oerroerthet 
ift.    $er  ©chmerpunft  liegt  in  ber  fpäteren  (Sntroicflung  feit  ber 


»)  Storia  della  citta  di  Pinerolo,  scritta  dal  barone  Domenico 
Carutti.  Pinerolo,  tip.  Chiantore-Moscarelli.  1893.  VIII,  656  @.  Sgl. 
©.  Stoffi  im  Arch.  stor.  it.  s.  V.  13  (1894),  216  ff. 

»)  Storia  de'  Valdesi.  Firenze,  tip.  Claudiana.  1893.  VII,  427  ©. 
mit  mißlicher  Äartc  unb  populären  ^Uuftrationen,  ber  $rei3  nur  2.  1.50! 
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Üteformation.  —  (Sine.  Slbbanblung  beSfelben  SSerfafferS1),  rodd)e  bie 
CueHeii  unb  §ü(f§mittet  jur  Söalbenfergefdjidjte  etngefjeub  erörtert, 
roirb  ben  ^iftorifem  roillfommen  fein,  greüidj,  geroiffe  Momente  au3 
ber  Sugenbjeit  ber  ©efte,  ba8  23ilb  ifyrer  Verbreitung  in  Stalten  unb 
it)re  3ufontnienfjänge  mit  onberen  $efcern,  bleiben  nodj  bunfel,  ba 
bie  Duellen  berfagen.  SßaS  gäben  mir  audj  barum,  roenn  mir  roüjjten, 
ob  unb  in  roeldjer  ©eftalt  bie  ße^ren  be§  SBalbeS  ben  Jüngling  oon 
Slffift  berührt  Ratten,  als  er  bie  $lrmutf)  ju  feiner  93raut  erfor! 

ift  bejeicfjnenb  für  bie  geiftige  3)i§pofttion  unfereS  fteitalttxä, 
bafj  roeite  Greife  bem  geben  be3  bl.  Sranj  eine  roarme  $f)eünaf)me 
entgegenbringen.  &ud)  nad)  ben  äReifterroerfen  §afe'3  unb  Sfjobe'ä 
fonnte  bie  neue  S8iograpf>ie  bon  $aul  Sabotier2)  auf  Sntereffe 
rennen.  $en  heutigen  ©tanb  ber  gorfdjung  fafct  Slnton  (£I)rouft  in 
feiner  ©Rjje  „ftranj  üon  Stfftfi"3)  furj  jufammen.  2Rit  ber  „fera* 
pfn'fdjen  ©enoffin"  be3  \)l  ftranj  befdjäftigt  ftd)  bie  ©djrift  öon 
granceöco  galco,  Pensieri  filosofici  di  S.  Caterina  da  Siena,*) 
(£3  ift  bieS  bie  erfte  in  einer  föeilje  bon  ©tubien,  bie  galco  ber 
moralpfyilofopljifdjen  ßiteratur  3talien3  geroibmet  Ijat.  3Me  jroette 
(Schrift5)  be^anbelt  SBono  ©tarnbom,  ©rajiolo  Söambagiuolt  unb  gra 
©iorbano  ba  föibatto,  bie  britte6)  ben  Sßtfaner  Geologen  ©abalca 
(f  1342),  bie  bterte7)  ben  grofjen  granji^faner  SBonaöentura  jufammen 
mit  ©runetto  ßatini  unb  bem  Fiore  di  virtü,  bie  fünfte8)  enblid} 
einen  SMoraliften  be8  16.  Sa^r^unbert§,  ben  $aoto  $aruta  (geb.  ju 
S3enebig  1540).  Sftan  roirb  berartige  Unterfudjungen  gern  annehmen 
atö  ^Beiträge  jur  Kenntnis  einer  ©ntroieflung,  beren  SBurjem  in  jener 


*)  Cenno  sulle  Fonti  della  storia  dei  Valdesi.  Arch.  stör.  it.  s.  5. 
12  (1893),  95  ff. 

»)  Vie  de  S.  Francis  d'Assise.  Paris,  Fischbacher.  1894.  CXXI, 
418  ®.  —  3d)  öerroeife  auf  bie  ausführlichen  93e|brea)ungen  öon  ©uignebert 
(Moyen-Age,  SRärj  1894)  unb  ^fifter  (Rev.  crit.  2./9.  3uli  1894),  ferner 
öon  £occo  (Arch.  stor.  it.  s.  5.  13  (1894),  118  ff.)  unb  in  ber  Civilta 
cattolica  öotn  20.  Januar  1894. 

3)  SBeilage  g.  2lHg.  3tg.  botn  27.,  28.  unb  30.  Mprü  1894. 

4)  Lucca,  tip.  del  Serchio.  1890.    32  ©. 

•)  Moralisti  italiani  del  Trecento.    (Sbenba.  1891.    90  <S. 
e)  Domenico  Cavalca  Moralista.    (Sbenba.  1892.   31  3. 
7)  San  Bonaventura,  Brunetto  Latini  ed  il  Fiore  di  Virtü.  G6enba. 
1893.  122©. 

*)  Paolo  Paruta  Moralista.    (Sbenba.   1894.   67  ©. 
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(Spodje  liegen,  ba  granj  Don  Mffifi  ba§  geiftifje  Seben  feine§  Volfe* 
mit  einem  tieferen  3n()alt  erfüllte. 

©eine  SBirfung  lag  roefentlidj  in  ber  $erfönltd)feit.  ©d)on  Dor 
t()m  unb  Dor  SBalbeS  Rotten  9lrnolb  Don  ©reScia  unb  bie  Sßatarener 
ba§  SBort  Don  ber  „armen  9tad)folge  Sfjrifti"  auSgefprodjen.  (£3 
mar  fd)on  ein  <Sdjlagtoort  im  2)Junbe  jener  politifdjen  Parteien 
gcioefen,  bie  unmittelbaren  Slntbeil  fjaben  an  ben  fommunalen  9ln* 
fangen  öon  9)?ailanb  unb  9tom. 

$)cn  fdjon  fo  oft  bargcfteüten  Anfängen  ber  fommunalen  ©elbfc 
ftänbigfeit  in  biefen  beiben  Stäbten  b,at  ©iufeppe  Sßaolucci  eine  neue 
Unterfud)ung  geroibmet.1)  (fr  Ijofft  auf  biefem  SBege  ben  ©djlüffel 
ju  finben  jur  grage  be3  UrfprungS  ber  italienifdjen  Kommunen  über* 
f)aupt.  $enn  Sftailanb  unb  föom  gelten  if)m  alg  bie  beiben  Söpen 
be3  urfprünglid)en  fommunalen  fiebenS,  eine  Sluffaffung,  gegen  bie 
fid)  mancb,e§  einmenben  läßt.  3™  etflcn  $l)eil,  l'origine  del  comune 
di  Milano,  füf)Tt  ber  33f.  eine  fdjon  früher2)  öon  tym  Dorgetragene 
$lnfid)t  über  bie  ©ntfte^ung  be§  Comune  öon  9Hailanb  weiter  au£ 
unb  begrünbet  fte  burd)  forgfältige  Interpretation  ber  brei  SKailänber 
(£f)roniften.  2)abei  fefet  er  fid)  in  jum  2f)eil  fcf)arfer  Sßolemif  mit 
feinen  Vorgängern  auSeinanber,  oon  QNulini,  fieo  unb  §egel  bi§ 
SßatoinSfo,  unb  SlnemüHer.3)  Über  bie  lefote  jufammenfjängenbe  Ear* 
ftellung  be§  ÖegenftanbeS  burd)  9ft.  ©onfabint4)  gerjt  er  furjmeg  jur 
$age§orbnung.  ^aolucci  jeigt,  wie  in  ben  kämpfen  ber  Sßataria 
ba3  93olf  gegenüber  bem  Slbel,  ber  bie  fimoniftifd)en  ^Jriefter  befdjüfct, 
erftarft,  roie  e8  bie  (Sblen  attmäfjlid)  burd)  fein  ©eioidjt,  feine  8af)l, 
bie  Verbreitung  ber  neuen  $been  erbrücft.  Seiber  oerfagen  bie 
OueHen  gerabe  für  bie  fritifdjen  3>af)re,  'n  benen  ber  juerft  faiferliai 
gefinnte  (Srjbifdjof  Slnfelmo  ba  Sftobe  unb  ber  größere  St^eil  be§ 
$lbel§  fid)  öor  ber  ©ürgerfdjaft  bemüßigte.  Slber  e8  lögt  fid)  bod) 
erfennen,  rote  au§  einer  ungeorbneten  Volföregierung,  bereu  SSerfjeug 
ber  Ghrjbifdjof  ift,  nad)  jmei  Dergeblidjen  Anläufen,  enbtict)  1114  ba§ 
burd)  bie  SBolfSoerfammtung  bargefteUte  Comune  fid)  bilbet,  unb  balb 
barauf,  {ebenfalls  Dor  SDiärj  1117,  in  ben  ftonfuln  ftd)  eine  regelmäßige 

l)  L'origine  dei  comuni  di  Milano  e  di  Roma  (secolo  XI  e  XII). 
Palermo-Torino,  C.  Clausen.  1892.   VI,  205  @. 

")  Storia  d'Italia  dalla  caduta  dell'  Impero  Romano.  Vol.  I. 
Palermo  1889.    e.  148. 

3)  ^rf)  öermiffe  unter  ben  angeführten  Arbeiten  bie  Don  fcanblotfe. 

4)  Le  origini  del  comune  di  Milano,  in:  Gli  Albori  della  vita 
italiana.    Milano,  Frat.  Treves.  1890.    @.  117  ff. 
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SBeljörbe  gibt.  3m  5toeiten  Ztyil,  l'origine  del  comune  di  Roma, 
leibet  bie  Darlegung  ber  ftabtrömifchen  93erf)ältniffe  ettoaS  unter  ber 
allpi  breiten  ©ehanblung  öon  $lrnolb'3  Sorgefchidjte  unb  SBarbaroffa'S 
9tomfahrt  SJ^ocf)  Sßaolucct  gefjt  bie  ©rünbung  ber  römifchen  ©emetnbe, 
b.  h-  ber  3ufammentritt  beS  sacer  senatus  auf  bem  Kapitol  im  3a^re 
1143,  nicht  oom  SSolfe  au8,  fonbem  öom  nieberen  Slbel.  ©8  ift  ein 
<Sieg  ber  Senatores,  bie  ald  (Staub  (senatores  gleid)bebeutenb  mit 
„nieberem  Stbcl")  längft  ejtftiren,  über  bie  consules  (b.  b.  ben  t)ohen 
Ebel).  $ie  Auslegung  ber  DueacnfteUen,  bie  biefe  Euffaffung  ftüfcen 
fotten,  fd)eint  mir  jiemlich  gewagt  (befonberS  auf  <S.  104).  Unfere 
Nachrichten  über  biefe  $inge  finb  atlcrbingS  febr  fpärttch,  aber  man 
möchte  bodj  glauben,  baß  baS  SSolf  an  ber  politifccjen  Umwälzung 
nicht  fo  ganj  unbeteiligt  mar,  roie  Sßaolucci  c8  barftellt.  (Srinnern 
wir  un8  nur,  welche  Sftolle  jwanjig  3af)re  fpäter  bie  Consules  merca- 
torum  et  marinariorum  Urbis  gefpielt  hoben. 

SRom  befaß  freiließ  auf  bem  ©ebiet  be$  £anbel$  unb  ber  Snbuftrie 
niemals  eine  (Stellung,  bie  neben  berjenigen  ber  oberitalienifdjen  unb 
toSfanifchen  (Zentren  irgenbmie  in  Söetracht  föme.  $ber  feine  gewer  be* 
treibenbe  Sßeüölferung  jeictjnete  fidj  öon  jet)er  bureb,  einen  ganj  erftaun* 
liefen  $rieb  jur  genoffenfebaftlichen  ^Bereinigung  au§.  tiefer  trabitio* 
nette  3»9  ift  politifch  gewiß  nict)t  ju  unterfdjäjjen.  (£r  offenbart  fid>  im 
mittelalterlichen  9tom  in  ben  6cholae  öon  militärifcfyem  unb  ftrc^Uc^em 
ß^arafter,  in  gewerblichen  Sozietäten,  enblict)  in  eigentlichen  ©üben. 
Um  bie  9)?itte  beS  13.  ^ahrljunbertS  unter  bem  Regiment  Francas 
leone'S  fyaben  biefe  fieb  $u  ber  großen  Mercanzia  Urbis  gufammen* 
gefct)loffen  unb  baburef)  ein  bebeutenbeS  ©emiebt  im  römifdjen  ©einem* 
wefen  erlangt,  hierauf  tritt  wieber  eine  centrifugale  ^Bewegung  ein. 
2>ie  einzelnen  Korporationen  löfen  fid)  öom  großen  ©anjen  ab. 
(Sc^on  1357  führt  bie  Mercanzia  nur  noch  bie  öejeichnung  Merca- 
tantia  pannorum  novorum.  21ber  bie  einzelnen  Korporationen  geigen 
für  fid),  trofc  ber  ungünftigen  Sßerfjältniffe,  eine  merfmürbige  Sebent 
traft.  $ie  ©ntwitflung,  toelchc  biefe  3üufte  unter  ber  Kontrolle  be3 
päpftlichen  (3tut)(e§  unb  ber  fläbtifct)en  ©ef)örben  burchlaufen  fyabtn, 
bilbet  ein  intereffanteS  Stücf  ber  römifchen  ©tabtgefcf)ichte,  baS  bis 
jefct  nur  theüweife  auS  (Sinjelpublifationen  befannt  mar.  9cun  hat 
unS  (5.  SRobocanadu'  ben  gefammteu  Stoff  in  jroei  großen  Ouart* 
bänben   zugänglich   gemacht.1)    $ie  (Statuten  fämmtlicher  3u"fte 

')  Les  Corporations  ouvrieres  ä  Rome  depuis  la  chute  de  l'empire 
romain.  Paris,  A.  Picard  et  fils.  1894.  58b.  1  CX,  478  @.,  «b.  2  470  ©. 
3m  Slnhang  nü&lidje  (Erläuterungen  unb  SBerjeidjniffe. 
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werben  nutgetheilt,  freiließ  nicht  —  mag  wenigfteng  bei  ben  älteren 
wünfdjengwerth  gewefen  wäre  —  im  Originaltefte,  fonbern  buref) 
überftdjtUdje  ^nfjaltgangaben  in  franjöftfcher  Sprache.  ®urje  t)iftorifcf)e 
(Einleitungen  gehen  jeweilg  üoraug.  $ln  ber  (Spifce  beg  ©anjen  fteht 
eine  fefjr  gut  gefdjriebene  Slbhanblung,  bie  über  bie  Sage  ber  Sirbett 
in  9tom,  bie  SBorgefcfjidjte *)  unb  ©efdjichte  ber  ©enoffenfehaften, 
tt)re  abmtniftratibe  unb  ftötalifdje  Slbhängigfeit,  ben  (J^arafter  ber 
Statuten  im  allgemeinen  orientirt.  $)ag  SBerf  ift  eine  gunbgrube 
für  bie  innere  ©efd)id)te  Sftomg  bom  13.  biß  jur  ©chmclle  beg 
19.  3a^unbert§.  —  ©in  wertf)bolleg  bibliograpf)ifdje$  §ülfgmittet 
ber  gefammten  römifchen  Sofalgefdjidjte  im  SDttttelalter  unb  ber  9?eu* 
jeit  bietet  fid)  jefrt  in  bem  SBerfe,  bag  aug  bem  9*adjla§  graneegeo 
(Serroti'g  (f  1887)  mit  3ufäfcen  non  (Snrico  (Jelani  ^erauggegeben 
mirb.  $)er  erfdu'enene  1.  93anb2)  enthält  bie  Storia  ecclesiastico- 
civile,  unter  meinem  Sitel  bie  ©efdjicf)te  ber  Stirpe  im  allgemeinen, 
bie  ber  religiösen  körperhaften,  beg  ^apfttbumg  unb  ber  einzelnen 
$äpfte,  ber  $onflaben  unb  enblidj  ber  Corte  e  curia  jufammen« 
gefafjt  fmb.  $lbfolute  Söollftänbigfeit  fann  öon  einer  berartigen 
Bibliographie  biUigerroeife  nicht  erwartet  werben. 

SRan  f>at  im  Sluffommen  beg  $onfulatg  bag  äufjere  Stüfytn  ber 
„italienifchen  ©täbtefreiheit"  gefef)en  unb  bemnadj  auch  ben  Urfprung 
jener  ^uftttution  ba  gefugt,  wo  eine  freiheitliche  fommunale  @nt* 
mieflung  fid)  barbot,  b.  h-  in  £ogfana  unb  Oberitalien.  Umfo  auf« 
fallenber  mar  bie  ^Behauptung  §ang  to.  Äap^bcrr'g  bag  bag  $on« 
fulat  in  ©üb Italien  —  in  btjjantinifdjen  (Einrichtungen  wurjle 
(SKeeregfonfulat).    Sftachbem  bann  junäcrjft  Robert  3)abibfohn  bon 


l)  5>ie  ©orte  beg  StitelS  depuis  la  chute  de  l'empire  romain 
enoeefen  falfct)e  Hoffnungen.  Über  bie  (Sntroicflung  cor  1255  erfahren  mir 
niebtä  neueg.  $)er  SSf.  hätte  au8  ben  SBemerfungen  öon  ©reiner  in  ben 
©ött.  ©ei.  »nj.  1892  @.  724  ff.  unb  flehr  in  biefer  B^W-  71,  158  ff- 
9hifcen  jieljen  fönnen. 

s)  Bibliografia  di  Roma  medievale  e  moderna,  opera  postuma  di 
Francesco  Cerroti  aecresciuta  a  cura  di  Enrico  Celani.  Vol.  L  Storia 
ecclesiastico-civile.  Roma,  Forzani  e  C.  1893.  XI  ©.  u.  604  <Sp.  — 
3toet  weitere  93änbe  f ollen  jum  ©egenftanb  haben :  La  topografia,  la  storia 
artistica  e  i  monumenti,  ber  4. :  La  storia  civile  e  municipale  e  la 
storia  fisica  del  suolo,  del  Tevere  e  della  Campagna  romana. 

3)  Bajulus,  Podesta,  Consules  in:  2)eutfd).  3tfd>r.  f.  ©efchichtSroiff. 
5  (1891),  21  ff. 
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ber  95etraditung  toSfanifdjcr  58erf)ältniffe  au§  einen  neuen,  burdjnuS 
eigenartigen  2Beg  $ur  fiöfung  ber  grage  eingebogen1),  ljat  ^tbolf 
(Staube  für^lirr)  „Sßeue  Sluffdjlüffe  über  bie  Anfänge  beS  ®onfulat3 
be§  SDteereS"  veröffentlicht. 2)  $m  erften  $f)eil  ber  Unterfudjung 
roenbet  er  fid)  gegen  jene  oon  $ap-f)err  oorgetragene  Sluffaffung. 
5)ie  Ordinamenti  di  Trani  gelten  ifjm  nid)t  als  ein  3euÖn^  De^ 
11.,  fonbern  be<8  15.  3faf|*bunberr§,  bie  Urfunbe  üon  ©tponto  (1063) 
al§  ber  ftälfdjung  üerbädjtig.  (£r  beftreitet  bie  (Sjtftenj  eine§ 
„bü$antinifrf)en  2ReerfonfuIat§\  $ie  ftäbtifcffen  $onfuln  feien  nidjt 
au8  ber  Organifation  ber  ®aufleute  hervorgegangen,  benn  e8  Ijabe 
consule8  communis  lange  öor  ben  consules  mercatorum  gegeben. 
$)ie  „Entgegnung"  ö.  $ap*ljerr'8 s)  permag  ©Raube'S  ©inroürfe 
ntd)t  ju  entfräften.  Sefcterer  Ijat  in  einer  „Srtoiberung"4)  feinen 
©tanbpunft  nocfc  einmal  präjifirt.  3m  jmeiten  $tjeil  ber  oben 
citirten  Unterfudjung  mobiftjirt  ©djaube  auf  ©runb  einer  injroifdjen 
an'8  £id)t  getretenen  Urfunbe  öon  1184  feine  eigene  Hnftdjt,  roie  er 
fie  f.  3.  in  feinem  Eudje  (ba$  tfonfulat  be*  2Reere§  in  $ifa,  Seipjig 
1888)  au3gefprod)en:  2)a8  pifanifdje  2Reere8fonfulat  ift  au3  ber 
Decatia,  bem  ©eejollamt,  entftanben.  $iefc  Sef)örbe  t)at  eine  öon 
ber  ftabtifdjen  getrennte  Sinanjoerioaltung ,  beren  (Sinna^men  ju 
beftimmten,  bem  frieblidjen  ©eeöerfeljr  bienenben  3njecfen  oertoanbt 
toerben.  $lu$  ben  (Gläubigern  ber  Decatia  bilbet  ft et)  roafjrfdjeinlidj 
um  1200  ber  ördo  maris,  ber  in  unftdjerer  $?it  ben  ©dmfc  be3 
©eeroefenS,  bie  Decatia,  b.  f).  bie  SBafjl  üon  beren  SBorftefyern,  in 
bie  §anb  nimmt.  3)iefe  finb  nun  jugleidj  bie  consules  ordinis 
maris.  £>od)  entroicfelt  fid)  baS  93erfjältntö  rafd)  in  ber  Söcife,  ba§ 
bie  Seiter  (capitanei)  ber  Decatia  roieber  ju  reinen  Staatsbeamten 
werben,  ber  ordo  maris  bagegen,  unter  eigenen  ®onfuln,  getoijfe 
Sluftoenbungen  au§  ber  $affe  ber  Decatia  beftreiten  barf.  $)a8 
genuefifd)e  9tteerfonfulat  ljat  genau  benfelben  $lu$gang3punft,  roie 
ba§  Oon  Sßifa;  ©d)aube  öermutljet  fogar,  e3  fei  nadj  bem  SBorbilb 
beS  lefcteren  etma  1202  gegrünbet.  @8  behält  aber  im  ©egenfa^ 
jum  pifanifdjen  ben  urfprünglidjen  (£f)arafter  al3  ginanjamt  unb 
rein  ftaatlidje  93ef)örbe  roäljrenb  be§  ganjen  13.  ^ajjrfmnbertS  bei. 

*)  (Sntftelmng  be$  ÄonfulatS.    3Kit  bejonberer  33erfidftd}tigung  beö 
Äomitat  fylorenisUiefole.   (Sbenba  6  (1891),  22  ff.   9?ad)trag  ©.  358  ff.  381. 
»)  (Sbenba  9  (1893),  223  ff. 

s)  Sur  Gntfte^ung  beS  JfonfulatS  in  Italien.    (Sbenba  ©.  288  f. 
*)  (Sbenba  10  (1893),  128  f. 
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grüfjer  als  bie  Ü)JteereSfonfuln,  fd)on  um  bie  Witte  beS  12.  3üf>rs 
hunbertS,  treten  neben  ben  Consules  communis  bie  consules  merca- 
torum  auf.  2)ie  (Jntwicflung  biefeS  Gimtes  in  tpifa  unterfudjt  Staube 
in  einer  weiteren  $lbt)anblung  *),  anfnüpfenb  an  eine  Urfunbe  üon 
1159.  .ßunächft  ift  &  ein  ©taatSamt  unb,  wie  baS  SJJeerfonfulat, 
in  §ünben  ber  Slriftofratie,  feine  Aufgabe  bie  Überwachung  beS 
§anbelSöerfer)rS,  jumal  auch  ber  großen  ^ßifaner  9fteffe.  $lber  bie 
Mercatores  erringen  fchliefjlicf)  (1190?  1200?)  baS  3lecf)t  ber  freien 
Äonfulmahl;  bie  richterliche  Sfompetenj  it)rer  #onfuln  wirb  erweitert, 
tr)r  Ordo  fommt  an  Söebeutung  bem  Ordo  maris  nahe. 

9ßur  baburdj,  bafj  folche  Kollegien  oon  unbebingt  fad)t>erftänbigen 
SWännern  über  bie  faufmännifdje  ©tanbeSehre  wagten ,  bafj  baS 
Gewohnheitsrecht  bon  ben  3unftgenoffen  ftreng  gemährt  würbe,  ift 
in  biefen  3citen  ber  öffentlichen  Unfict)cr^eit  ein  auSgebehnter  «panbelS* 
berfehr  möglich  gewefen.  gefte  §anbeISgefeüfchaften,  auf  längeren 
3eitraum  jum  betrieb  beftimmter  ©efchäfte  gegrünbet,  ftnben  fich 
fchon  im  13.  ^ahrhunbert  (Gerdji,  53arbi).  @in  St^eil  ber  socii 
bertrat  bie  ^ntereffen  ber  ©efettfchaft  an  auswärtigen  *ßläfcen.  Watt 
begreift,  bafc  in  bem  fo  fia)  entmicfelnben  SBerfeljr  baS  bequeme 
3at)lungSmittel  ber  Tratte  (lettera  di  pagamento)  rafct>e  Verbreitung 
fanb.  ©ie  ift  auS  ber  regelmäßigen  faufmännifcf)en  Äorrefponbenj 
naturgemäß  erroadjfen.  ©cf)on  1291  ^crrfc^t  ein  lebhafter  Tratten* 
berfehr  jmifchen  glorenj,  Sftom,  (Smglanb  unb  ben  ^rjampagner 
Steffen.  ©chaube2)  ift  ju  ber  Anficht  gelangt,  baß  bie  Rechtsgültig« 
feit  biefer  pribaten  BQ^ungSbriefe  bereits  im  13.  ^afyrhunbert  an* 
erfannt  morben  fei,  wät)renb  ©olbfchmibt  bteS  erft  für  baS  14.  an« 
genommen  fyat  Sei  biefer  (Sntmuflung  fchreitet  ^loren^,  SoSfana, 
boran.  3n  bem  fyiex  herrfchenben  ungemein  lebhaften  ©elbberfcljr 
bilbet  fich  Dcr  Gebrauch  beS  SSechfelbriefS  unb  jugleich  bie  ©tedung 
ber  öereibigten  datier  am  fchnellften  auS,  wäfjrenb  an  anbern  Orten, 
5.  93.  in  ©enua,  noch  bie  umftänbliche  2)titwirfung  beS  Notars  beim 
SBechfelgefchäft  üblich  ift.  (Sin  ähnliches  Verhältnis  beobachtet  ©chaube 
auf  einem  anberen  für  bie  ©efchichte  beS  §anbelS*  unb  ©eeberfet)rS 
wichtigen  ©ebiete,  bem  beS  SSerficherungSwefenS.3)   2)ie  ©enuefen 

*)  $ie  pifanifdjen  Consules  mercatorum  im  12.  I^ahrhunbert.  &tfd)r. 
f.  §anbelSrect)t  41  (1893),  2  ff. 

a)  ©ntgc  Beobachtungen  $ur  (SntflefjungSgefdjichte  ber  Tratte.  3tfd)r. 
ber  @aüigni)*@ttftQ.  f.  JRect)t§gefd).  14,  1  1893  (germ.  9lbü)),  111  ff. 

»)  $er  Übergang  »om  $er)td}erung$barleljn  gur  reinen  9Serfid)erung, 
3ahrbücl)er  f.  flationalöfonomie  u.  etatiftit  61  (3.  fr  6,  1893),  481  ff. 
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behielten  ftdj  nodj  be§  notariellen  $8erfid)erung8oertrag3,  q(S  man  in 
2o£fana  fdjon  lange  bie  Police  eingeführt  Ijat.  (Sdjaube  jeigt,  rote 
au§  bem  SBerfidjerunggbarlefin,  in  bem  wir  unfern  heutigen  ©egriff 
be§  Slffefuranjgefc^aftS  gerabe5u  auf  ben  $opf  gebellt  fefjen,  bie 
edjte  33erftdjerung  Verborgenen  fonnte.  $>iefe  bietet  fid)  un3  in  reiner 
gorm  juerft  bar  in  einer  pifanifdjen  Urfunbe  bon  1384  unb  einer 
florentinifcfjen  bon  1397;  beibe  finb  rttc^t  Oon  Notaren,  fonbern  Ooit 
©enfalen  aufgenommen.  5)amal§  mar  bereit?  „$>ie  ©efaf)rbertf)eilung 
unter  aafjlreidje  SBerfic^erer,  ber  ^Juögfeicr)  ber  9tiftfen  burd)  93ett)eilU 
gung  an  5af)lretdjen  Unternehmungen  . . .  ööllig  au§gebilbete8  (Softem." 
3m  ©erlauf  ber  bon  Staube  bargefteüten  (Sntmirflung  wirb  ba« 
©eftreben  beutlich,  burd)  bie  formelle  ©eftattung  be$  iöerfidjerungS* 
berrrag§  jeben  (Schein  üon  usura  ju  oermeiben.  SBefanntlich  ^at  bie 
Äirdje  gerabe  in  biefen  Reiten  be§  aufblüljenben  93anfroefen§  immer 
roteber  jene§  SinSoerbot1)  betont,  baS  bie  (£t)riften  ber  rouc^erif^en 
Ausbeutung  burdj  bie  Suben  preisgab,  für  bie  Suben  aber  eine 
Ouefle  balb  be§  9leic^tr)umd#  balb  ber  ©erfolgungen  mar. 

3n  (Siena  treten  äffe  biefe  ©egenfäfce  befonberS  fcr)arf  herbor. 
©egen  bie  ©elbgefdjäfte,  bie  f)ier  feit  bem  13.  ^ahrtjunbert  oon 
^uben  unb  (griffen  in  großem  (Stil  betrieben  mürben,  wirft  ber 
SBernarbino  bie  ganje  $raft  feines  9htfehen§  in  bie  SBaagfdjale; 
aber  aud)  er  bermag  auf  biefem  ©ebiet  nur  momentane  SBirfungen 
ju  erzielen.  5)cn  (Strom  ber  gelbroirtf)fdjaftlid)en  ©ntroicflung  Oers 
mögen  bie  ^ranjiSfaner  nicht  aufjufjalten,  roof)I  aber  Ijaben  fie  ein 
ir>efentlicr)e§  ©erbienft  an  ber  (Einrichtung  ber  Monti  pii,  btc  roährenb 
ber  60er  unb  70er  3af)re  be3  Ouattrocento  at§  (>eilfante§  <Scf)ufc* 
mittel  gegen  ben  SBudjer  in  ben  italtenifdhen  (Stabten  (Eingang  finben. 
$>ie  ©rünbung  be§  erften  Monte  di  pietä  bon  (Siena  fctjeint  aöer* 
bingS  allein  oon  ber  ©tabtregierung  ausgegangen  ju  fein.  SBir 
erhielten  neuerbingS  über  <Siena'§  ^inanjpolitif  aufcerorbentlid) 
reidjeS  Material  burcf)  eine  Veröffentlichung,  welche  ber  ©erroaltungS* 
ratf)  be§  Monte  dei  Paschi  unter  Seitung  be$  $räfibenten  ©rafen 
9t.  $iccolomini  berattlafjt  1)at.~)   <3)ie  ©efctjichte  be§  fegen§reicr)en, 

*)  (Sine  intereffante  $lbfjonblung  über  The  ecclesiastical  treatment  of 
usury  t»on  £>enrto  (£t)arle$  i*ea  finbet  ftdj  in  ber  Yale  Review,  ^ebr.  1894. 

8)  II  monte  dei  Paschi  di  Siena  e  le  Aziende  in  esso  riunite. 
Note  storiche  racc.  e  pubb.  per  ordine  della  Deputazione  ed  a  cura 
dei  presidente  Conte  P.  Vol.  I:  I  monti  dei  Paschi  e  della  Pieta  al 
tempo  della  Repubblica.    Siena,  Tip.  e  Lit.  Sordo-Muti  di  L.  Lazzeri. 
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nodj  heute  in  großem  $lnfef)en  ftefjenben  $rebitinftitut§  ift  fjier  mit 
uinfaffenber  $8enufcung  ber  ftenefer  $lrd)ibe  bon  iRarcifo  Sftengojji  in 
öier  großen  Ouortbänben  bearbeitet.  2Kan  I>at  ba§  J^ema  möglidjft 
weit  gefaßt.  3)en  2Iu3gang§punft  bilbet  niajt  bie  ©rünbung  be3 
Monte  pio  unb  be8  Monte  dei  Paschi  bon  1569  unb  1624.  $er 
ganje  1.  93anb  ift  bielmef)r  bec  $orgeftt)id)te  üon  1200  bi$  1555 
geroibmet  unb  enthält  jafjlreidje  SÖJittljeüungen  bon  allgemeinem 
Sntereffe  über  ben  älteften  ^Betrieb  be$  93anfgefcf)äft§  in  ©ienu,  bie 
Stellung  ber  ^uben,  @.  SBernarbino,  bie  finanjiellen  SBeftrebungen 
ber  ©tabt,  iljre  ©djulbenberroaltung  unb  ir)re  erften  öffcntlictjen 
Ärebitinftitute.  %n  biefem  3ufammcn^fln9  werben  un3  autf)  bie 
potitifdjen  SBanblungen  beutlidjer,  bie  (Siena  big  jum  (Sturze  ber 
9iepublif  burdjlebt  fyat 

Siel  früher  al§  bie  ©töbte  SoSfanaS  b,aben  bie  norbitalienifä)en 
-  ifjre  ftreifjeit  bertoren.  <Sd)on  gleid)  nad)  ©eginn  be$  13.  3«^* 
()unbert§  bereitete  ficf)  im  öfttic^en  Oberitalien  bie  £nranni3  bor. 
2)ie  inneren  Stampfe  in  Verona  haben  baju  am  meiften  beigetragen. 
Unfere  Vorftettung  Don  ben  Veronefer  <ßarteiberf)ältniffen,  roie  fie  fidj 
in  ben  jiDanjiger  ^a^xcn  beS  genannten  3ab,rhunbert$  gematteten,  ift 
eine  wenig  flare.  9ludj  SBalter  fienel  bermag  in  feinen  „©tubien 
jur  ©efdjidjte  $abua§  unb  Veronas  im  13.  ^a^unbert" J)  ben 
Soleier  nidjt  böttig  ju  tybtn.  ^mmert|in  gibt  er  eine  fet>r  an- 
nehmbare neue  (Srflärung  für  bie  Partei  ber  „Vierunbaroanjig",  in 
benen  man  bi^er  eine  Vertretung  ber  ^opolanen  gefefjen  f)at.  (Sr 
ibentifijirt  fie  nämlid)  mit  jenen  $Ibeligen,  bie  laut  Veridjt  ber  Vera* 
nefer  unb  ^abuaner  Duellen  im  %af)xz  1225  bom  ©rafen  bon 
©.  Vonifajio  abfielen  unb  mit  beffen  ^einben,  ben  9J?ontecä)i, 
gemeinfame  ©ad)e  machten.  2)er  ©raf  mürbe  berjagt,  (Sjjelin  III.  ber 
SBeg  jur  3Rad)t  gebahnt.  3n  ben  folgenben  SSirren  r)at  nad)  2.  bie 
lombarbifcfje  Siga  eine  borfidjtige  VermittetungSpolitif  eingehalten, 
bie  in  ber  ©rünbung  be3  „SonberbunbS"  bon  1231  gipfelt,  fdjlieB* 
litt)  aber  ben  Übertritt  (Sjjelin'g  unb  bamit  Veronas  jum  ftaifer 
niajt  bertjinbern  fann.  —  Xtx  ©ttjmerpunft  liegt  im  erften  Ztyil 

1891.  11  u.  310  §.  Vol.  II:  Ricostdtuzione  dei  monti  di  Pieta  e  dei 
Paschi  (1555—1624).  (Sbenba.  1891.  10  u.  323  @.  Vol.  III:  I  monti 
dei  Paschi  e  di  Pieta  riuniti  (1624—1642).  fibenba.  1892.  6  u.  307  S. 
Vol.  IV  .  I  monti  di  Pieta  e  dei  Paschi,  espansione  lenta  e  laboriosa 
della  loro  attivita  (1643-1737).  (J6enba.  1893.  10  u.  544  6. 
»)  Strasburg,  ffari      Srübner.  1893.   IV,  86  ©. 
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ber  (Schrift,  einer  ungemein  fdjarf finnigen  unb  forgfältigen  Unter« 
fuefjung  über  bie  pabuanifdje  §iftoriograpl)ie  be8  13.  3af)rl)unbert§. 
#ier  roirb  ber  überrafdjenbe  9Jad)roei8  erbracht,  baß  ba§  fpäte 
Chronicon  Patavinum  (1174 — 1399)  nidjt,  roie  man  annahm,  au3 
Dtolanbin  unb  ben  Slnnalen  oon  @t.  ^uftina  geköpft  fjat,  baß  piel* 
mefjr  ade  brei  Ouetfen  ältere  Perlorene  ftäbtifdje  $lnnalen  (unb 
^roar  minbeftenS  jtpei  befonbere  ©nippen  pon  Shifjeidjnungen)  be* 
mieten,  bie  etroa  ba8  au§gef)enbe  12.  unb  ettr>a$  met)r  al$  bic  erfte 
Raffte  be3  13.  3af>rf)unbertö  umfaßt  fjaben  werben.  2.  madEjt  e3 
ferner  roafjrfdjeintidj,  baß  bie  urfprünglidje  Überlieferung  bei  bem 
anonymen  S3erfaffer  beä  Chronicon  juroeilen  reiner  enthalten  ift, 
al&  bei  ben  burd)  if)ren  $arteiftanbpun!t  beeinflußten  CHjroniften  be§ 
13.  SafjrfmnbertS.  $)a§  große  Slnfefjen,  ba§  Sftolanbin  al§  Guetten* 
fdjriftfteller  genoß,  roirb  burd)  biefe  Ütefultate  ftarf  erf füttert.  SBenn 
S.  aber  meint,  Sftolanbin  f)abe  bie  ^ufjeicfmungen  feines  SSaterS,  bie 
«r  felbft  fortgefegt  unb  in  feiner  ©Ijroiiif  Perroertfyet  tjaben  miß,  ein* 
fad)  fingirt.  um  fidj  ben  ©djein  ber  Unabffängigfeit  Oon  anberen 
Duellen  ju  magren,  fo  fließt  er  mit  biefer  SBermuttmng  bod)  roof)l 
über  ba8  Siel  f>inau3.  SBarum  fod  e§  ein  3eid)en  oon  ©ebäcfytmS* 
fdjroädje  fein  (©.  85  Slnm.),  roenn  föolanbin  ben  „<3onberbunbM 
pon  1231  al3  eine  Erneuerung  ber  lombarbifdjen  ßiga  auffaßt? 
$t)atfäd)lid)  bebeutete  jener  Sunb  ja  nid)t§  anbereS,  als  ein  3uf°m:! 
menroirfen  ber  norboftlidjen  ©täbte  im  Sinne  ber  £iga.  föolonbin 
mar,  roie  £.  fonftatirt,  an  ben  bamaligen  93erf)anbhmgen  perfönlid) 
beteiligt.  $enn  baß  ber  magister  Rolandinue  notarius  existens 
in  officio  sigilli,  ber  bie  93oflmad)t  beä  Sßabuaner  Vertreters  unter* 
fertigt,  mit  bem  ©efrfjidjtfdjreiber  ibentifdj  ift,  unterliegt  feinem 
Zweifel.  fltolanbin  f)at,  fo  berichtet  er  felbft  in  feiner  (£f)ronif,  ju 
^Bologna  ben  2flagiftergrab  erworben.  ®r  mar  bort  ein  «Sctjüler 
be$  $o3faner8  Söoncompagno.  Bologna  bot  bama(3  ben  angeijenben 
Notaren  befonber§  gute  Gelegenheit,  fiel)  in  ber  Ars  dictandi 
auäjubilben.    $>ie   ©Triften    eineS   93oucompagno l)   unb  ©uibo 


4)  Francesco  Novati,  11  de  malo  senectutis  et  senii  di  Bon 
compagno  da  Signa,  Rendiconti  della  R.  Accad.  dei  Lincei,  cl.  di  sc. 
mor.  stor.  e  fil.  ser.  V,  vol.  I.  Roma  1892.  ©.  49  ff.  —  Agosto  Gau- 
denz], Boncompagni  Rbetorica  novissima,  Bibliotheca  juridica  medi- 
aevi.  Vol.  n.  Bononiae  1892.  ©.  249  ff.  —  flarl  ©utter,  2lu§  Seben 
unb  ©djriiten  be8  9Hagifter8  93oncompagno.  ©n  ^Beitrag  gur  ttalienifa^en 
Womt  ßettftörift  ».  9-  »b.  XXXIX.  22 
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gaba  *)  geben  3eugniS  uon  ber  SBetriebfamfeit,  bie  bei  ben  Vertretern 
biefeS  SadjeS  fjerrfdjte.  @ie  finb  unS  jugleich  roertfjuoHe  Urfunben 
ber  ßulturgefchichte  im  roeiteften  (Sinne.  Carl  Sutter. 

Lettere  e  documenti  del  Barone  Bettino  Blcasoll,  pubblicati 
per  cura  di  Marco  Tabarrini  e  Aurelio  Gotti.  Vol.  VUL  Firenze, 
Successori  Le  Monnier.  1893. 

$5er  neue  ©anb  ber  (Sammlung  üon  föicafoli'S  amtlicher  unb 
priöater  ftorrefponbenj  begreift  bie  furje,  aber  in^altoofle  Qeit  üom 
3uni  bis  Oftober  1866,  dorn  Ausbruch  beS  ftriegS  bis  jum  enb* 
liefen  ftriebenSfchlufc.  Wü  bem  Jage  ber  ftriegSerflärung  mar 
SRicafoli,  als  SRann  beS  allgemeinen  Vertrauens,  roieber  an  bie  Spi&e 
ber  Regierung  getreten.  $ie  preu&ifdje  ^ttianj  mar  baS  SBerf  ber 
öorigen  Regierung  geroefen,  mir  erfahren  über  fte  nichts  SfteueS,  mie 
benn  auch  bie  michtigften  ber  in  biefem  Sanbe  mitgeteilten  ©riefe 
unb  fcepefcfjen  bereits  früher  gebrueft  finb.  $>ieS  gilt  namentlich 
bon  bem  lehrreichen  SBerictjtc  beS  ©efanbten  9Jigra  an  ben  $rin$en 
oon  (Sabo^en«(^arignan  öom  23.  Sunt,  ber  bie  $)emeggrünbe  ber 
^oliti!  Sftapoleon'S  mit  roünfd)en$roertf)efter  $eutlicf)feit  im  3ufammen* 
hang  entmicfelt,  unb  öon  bem  93riefe  9iicafoli'S  an  SRigra  öom  9.  3>uli, 
worin  bie  83erlocfung  Sftapoleon'S  $um  Treubruch,  junt  Slbfall  üom 
preufeifdjen  SöünbniS  in  ben  entfdjiebenften  SluSbrücfen  als  et)r=  unb 
treuroibrig  jurüefgeroiefen  mirb.  S)ie  perfetta  solidarietä  fra  i  due 
governi  alleati  blieb  unüerrücfbar  bie  9ticr)tfct)nur  feiner  Sßolitit 
Seiber  ift  bie  $orrefponben$  Don  preugifdjer  (Seite  feljr  Iücfenr)aft 
mitgeteilt,  roäfjrenb  baS  Verhältnis  ju  granfreid)  fich  bon  Jag  ju 
Jag  Oerfolgen  lägt.  (SS  mar  boa)  nicht  bloß  moralifche  ©eroiffen* 
hafttgfeit,  roenn  SRicafoli  bie  öfterreichifchsfranjÖfifche  Socfung  jurürfs 
roieS;  eS  mirften  ftarfe  politifchc  ©rünbe  mit.  (Sein  patriotifd)er 
Stolj  empfanb  bie  3umuthunÖen  ^  fran$öfifd)en  ^ßroteftorS,  unter 
beffen  5fufpijien  auch  baS  preufeifdje  ©ünbniS  abgefd)loffen  morben 
mar,  auf's  unmutt)igfte,  er  hoffte  mittelft  beS  ftriegS  bie  Befreiung 
oon  biefen  brüefenben  Ueffeln;  auch  tonnte  eS  nicht  im  Sntereffe 
StalienS  fein,  felbft  menn  ihm  Venetien  ficher  mar,  burdj  föücftritt 

Äulturgcfd)ict)te  im  13.  ^ahrhunbert.  ftreiburg  i.  93r.  unb  Seipjig,  Äfab. 
«erlag*bud)hanbl.  Don  3-  6-      Wofy  tfkul  ©iebed).  1894.    128  ®. 

1 ;  Ütgofto  ©oubenji  Veröffentlichte  im  Propugnatore,  N.  S.  III  (1890) 
1,  287  ff.,  2,  345  ff.  bie  Summa  dictaminis ;  ebenba  V  (1892)  1,  86  ff., 
2, 58  ff. :  Dictamina  rhetorica;  ebenba  VI  (1893)  1, 359  ff.;  2, 373  ff. :  Epistole. 
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bon  bcr  $tnian$  ÖfterreidjS  SDlodjt  mittelbar  511  üerftärfen,  imb  jeben* 
falls  fonnte  fRicafoli  nur  burd)  energifdje  gortfefcung  be§  ftticgS 
^offcn,  ba8  »eitere  8H  bag  er  ftd)  gefteeft  fmtte,  ju  erreichen, 
nämlitfj  bie  ©rmerbung  bon  ©übtirol  unb  Sfrrien.  $ie  unglücf* 
lidje  föiegSfüljrung  f>at  aud)  biefe  ^Hufton  jerftört,  unb  in  föicafoli'8 
wie  feiner  greunbe  ©riefen  fpiegelt  rieb,  ber  ©djmerj  unb  bie  tiefe 
©efdjämung  über  bie  ttnfäfjigfeit  ber  $rieg8füfjrung  mitunter  in  er= 
greifenber  Seife  roieber.  9cur  um  fo  mef)r  aber  lag  iljm  baran, 
bafc  Valien  roenigften§  ©enetien  nicf)t  als  bemütt)igenbe$  ©efcfyenf 
au?  ben  §änbeu  Sßapoleon'S  empfange,  darüber  mürbe  nodj  ein 
Ijeifcer  SRingfampf  mit  ben  Suilerien  geführt,  unb  in  biefem  (Streit 
um  bie  $örmüdjfeiten  ber  Übergabe,  ber  fief)  bi3  $um  legten  klugen* 
blicf  fjinjog,  jeigte  SRicafoli  feine  ganje  3^i0^tt,  bie  fieb,  nid)t  51t* 
frieben  gab,  bis  bie  Übergabe  ju  einer  leeren,  faft  unbemerften  görm* 
lidjfeit  aufammenfdjrumpfte,  mobei  ber  franjöfifdje  Äommiffär  ©eneral 
Seboeuf  gerabeju  eine  ladjerlidje  SHoCCe  fpielte.  3n  biefem  Ijeifeen 
Streite  l)at  fid)  recr)t  eigentlich  bie  ^bfc^menfung  gtalienS  bon  ber 
franjöfifrfjen  greunbfdjaft  enbgiltig  boHjogen.  $ie  ©erleifmng  be£ 
SlnnunciatenorbenS  an  ©iSmarcf,  bie  Sfticafoli  in  einem  einbring  liefen 
©riefe  an  ben  ®önig  (16.  Oftober),  empfiehlt,  offenbar  be$  ftönigS 
Abneigung  befämpfenb,  brüeft  gleicbjam  ba8  (Siegel  auf  bie  ein* 
getretene  SBenbung.  $af?  ein  SIntagoniSmu«  jroifcfjen  ber  Sßolitif 
beS  ftönigS  unb  berjenigen  gfticafoli'S  beftanb,  jeigt  befonberö  ber 
«rief,  b/h  ber  lefctere  an  ©tr  3ame§  §ubfon  am  9.  Oftober  fdjrieb, 
um  fidj  9latt)8  ju  erholen,  roaS  in  (Snglanb  ©raud)  fei,  roenn  ber 
SRonardj  eigene  $olitif  neben  ber  offiziellen  ©taatSpolitif  treibe.  3« 
bem  ©orroort  ber  Herausgeber  ftnb  freilief)  bie  ©puren  be§  SBiber* 
ftanbeS,  ben  SRicafoli  in  Italien  felbft  ju  überminben  fjatte,  ebenfo 
mit  ©tillfdjroeigen  übergangen,  nrie  beffen  Urteile  über  ßamarmara 
unb  bie  fdjarfen  Ausfälle  über  bie  treulofe  (Sinmifdning  beö  ÄaiferS 
(f.  befonberS  feine  ©riefe  an  ©töconti  *  ©enofta  00m  4.  (Sept.  unb 
an  ©uoncompagni  bom  7.  (Sept.);  fie  geben  eine  ftarf  gefärbte  $)ar* 
ftellung,  morin  ber  £muptpunft,  ber  fidj  au8  ben  mitgeteilten  ©djrtft* 
ftücfen  ergibt,  ntimltd)  bie  roaefifenbe  ©ntfrembung  jioifc^en  Italien 
unb  granfreid),  nadj  Gräften  bertufdjt  ift. 

©ef)r  c^arafterifttfet)  für  ftticafoli'S  $erfönlid)feit  ift,  mag  fie  00m 
Ginftug  be§  Königs  in  ©enebig  am  7.  9?obember  ergäben.  SDa  ber 
©injug  mit  ädern  föniglidjen  Sßompe  gefct)Qr),  erroartete  man  audj  ben 
SWinifterpräftbenten  an  ber  ©eite  ©ictor  ©manuell  ju  fefyen.  SRicafoli 

22* 
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Ijatte  fidj  aber  entfdjufbigt.  @r  wollte  aflerbingS  bcn  grofjen  gefttog 
mitfeiern,  aber  nidjt  in  fetner  amtlichen  ©igenfdjaft,  nidjt  im  3roang 
ber  (Stifette.  (£r  erfdjien  am  frühen  borgen  als  einfacher  Sfleifenber 
in  ber  ßagunenftabt,  eine  $afdje  in  ber  §anb,  natjm  ftd)  eine  ©onbel 
unb  mifdjte  fidj  unbemerft  in  bie  fjunberte  bon  ©onbeln,  bie,  ein 
feftfrolje§  S3oIf  tragenb,  ben  Canal  grande  bebeeften.  $)er  ftol^e 
fßaxon  wollte  ba3  unbergfeicf)licf)e  ©djaufpiel  rein  für  fief)  genie&en, 
als  Italiener  inmitten  be§  jubelnben  93olfe§.  «telleicfyt  aud)  miber* 
ftrebte  e8  iljm,  in  amtlicher  ©tgenfdjoft  ftdj  bei  einer  geier  ju  jeigen, 
bon  ber  bie  (Erinnerung  an  fo  Diel  «ittereS  unjertrennlid)  war. 

W.  L. 

J.  M.  Alberoni,  Lettres  intimes  adressees  au  comte  J.  Rocca  et 
publikes  ...   Par  Emile  Bourgeois.   Paris,  G.  Masson.  1893. 

3>er  «f.,  in  $>eutfdjlanb  aU  5Iutor  eineS  «udje§  über  bie 
Werbung  9Zeufd}atel§  burd)  bie  $reufjen  befannt,  (>at  in  ber  bor* 
liegenben  $ublifation  mef>r  alä  600  Briefe  oottin^altlicu  mitgeteilt, 
bie  Alberoni,  ber  SRinifter  Sßfu'ltpp'S  V.  bon  ©panien,  in  ben  3fc()ren 
1703 — 1746  an  feinen  intimen  Ofreunb,  ben  ©rafen  Stocca,  ge* 
richtet  ()at.  $ie  erften  263  Briefe  fdjrteb  Sllberoni,  als  er  Vertreter 
be§  §ofe§  bon  Sßarma  beim  franjöfifdjen  §eere  war,  ba$  unter  bem 
Söefer)Ie  be$  §erjogg  bon  93enb6me  ftanb.  @ie  bilben  nad)  Umfang 
unb  Snfjalt  ben  weniger  bebeutenben  $f)eil  ber  Sßublifation.  TOeroni 
ift  beftrebt,  bie  *ßolitif  feines  §ofe§  ju  berftefyen;  ofjne  jebod)  irgenb* 
wie  entfdjeibenb  in  bie  «erf)ältniffe  einzugreifen,  gür  ben  $ü§rer  ber 
franjöfifcfjen  Mrrnee  l)at  er  nur  SBorte  ber  «emunberung.  fianb  unb 
Seute  (Gilbert  er  ofme  befonbere  (Schärfe;  bornefjmlid)  auf  feine  Ste 
quemlidjfeit  unb  feine  ^ntereffen  bebaut,  betrautet  er  Me§  bon  biefem 
befäränften  ©efic^punfte  au§.  Sie  ©riefe  ftnb  in  franjöfifa^er 
(Spraye  gefdjrieben  unb  umfaffen  bie  %af)xe  1703—1713.  3)en  jmeiten 
wefentlidjeren  $l)eil  ber  *ßublifation  bilben  348  «riefe,  beren  WUfoaty 
—  312  —  Alberoni  in  ben  Sauren  1713—1719  an  föocca  gerietet  l)at, 
alfo  in  jener  Seit,  ba  er  politifcfy  eine  tyeroorragenbe  ÜioUe  fpielte. 
3)iefe  «riefe  finb  bon  ^ntereffe,  fie  enthalten  eine  Sülle  Don  Sttittljei* 
lungen,  bie  unfere  ftenntniffe  bon  ber  $lntfjetlnaf)me  3tlberoni'8  an 
wichtigen  Staatsangelegenheiten  bermef)ren.  SnSbefonbere  für  bie 
erften  $afyre  feiner  Sljätigfeit  al§  «eratljer  ber  ©lifabet^  garnefe, 
beren  §eirat  mit  $f)ilipp  V.  ba§  SBerf  51lberoni'3  war,  enthalten  bie 
«riefe  mertfjbolleS  Material,    ©eine  «eftrebungen ,  eine  wefentlictye 
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§ebung  ber  fpanifdjcn  Snbuftrie  erjielen,  werben  erft  burdj  biefe 
fßublifation  flar.  ©rojjen  ©emimt  werben  auch  bie  Sorfdjer  *>er 
fpanifchen  Shilturgefchichte  auS  biefem  28erfe  jiehen.  TO  greunb  guter 
©Uber  unb  SBücljer,  wie  als  warmer  Verehrer  einer  guten  Südje  unb 
eine§  guten  SranfeS  bermeilt  Wlberoni  gerne  unb  lange  bei  ber  93c* 
fpredning  berartiger  Angelegenheiten.  3)er  gehler  ber  Sßublifation  liegt 
nur  in  bem  Umfange  berfelben.  Sieben  ©utem,  brauchbarem  erhalten 
mir  Diel  be8  Überflüffigen,  SBerthlofen.  $)ie  eroigen  Klagen  über  ©elb* 
falamitäten,  nict)td  SWeueS  in  ber  Diplomatie  jener  3^it,  ermüben  ben 
ßefer.  Bourgeois  §Mtt  gut  gethan,  nur  bie  wichtigeren  ©riefe  in 
extenso  mit$utf)eilen,  bie  übrigen  in  SRegeftenform  ju  geben  ober  in 
t>en  Anmerfungen  $u  oermerthen.  Söon  biefem  prineipietten  ©cbenfen 
abgefefjen,  Derbient  ber  Herausgeber  botte§  £ob,  jumal  für  bie  @in* 
leitung,  bie,  Aar  getrieben,  einen  guten  Überblicf  über  ba§  Seben 
SUberoni'S  gibt.  A.  Pribram. 

Elisabeth  Farnese.  „The  Termagant  of  Spain."  By  Edward 
Armstrong.    London,  Longmanne,  Green  &  Co.  1892.  XXIV,  415  ©. 

,,©efcf)ichte  ber  fpanifchen  Sßolitif  unter  Königin  ©lifabeth"  roöre 
ber  richtigere  £itel  beS  $Bucf)e3  geroefen.  (£3  umfafet  3eiten  ber  Oer* 
micfeltften  biplomatifchen  Umtriebe  unb  SBerfjanblungen,  roie  bie  oon 
1714—1735,  Seiten,  in  benen  fid)  fortwährenb  neue  politifche  ©ruppi* 
rungen  bitben  unb  Verträge  nur  baju  gef  troffen  fcheinen,  um  fofort 
roieber  gebrochen  ju  werben,  liefen  fomplijirten  Unterrjanblungen 
gerecht  511  werben,  bie  <schilberung  nicht  mit  $etail§  ju  überlaben, 
Klarheit  unb  Überfid)tlichfeit  ber  fcarftellung  ju  bewahren,  finb 
fdjwierige  gorberungen,  benen  nicht  gewachfen  ju  fein  man  Slrmftrong 
nicht  aüju  fer)r  jum  Vorwurfe  machen  barf. 

51.  ftüjjt  ftch  Oornehmlich  auf  bie  berichte  SUberoni'S  an  ben 
§er5og  oon  $arma  unb  auf  bie  3)epefcf)en  ber  oerfcfjiebenen  englifchen 
©efanbten  in  SRabrib,  beibeS  Duellen  oon  fjworragenber  SÖebeutung. 
$)ie  SöriefeSUberoni'S  finb  fer)r  intereffant  unb  werfen  auf  manche^  gan* 
neueS  Sicht,  fo  5.  23.  auf  bie  SluSmeifnng  ber  Princesse  des  Ursins 
auS  Spanien.  9ief.  t)ält  überhaupt  bie  Kapitel  be$  93ucf)§,  bie  fich 
mit  Stlberoni'S  $hätigfeit  befchäftigen,  für  bie  gelungensten. 

$lber  auch  bie  englifcf)en  ©efanbten  fcr)icfteit  gute,  werthtwUe 
Berichte  nach  §aufe ;  eS  waren  jumeift  äufjerft  gefchiefte,  fluge  ^Rehmer, 
fo  ©djaub,  @tanf)ope,  ®eene.  28ir  erfahren  oon  biefen  treffliche 
unb  treffenbe  Urtfjeile  über  8uitänte  unb  $erfonen  im  bamaligen 
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(Spanien;  als  ©etfpiel  Diene  bie  f  dürfe  Gharafteriftif  ©cotti'S  Don 
<Sir  (Schaub  (3.  127). 

(£8  ift  einer  ber  $auptfet)ler  be$  SBuch$,  aflerbingS  mieber  ein 
fchwer  ju  bermeibenber,  bafj  im  Verlaufe  ber  $)arftellung  bie  ^erfön* 
licfcfeit  ber  Königin  fetbft  immer  met)r  öor  ber  großen  Sßolitif  in  ben 
§intergrunb  tritt,  unb  bafj  mir  ®tnge  mieber  lefen  muffen,  bie  nur 
5U  gut  befannt  finb.  ©ine  faefonberS  heroorzutjebenbe  Au8nat)me  bilbet 
bie  (Jrmähnung  be8  geheimen  93ertrag8  jroifd^en  Öfterrcicr)  unb  (Spanien 
Dom  Sßoöember  1725.  Arneth  hatte  benfelben  in  SBien  nicht  auf» 
gefunben,  glaubte  aber  auä  anberen  Aufzeichnungen  ziemlich  genau 
barüber  unterrichtet  ju  fein;  nun  ftelXt  fidj  boct)  eine  nicht  unmefents 
liehe  Differenz  herauS  jroifäfn  bem  wirftidjen  Vertrage  unb  ben  gleich« 
Zeitigen  SBermuthungen.  3n  Sftrt.  II  ((S.  186)  berfelben  öerfpradj  — 
ba§  ift  befannt  —  $arl  VI.  zwei  [einer  bamalS  lebenben  brei  Töchter 
ben  fpanifchen  ^ßrinjen  zweiter  (Slje  Ju  Gemahlinnen.  3m  Art.  HI 
nun  wirb  noch  auSbrücflich  üerfprodt)en,  bafe,  im  2faUe  ber  SPaifer  ftürbe, 
beoor  bie  Erzherzoginnen  ba$  ^eiratöfö^ige  Alter  erreicht  hätten,  bann 
Erzherzogin  SWaria  £l)erefia  mit  2)on  Barlos  üermählt  werben  foflte. 
(Sine  SBeftimmung,  bie  boch  ben  SBiener  ©of  in  biefer  (Sache  noch  mehr 
gebunben  hat,  als  man  btSt)er  meinte,  bie  ben  SSiberftanb  $rinz  Eugen'8 
gegen  biefen  Vertrag  noch  mehr  rechtfertigt,  bie  r)oc^gefpannten  Er* 
Wartungen  unb  barauffolgenbe  Enttäufchung  unb  Erbitterung  Elifabett) 
gamefe'3  über  bie  fpätere  (Sdjmenfung  ber  faiferlichen  ^olitif  erflärt. 
ES  ift  bebauerlid),  baß  ber  SSf.  biefen  wichtigen  «ertrag  nicht  toöxU 
lief)  abgebrueft  r)at. 

©ehr  glüeflich  motiüirt  erfct)eint  ber  Angriff  auf  ©arbinien  im 
Sahre  1717  (©.  88—91);  richtig  ift  bie  Anficht  A.%  bog  bem  erften 
gamilientraftate  ber  53ourbon§  oon  1733  —  ber  überbieS  oietteicht 
öon  (Spanien  gar  nie  ratift^irt  worben  ift  (<S.  310)  —  feine3weg£ 
eine  aflju  große  SBebeutung  zugelegt  werben  bürfe ;  gut  ift  bie  (Schübe« 
rung  oon  ber  Sßlünberung  ©panienö  zu  gunften  ber  (Söhne  Elifabeth'8 
(<S.  324  nach  einem  ^Berichte  be8  SBenetianerS  SSenier);  gut  finb  auch 
überhaupt  nat)ezu  a^e  Partien  über  bie  innere  Sage  unb  Verwaltung 
be§  ßanbeS.  A.  öerftef)t  e3  fcfjr  gut,  in  wenigen  SBorten  bie  99c* 
beutung  unb  SBirffamfeit  eine§  Spannes  zu  fcfn'lbern,  fo  etwa  ^atiflo'§ 
ober  befonberS  Alberoni'3  (<S.  125). 

üftur  oon  Eharafter  unb  $hä^9^e^  Dcr  Königin  felbft  wirb  unS 
fein  übersichtliches  Söilb  entworfen;  wir  finb  genöthigt,  wie  z"  einem 
üßofaifgemälbe  bie  üerfdn'ebenen  (Steine  au«  ben  entfernteren  Zweiten 


Digitized  by 


Spanten  (18.  Sa^unbert). 


beS  Suc^eS  $uf  ammensutragen  (@.  5.  40. 42.  61. 140. 150. 322. 333. 373. 
385.  391).  @ntfd)ieben  tabeln  ift  babei  baS  juroeilen  gcrabcju  befjag* 
liehe  Eingehen  in  detail«  beS  §ofleben8,  bie  man  eher  in  einer  SBehf  e'fcfcen 
(Sefdjichte  bev  §öfe  atS  in  einem  ernft  gemeinten  neuen  ©efdjichtSroerfe 
fudjen  möchte.  3n  freigebigfter  SBeife  roirb  ba  auch  <St.  (Simon  benufct. 

SReueS  SBiffen  über  Elifabetf)  garnefe  geroinnen  roir  bodj  manch* 
mal:  fof  bog  ber  Königin  $errfd)aft  über  ihren  (Satten  anfänglich 
burdjauS  nicht  unumfchränft  roar,  bog  fte  baS  erft  rourbe,  als  bie 
Eigenarten  ^ilipp'S  V.  immer  mehr  in  temporären  SEBalmfinn  auS* 
arteten.  3tndj  erfahren  roir,  bafj  Elifabetf)  junädjft  redfcjt  inbolent  unb 
oft  arbettSunluftig  roar.  StRerfroürbig  ift  bie  §odjacf)tung  ^l.'S  bor 
ber  künftigen  Diplomatie;  er  fann  ntd^t  oft  genug  betonen,  rote 
unskilled,  untrained  bie  Königin  in  ber  Sßolitif  geroefen  fei; 
unb  bod)  fdjeint  e$  nidt)t,  als  ob  fte  ba  etroaS  ju  roünfdjen  übrig 
gelaffen  fjabe. 

$uch  über  bie  ^erfon  $^Uipp'§  V.  hören  roir  ergänjenbe  Details 
genug  —  ebenfalls  etroaS  febr  jerftreut  — ,  bie  baS  eheliche  Seben  ber 
Königin  an  ber  (Seite  biefeS  Marren  als  ein  SRartürium  erf feinen  Iaffen. 

51.  oerroicfelt  fid)  manchmal  in  feltfame  SBiberfprüc^e :  fo  erjähft 
er  ©.  171,  Eltfabett)  fei  bor  ihrer  §eirat  im  §erjen  öfterreidjifdj  ge* 
ftnnt  geroefen,  im  geraben  SBiberfprudj  51t  feiner  Söemerfung  auf  <3.  7 
über  bie  S«ÖenD  Der  ^rinjefftn.  Ober  eS  roirb  bom  fgl.  SBeicfjtöater 
$3ermubej  auSbrücflich  ^erborge^oben ,  er  ^abe  aÜeS,  roaS  franjöftfch 
roar,  gesagt  (<S.  172),  roäljrenb  er  furj  barauf  (©.  203)  als  Partei* 
ganger  granfreich'S  gefdn'Ibert  roirb.  kleiner  Sr^ümer  ftnb  einige 
iu  bezeichnen:  fo  3.  55  über  bie  SRenunciation  $fjilipp'§  V.,  @.  67 
über  ben  angeblichen  SSunfdj  Äarl'S  VI.,  1716  burdtj  eine  türfifc^e 
^noafton  in  Italien  jum  Kriege  in  biefem  Sanbe  oeranlagt  ju  roerben; 
<S.  174,  bag  1725  bie  erfte  $nfnüpfung  oon  SBien  ausgegangen  fei ; 
<S.  312,  bag  ein  neuer  öfterreic§ifd}=fpanifcljer  Slöianjbertrag  im  Sa^re 
1734  nur  an  bem  energifdjen  ^eft^alten  SRaria  Zfjtxtfia'S  an  ihrem 
(ott)ringifcf)en  ^Bräutigam  gescheitert  fei.  Enblid)  mug  fRef.  befennen, 
bag  er  entfd)ieben  anberer  Anficht  als  51.  ift,  roenn  biefer  eS  (<S.  92) 
für  „nicht  romanhaft"  hält,  anzunehmen,  bog  ohne  bie  Einberleibung 
tremens  unb  SBerbenS  bon  ©eite  §annooerS  unb  ohne  bie  5lngft 
bor  SRugfanb  ber  gamilientraftat  bießeicht  nie  gefdjloffen  roorben  roäre, 
Englanb  noch  hcu*e  *m  33efi^e  ber  amerifanifchen  Kolonien  ftünbe 
u.  bgl.  m.  Dag  Freiheiten  mit  ber  Orthographie  bon  Eigennamen,  bie 
nicht  ber  engüfchen  (Sprache  angehören,  nicht  fehlen  Dürfen,  ift  felbft* 
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öerftänblicf) ;  bodj  bcfchränfen  fie  fid)  bieSmal  auf  ein  Minimum;  fo 
etwa  <B.  121  3uminghen  für  ^umjungen,  °ber  @.  123  BruntuS  für 
Brurjninj.  Srofc  aller  bicfer  ©tnwänbe  unb  Bemerkungen  ift  ba§  Buer) 
intereffant  unb  auch  gut  getrieben.  SSf.  bermenbet  mit  ®lüct  Sin* 
fpielungen  auf  moberne  englifche  Berhältniffe  jur  Belebung  ber  $>ar* 
ftettung  unb  weife  bort,  wo  ihm  ber  ©toff  nicht  über  ben  Äopf  mächft, 
tiortrefflicf)  ju  fd)ilbern.   ©in  gute«  fflegifter  fef)lt  ebenfalls  nicht. 

0.  Weber. 

üföaria  Sofep^a  9ttnalia,  $>ergogin  $u  Saufen,  Äönigin  Don  (Spanien. 
Öon  ftonrafc  $aebler.  Bresben,  SB.  Söaenfa).  1892. 

©ine  im  Sa^re  1889  in  Begleitung  be§  fächfifdjen  Sßrinjen 
griebrict)  Sluguft  unternommene  Steife  nadj  (Spanien  ^at  bem  Bf. 
SInlafe  unb  ©elegenfjett  gegeben,  Materialien  $u  einem  SebenSbilbe 
ber  früh  beworbenen  britten  ©ema^lin  gerbinanb'3  VII.  oon  (Spanien 
§u  fammeln,  ba8  jugleich  Slnfprucf)  barauf  ergebt,  ein  Beitrag  jur 
®efct)tchte  (Spaniens  unter  ber  Regierung  btefcS  ftönigS  ju  fein  unb 
bie  parteilich  entfteßte  ©efcf)ichte  ber  fpanifa^en  Steoolution  in  mannen 
Xt)eilen  ju  berichtigen.  $ie  ©dn'lberung,  welche  §.  oon  bem  (Sfjarafter 
gerbinanb'S  VII.  entwirft,  ift  weit  günftiger  als  bie  bei  Baumgarten 
unb  Slnberen;  befonberS  t)ebt  er  beffen  ^armloftgfeit  1)txt>ox  unb 
fcfyiebt  alle  (Sdjattenfeiten  beSfelben  auf  bic  oerberblicfyen  (Sinflüffe, 
bie  in  ber  3ugenb  auf  tr)n  eingewirkt  r)atten.  ^ebenfalls  erweift 
fidt)  auS  ben  Briefen  wie  au$  ben  in  fpanifdjer  Sprache  an  il)rcn 
©emafjl  gerichteten  ©ebichten  ber  jungen  Königin  bie  Eingabe,  als 
ob  bie  Königin  ^ofept)a  an  feiner  (Seite  ein  freublofeS,  unglückliches 
Seben  geführt  t)abef  als  irrtümlich.  ®ann  auch  öon  einem  bewußten 
Streben  nach  polittfct)em  ©influfj  bei  itjr  nid)t  bie  Siebe  fein,  fo  hat 
fie  bodj,  befonberS  burch  bie  Oppofition,  welche  fie  ber  CTamarilla 
machte,  einen  h^ilfamen  ©influfj  auf  baS  Stegierung*ft)ftem  ausgeübt, 
ber  freilich  Weber  tief  noch  bauemb  gewefen  fein  fann,  ba  bie 
Scfjrecfnifje  ber  Stebolution  ihre  an  fich  jarte  ©efunbtjeit  erfchütterten 
unb  ihren  $ob  befchleunigten.  Th.  Flathe. 

2>ie  3lefuiten=9lepubltt  in  ^aragnab,  eine  ^ßombal'ube  JJügenfdjrift.  — 
Sturze  SRachrictjt  üon  ber  SRepublique,  fo  oon  benen  R.  R.  P.  P.  ber  ©efe(l= 
fdjaft  3efu  ....  aufgerichtet  toorben  ....  herausgegeben  oon  Dr.  JBaum* 
g artner.  SBiener  92euftabt,  Selbftoerlag  beS  ^erau§geber§.  1892.    107  ®. 

Sief,  mufe  geftehen,  bafe  er  nicht  im  @tanbe  war,  irgenb  eine 
§lu^gabe  beS  Original«  ber  oorliegenben  ftlugfehrift  ober  aud)  nur 
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genauere  bibliograpt)ifche  Angaben  über  biefelbe  aufzutreiben.  $a- 
burdj  bürfte  §um  2ttinbcften  ihre  große  ©eltenfjeit  unb  bie  Söerec^ttg* 
ung  eineö  SßeubrucfeS  bcmiefen  fein,  ^n  bem  (Streite  ^ombafS  miber 
bie  3ef"ton  ^at  bie  (Schrift  unzweifelhaft  eine  bebeutenbe  ?RoHe  ge* 
fpielt;  Sbanej  be  ©djabarri  berietet,  baß  ihr  ©rfcheinen  große  93e* 
ftürjung  bei  bcn  3«f«iten  herborrief  unb  ba&  fie  nach  fträften  bc= 
müt)t  waren,  bie  bort  gemalten  Angaben  ju  wiberlegen  ober  ju  ent* 
frftften.  5)ie  Vorwürfe,  welche  barin  gegen  bie  ^efuiten  erhoben 
werben,  ftnb  bie  befannten:  Unterbrücfung  ber  gnbianer  unb  $lufs 
wtegelung  berfelben  gegen  bie  jur  $luSfüt)rung  beS  fpanifdt)=portus 
gieftfc^en  ©renzbertrageS  entfanbten  ®ommiffaricn,  ®ie  Schrift  ift 
allerbin  gS  jnjetfelloS  eine  Sßartciftreitf c^rif tr  öerfaßt  im  Auftrage  ber 
Regierung,  b.  f).  ^ßombors;  bagegen  fann  fie  burdjauS  nicht  mit  9ted)t 
als  eine  Sügenfchrtft  bezeichnet  werben,  ba  fie  faft  nur  Urfunben  ober 
auS  urfunblidt)em  Material  gezogene  Wadjridjten  enthält.  Haebler. 

Napoleon  1«*  et  la  fondation  de  la  republique  Argentine.  — 
Jacques  de  Liniers,  comte  de  Buenos-Ayres,  vice-roi  de  La  Plata  et 
le  marquis  de  Sassenay  (1808 — 1810).  Par  le  marquis  de  Sassenay. 
Paris,  Plön.  1892.    VIII,  285  <S. 

$>er  Inhalt  beS  üorliegenben  93ucr)e§  wirb  richtiger  burdj  ben 
Zweiten  Ztyil  feineS  XitelS  gefennzeid)net ,  benn  eS  enthält  tfoei 
oöHig  bon  einanber  unabhängige  ^Biographien ,  bie  ftct)  nur  in 
bem  Slbfdmitte  berühren,  welker  bem  perfönlicf)en  3ufammentreffen 
©affenaö'S  unb  £inierS'  gemibmet  ift.  $ie  barin  enthaltenen  9?ad)* 
richten  über  ben  Lebenslauf  beS  SRarqutS  öon  ©Offenau  ftnb  aller* 
bingS  böllig  neu;  bie  <ßerfönlichfeit  beSfelben  war  fo  wenig  be* 
fannt,  baß  man  fogar  feinen  tarnen  in  ben  üerfchiebenen  SBerfen, 
bie  feiner  Erwähnung  tfmen,  ganz  öerfcf)ieben  gefchrieben  finbet. 
(53  hQt  oieS  aber  feinen  triftigen  ©runb  barin,  baß  fein  SebenS* 
lauf,  mit  ber  einzigen  Ausnahme  feiner  «Senbung  nach  33uenoS*$fyreS, 
faum  ein  gefängliches  ^ntereffe  bietet.  $hn  w  foldt)er  5ßolI* 
ftänbigfeit  auszuführen,  hat  ben  SBf.  wohl  bor  allem  ba§  gamiliens 
intereffe  Oeranlaßt.  2BaS  er  aber  auf  ©runb  eineS  umfänglichen, 
jum  Xfyeil  auch  hcmbföriftltdjen  2J?aterialeS  über  ben  ©erlauf  ber 
biplomatifdjen  Senbung  beS  SflarquiS  au  fiinierS  mittheilt,  berichtigt 
unb  ergänzt  feljr  wefentlich  alle  früheren  Säuberungen  biefer  33or* 
gänge,  bie  freilich  bei  ihrer  gänzlichen  C£rfoIglofigfeit  für  bie  Un* 
abhängigfeitSerflärung  ber  Slrgentinifchen  9iepublif  burchauS  nicht  bie 
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Söebeutung  fjaben,  welche  ifmen  ber  Söf.  in  bem  Xitet  feinet  $3ud)e§ 
beizulegen  fdjeint.  SRicfjt  ebenfo  gelungen  ift  ber  anbere,  gefdjidjtlid) 
weit  intereffantere  £t>eü  ber  Arbeit,  bie  öiograpftie  be§  ^acqueS  be 
fiinierl.  bin  erftaunt  gewefen,  bafj  ber  SSf.  unter  feinen  Ouellen 
gerabe  baSjenige  SBerf  nid^t  aufführt,  roelc^eö  am  eingeljenbfien  unb 
grünblidjften  unter  SBenufeung  etneS  nod)  weit  reiferen  2Rateriat§, 
als  e$  bem  33f.  öorgelegen,  bie  ®efd)id)te  ber  Regierung  be3  SinierS 
unb  be«  Abfalles  üon  93ueno3*Ai)reg  bejubelt.  @§  ift  bieg  bie  In- 
troduccion  ber  Historia  de  la  Republica  Argentina  oon  Jö.  3- 
Sopej1),  worin  oflerbingS  ein  wefentlidj  anbereS  unb  minber  günftigeS 
Urtfjeil  über  SinierS  gefällt  wirb  $a§felbe  mag  gewifj  $u  einem 
tiicr)t  geringen  ^t)eile  üon  amerifanifdjer  (Selbftüberfdjäfcung  beeinflußt 
fein,  immerhin  aber  bleibt  e8  bebauerlid),  bafj  ber  93f.  ju  ber  bort 
niebergelegten  Auffaffung  nidjt  (Stellung  genommen  (jat,  um  fo  meljr, 
als  Sopej  bie  Vorgänge,  welche  unter  ber  SBerwattung  oon  SinierS 
bie  ßoSrei&ung  Argentinien»  üorbereiteten,  noeb,  oon  manchen  ©tanb= 
punften  au§  beleuchtet,  bie  bem  93f.  entgangen  ju  fein  fdjeinen.  fixei* 
lid)  ift  bie  Arbeit  üon  Sope$  felbft  in  ber  gelehrten  SBelt  fo  wenig 
befannt,  it)re  Seftüre  fcfyou  wegen  it)re§  Umfanget  fo  loenig  bequem, 
bafc  bem  SSf.  ba§  SÖerbienft  nicr)t  beftritten  werben  fann,  bie  $erfÖn* 
lidjfett  biefeS  granjofen  in  fpanifdjen  ©tenften  weiteren  Reifen  be* 
fannt  gemadjt  jn  f)aben;  bie  SBiffenfdjaft  bagegen  fann  nidjt  umfjin, 
ju  beHagen,  bafs  bie  oon  £ope$  entworfene  (£fjarafteriftif  burdjauS 
nidjt  wiberlegt  unb  ein  abfct)lte^enbe3  SBilb  biefer  intereffanten  $er* 
fönlicfjfeit  nodj  immer  nicr)t  gewonnen  ift.  Haebler. 

2>ie  Shmftbenfmcile  be8  JtönigreidjS  SBaiern  Dom  11.  bi8  aum  ®nbe  be§ 
18.  3af)rljunbert§.  Sefcfnieben  unb  aufgenommen  im  Auftrage  be8  fgl. 
@taat$minifterium8  be8  ^nnern  für  ftirajen*  unb  Sdmtangclegenfjeiten. 
1.  SBanb :  2)te  Äunftbentmale  be«  SRegierungSbe$irfe8  Oberbaiern.  Gearbeitet 
oon  ©uftat»  th  »ejolto  unb  Dr.  ©ert^olb  ftief)(  unter  «Witmirfung  anberer 
©elefjrter  unb  Äünftler.  mt  einem  Atta«  Oon  150—170  fiicfjtbrucf.  unb 
^fiotograouretafeln.   Lieferung  1.»)   SRündjen,  Sof.  Albert.  1892. 

SSon  bem  1.  SBanbe  biefeS  auf  eine  föeifje  oon  Sejtbänben  unb 
Atlanten  $u  beredjnenben  SBerfeS  liegen  bem  SRef.  nur  brei  93ogen 
unb  gefjn  AbbilbungStafeln  Oor.  ©ie  geben  nad)  einer  furjen  (Sin* 
teitung,  welche  ben  $lan  entwitfelt  unb  über  bie  oberbaierifd/e  fötnft 

»)  »ueno**Attre*  1888.   2  SBbe. 

2)  ^nanrifefien  ftnb  aud)  bie  Sieferungen  2—9  erftf>ienen. 
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öorläufig  orientirt,  einen  Slbrtfj  ber  föunftgefdjichte  bon  Sngolftabt, 
bann  eine  allgemeine  unb  betatHirte  ©efdjreibung  ber  oberen  $farr* 
firdje  (ßiebfrauenfirdje),  jum  Zfyil  auch  noch  ber  ©arnifonf*,  ur* 
fprünglidt)  SERtnoritenfirche  bortfelbft.  3ft  bamit  nicht  einmal  eine 
mä&ig  gro&e  ©tabt  erlebigt,  fo  brängt  fid)  bie  ftrage  auf,  ob  ba§ 
ganje  Unternehmen  in  biefer  SBeife  fich  werbe  burdphren  laffen. 
2ßir  Ratten  bocr)  mehr  ein  „^nöentar",  eine  gebrängtere,  baburdj 
überfi tätlichere  2)arftet(ung  geroünfcht,  bie  nur  für  bie  größeren 
©täbte  ettoaf  breiter,  fonft  eher  in  lertfalifdjer  Knappheit  gehalten 
roäre.  —  3)a8  §auptgeroicht  ruf)t  auf  ber  SBiebergabe  ber  ähmft* 
benfmale  unb  auf  it)rer  rt>iffenfcr)aftltcr)en  ^efcfjreibung,  ba§  ©efdjicht* 
lic^e  fteht  in  jmeiter  ffteihe.  £>a  finb  nun  bie  $lbbilbungen  meift 
trefflich  fldungen,  einiges,  roie  bie  ^nnenanficht  ber  oberen  ^3farr= 
firche,  ift  munberbod  aufgeführt.  3)er  ja  fet)r  erroünfchten  SSer* 
breitung  bef  SöerfeS  in  metteren  Greifen  Dürfte  bie  ftreng  technifche 
Sprache  nicht  gerabe  förberlich  fein.  $ringenb  aber  ift  größere 
Sorgfalt  bei  t)tftorifc^en  eingaben  $u  empfehlen.  Die  Herausgeber 
fottten  nur  folctje  SKitarbeiter  berroenben,  welche  im  ©tanbe  finb, 
Snfdjriften  richtig  ju  lefen.  28a§  fyzxin  namentlich  an  ber  ©arnifonf* 
ürct)e  gefünbigt  mürbe,  geht  über  ba3  ©ntfchulbbare  hinauf. 

v.  Oefele. 
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2)ie  fjerren  Derf  affer  erfudjen  mir,  Sonberabsüge  ifyrer  in 
,§eirfdn*iften  erfdjtenenen  2Uiffäfce,  roeldjc  jte  an  biefer  Stelle 
berücffiditigt  roünfdien,  uns  freunbltdifl  einjufenben. 

Sie  ftetaftion. 


JUTgenuines. 

(Sine  intereffaitte  3citf<t»rift  öerjprecfjen  feie  „©iograptjtfdjen 
SBlätter",  f)erau$g.  öon  21.  $8 ett elf) eint  (93erlin,  (S.  $ofmann  u.  (So.),  su 
roerben,  beren  beibe  erfte  §efte  un§  oorliegen.  ©in  <£ffat»  öon  $1.  $)ooe 
über  „9tanfe'S  Ser^ältntd  ftur  ©iograptjie"  in  ber  befannten 
etroaä  pretiöfen  ober  immer  geiftuotten  2Beife  beä  ©erfafferä  leitet  bie 
mit  ben  3afj«n  junetjmenbe  Abneigung  SRanfe'8  gegen  btograptjifdje 
SBefjanbhtngSroetfe  fetjr  feinunntg  einerseits  au8  fetner  Sdjeu  bor  bem 
gefjeimniSboflen  unb  unbenutzten  Öeben  be§  SnbiütbuumS ,  bog  nur 
öem  Sidjter,  ober  nidjt  bem  ftorfdjer  fid)  gonj  öffne,  ob  unb  onbrer^ 
feitä  auS  feinem  (£f)arafterjuge,  bie  gan5e  iubioibuefle  £raft  ein^ufe^en 
in  ber  SBetradjtung  ber  Ijiftorifdjen  s28elt,  ein  Gfjarafterjug ,  ber  notfc 
menbig  surüdmirfen  mufete  ouf  bie  2lrt,  wie  er  jene  betrodjtete.  $er 
floate  9luf|afc  Subroig  6tein'§,  3ur  ^Hettjobenleljre  ber  93iograpf)if,  mart)t 
an  ftd)  felbft  fein  SSort  rea)t  5ur  SSaljrljeit :  „SBtelfact)  ift  e8  jo  nur  ba3 
geiftige  Sttüieu,  baS  im  $I)i(ofopl)en  alä  feinem  ttjpifdjen  fltepräfentanten 
benft."  2öir  ermähnen  nod)  Ä.  ß.  ©ajÖnbaaVS  2luffa&  „Über  ben  bio* 
grapljifdjen  ©eljalt  beg  altbeutfdjen  3ttinnefange§"  (ift  geneigt,  ifm  nament* 
lict)  für  bie  ^n^jett  tjöfjer  ju  flöten,  roo  ber  3Hinitefang,  toie  er  meint, 
roefentlid)  Don  SKinifterialen  gepflegt  mürbe);  einen  für  bie  ©efd>id)te  ber 
SlufflarungStbeen  in  Cfterretd)  gonj  intereffanten  (Sntrourf  Sofef  Stfreu* 
bogeTä  ^u  einer  SBiener  §of*  unb  Stoat^eitung  (1795);  eine  Webe  ouf 
Steffel  üon  3-  ©er  na  öS  unb  einen  fefjr  anjtefjenben  Waduntf  @.  fr. 
Änapp'3  auf  ©eorg  $anffen.   $aä  ^roeite  fteft  enthält  eine  roarm 
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getriebene  unb  anregenbe  Sfi^e  oon  GriajSRarrfS  „9cad>  ben  ©iämatcf* 
Sogen",  SRittljeilungen  $an«  ÄraemerS  übet  ©iamarcf'S  <Scb,ulja$re,  fobonn 
bie  Don  Ä.  ©orel  bei  feinet  3lufnal>me  in  bie  franjöfifcbe  Slfabemie 
gehaltene  glänjenbe  Siebe  auf  Jaine.  ®ie  bemüht  ftd),  einbrtnglidjer,  als 
bie  bisset  un§  befonnt  geworbenen  (Sl)arafteriftiten,  bie  ©ät)rungen  feiner 
inneten  <£ntwidlung  ftirerfaffen,  unb  gipfelt  in  einet  aus  Sorel'S  SRunbe 
befonberS  inteteffanten  SBeurtljeilung  bet  Origines  de  la  France  con- 
temporaine.  Same  war,  meint  et  u.  a.,  meljr  Genfer  unb  2>idjter  als 
9*olüifer,  „gegen  bie  ©taatSraifon  mar  er  unbebingt  wiberfpenftig",  barum 
fonnte  er  aud)  Napoleon  nidn  oerftel>en.  —  Äufeer  bem  ©teberabbrud  oon 
Söejolb'S  Unterfudjung  über  bie  Anfänge  ber  ©elbftbiograpljie  erwähnen 
wir  nodj  einen  oon  9lrnetlj  mitgeteilten  6timmungäbetid)t  3-  *>.  33effen= 
berg'3  au8  bem  Qafyxe  1809  über  feine  ©nbrüde  in  $ot§bam  unb  ein  oon 
tjournler  mitgeteiltes  UttfjeÜ  Stabion'ä  über  ©enfc  1807. 

Sieben  ber  &fabemifd)en  SReoue  ift  nun  nod)  eine  neue  afabemifdje 
©odjenfdjrift  begrünbet  unter  bem  Stitel:  $ie  9lula.  Wochenblatt  für  bie 
afabemifdje  SBelt,  rebigirt  oon  @.  Söoucfe  (3Äünd)en,  SR.  SB.  SSobad).  $rei§ 
oierteljäfjtlid)  3  W.).  «Sie  wenbet  fid)  an  bie  SRitglieber  aller  ftafultäten 
unb  loill  „ein  bie  9tatur=  unb  ©eifteSwiffenfdjaften  gleichzeitig  umfaffenbeS 
Crgan  fein,  baS  über  bie  (Srgebniffe  ber  wiffenfdmftlidjen  (Srforfdmng  unb 
über  bie  Strömungen  im  ftunftleben  burd)  geeignete  Slb^anblungen  orientirr . 
2lu3  bem  1.  §eft  notiren  wir  einen  Slufiafc  be8  für^Hd)  oerftorbenen 
9ttünd)ener  tftfctifetS  Wl.  ©attiete:  3>te  Einheit  be$  ©eiftee,  unb  bie 
Anfänge  oon  Slttifeln  oon  3.  Äo^ler:  3>a3  römifdje  unb  baS  beutfdjc 
3?edjt,  unb  oon  (5.  §arbw:  93ubb§i3mu3  unb  G^rifientfmm. 

Son  ber  oon  $rof.  D.  ©renn er  neubegrünbeten  DolfSfunblicfyen  3eit- 
fd>rift  für  Saiern  (ogl.  unfere  $otij  73.  535)  ift  ba«  erfte  fceft  erietyenen 
unter  bem  Jitel:  SKittljeilungen  unb  Umfragen  jut  baierifefcen  SBolfSfunbe. 

(Sine  neu  gebilbete  ©efellfdjaft  für  nieberf  äd)f  ifdje  Äirdt)en- 
gef^ic^te  beabfidjtigt ,  aurf)  eine  eigene  ßeitfe^rift  für  nieber  = 
fädjfiidje  &ird)engefd)td}te  in'S  Hieben  ^u  rufen,  für  bie  fie  jur 
SJcitarbetterfdjaft  aufforbert  @3  Jollen  barin  neben  SßubHfation  firc^en= 
gefc^tct|tridt>eT  Cueflen  2>arfteüungen  au8  ber  ©efcbidjte  be§  religiöfen  unb 
ürc^Kc^en  8eben§,  ber  fir$lic&en  SSerfafiung,  be3  &ultu8  unb  ber  fircblidien 
SSiffenfdjaft,  ber  93erüt)rung  mit  anberen  Äonfeffionen,  be«  ©dmlmefen«, 
infibefonbere  aber  au$  ber  ftrrf}li$en  ©ntwirflung  bet  einzelnen  ©emetnben 
batgeboten  werben.  $er  Aufruf  ift  u.  31.  oom  9tbt  ©.  Uljlljorn  in 
$annooer  unb  $rof.  £fd)adert  in  Böttingen  unterf ^rieben. 

®on  berBibliothecahistorico-militaris,  f>erau§g.  Oon  Dr. 
3ob-  $of)ler  (Äaffel,  Äefeler),  einer  allgemeinen  «ibliograptne  für  ©e* 
fdjic^te  ber  Stiege  unb  Ärieg^toifienfc^aften,  ift  jefct  mit  bem  5.  «pefte  be$ 
3.  Sanbe«  bie  3ct)luBlieferung  erfdnenen  (<ßrei§  8  3».). 
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Unter  bem  Xitel  Bibliotheca  geographica  ift  ber  1.  93anb 
einer  neuen  $u6Hfation  erfdjtenen,  bie  eine  Überfielt  über  bie  auf  bem 
©ebiete  ber  ©eograp^ie  erfduenenen  SBüdjer,  Äuffäfce  unb  Sorten  gewähren 
fofl,  wie  fie  früher  oon  ber  ©efetlfchaft  für  drbfunbe  in  Berlin  im  9lnfd)lufe 
an  ihre 3eitfchrift  gegeben  mürbe.  2)er  Herausgeber  C  SB  af  dt)  tn,  Berlin  W., 
©djinfelplafc  6,  forbert  ju  ©infenbung  ober  föamhaftmachung  etnfchläglger 
Arbeiter  auf. 

Unter  bem  Xitel:  I  carapi  Flegrei  gibt  81.  Stnnedjino  in 
Stalten  eine  neue  tüuftrirte  ßofaljeitfdjrift,  bie  ber  ©efdjichte  ber  Umgegenb 
t>on  ^Bojjuoli  geroibmet  ift,  tjerauS.  —  Äuch  in  öenebig  erfdjeint  fett  furjem 
eine  neue  ÜÄonatSfchrift :  Nuove  veglie  veneziane  (SßreiS  jährlich 
12  Sire).  —  3)e  SRoffi'S  Bullettino  di  archeologia  cristiana  wirb  fortgelegt 
Don  feinem  ©ruber  in  ©emeinfdjaft  mit  (£.  Steoenfon  unb  Or.  3Jtarucchi 
unter  bem  Xitel:  Nuovo  bullettino  di  archeologia  cristiana. 

3n  Btabtib  erftheint  feit  3Rärj  eine  neue  9ttonat3fa)rift :  Historia 
y  arte,  herauSg.  oon  SIbolfo  $errera  OßreiS  35  $rc«.  jährlich). 

3n  (JhartreS  gibt  ber  ÄanonifuS  SJUtaiS  unter  bem  Xitel:  Archives 
historiques  du  diocese  de  Chartres  eine  neue,  monatlich  er* 
fcheinenbe  Sßublifation  ^erau«,  bie  h<"M)tfächlich  jur  Veröffentlichung  be§ 
betreffenben  UrfunbenmaterialS  beftimmt  ift  CßretS  jährlich  10  &rc8.)- 

3>ie  SerlagSbuchhanblung  Don  Seoö.  Soft  in  Hamburg  h*t  ba3  1.  §eft 
einer  neuen  EconatSfchrift  „$te  ^anbfajrift"  herausgegeben  CßreiS 
vierteljährlich  2  6ie  foH  auch  ^iftorifc^e  unb  fritifche  ^Beiträge  jur 
(Sntrotcflung  ber  mobemen  Jhirrentfchrtft  bringen.  $n  ber  fcouptfadje  ober 
ift  eS  ein  Organ  für  bie  fog.  moberne  ©raphologte. 

3n  feinem  Mtorilheft  1895  hat  ba8  $torrefponbenä6latt  beS  ©efatnmt* 
oereinS  :c.  eine  neue  Slbtheilung  „?lu8  benüRufeen"  eingerichtet,  bie, 
regelmäßig  burchgeführt,  eine  nüfrliche  Überfielt  über  neue  ftunbe  jc.  ju 
geben  Derfpricht. 

3u  ber  grage:  ^rofefforen  ber  Shtlturgefchichte?  nimmt  noch 
fr  SHeb  ermann  baS  SBort  in  einem  flehten  Slrtifel  im  Feuilleton  ber 
ftat.*3tg.  Dom  11.  Wpril,  inbem  er  ftch  juftimmenb  ju  bem  2Bunfd)e  Stein* 
tjaufen'S  (ogl.  74,527)  äufeert.  (£r  macht  bafür  befonberS  geltenb,  ba& 
neuerbingS  Schüler  unb  SehramtSfanbibaten  in  £ulturgefd)ichte  geprüft 
mürben,  alfo  auch  auf  ber  Untoerfität  für  ben  Unterricht  in  Sulturgefchichte 
geforgt  werben  müffe.  Slber  in  ben  betreffenben  $rüfung8reglementS  ift 
bod)  nur  eine  auch  bie  fulturgefchichtliche  ©eite  ber  ©efchichte  berück 
ftchtigenbe  gefammtgefchichtliche  23ef)anblung  gemeint,  nicht  ipejiell  „Äultur* 
gefliehte". 

3n  ber  ^Beilage  ber  TOnch-  910g.  3tg.  Dom  17.  Woi  gibt  £.  SBolf 
eine  23efpredmng  bes  ©ucheS  oon  O.  Slmmon:  35ie  ©efetlfchaftSorbnung 
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unb  ihre  natürlichen  ©runblagen  (3ena,  &tfcher.  1895)  in  einem  gleich* 
betitelten  Sluffa^.  $>te  Don  ihm  mit  3uf*immung  cttirten  Säfee  au3  bem 
Suche  enthalten  aber  tf)eilmeife  rechte  Plattheiten. 

Sine  Abfmnblung  tion  ©.  S^umann:  3««i  Unterricht  in  ber  neueften 
©efchichte  in  $rima  (Programm  be»  3ftatthia«^laubiu8*©t)mnaftum8 
©anbSbect,  Sßuoogel.  1895.  17  <S.)  geht  im  Allgemeinen  Don  ber  auch  »on 
un8  Dertretenen  Auffaffung  au«  unb  warnt  namentlich  Dor  ber  3urücf= 
brängung  ber  eigentlichen  Hauptaufgaben  beS  ©efchichtSunterricfrtS  burch 
Überlaftung  mit  foaialpolitifchen  unb  fultur*  unb  mtrthfchüftSgefchichtlichen 
ftorberungen. 

Au3  einem  bemnächft  bei  S3ccf  in  München  erfchetnenben  SSerfe:  „Au§ 
Alterthum  unb  ©egenwart"  Derb  ff  entlieht  9t  ^öhtntann  in  ber  ©eilage 
ber  TOnch-  Mg.  3tg.  Dom  28.  unb  29.  3Rai  einen  Aufiafc :  3ur  Sföethobif 
ber  ©efchichte  be3  AlterthumS.  Vf.  Dertritt  namentlich  im  ©cgenfafc  ju  neuer* 
bingS  gefallenen  $ujjerungen  Don  SSilamowifc  ben  auch  Don  un§  ftetS  befür« 
motteten  untDerfalhiftortfchen  Stanbpunft  auch  für  bie  alte  ©e)rf)icf)te  unb 
roenbet  ftch  zugleich  gegen  bie  ungenügenbe  Verücfftchtigung  ber  ©efchichte, 
ipejtell  ber  agrarifchen  unb  fojialen  fragen,  in  ber  neuen  Aufgabe  ber 
StealencDflopäbie  beS  flafftfchen  AlterthumS  Don  ©iffowa. 

Au8  ben  Verhanblungen  beS  ©eographentageS  in  ^Bremen  heben 
mir  namentlich  bie  Äontrooerfe  über  ba8  Verhältnis  ber  ©eographie  hu  oen 
Naturmiffenfchaften  einerfeit§  unb  $uv  ©efchichte  anbererfeitS  hert)o*-  ©äfjrenb 
Don  ber  einen  «Seite  mit  (Sntfdjiebenheit  bie  ©eographie  als  rein  natur* 
roiffenfehaftliche  SMSjiplin  in  Anfprud)  genommen  mürbe,  mürbe  oon 
anberer  «Seite  nachbrürflid)  an  ba§  SSort  ^efchel'3  erinnert:  „9cte  barf  in 
$eutfd)Ianb  ber  Jag  tommen,  roo  gefchichtliche  Stubien  getrennt  werben 
oon  geographil'chen." 

92acr)  einem  in  ©binburgh  gehaltenen  Vortrage  hat  ftlinberS  Metrie 
einige  9Heileu  nörblich  Don  $h«ben  in  Ägnpten  SRuinen  einer  alten  Stobt 
unb  alte  VegrabnfSpläfce  gefunben  mit  etwa  2000  ©räbem,  in  benen  bie 
Seichen  nicht  nach  ägi)ptifcr)er  SSeife  begraben  unb  einbalfamirt  waren,  fonbern 
fämmtlich  mit  ben  ftnieen  gegen  bie  Arme  gebeugt  auf  ber  Seite,  ba§  ©efidjt 
nach  heften  gewanbt,  lagen.  Metrie  meint,  bafe  e«  ftch  wahrfcheinlich  um 
einen  Inbifchen  Stamm  hanbelt,  ber  in  ber  Seit  jwifchen  ber  7.  unb  9. 2>nnaftie, 
um  3000  d.  ©htv  in  Egypten  einbrang  unb  bie  Kultur  be8  alten  ÄcmigtfjumS 
über  ben  Raufen  warf.  Ägnptifche  ©egenftänbe  haben  fich  in  feinem  ber 
©räber  gefunben,  ebeniowenig  Schriftlichen ;  wohl  aber  bemalte  ßrüge  unb 
gut  gearbeitete  fteinerne  ©eräthe  unb  SWetallfachen.  Aufeerbem  fcheinen 
Anzeichen  bafür  ju  fprechen,  baß  in  bem  Stamme  eine  Art  Don  religiöfer 
Anthropophagie  geübt  würbe. 
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3n  ber  Nähe  ber  Stf^t^^ramiben  finb  oon  ben  ftranjofen  ©autier 
unb  £Uquier  Ausgrabungen  toeranftaltet  unb  namentlich  eine  9teif)e  oon 
©tatuen  UfurtefenS  I.  gefunben.  —  Morgan  ^at  in  ber  Nähe  ber  3>aShur= 
^uramiben  eine  9teilje  fc^r  alter  SRaftabaS  (©räber  oon  ©eamten  2c),  »aljr= 
fcheinltch  auS  ber  4.  2)mtaftie,  aufgebecft.  Abbilbungen  ber  neueren  Don 
ihm  gefunbenen  ©djmucfftücfe  ftnbet  man  im  ©raphtc  oom  4.  9Äat.  Neben 
ben  grojjen  ^unben  $>e  2Worgan'S  bei  2>aShur  finb  aud)  bie  Don  bem 
englifdjen  Egypt  Exploration  Fund  bei  3) er  el  93at)ri  fortgelegten  AuS= 
grabungen  in  ber  legten  ©aifon  roieber  ziemlich  erfolgreich  getoefen.  $>er 
Üempel  am  SBegräbniSplafc  ber  Königin  $>atSt>epfu  ift  freigelegt  unb  hat 
Ardutefturrefte  unb  fonftige  Junbftücle  auS  ber  18.  SMmaftie  ergeben,  barunter 
SIelieffrieS  mit  5)arftellungen  auS  bem  Seben  unb  Sanbe  beS  SönigS  Don 
Ahmt.  Namentlich  Hl  Q^er  an  berfelben  ©teile  aud)  ein  auägebefjnter  53c* 
gräbntSptafc  auS  fpäterer,  foptifcher  $eit  (4.  3fahfh-  n.  ßljr.)  gefunben,  unb 
auch  auS  biefer  Seit  finb  in  ben  «Särgen  ^apöruSroüen ,  SBronjen  unb 
©fulpturen  $um  ^orfchein  gefommen. 

©in  Ijübfctyer  Artifel  t)on  ©.  (SberS  in  ber  Seilage  ber  SNÜnchener 
Mg.  #tg.  Dom  29.  3)iär$ :  „38ie  baS  neue  #göpten  gut  macht,  roaS  eS  an 
bem  alten  Derfdjulbet",  macht  9)littf)eilung  über  ben  Wirklich  erfchienenen 
1.  S3anb  ber  großen  ^ublifation,  bie  auf  Anregung  $>e  SRorgan'S  unb  unter 
s$roteftion  beS  jefcfgen  Ghebiue  bie  Abbilbungen  fämmtlicher  noch  erhaltenen 
(unbetoeglichen)  altäguptifdjen  2>enfmäler  nebft  ^nfchriften  bringen  foll 
(Catalogue  des  nionuments  et  inscriptions  de  l'lfoypte  antique). 
Zugleich  gibt  SSerfaffer  eine  Überftdjt  über  bie  bisherigen  großen  ägupttfchen 
$enfmälerpublifationen,  bie  nun  burch  baS  neue  große  ©ammeltoerf  erfefct 
roerben  follen. 

2)ie  3r1*^r-  fur  afli)pt.  Sprache  unb  Altertf)umSfunbe  32,  2  beginnt  mit 
einem  Nachruf  für  Sörugfd)  fcon  A.  (S(rman)  unb  bringt  bann  eine  nach* 
gelaufene  Arbeit  Oon  Sörugfdj:  Sie  ^ßithomftele  Ößubftfation  unb  (£r= 
läuterung  ber ^nfchrift).  3m  f olgenben  gibt  2.  SBordjarbt  eine  ftortfefeung 
feiner  Unterfuchungen  „3ur  (iJefchichte  ber  ^nramiben"  (93emerrungen  über 
ben  Namen  ber  britten  ^nramibe  bei  ©i$eh  unb  gur  S3augefct>ichte  ber 
Änirf=^i)ramibe  bei  3>aSfwr).  ©nblich  ermähnen  mir  als  §iftorifc^  bemerfenS* 
toerth  auS  bem  §eft  noch  einen  Artifel  oon  @b.  Zahler:  SRaterialien  &ur 
Senologie  ber  alten  Ägnpter  (chronologische  ©eftimmung  ber  SRegierungS* 
jeit  ber  Namefftben,  mit  einer  ÜberfichtStabeHe  ber  Anjäfce  für  AmofiS  btS 
ftamfeS  VI.  [1575—1198  o.  (Shr.J). 

3n  SHaSpero'S  Recueil  17  1/2  oeröffentlicht  A.  «Köret  einen  Artifel: 
Une  fonetion  judiciaire  de  la  XII.  dynastie  et  les  chrematistes 
ptolemaiques  (Anfnüpfung  biefer  ftunftionäre  ber  Sagiben  an  Vorgänger 
in  ber  12.  3)imaftie .  AuS  bemfelben  £eft  notiren  mir  noch  i»«  Artifel 
oon  2.  SRaSpero:  Notes  sur  differents  points  de  grammaire  et 
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d'histoire  unb  De  quelques  localitäs  voisines  de  Sidon  (bie  bei  ber 
affnrifchen  Eroberung  erwähnt  werben). 

3n  ber  3tfcf>r.  f.  Mffbriologie  9, 4  finbet  fich  ein  fleiner  «rtifel  Don 
<5b.  SRetter:  bie  c^albäifc^e  tra  be« Sllmageft  unb  ber  babnlonifche  Äalenber 
<erftere  ift  nicht«  al«  bie  babttlonifdje  ftorm  ber  ©eleucibenära  unb  begann  nietjt 
<im  1.  $>io«  (§erbft),  fonbern  am  1.  Slrtemifton  (ftrühling)  311 1>.  S^r.).  — 
^aSfelbe  §eft  entölt  ben  edjlufe  be«  Mrtifel«  toon  SB.  Seid  unb 
(S.  5-  Seemann:  (Sin  neuer  $?err[cf)er  bon  ©halbta  (über  ba«  alte  SRetd) 
t)on  San,  nad)  ^nfc^riften,  bie  Don  Seid  unb  jeftt  aud)  öon  ben  SRuffen 
publijirt  worben  finb).  9Bir  notiren  au«  bem  fteft  noch  einen  9trtifel  bort 
Sc  <&ac:  Quelques  inscriptions  assyro-babyloniennes  du  Mus£e 
Lycklama  ä  Cannes,  unb  eine  2Ri«celIe  son  S.  $3.  Äing:  Sinsariskun 
and  bis  rule  in  Babylonia. 

«I«  ^ublifation  be«  Serein«  für  bie  <öefd>ichte  üon  Oft*  unb  SBeft* 
4>reufcen  junt  350jährigen  Jubiläum  ber  Äönig«berger  Uniuerfität  $at 
Arthur  ßubmid)  in  &wei  ftarfen  Sänben  „SluSgewählte  Sriefe  t>on  unb 
an  (Sljr.  Sobed  unb  Üeht«  nebft  $agebuchnoti&en"  herausgegeben. 
(@rfter  X§eit  1802—1849.  3wetter  X^eil  1850—1878.  XII  u.  1049  6. 
£*tp$ig,  ®uncfer  unb  $umblot,  1894).  Sei  weitem  bie  meiften  Sriefe  finb 
non  £et)r«,  oon  bem  nicht  nur  bie  eigentlich  wiffenfchaftltche  Äorrefponbena, 
fonbern  auch  eine  SJrülIe  toon  ©riefen  an  ftreunbe,  in  benen  er  ftd)  über 
alle«  mögliche,  $unft,  £age«fragen  jc.  austriebt,  Aufnahme  gefunben  haben 
(baneben  auch  £agebucf>noti$en).  Sei  aller  Sichtung  t>or  2et}r«'  mtffenfdjaft* 
lieber  Xüdjtigfeit  wirb  man  bod)  fragen  tonnen,  ob  er  benn  ein  9Jcann  oon 
fo  ljm>orragenbem  (  unioerfeflem  ©eifte  war,  baß  auch  foldje  #ufcerungen 
non  i^m  veröffentlicht  ju  werben  oerbienten.  liefen  (ginbruef  eine«  ganj 
vorzüglichen  ©eifte«  empfängt  man  gerabe  au«  ben  Sriefen  nicht.  $er 
Herausgeber  ift  ja  aHerbing«  hierin  offenbar  anberer  Meinung  gewefen, 
unb  ba«  ift  begreiflich,  wenn  man  einmal  fein  Serf}ältni«  *u  üefjr«  al« 
begeifterter  Schüler  unb  Nachfolger  unb  bann  bie  befonbere  Srabition  ber 
£önig«beiger  pt)UoIogifc^cn  ©djule,  als  beren  SReifter  fiobeef  unb  Sehr« 
verehrt  werben,  in'«  s2luge  fafet.  @o  ift  ja  eben  biefe  ^ublifation  auch 
preufnfdjen  <&efchicht«veretn  »eranftaltet  unb  eine  fteftgabe  jum  $önig«berger 
UniverfitätSjubiläum.  Son  biefem  ©eficht«punft  au«,  al«  fpejiell  oftpreufeifebe, 
ÄöntgSberger  ^ublifation,  wirb  man  manche«  milber  beurteilen  müffen. 
«ber  unter  allen  Umftönben  ift  boch  be«  ©uten  ju  viel  gethan.  SSo  foüte 
e«  hinführen,  wenn  man  nach  biefem  9Jcafeftab  Äorrefponben&en  au«  unferm 
^ahrhunbert  veröffentlichen  wollte!  S)abei  »erfährt  ber  §erau«geber  mit 
rührenber,  philologifcher  «tribie.  Son  einem  Ülechtfertigung«fchreiben  von 
üehr«  in  berfelben  Sache  (wegen  eine«  in  ber  5tt)at  recht  unjiemlichen  2ln* 
griff«  auf  Iperbart)  werben  jwei  ßonjepte,  eine«  an  ba«  s$rot>infcialfdml- 
follegium  unb  eine«  an  ba«  9Rtnifterium  (Nr.  52  u.  55)  mögltchft  Worts 
Öiftori^e  Stitj^rift  9?.  fr  ©b  XXXIX.  23 
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getreu  abgebrucft;  mar  eä  benn  nicht  möglich,  biefe  Schreiben  be^ro.  eine$ 
berfelben  nach  bem  Original  au3  ben  Elften  be8  3Rinifterium$  ju  geben? 
ferner  werben  in  gerabe$u  ärgerlicher  lauter  faft  aOe  Heineren  ©erfeljen 
ober  ©erfchretben,  al8  ob  eS  ftd)  um  alte  Urfunben  hanbelte,  getreulich  ab* 
gebrucft,  mit  einem  «fo>  baljinter  („au$"  für  „auch",  „fie"  für  „Sie"  ic). 
3n  biefer  öerfehrt  oerftanbenen  Slfribie  unb  in  biefem  Langel  an  Urteil 
über  wirf liefen  Sertl)  ober  Unwertt)  ber  ©tüefe,  man  möchte  fagen,  in 
biefem  Langel  an  jeber  ftüfcfung  mit  bem  aagemeinen  ©eifteSleben  unferer 
3eit,  repräfentiren  fid)  bie  betben  biefen  ©änbe  al«  rechter  StopuS  für  bie 
Haffifc^e  Philologie  unferer  Jage.  2>a3  mujj  gegenüber  überfchwänglichen 
©erherrlichungen,  wie  fie  beifpielSweife  Äammer  in  ber  ftrieblaenber'fchen 
fteftfehrift  (ogl.  bie  folgenbe  Wotij)  äufjert,  offen  gefagt  werben.  ©on 
TOnnern,  beren  ©riefe  an  Sobecf  ober  2eljr8  mitgeteilt  werben,  finl> 
namentlich  3ofj.  $einr.  ©oft,  ©ottfr.  ftermann,  Sachmann,  3Reinefe 
unb  Kit  fehl  heröDräuhc°cn;  baneben  noch  etwa  $>inborf,  3umpt,  9?aucf, 
&örf)lö,  £>aupt,  S.  greller,  3ul.  ©djmibt,  &r.  3arncfe;  boch  ftnb  bie  ©riefe  ber 
lefctgenannten,  wie  auch  bie  metften  oon  ÖJ.  ^»ermann,  nicht  oon  befonberer 
©ebeutung,  unb  ooHenbS  oon  einem  fo  langweiligen  SKanne,  wie  bem  tyfyio* 
logen  Wfcfch,  an  beffen  gebrueften  Herfen  wir  fchon  mehr  als  $u  oiel  haben, 
brauchten  wahrlich  nicht  auch  noch  gleichgültige  ©riefe  abgebrueft  $u  werben. 
§ür  Jpiftorifer  oon  Sntereffe  ftnb  noch  einzelne  ©riefe  oon  St.  ?B.  Sßiflfch, 
bem  £>iftorifer,  unb  91.  o.  ©utfehmib;  baju  frtfdje,  temperamentooQe 
©riefe  an  ßeljrS  oon  3-  §orfel,  bem  töutor  be8  1.  ©anbeS  ber  ©e= 
fehtchtfehreiber  ber  beutfehen  ©or$eit.  $n  pfnfologtfcher  ^«nftcht  ba3 
©ebeutenbfte  ber  ganzen  ^ublifation  finb  bie  ©riefe  oon  2 ad) mann  «n 
SehrS,  au8  benen  aüerbing«  fchon  (SinjelneS  befannt  war,  bie  aber  jefct  im 
3ufammenf)ang  ein  OoUftänbtge«  ©ilb  oon  ber  SluSbilbung  ber  Sachmann* 
fchen  Anflehten  über  bie  homerifchen  ®ebichte  gewähren,  eine  tjöchft  bebeu* 
teube  unb  wlflfommene  (Ergänzung  ju  feinen  „©etrachtungen".  Much  bie 
©riefe  oon  3Htfd)l  unb  9Äeinete  bieten  manche«  ^ntereffante.  ®nblia> 
ein  ©rief  wie  ber  grofee  oon  3oh-  $einr.  ©ofe  an  Sobetf  (9fr.  31)  wiegt 
Su&enbe  oon  anbern  auf.  9lber  um  fo  bebauerlicher  ift  eben,  bafe  bie* 
wirllich  ©ebeutenbe  in  ber  3Kenge  be§  ©leichgülttgen  oerfchwinbet.  —  ©in 
„^erfonenoerjeichmS" ,  ba§  fid)  oerftänbigerweife  nicht  auf  Sßerfonen 
befchränft,  befchließt  bie  Sßublifation.  Gsrwünfd)t  wäre  noch  eine  überficht* 
liehe  3ufammcnfteüun9  oer  ©rieffteüer  unb  ber  Slbreffaten  ber  ©riefe 
gewefen. 

3um  50 jähr.  $>oftorjubiläum  2.  tyrieblaenber'ä  höben  &reunbe 
unb  Schüler  ihm  eine  fteftfchrtf  t  gewibmet  (Setpjig,  §ir$el,  1895.  554  ©.). 
3n  einer  längeren  Slbljanblung,  bie  un#  barauS  sugeht,  behanbelt 
(St.  «stleb§:  3>a8  lateinifcrje  ©efdjicbtäroerf  über  ben  jübifchen  ifrieg,  ben 
fog.  ipegefippus.  ©f.  f  teilt  in  eingehenber  Unterfuchung  be§  Inhalts  unb 
ber  Sprache  feft,   baft  wir  ba$  58erf  weber  als  Überlegung  noch  al& 
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Bearbeitung  bejeidjnen  bürfen,  fonbern  bafe  e8  ein  felbfiänbigeS,  lateinifdieS 
©djrtftroerf  ift,  ba3  nur  feinen  Stoff  wie  $ompeju$  XroguS  u.  Ä.  audj, 
einem  grted)tfd)en  Original,  in  biefent  ftalle  alfo  bem  SofepljuS,  entlehnte. 
3)er  93f.  mar  ein  Öaffifdj  gebilbeter  Sljrift,  ber  fid)  in  ber  ©prad)e  nament* 
Itct)  an  ©affuft,  baneben  aud)  an  2acitu$  ic.  anlehnte.  S)ie  9tutorfdjaft  be§ 
SlmbroftuS  ftettt  Älebd  entfdjieben  in  Äbrebe.  ©r  r)ält  bie  SBenufcung 
9Immian'§  burd)  ben  unbefannten  93f.  für  ftd)er  unb  fefet  bemnad)  bie  Slb* 
faffungS&eit  in«  lefrte  3)ejenntum  be$  oterten  3a§rtjunbert8.  —  SSon  ben 
übrigen  Slb^anblungen  ber  fteftfc&rift  &eben  wir  al3  oon  $iftorifd)em 
Sntereffe  fcroor:  3ur  $amiHu8*2egenbe  oon  O.  fcirfcbjelb  (©rörterung 
ber  ^iftorifdjen  S8cftanbtc>ctle  in  berfelben).  —  3u  ben  griedjifajen  ©rab* 
fdjriften  Don  6b.  fiod)  (Terminologie  berfelben).  —  profan«  unb  ©afral= 
recfit  oon  SR.  «Kafd|?e  (sc.  ber  römifdjen  töepublif;  Dgl.  baju  ben  6.358 
notirteu  Slrtifel  beSfelben  SSf.  im  WlotoguS).  —  2>er  9lfantf)U§  ber  ©rieben 
unb  Körner  oon  f£.  Olef  (ardjäologifdje  Stubie).  —  Über  bie  3)ioination 
in  ber  @eftf)idjtfd)reibung  ber  römifdjen  Äatferjeit  Oon  3-  $lem  (©taube 
an  9ßei8fagungen  unb  SSorjeidjen  bei  £acitu3  2c).  —  (£f)tf)onifa)er  unb 
£obtenfult  ton  iß.  ©  t  e  n  g  e  l  ($3erroanbtfrf)aft  unb  Unterfd)tebe  aroifdjen  beiben). 
Quaestio  Thucydidea  oon  Wl.  $Biefentf>al  (gegen  9Jcullers©trübing).  — 

—  3)a§  Xaurobolium  Oon  ©.  3ippd  c3ufantmenf^un9  unD  33efpredmng 
namentlich  ber  3nfd)riften  über  biefen  pf)rngifdjen  ©eljeimbienft).  —  ^Beiträge 
jur  attifdjen  ©efdjidjte]  Don  ©.  33 u  f  o  1 1  (1.  3ur  inneren  (£nttoitflung  be§ 
atljenifdjen  ©taateS  Don  ©olon  bi8  töleiftljeneg,  namentlid)  in  agratifcfjer 
©ejie^ung;  2.  3um  $rieg8plane  be3  Sßerifleö). 

9luS einer anbem 3reftfct)rift :  ©riedjifdje  ©tubien,  ftermannfiip* 
ftu§  jum  fedjjigften  ©eburtStag  bar  gebracht  (Üeipjig,  Xeubner, 
1894.  187  ©.)  muffen  toir  unS  gleichfalls  begnügen,  bie  ljiftorifd)en©tüde, 
bie  bie  SKe^rja^l  ber  ©ammlung  aufmachen,  für j  &u  notiren :  (£.  99  i  f  dj  of  f : 
Beiträge  jur  Kenntnis  griedjifdjer  Äalenber:  $er  Äalenber  oon  ©pi= 
bauru$.  —  ty.  s$an$fe:  De  contributionibus  societatis  alterius  niari- 
timae  earumque  exaetione  quaestiones  epigraphicae  (ftinanjroefen 
beS  attifdjen  ©unbeä).  —  @.  Äod):  ^{ta^txoy  y^aftuarelo^  (mar  nic^tö 
aubereS  als  bie  ©eamtenlofungälifte  ber  (Sinjelgemeinben  für  bie  Sailen 
ju  ben  ©eamtenfteüen  ber  ©efammtgemeinbe).  —  ©üttner*2Bob |*t: 
Sie  Florentiner  §anbfch,riften  be3  «JSolDbioS.  —  ^o^.  Biberg:  $ie 
mebiainifctje  ©cb,rift  „über  bie  ©iebenjaf)!"  unb  bie  ©cb,ule  oon  ftniboS 
(3ufammenge^örigfeit  be«  S3ua)e8  nsoi  tßSo/idScoy  mit  bem  britten  93ud)e 

voxao>v).  —  Q.  (JruftuS:  ^anaftuS  über  baS  Crafet  lv  Kaßei$ou 
(bejie^t  ftd)  auf  bie  puntifa^e  ©tabt  Äabcira).  —  5R.  §tlbebranbt: 
neqi  (rvaxos  rov  lv  2txeXia  (St^eop^raftifaie  ©e^rift  über  ben  &tna).  - 

Sender:  3u  SttfiaS'  Siebe  gegen  5lgorato§.  —  95.  Mauren* 
b realer:  3lnbofibeS=©tubien.  —      s$olanb:  2aS  ^rptaneion  in  &t$en. 

—  6b.  ^eDbenreia^:  ©rieajifdje  SBerirfjte  über  bie  ^ugenb  (Jonfttintin'« 
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beä  ©rofeen.  —  (Sb.  flarnde:  3«*  grtedjifdjen  ihmftyrofa  in  ©rieben» 
lanb  unb  8?om.  —  28.  0.  S3oigt:  Quo  anno  Agrippa  expeditionem 
Bosporanam  fecerit  (15  o.  ©h*-  SBeffcredjung  ber  3^rc  16—13  to.  (Ihr.)- 
—  @.  SichoriuS:  3U  oen  Warnen  bet  atrifdjen  ©teuerflaffen.  —  (£.  Xo. 
frifcher:  Quaestionum  Scylacearum  specimen.  —  (£.  üthoft:  Ad 
papyroe  titulasque  Graecos  symbolae.  —  O.  © o cf  f c^:  gum  Publicola 
be3  ^lutarcb.  —  <£.  Än^ni^f^:  De  Jadis  apud  Dionem  Cassiura 
vestigiis.  —  SR.  Z^itU  Eudoxeuni  (©enufcung  be8  (SuboruS  burch  S3itru* 
oiuS  mittels  einer  3lrat*Wu8gabe. 

Ginen  Beitrag  jur  SBorgefd)id)te  be$  europäifchen  ftamtlienrechtS  gibt 
Sern^öft  in  ber  3tfchr.  f.  oergleichenbe  9Recht8nuffenfchaft  11,  3 
in  einem  Sluffafc  über  „(£f)e  unb  Erbrecht  ber  griechiidjen  ^eroenjeit". 
er  betont  namentlich  ba«  SBorfommen  beS  (SrbienenS  ber  Sraut  Bei  ben 
©riechen  wie  bei  anberen  Sölfern  (DthrtooneuS,  EeÜerophon,  ©igfrieb  ic). 
3)ie  $rage  ift  nur,  tntoietoett  biefe  naturgemäß  überall  ju  treffenbe  gorm 
beS  SöerbenS  als  ein  roirflidjer  SRechtSbrauch  unb  allgemeinere  ©itte  &u  be* 
trauten  ift,  unb  ba  fcf>etnt  unS  93f.  in  feinen  ©chlüffen  ju  fa^neO  ju  fein. 
Much  fonft  ift  er  in  feiner  Serroertlmng  oon  SRnthoS  unb  ©age]  unb  in 
feinen  dergleichen,  fo  betr.  ber  £igeuneref)e,  nicht  oorfichtig  genug  unb 
gelangt  baljer  ju  toroblematifchen  ©rgebniffen.  9luf  biefem  fjclbe  ftetjt  ju= 
näcfjft  ber  Don  93ernhöft  Oernachlä|ftgten  oergleichenben  ©prachforfchung  baö 
SSort  ju,  unb  nur  in  Anlehnung  an  ihre  ©rgebniffe  fönnen  Unterfuchungen 
loie  bie  bes  S3f.  ftrudjt  bringen. 

2>en  größten  3$eü  beS  neuen  §efte3  beS  Journal  of  Hellenic  studies 
14,2  füllt  eine  hö^ft  bebeutfame  Slblwnblung  oon  «.  3.  (So an 8  über 
feine  (Entbecfung  einer  altfretifchen  SBilberfdjrift:  Primitive  picto- 
graphs  and  a  praephoenician  Script  from  Crete  and  the  Peloponnese 
(mit  gasreichen  Slbbilbungen  unb  Tabellen  ber  bilberfchriftlichen  ©haraltere). 
$tefe  Slbhanblung  wirb  grunblegenb  für  bie  weitere  ijorfchuug  auf  biefem 
©ebiet  bleiben  unb  fidj  auch  für  bie  ethnogra^hif^en  Slnfdjauungen  über 
bie  alte  23elt  oon  33ebeutung  erioetfen.  SSerfaffer  batirt  bie  altfretifche 
iÖilberfchrift  bis  $ur  12.  ägoütifchen  2>tjnaftie  (3.  ^ahrtaufenb  o.  Qfyr.) 
jurücl  unb  fchreibt  fie  mit  ©ntfehiebenheit  bereits  ber  oorgriechifchen  93e* 
oölferung  ju,  ein  h^chf*  bemerfenStoerthcS  (SrgebniS.  (SSgl.  ba5U  auch  c»"en 
^Irtifel  oon  S.  3Jlartant  in  ber  Academy  9ir.  1191.)  —  2öir  erwähnen  auS 
bem  Jjpeft  beS  Journal  noch  eine  mt)tt)ologifd)e  ©tubie  oon  31.  ©.  93atljer: 
The  probleni  of  the  Bacchae  unb  eine  gemetnfehaftliche  Arbeit  oon 
^aton,  SRöreS  unb  $icf3:  Three  Karian  sites:  Telmissos,  Karyanda, 
Taranipos  (mit  einer  ^nfc^rift  oon  SelmeffoS). 

Su  bem  ©ebirgSthale  Äufuneri  umoeit  3|faria  hat  Sßrofeffor  SRidjarb* 
fon  oom  amerifanifchen  ard)äologifchen  ^nftitut  Fragmente  eineS  gri echi* 
fcheii  €pferfalenber§  auS  bem  4.  3ah*hunbert  gefunben. 
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Auf  ber  ftnfel  2)eloS  finb  Don  ber  franjüfifchen  ard)äologiicheu 
Schule  weitete  Ausgrabungen  vorgenommen  unb  bis  je&t  fünf  ^riöathaufer 
freigelegt,  bie  ein  ooUftänbiqeS  ©üb  Oon  ber  Anlage  ber  altgriednfchen 
33ofmh&ufer  gewähren.  Auch  fd)äne  Bilbroerre  finb  babei  gefunben,  nament* 
lief)  eine  ooflftänbig  erhaltene,  fd)öne  Äopie  oon  ^Jolttflet'S  'Avadovpsvos 
unb  bie  ebenfo  fchön  erhaltenen  ©tatuen  eineS  Atmeten  unb  einer  \yxau, 
ferner  ein  archaifcheS  töelief,  baS  §ermeS  unb  bie  Mmnphen  barftellt,  unb 
anbere  ©fulpturen,  baju  auch  SBanbgemalbe  unb  2Rofaifen. 

S3on  ber  ©eneraloertoaltung  ber  fgl.  SDhtfeen  ju  Berlin  roirb  eine  oon 
Abbilbungen  begleitete  Befdjretbung  ber  ©fulpturen  oon  $er  = 
gamon  herausgegeben,  oon  ber  ber  erfte  bie  ©igantomachie, 

oerfaftt  oon  O.  Sßuchftein,  für^ich  erfdjienen  ift  (Berlin,  2B.  ©pemann). 

3m  9Rärjhcft  ber  Gazette  des  beaux  arte  gibt  ber  2>treftor  ber  Au?* 
gra6ungen  Oon  2)elphi,  ftomolle,  in  einem  Artifel:  D^couvertes  de 
Delphes,  eine  eingehenbe  Befpredjung  ber  3Retopen  Dom  ©chafchaufe  ber 
Athener,  bie  bie  Abenteuer  beS  XhejeuS  unb  §erfuleS  jum  ©egenftanbe 
haben  unb  burd)  ihre  fixere  2>attrbarfeit  in  bie  3*it  balb  nach  490  für  bie 
Äunftgefchichte  oon  befonberer  Bebeutung  finb.  Berfafjer  fudjt  benn  auch 
oon  Meiern  AuSgangSpunfte  bie  bisherigen  zeitlichen  Aufäße  ber  unS 
erhaltenen  SRonumente  auS  älterer  3^it  einer  ziemlich  roeitgefjenben  SJeoifion 
ju  unterziehen,  wobei  er  freilich  in  ber  auSfchlie&lichen  Betonung  beS  ©til« 
momentS  für  bie  2)atirung  51t  einfeitig  oorgeht.  —  $n  einem  weiteren 
Artifel  im  Aprilheft  ber  Gazette  befpricht  Berfaffer  bie  Schafchäufer  Oon 
©icnon  unb  ©iphnoS  unb  macht  Sttittheifungen  über  bie  bei  lefcterem  ben 
Figuren  beigefchriebenen  tarnen,  nach  oenen  fich  bie  Darflettungen  mit 
©icberljeit  beftimmen  lafien. 

3m  Bulletin  de  Correepondance  hellönique  18,  8—10  Oer öff entlicht 
$amot  einen  Artifel  über  einen  im  %a§xt  1890  gefunbenen  fronen 
©arfophag  mit  $arfteüungen  ber  $erruleS*©age ,  toahrfcheinlicb.  auS 
heUenii'lifcher  3eit  (Fouilles  de  Thespies;  fragmente  d'un  sarcophage 
representant  les  travaux  dTIercule;  ogl.  namentlich  bie  Jafel  mit  ber 
Abbilbung  beS  gut  erhaltenen  ÄampfeS  mit  AntäuS;.  (SS  folgen  Artifel 
oon  3-  ßljamonarb  un°  ®  fiegranb:  Inscriptions  de  Notion,  unb 
Oon  A.  Subin:  Stele  funeraire  archaique  de  Symi.  BefonbcrS  bc= 
merfenSroertr)  ift  bie  bann  folgenbe  ftortfefeung  ber  ^ublifation  ooit 
2.  douoe:  Inscriptions  de  Delphes  (lauter  größere  ©türfe,  $efrete 
Delphis  unb  ber  Ampf>ifttoonie  für  bie  ©täbte  ©morna  unb  Antiochia  auS 
ber  3eit  ©eleucuS'  II.  unb  AntiochuS'  III.,  ein  $>efret  für  9Zifomebien  je.). 
Bgl.  oon  bemfelben  Berfaffer  im  ^olgenben  noch  einen  fleinen  Artifel: 
Sphinx  de  Chypre  (jefet  im  SRufeum  beS  Souore).  Bon  großem  Sntereffe 
ift  ferner  ber  Bericht  oon  A.  be  Jübber  über  Fouilles  de  Gha  (AuS* 
grabungen  auf  einer  Snfel  im  GopatSfee  mit  ben  tfunbamenten  e^eS 
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^alaftes  unb  Überreften  au§  bcr  legten  @boche  mnfenifcher  fiuttur,  nach 
bcm  SSerfaffer  Söerfe  ber  SRintjer,  bie  roaljtfdjeinltd)  ben  einbringenben 
SBbotern  jum  Opfer  fielen.  Sßgl.  baju  Sftoacf  in  ben  2Jtittf)eilungen  be§ 
atfjen.  ^nftitutä  19r  4 :  „ftrne",  gleichfalls  eine  lange  9lbhanb(ung  über 
©ha,  bte  aber  in  ihren  ^^antafien  über  bte  SRtnijer  ju  weit  geht).  (£8 
folgen  in  bem  Jpefte  noch  mehrere  Snfchriftenüublifationen:  Inscriptions 
de  l'eparchie  d'Almynos  (elf  Wummern)  Don  ©iannotooulo«; 
'Emyeayai  ix  sfvxüt:  (34  Nummern)  üon  %.  <B.  SiamantaraS;  Inscrip- 
tionea  duae  musei  Surutchaniani  (in  SBefmrabien)  üon  93.  2att)fchero. 
(Snblid)  ben  93ef<hlufi  macht  eine  9?oti$  ü«?n  Xh-  fcomolle:  Nouvelles 
signatures  du  sculpteur  Eutychides. 

©in  Stuffafc  üon  U.  ftohler  in  ben  SifeungSber.  ber  berliner  Wob. 
ber  SBiffenfch.  Nr.  25:  $te  athenifche  Oligarchie  be§  3ahre§  411  ü.  $hr.  Jucht 
barjulegen,  wag  über  tiefen  ÖJegenftanb  au§  ber  Ufr.  noX.  jur  ergönjung 
unb  SSerbefferung  beS  ttjutübibeifchen  58eritf>t§  ju  gewinnen  ift. 

3n  bem  nachträglich  ausgegebenen  §eft  12,  1894,  ber  ftlecfeifen'fdjen 
Jahrbücher  finbet  fic^  ein  Slrtifel  üon  ©u fem i  1)1:  3ur  <ßolitif  be§ 
«riftoteleS  (gegen  Silamoüife  gerichtet,  über  bie  Abfolge  ber  ©ücher  ber 
^olitif,  unb  über  $ol.  2, 12  unb  ba8  gegenfeitige  3eitöer^ältni§  ber  «ßolitif 
unb  ber  s#oliteia  ber  Athener).  —  91uS  bemfelben  $eft  notiren  wir  noch  ben 
Schlujjartifel  üon  Spomtoiu'«  Fasti  Delphici  (ÜberfichtStabeHe  über  bie 
Slrchontate  ber  Slm^iftttonenbefrete  unb  Nachträge)  unb  fleinere  Slrtifet 
üon  3-  SKülIeneifen:  SBejiefmngen  arotfdjen  bem  ©onnenjaljr  unb  bem 
bürgerlichen  Sßonbjahr  ber  alten  (kriechen;  üon  9Reujj:  3fofrate§'  $ßan= 
egnrifoä  unb  ber  fnprifche  Ärieg  (gegen  ©.  ^riebrichr  ögl.  unfere  Noti$  74, 341) 
unb  üon  %.  SBeibner  unb  9*.  Füller:  3u  £acitu3  (thettoeife  recht 
üerfehtte  Äonjefturen :.  —  91u8  bem  2.  §>eft  beS  Jahrgangs  1895  ber  3ohrs 
bücfjer  ift  nur  eine  metrologifche  Unterfudjung  Don  ft.  ftultfd)  ju  nottren: 
$rei  $>of)lmafee  ber  römifchen  ^rootnj  ^tgijptcn. 

©in  91rttfel  üon  HR.  ftränfel  im  ^^ologuS  54, 1:  2)aS  grofee  Siegel 
benfmal  $lttalo§'  be§  (Srften,  roenbet  fich  gegen  bie  ^lufftedungen  üon 
£>.  ©äbler  unb  hält  baran  feft,  bafj  ba§  benhnal  ben  im  Jahre  228  beenbigten 
ftrieg  gegen  ^Intiodmä  unb  bie  ®alater,  in  welchem  9lttalo£  üon  ^ergamon 
ben  freinb  in  fieben  Schlachten  befiegte,  feiert.  —  Jn  bemfelben  f)eft  fe^t 
6.  93rurf  feine  8tubien  „Über  bie  Crganifation  ber  at^enifchen  ^)eliaften= 
geriete  im  4.  ^atyrh.  ö'  ^IV"  türt»  i"0^  et  °ic  ^»eliaftentäfelchen  bemäntelt; 
(S.  ©ubljauö  gibt  neue  „Srjhtrfe  ju  ^h^ooem"»  un0  3*-  3'örfter  pubüjirt: 
Anecdota  Choriciana  nova.  28ir  erwähnen  enblich  auS  bem  $>eft  noch 
51rtifel  üon  3-  Sann  ad:  3u  ben  3lnfchriften  au»  <5pibauru§  (Ärittf  be§ 
5Serfe§  üon  %  SabbabiaS:  Fouilles  d^pidaure)  unb  üon  9?.  Wafchfe: 
5)a§  ältefte  Fragment  ber  römifchen  8tabtcl)ronif  (sc.  au«  bem  Sahre  304 
bejiD.  321  bei  ^lintu«,  Hist.  nat.  33,  G,  17  ff.  buvcb,  «ermittetung  be« 
Valerius  «ntio«). 
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Uber  einen  bemerfenSroertljen  ^nfdjriftenfunb  in  SRarfala  auf  ©teilten 
Berietet  A.  Salin  a§  im  SßoDemberheft  1894  ber  Notizie  degli  Scavi: 
Di  una  rara  epigrafe  ricordante  Sesto  Pompeo  (mit  Abbilbung 
i>e8  Stetnä).  3"  bemfelben  £>efte  tottb  über  ben  tJunb  einer  ^nfd^rift  ju 
(£t)ren  be$  AuguftuS  in  Aofta  berichtet  unb  oon  2.  (Scottt  über  Nuovi  scavi 
nella  Terramara  Rovere.  —  3m  $>ejember$eft  berietet  ©.  ©amurrint: 
Di  una  iscrizione  latina  dedicata  a  Caracaila  (in  SBetulonia  in  ©tarnen), 
unb  A.  Salin aS  oeröffentlicht  einen  jufammenfafjenben  Artifel  über  Piombi 
antichi  (au$  Äalabrien,  im  ©anjen  gegen  100  @tücf,  bom  Serfaffer  eins 
■geteilt  in  Piombi  mercantili,  Piombi  di  forma  cilindrica  schiacciati  alle 
^stremitä,  Sigilli  bizantini  con  iacrizioni  greche  o  latine  unb  Tessere 
e  frammenti  informi  bjlü.  Varia.  ©emerfenSroerth  finb  namentlich  bte 
bujantinifchen  SBIeifiegct)-  —  3m  Sonua^eft  .1895  macht  2.  $  i  g  o  r  i  n  i 
weitere  ausführliche  SHitthetlung  über  feine  Ausgrabungen  üon  Pfahlbauten: 
Terramara  Castellazzo  di  Fontanellato  (provincia  di  Parma),  unb 
«benbort  berieten  S.  A.  SRilani  über  neue  Ausgrabungen  in  Setulonia 
in  ©trurien  unb  fr-  ©  a  r  n  a  b  e  t :  Di  un  nuovo  eippo  milliario  dell' 
Appia. 

3n  ben  Rendiconti  della  R.  Accad.  dei  lincei  ju  9tom  3,  11/12  Der* 
öffentlich  SR.  2  a  n  c  i  a  n  i  einen  ardiäologifdjen  Artifel,  ber  aHerbingS  meljr 
^ntereffe  für  9?afael=frorfcher,  als  für  rbmifdje  AlterthumSforfdjer  hat:  La 
pianta  di  Roma  antica  e  i  disegni  archeologici  di  Raffaello  Sanzio.  — 
3n  bemfelben Doppelheft  finbet  ftc^  ein  tntereff anter  Artifel  üon  fr.  SBarnabei 
über  prob.lematifche  ältefte  3>arftellungen  ber  £bpferfcheibe  auf  griednfdjen 
5Safen :  Di  alcune  pitture  di  vasi  greci  nelle  quali  si  crede  rappresen- 
tata  la  forma  piü  antica  della  ruota  da  vasaio  (mit  Abbilbungen). 
33ir  notiren  auS  bemfelben  Jpeft  nod)  eine  Prima  relazione  intorno  ai 
viaggi  fatti  per  la  compilazione  dei  supplementa  italica  al  Corpus 
inscriptionum  latinarum  Don  @.  $aiS,  unb  auS  *8b.  4  §eft  2  einen 
"ituffajj  Don  (£.  ^iccolomini:  Di  una  reminiscenza  Soloniana  presso 
Cratino  e  presso  Aristofane. 

$n  ber  Nuova  Antologia  com  1.  April  1895  veröffentlichte  (£.  2atteS 
einen  umfänglichen  Auffafe,  in  bem  er  baS  9lefultat  feiner  gelehrten  Arbeiten 
zugänglich  ju  machen  fucht:  L'italianita  della  lingua  etrusca  (mit  be= 
fonberer  SBerücfftchtigung  ber  Agramer  9Rumieninfchrtft).  —  Serfelbe  SSerfaffer 
neröffentlicht  einen  weiteren  ©eitrag  $ur  (Srflärung  ber  HHumieninfchrtft  in 
einer  Abf)anblung  ber  Memorie  della  R.  Accad.  delle  scienze  di  Torino, 
Serie  II  Tom.  44:  L'ultima  colonna  della  iscrizione  etrusca  della 
Mummia. 

3n  ber  Rev.  Histor.  58,1  gibt  58  fiiebenam  einen  furjen  Über* 
blicf  über  bie  feit  1884  in  3)eutfd)lanb  erfdjienenen  Arbeiten  jur  römifcfjen 
<ä4efcf)ichte  (Publications  relatives  ä  l'histoire  romaine), 
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im  öorliegenben  §eft  junäcfjft  öon  1884  bis  1891,  rooran  fid)  bann  ein 
jroeiter  Strtifel  über  bie  3at)re  1892  unb  1893  fdjliejjen  foü. 

2)te  Seipjiger  ©tubien  17, 1  enthalten  eine  umfangreiche  9Ibf)anblung 
öon  C  33  o  cf  f  et) :  De  fontibus  libri  V  et  VI  Antiquitatum  Romanarum 
Dionysii  Halicarnassensis  quaestiones  variae  (§auötque£le,  tljeilS  bireft, 
tfjeilS  inbireft,  ift  nadj  bem  Serfaffer  Valerius  9tntiaS,  auS  bem  aud) 
SictniuS  SRacer  unb  eine  britte  Daneben  uon  $tonbS  benufcte  Duelle 
bereits  fer/ööften). 

3n  ben  SBiener  ©tubien  16,  2  wirb  öon  fy.  93  o  g  t  „IpööeretbeS'  erfte 
SRebe  gegen  2ltr)enagoraS"  neu  öubli&irt  unb  erläutert.  %n  bemfelben  §eft 
finbet  ftdj  eine  SKiSceUe  öon  38.  Äubitfdjef:  5>te  XribuS  ber  claubifdjen 
(Stäbte  (bie  mauretantfdjen  SReubürgergemeinben  mürben  in  bie  Quirine, 
bie  übrigen  in  bie  (Slaubia  aufgenommen). 

3>ie  öon  uns  in  ben  SRotijen  roieberljolt  ermähnten  Slrtifel  ©.  SBoiffier'S 
über  l'Afrique  romaine,  bie  jjuerft  in  ber  Revue  des  deux  mondes 
Dcröffentlicr)t  mürben,  finb  jefct  aud)  Bereinigt  in  53udjform  erfdn'enen: 
Gaston  Boißsier:  l'Afrique  Romaine.  Promenades  ar- 
chöologiques  en  Alg^rie  et  en  Tunisie.  Paris,  Hachette 
et  Cie.  1895.  321  <S.  3>aS  ©anje  gibt  in  angenehm  lesbarer  &orm  eine 
Uberfidjt  über  baS,  maS  bie  Börner  als  Äolonifatoren  unb  Kulturträger  in 
9£orbafrifa  geleiftet  t)aben  unb  maS'bte  neuere,  namentlid)  franjöfifdje 
ftforfdjung  für  bie  roiffenfdjaftlidje  9tefonfrruftion  jener  ^eriobe  in  ben 
lefeten  Sejennien  getfjan  l)at.  W\x  rjeben  fjier  namentlid)  nod)  einmal  ben 
Slbfdmitt  über  bie  agrarifd)en  9Sert)äItniffe  unter  ben  9tömern  (les  cam- 
pagnes)  unb  bie  2)arftellung  ber  ISrgebntffe  ber  Ausgrabung  ber  alten 
Stabt  Jimgab  tjeröor,  über  bie  eine  befonbere  ^ublitation  in  $ariS  äugen» 
&licflict>  im  (§rfd)einen  begriffen  ift  (Timgad,  une  cite"  africaine  sous 
l'empire  romain.  Paris,  Leroux).  beigegeben  finb  bem  S3ud)e  je  jmei 
Heine  $läne  Don  (5artf)ago  unb  öon  Ximgab. 

3n  ben  Melanges  d'arch^ologie  et  d'histoire  14,  5  f efcen  ©.  f  e  l  l 
unb  ©raitlot  iljre  ard)äologifd)en  SRittljeilungen  auS  Algier  fort: 
Explorations  archeologiques  dans  le  d^partement  de  Constantine 
(Algene),  unb  jmar  befmnbeln  fie  Diesmal:  Ruines  romaines  au  nord 
des  monts  de  Batna  (^nfdjriften,  64  Hummern,  unb  9lrd)ttefturrefte,  mit 
äarjlreiajen  Slbbilbungen  unb  einer  Äarte). 

%n  ber  Revue  archeologique  26,1  öeröffenrliä)t  ©erger  über 
baä  in  XriöotiS  aufgefunbene  neuöunifdje  ©rabbenfmal  (ögl.  bie  9coti& 
74,  160)  eine  genauere  Sarfteflung :  Le  Mausolee  d'El-Amrouni,  mit  9tb* 
bilbungen  beS  Reliefs  unb  ftaefimile  ber  3nfd)rift. 

SluS  ber  8eitfdjr.  f.  Sozial»  unb  28irtlj|fd)aft3gefd).  3,  2  notiren  mir 
ben  Anfang  einer  2tbr)anblung  öon  9t.  Schulten:  2>ie  römifdjen  ©runb* 
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tjerrjdjaften.  SJcrfaffer  unterfdjeibet  bcn  93cfi|v  großer  Gmjelgütcr  unb  bie 
91u8bel)nung  be$  93efifce8  über  eine  3Renge  ©üter  (Satifunbten).  Gr 
befpridjt  bie  fommunale  ©elbftänbigfeit  be3  ©ut$bejirf8  unb  erörtert  ben 
Unterfdjteb  ber  Termini  saltus,  fimdus,  tractus,  praedium,  possessio, 
massa. 

©leidjfallS  eine  bemerfenSroertlje  agrarifdje  ©tubte  Don  (£.  S)ramarb 
ftnbet  fid)  in  ben  S^ances  et  travaux  de  l'Acadämie,  §lpril  1895:  Ätude 
Sur  les  Latifundia.  Contribution  ä  l'histoire  de  la  proprtete*  rurale 
ä  Rome  du  He  siecle  avant  au  IIe  siecle  apres  notre  ere,  Ijauptfüdjüd) 
gegen  Zufiel  be  (SoulangeS  gerietet,  ein  ©tüd  au$  einer  umfaffenben  35ar= 
fteüung,  in  loeldjem  junädjft  bie  3cu9nUfe  ber  Sitten  geprüft  unb  erörtert 
to  erben. 

9118  Programm  beS  !g(.  alten  ©ömnafium8  ju  Sßürjburg  ift  eine  $lb? 
tyanblung  Don  $8.  Sun  ber  erfdnenen:  Manibiae  Alexandrina  e. 
(Sine  ©tubie  jur  ©efd)id)te  be8  römifdjen  ÄunftraubeS  (SSürjburg  1894. 
31  ©.)  über  bie  Oon  SluguftuS  in  »gopten  erbeuteten  Äunftfdjäfce. 

3m  Slprityeft  ber  S)eutfd)en  9tunbfd)au  finbet  ftd)  ein  Weiner  Muffafc 
oon  ftoljrbad):  Sic  et  non.  9?eue  ^Iftenftücfe  au$  ber  3eit  ber 
ßljriftenoerfolgungen  (sc.  bie  oon  und  fdjon  erwähnten  Libelli  unb  ba3 
^rojefeprotofofl  be8  (J^riften  2lpoIIoniu8,  Ogt.  unfere  töorijen  72,  162 
unb  542  f.). 

Gilten  intereffanten  ©egenftanb  befjanbeft  ©.  9iorbl)eim  in  einem 
Stuffafce  in  ber  Beilage  ber  Mnd).  9Wg.  8tg.  oom  22.  Stpril:  <ßonttu8 
Pilatus  in  ber  (Sage. 

93emerfungen  „3ur  ©efdjidjte  be8  (Jb.riftent^um§  in  Sugubunum  oor 
ßonftanttn"  oeröffentlidjt  D.  £irfd)felb  in  ben  ©ifcungäber.  ber  berliner 
Vlfab.  ber  SBifienftf).  Sßr.  19  (über  bie  2R&rtt)rer  oom  Satjre  177  unb  über 
bie  fer>r  unftdjeren  ©puren  oon  älteren  djriftlidjen  ©rabfteinen  au8  bem 
©ebiet  oon  ßoon). 

Über  ben  fortfdjen  (Süangelienpalimpfeft  Oom  ©inai  (ügl. 
bie  föotij  74,344)  mad)t  fr  3BelIJ>aufen  genauere  3JttttljeiIungen  in  ben 
SRadjridjten  ber  fgl.  ©efellfcrjaft  ber  3Stffenfd).  ju  ©Ötttngen  1895,  1.  — 
3n  bemfetben  Jpeft  ift  ber  Anfang  einer  ardjäologifdjen  ©tubie  oon 
d.  tjrrebrid)  abgebrucft:  ©arfopljagftubten.  I.  3)ie  3)arfteIIungen  auf  ben 
antifen  ©arfopljagen  bi§  jur  römifdjen  £ai)"er$eit. 

3n  ben  ©ifeungSber.  ber  9ftünd)ener  Slfabemie  ber  SSiffenfd).  1894,  3 
ift  ein  bann  audj  al8  Sonberabbrutf  herausgegebener  Vortrag  Oon  Ärum* 
bad)er  erfdjienen:  3Kid)ael  ©lt)fa8  (eine  ©fijje  feiner  Biographie  unb 
feiner  fiterarifdjen  Xfjätigfeit,  namentlid)  aud)  über  feine  SBeltdjronif,  nebft 
einem  unebirten  ©ebid)te  unb  ©riefe  beSfelben;  ba§  ©ebidjt  ift  ein  $ro* 
oemium  ju  ber  ©pridjtoörterfammlung  be8  ©löfaS;  ber  ©rief  ift  *ocf)r= 
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fdjeinlid)  an  bie  Xljcobora  Äomnena,  bie  9?id)te  unb  SRätreffe  be§  Äaifer* 
Manuel  gerietet). 

2lu8  bem  neucften  §eft  ber  SBöjantiniidjen  3citfc^rift  4,  2  begnügen 
mir  un$  jtoei  Wbtjanbtungen  ju  notiren,  Oon  $t  achter:  Sine  ou[gär= 
griedufdje  $arapl)rafe  ber  ßfjronif  be§  ÄonftantinoS  2Kanaffe§,  unb  Don 
9-  $raefefe:  5)er  Sßönd)  unb  ^reSbijter  (£pipl)anio8  (lebte  in  ber  jmeiten 
$>älfte  be3  8.  3aljrl)unbert§). 

*gleue  gsüdjer:  Wludt,  §orbe  unb  Familie  in  iljrer  urgefd)id)tltd)en 
©ntioicflung.  (Stuttgart,  Gnfe.)  —  LaVille  de  Miriuont,  Apollonios 
de  Rhodes  et  Virgile.  La  mythologie  et  les  dieux  dans  les  Argo- 
nautiques  et  dans  l'En&de.  (Paris,  Hachette.)  —  5reeman»  ©*fdj- 
©ijiüen§.  35eutfd)e  Ausgabe  öon  89.  SupuS.  I.  (Seipjig,  Steubner.)  — 
o.  ^ol^inger,  Öufoptiron'g  $llejanbra,  griedj.  u.  beutfd).  (Seipjig,  Seubner.) 

-&MffoexmauiWe  $eit  litt*  &ittetatttx  Ms  1250. 

21(3  §eft  210  ber  ©ammlung  gemeinoerftänblidjer  nriffenfdjaftüdjer 
Vorträge  ift  eine  Heine  ©djrift  oon  ©  eil  er  erfdnenen:  2)ie  §eimat 
b  er  ^nbog  er  man  en  (Hamburg,  SerlagSanftalt  1894,  36  ©.)-  SSerfafier 
menbet  fidj  ^auptfäct)Hc^  gegen  bie  ^ßenfa'fc^e  $jtjpotljefe  Don  bem  Urfift  ber 
Snbogermanen  in  ©übffanbinaüien  unb  fdjliefjt  fitt)  felbft  im  allgemeinen  an 
©djraber  an,  nur  bafj  er  bie  Urheimat  nid)t  in  ben  ©üboften,  fonbern  in 
bie  SKitte  beS  europäifaVn  9fufelanb3  oerlegt.  3n  ber  8"rätfmeifung  oct 
^enfa'fdjen  §t)potf)efe,  bie  aud)  wenig  Slnljänger  geroonnen  I)at,  ftimmen 
mir  if>m  bei ;  aber  feine  eigenen,  mie  überhaupt  bie  neuerbingS  beoorjugten 
fctopotljefen  oon  ben  Urfifcen  in  (Suropa,  Ratten  mir  für  ebenfo  unbemieien. 

Über  ba$  oon  un3  fdjon  ermähnte,  grofee  SBerf  oon  unb  23.  ©ar* 
rafin  über  bie  SBebba  (£>.  3- 72, 164)  notiren  mir  nod)  eine  eingeljenbe 
SBefpredning  oon  91.  ft  eil  er  im  93iologifd)en  ßentralblatt  15,  6  unb  7:  3>ie 
^ebba'S  oon  Genion  unb  bie  fie  umgebenben  SSölferfdjaf  ten ;  ein  S3erfu(b„ 
bie  in  ber  $l)i)logenie  beS  3Wenfd)en  ruljenben  föätljfel  ber  Söfung  nä^er 
p  bringen. 

9Ui8  ber  ©eilage  ber  TOnrfjener  9111g.  3*8-  »om  17.  unb  18.  Slpril 
ermähnen  mir  einen  Strtifet  oon  (£.  §abn:  dinigeS  über  bie  ftumnfen 
(eineS  ber  ÄaufafuSüötter,  nad)  Angaben  etned  oon  bem  ruififdjen  $tntf)ropo*  - 
logen  $antjud)om  in  Sifliä  gehaltenen  Vortrage«,   ©effreift  mirb  audj  bie 
#rage  nad)  ber  $>erfunft  ber  alten  Kulturen  (SuropaS). 

^m  Nineteenth  Century  218  (91pril  1895)  oeröffentlid)t  3-^^eftmi(^ 
einen  ttrtifel :  The  greater  antiquity  of  man  (sc.  älter,  al§  SneÜ  meinte ; 
nad)  bem  SSerfaffer  je^t  oljne  Übertreibungen  etma  auf  50000  3af>re  ju 
beregnen). 
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3n  $eru  finb  neuerbingS  bei  Ausgrabungen,  bie  im  Auftrage  oon 
SBiQarb  Don  5-  33 o n b c Ii e t  unternommen  roorben  finb,  aufterorbentltcb, 
reiche  &unbe  Don  3nfa  =  2Utertt>ümern  gemocht  roorben.  9?amentlidj 
reiche  ©djmud=  unb  3^crf^^e  ®olbf  Silber  unb  SBronje  unb  Xfyon* 
gefäfce  ber  Derfdjiebenarttgften  unb  merfroürbigften  formen  finb  in  großer 
2Renge  gefunben.  —  9lucb,  in  flftejtfo  unb  ©uatemala  finb  neuerbingS 
roieber  bebeutenbe  ftunbe  oon  Slltertljümern  gemalt  roorben. 

(Sine  bemerfenSroerttje  Untersuchung  üeroffentltdjt  €.  3Jtonteliu§  im 
2lrcf)iD  f.  Slntljrotoologie  23,  3  511  ber  ftrage :  Qfinbet  man  in  ©djroeben  Über= 
refte  oon  einem  Äubferalter?  SBexfoffer  bejaht  bie  ftrage  unb  fijirt  bie 
$eit  be8  fiupferalterS  auf  ca.  2000  o.  Gtjr.  ©eine  Unterfudjungen  finb  aud) 
oon  allgemeinerem  Qntereffe  für  präJjiftorifdje  Ororfdjungen.  SBon  bemfelben 
SSerf  affer  folgt  in  bem  £>eft  nod)  ein  Slrtifel :  3ur  älteften  @efd)idjte  beS  28  oljn= 
Ijaufeä  in  (hiropa,  fpejieü  im  Horben.  ($r  befpridjt  namentlich  bie  runbe 
ipüttenform,  bie  er,  aber  moljl  mit  Unrecht,  für  ben  allgemein  inbogermanifdjen 
SüpuS  anfielt.  —  &f)ntidje  ©egenftänbe  beljanbeln  aud)  jroei  ^Irttfel  in  ber 
3t)d)r.  für  (Senologie  27, 1 :  „(Sljemifdje  Unterfudjung  roeftpreufeiidjer  oor= 
gefdjidjtlidjer  SBronjen  unb  $ubferlegirungen ,  inSbefonbere  be§  $lntimon= 
gemaltes  berfetben",  oon  C.  &elm,  unb  „$ie  ©übgrenje  be$  fäcbjifd)en 
^aufe§  im  SSraunfdjroeigifdjen"  oon  SR.  SInbree. 

^n  ©tocfftabt  am  3Rain  Ijat  ©  o  n  r  a  b  i  ba§  einft  Oon  ber  XXII.  Segion 
befefcte  römifdje  Äafteü  ausgegraben  unb  baS  Oratorium  nebft  SBabeeinridjtung 
freigelegt,  baneben  aud)  eine  grofje  Sßeit)e  fteinerer  ftunbe  gemacht. 

3n  33a ben  bei  ftüxid)  f*n&  ö'e  &unbamente  oon  ©ebäuben  auS 
römifdjer  3eit  freigelegt  unb  eine  große  SReilje  oon  fyunbftücfen,  SSafen  unb 
Jfrüge  mit  Reliefs  unb  Snfdjriften,  SBerfjeuge,  Dünsen  :c.  ju  Jage 
geförbert. 

9luf  einem  ©eeftader  bei  Äu^aoen  ift  ein  großes,  altgermanifcbeS 
©räberfelb  gefunben,  38  Urnen  finb  bereits  gehoben  unb  nadj  Hamburg 
gebrad)t  roorben.   5)er  &unb  oerfpridjt  nodj  intereffante  ©rgebniffe. 

$ie  9tad)8HmeSfommiffion  f)at  if)re  Arbeiten  in  biefem  3a$re  roieber 
aufgenommen,  unb  bem  Oberftiieutenant  $af)m  ift  auf  ber  §öfc  oon 
SSraubaeb,  gleich  ein  bebeutenber  &unb  geglücft,  nämltcb,  bie  Wufbecfung  eine* 
in  ben  erften  3af)rf>unberten  n.  (Sfjr.  betriebenen  §üttenroerfeS.  3Me  Über» 
refte  oon  53aulid)feiten  unb  eine  Stnjafjl  berg*  unb  ljüttenbaultd>er  Serf jeuge, 
fteuerjangen ,  Siegel  ic.  finb  gefunben.  —  3>erfelbe  Äommiffar  Ijat  bei 
(Sljrenbreitftetn  aucb,  bie  ftunbamente  eines  römifdjen  ÄafteHS  aufgegraben.  — 
3n  SKainj  finb  aroei  römifdje  Elitäre,  auS  bem  1.  unb  3.  Satjrfjunbert  n.  Gfjr., 
gefunben,  ber  eine  ben  Deae  Aufaniae  geweitjt;  baneben  aucb  Fragmente 
oon  ©rabplatten  unb  SReliefS.  —  38tr  erroäljnen  t)ier  nodj  einen  s3lrtifel  ber 
Seitojiger  Slluftr.  3*9-         23.  ÜRärj:  5)a§  römifcbe  ÄafteO  ?(bufina  bei 
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(Sining  a.  b.  35onau  Oon  Slrnolb,  mit  guten  SHuftrationen  oon  SB.  Örtel 
(über  bie  oor  Sauren  oeranftalteten  Ausgrabungen  be«  Pfarrers  Schreinery 

3n  ber  $ebruarfi&ung  ber  berliner  &rct)äologifchen  ©efellfchaft  war  ein 
Vortrag  üon  $ahm  bemerfenSmerth  über  üon  ihm  gemalte  SSaffenfunbe 
bei  ben  SimeSauSgrabungen ,  wobei  er  fict)  namentlich  eingehenb  über  bie 
■  (Sntwicflung  beS  romifchen  $  i  l  u  m  S  äußerte.  Bgl.  ben  ausführlichen  Bericht 
in  ber  28od)enfär.  f.  Haff.  Sß^iCoIogtc  sEr.  16.  —  eine  Überfielt  über  bie 
SimeSauSgrabungen  gibt  ft.  §aug  im  Äorrefponbenjblatt  beS  ©efammt* 
oereinS  9er.  4 :  Born  römifchen  ©renamall. 

3m  ©lobuS  9Jr.  13  fefet  G>.  Bancalari  feine  umfichttg  unb  iorgfältig 
geführten,  ^audgefd)ie^tlic^en  Stubien  fort  in  einem  Slrtifel :  5>a3  fübbeutjehe 
SofmhattS  „fränfifcher"  £  orm.  Sgl.  auch  in  9er.  15  berfelben  ©ochenfehrift 
einen  „Beitrag  $ur  &auSfoiichung"  oon  3.  "üReft  orf.  Über  baS  weftfälifche 
Bauernhaus  öeröffenttid)t  fr  99.  W  orbhoff  einen  Stuffafe  im  Elaiheft  oon 
SBeftermann'S  Monatsheften. 

2iaS  gan$e  neue  §eft  ber  33eftbeutfchen  Btfchr. 14, 1  wirb  oon  einer 
umfangreichen,  ^aupii'ttcljlid)  auf  infchriftli  ehern  'äföaterial  aufgebauten,  anti* 
quarij'chen Stubie  oon  St.  o.  2>omaS$em3ft  eingenommen:  2)ie  SReltgion 
beS  römifchen  $>eereS.  58ir  muffen  unS  fytx  barauf  befchränfen,  bie 
(Sintheilung  ber  forgfältigen,  ihren  (Stoff  wohl  faft  erfchöpfenben  9lbt)anblung 
anzugeben:  1.  $ie  dii  militareB  unb  baS  &ahnenf|eiligthum.  2.  $ie  dii 
peregrini,  bie  fiagertempel  ber  $auptftabt.  3.  $er  ©eniuS  beS  ÄaiferS  unb 
bie  &eiligtf)ümer  ber  principales.  4.  Numina  castrorum.  5.  5)aS  SRecht 
ber  JpeereSreligion.  6.  5)ie  §eereSreligion  $iotletian'S.  7.  3)ie  §eereS* 
religion  ber  chriftlichen  ftoifer.  8.  S)ie  fceereSgötter  ber  ftepubltf.  ein 
Stegifier  unb  Slbbilbungen  ber  in  Betracht  tommenben  Sfulpturen  finb  bcin 
fcefte  angefügt.  —  $m  Äorrefponbenablatt  14,1/2  befprietjt  §.  ß eilet  er: 
Borfarolingifche  Bauten  ju  Stachen  (namentlich  Baiilifa  unb  ÄarlSgruft), 
Äifa  ben  $anal  in  ber  Bubengaffe  in  Sbln  unb  Ä.  Schumacher:  ©ewanb= 
nabeln  mit  ftabrifmarfe  (in  Grgänjung  ju  treffe!).  $aS  ber  9?r.  3  beS 
ftorrefponbenjblatteS  beigegebene  fiimeSblatt  9Zr.  14  enthält  Berichte  oon 
SBolff,  Schumacher,  ßibam  unb  Stotel. 

Über  baS  im  oorigen  $af)ve  in  ftriebberg  aufgebeefte  Mithraeum 
üerüffentlicht  $h-  ©olbmann  einen  über  ben  fyunb  genau  berichtenben 
unb  zugleich  bie  allgemeinen  fragen  erörternben  5trtifel  im  Slrchio  f. 
©eiüfthe  ©efch.  u.  SllterthumSfunbe  M.  .  2, 1 :  $er  MithraSfultuS  unb  bie 
SOcithraeen  in  ftriebberg  (mit  2  planen  im  Sejt  unb  2  Soppeltafeln  im 
2icf)tbrucf\ 

Über  baS  oon  unS  im  oorigen  $>eft  erwähnte  $enfmal  oou  Slbamflifft 
bradjte  C.  (*.  Sd)mibt  einen  «einen  Sluffafc  in  ben  ©renjboten  1895 
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Mr.  12:  $te  Römer  in  ber  2>obrubfdja  unb  M  3)eufmal  üon  Vbatnflifft.  — 
$lu$  bem  $trd)äolog.  3«>umal  51  92r.  203  unb  204  notiren  wir  einen  allgemein 
orientirenben  $lrtif    üon  93unnell*2emt8:  The  antiquities  of  Vienne. 

$n  ber  Ungarischen  föeüue  15,  1/2  wirb  ein  ^luSjug  au8  einer  31b= 
hanblung  üon  @.  Üeglaä  üeröffentlicht :  9?eue  ©eiträge  ju  ben  $elfen= 
tnfdjriften  ber  Äatarafte  in  ber  untern  5)onau  (über  bie  §erfteflung  ber 
(Strafte  burdj  bie  Börner  im  1.  n.  (£f)r.,  mit  jchönen  Sllufrrationen 

unb  fJacfimileS). 

Unter  Melanges  et  documents  DeröffcntHdjt  bie  Revue  Histor.  58, 1 
einen  nadjgelaffenen  Muffafc  üon  fcunfalüü:  Quelques  r^flexions  sur 
l'origine  des  Daco-Roumains.  ©ein  Staif onnement ,  ba§  bie  Kontinuität 
ber  (Sntwidlung  üon  ben  Römern  ju  ben  ^Rumänen  bestreitet,  wenbet  ftd) 
hauptfächlich  gegen  %.  3).  Xinopol,  ber  bann  htrj  unter  ftinweiS  auf 
feine  9ftumänifd)e  (Öefdnchte  antwortet. 

&u8  ben  Snbogerm.  $orfdjungen  notiren  wir  einen  Strtifel  üon 
©.  SJugge:  Über  ben  ©influfc  ber  armenifchen  ©prache  auf  bie  gothifche. 
Nach  ^^iloftorgioS  ftammte  UlfitaS  üon  fappabofifchen  Stiften,  bie  üon 
ben  ©otljen  im  3.  3a$r$.  n.  (1§t.  auf  einem  SBeute^uge  ju  Kriegsgefangenen 
gemalt  waren.  ©ugge  glaubt  nun  auch  in  ber  gotljifdjen  Spraye  ber 
©ibelüberfefcung  be$  Ulfila«  armeni|"d)e  Wnflänge  nachweifen  ju  tonnen. 

$n  ber  Btfchr.  f.  fatt)ol.  Geolog.  1895,  2  üeröffentlicht  3»  (Srnft  einen 
Wuffafc:  $er  angebliche  ©iberruf  be3  f)l  düprian  in  ber  Äe&ertaufe,  in 
bem  er  3)e  ©mebt  unb  Bechtrup  in  Verwerfung  beä  2Biberruf§  beipflichtet.  — 
(£in  Slrttfel  üon  911.  Äröjj  in  bemfelben  §eft :  3)ie  IHrche  unb  bie  ©flaüerei 
in  Europa  in  ben  fpäteren  3at)rhunberten  be3  SDcittelalterS,  behaubelt  ju* 
nächft  bie  Stellung  beä  ehriftenthumä  jur  ©flaüerei  beä  MlterthumS  in  ben 
erften  Saljrhunberten.  SBit  erwähnen  noch  einen  Slrttfel  üon  §.  ©rifar: 
föin  angeblicher  ftirdjenfchafc  au3  ben  erften  Sahrhunberten  (ber  Tesoro 
sacro  beS  ßaüaliere  ©iancarlo  SRoffi  ju  SRom;  ift  eine  ganj  moberne, 
rafftnirte  ftälfdmng).  —  SluS  bem  Nineteenth  Century  218  (Slpril  1895) 
notiren  wir  einen  $lrtifel  üon  SB.  9t.  (SaffeU:  The  diatesseron  of 
Tatian.  —  3n  ber  $eutfchen  3Mctjr.  f.  Sirchenrecht  5, 1  publijirt  ©oefc: 
^wet  fanoniftifche  9lbhanblungen :  1.  2)a3  Hilter  ber  Äirchwethformeln 
X — XXXI  be3  Liber  diurnus  (ift  eine  alte  Jhei^Qmmlu"Ö  beSfelben,  bereu 
Anfänge  in'8  5.  ^ahrhunbert  juriiefreichen,  unb  bie  fchon  ju  ©regor'S  I. 
Reiten  als  fertige  ©ammlung  im  Äanzleigebrauche  war)  unb  2.  2)ie  Seht« 
heit  ber  fftlfcfjlich  al§  Ep.  Widonis  ad  Heribertuni  archiepiscopum 
Mediolanensem  bezeichneten  5)etretale  SßafcholiS'  I.  (Fraternae  mortis  C.  1. 
q.  III  c.  7:  Si  quis  autem  objecerit).  —  Qjn  ber  -Stfchr.  f-  Äirchengefct). 
15,4  fe&t  9t  Röhricht  feine  ^ublifatiou  ber  „©riefe  beS  ^acobuä  be 
©itriaco"  (1216—1221)  fort. 
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„$a§  beutfdje  Wationalgefüljl  in  feiner  gefc^ic^tUc^en 
toitflung"  bebanbelt  fnapp  unb  anfpredjenb  ©.  Siebe  in  einem  (leinen 
Vortrage  (3Ragbeburg,  bemann). 

„Unebirte  £arolinger*3)iplome"  au£  franjöfifcben  $anbfd)riften, 
ben  fog.  Collections  be«  StrdjiD«  unb  bet  Wationalbibliotljef  ju  $ari8, 
über  bie  «erfaffer  eine  Überfielt  gibt,  pubtijtrt  21.  ©  o  p  f  d)  in  ben  SRitt^. 
beS  ^nftttutö  f.  öftere.  ©efdudjtSforfdrong  16,  2,  im  ganzen  jeljn  9cummern 
nebft  Fragmenten  unb  SRegeften  Don  brei  weiteren  ©tücfen  unb  fünf 
&ctffdmngen.  —  %n  ben  Sieinen  SIRtttljeilungen  be§felben  JpefteS  Ijanbelt 
SB.  ©ret^olj:  Über  ba8  9.  Äapitel  ber  ponnonifc^en  Segenbe  beä  ljeil. 
SRetljobiuS  (bejieljt  fidt)  auf  eine  S)i8putation  in  9Räljren,  maljridjeinlid)  im 
3at>re  870),  unb  £.  ßainbl  „3"  ®o8ma8"  beftätigt  bie  Wnna^me 
2ofertt)'3(  bafe  GoSmaS  nidjt  ber  Slutor  ber  Versus  de  s.  Adalberto  fein  fönne. 

(Sine  2Ri3ceße  Don  2.  ©djmibt  im  fteuen  HrcbiD  f.  ©ätbf.  ©efd).  u. 
Wltertbumäf.  16, 1/2:  3ur  ©efc^ic^te  ber  $re3bner  £$ietmar*$anbfärift,  bot 
weniger  ^ntereffe  für  Sfnetmar,  als  für  bie  ©eletjrtengefdjidjte  beS  16.  %c$x* 
§unbert§,  ju  ber  Verfaffer  burd)  Veröffentlichung  eineS  föeffriptS  Äurfürft 
Sluguft'8  Don  Saufen  Dom  17.  Wpril  1563  einen  ©eitrag  gibt. 

$n  ber  Revue  numismatique  3, 13  Deröffentlidjt  91.  beSBartbHemn. 
einen  tleinen  &rtifel:  Note  sur  la  Classification  des  monnaies  Caro- 
lingiennes  (fie  finb  nidjt  nad)  ben  Regenten,  neben  benen  aud)  bie  ©rafen, 
©ifa^Öfe  unb  ftbte  baS  SJtunjrecfit  ausübten,  fonbern  nad)  geograpfnfdjen 
©ejirfen  ju  flafftfijiren). 

3(u3  bem  Slrd)iö  für  baS  ©tubium  ber  neueren  ©pradjen  u.  Siteratur 
94,  2  3  notiren  mir  einen  Mrtifel  Don  ©.  ©cbepfe:  3u  Äönig  Sllfreb'8 
©oetljiuS  ONaa^roeiS  ber  ©enufcung  latetnifajer  Vorgänger  in  fiönig  9(lfreb'3 
Kommentar). 

©inen  bemerfenSioertljen  Sluffafc  Deröffentlicbt  ©.  S:  u  r  t  f)  in  ber  Revue 
des  questions  histor.  114  (Stpril  1895):  La  France  et  les  Francs  dans 
la  langue  politique  du  moyen  äge.  ©erfaffer  fud)t  bie  (Sntftefumg  unb 
ben  fpäteren  ©ebraud)  biefer  tarnen  feftjuftellen  uub  betont  Dor  allem, 
bafe  biefelben  meljr  polittfaje,  als  et^nograp^iidje  SBebeutung  Ijaben,  baß 
alfo  namentlicb,  unter  ftranfen  feineSroegfc  blofj  (Germanen  ju  oerfteljen  feien, 
©etotfe  ift  bei  ber  Interpretation  be3  tarnen«  „&ranfen"  auet)  ftetS  bie 
3Jcöglid)feit  beS  rein  politifa^en  ©ebrauebö  in  ©etracbj  ju  jie^en.  fturtb 
fdjeint  un§  in  feiner  Stuffaffung  aber  entfdueben  ju  toett  ju  geben. 

3n  ber  Political  Science  Quarteriy  10,  1  Deröffent(id)t  5-  3tn*5 
eifen  eine  Unterfudwng  über  The  Anglo-Saxon  Courts  of  Law  (über 
baö  £>unbertfd)aft3*  unb  ©raffdjaftögeridjt,  ibre  Äompetenj  in  QitiU  un0 
©traffacben  unb  ifjre  3ufammenfefcung). 
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Übet  bie  Sibliotljef  unb  einzelne  bebeutenbe  §anbfö)riften  be3  alten 
jtlofterS  9?  o  o  a  I  e  f  e  madjt  G£.  (£i  p  o  U  a  weitere  SRittljeüungen  in  einer  Steide 
Don  9lbl)anblungen  (in  ben  Memorie  della  R.  Accad.  delle  scienze  di 
Torino  Serie  II  Tom.  44,  foft  ben  ganjen  ftarfen  Söanb  füttenb),  bie  ju* 
lammen  ein  $ilb  Don  ber  Ö5efcrjtcr)te  unb  geiftigen  fBebeutung  be8  ÄlofterS 
im  Mittelalter  geben. 

91u§  ber  Revue  des  langues  romanes  8,  3  (3Kär&  1895)  notiren  wir 
eine  $ub(itation  Don  S.  $ouai§:  Poösies  ou  prieres  ä  la  vierge  (jwölf 
Sümmern  lateinifdjer  ©ebid)te  au  3  einem  3Ranuffript  ber  ©tabtbibliotljef 
Don  Xouloufe  au8  bem  12.  ober  Anfang  beö  13.  Saljrljunbertö :  Orationes 
de  sancta  Maria).  SJgl.  baju  bie  Slrtifet  Don  ©.  §ecq  unb  £.  SßariS 
in  ben  Annales  de  la  soci£t6  d'archöologie  de  Bruxelles  9,  1  ff. :  La 
poetique  francaise  au  moyen  ftge  et  ä  la  renaissance. 

9lu3  ber  Beilage  ber  9Ründjener  2lüg.  #tg.  D0Tn  2.  ftpril  notiren  wir 
einen  9trtifel  oon  Dr.  d.  Seiner:  $ur  cfyriftlidjen  %t onograpljte  (SBefpreäjung 
be3  SBud)e3  oon  SB e ber:  ©etftltdjeS  ©djaufpiel  unb  firailtdje  Äunft  in 
ifjrem  93erljältni3  erläutert  an  einer  Sonographie  ber  $ird)e  unb  ©wiagoge, 
Stuttgart  1894).  3n  ber  Seilage  Dom  5.  5lpril  ferner  fanb  fiä)  ein  be= 
merfenätoertfjer  91uffa$ :  2) i e  neftorianifdje  ftirdje  unb  iljre  Söebeutung, 
in  welchem  bie  @d)icffale  biefer  @efte  in  Slfien  oon  Ujrer  Gntfteljung  ab 
buraY$  ganje  Mittelalter  bis  in  bie  neuere  3*it  »erfolgt  werben. 

5lu8  ben  ißeuen  £>eibelberger  3af)*büd)ern  5»  1  notiren  wir  einen  2luf= 
faft  oon  Äarl  9?eumann:  Über  ftunft  in  Italien  im  12.  ^aljrljunbert 
(wieber  abgebrucft  im  SKailjeft  ber  $reuBifdjen  $aljrbüd)er). 

(Sinen  fct>r  bemerfenämertljen  Stuft  a$  Deröffentlid)t  53.  (Sunningljam 
in  ber  $tfd)r.  f-  ©ojial*  u.  SBtrtr)fcr>aftdgefc^.  3,2:  $te  Ginwanberung 
oon  StuSlänbern  nad)  (Sngtanb  im  12.  Saljrfjunbert.  @r  fud)t  bie 
Siebenten,  bie  Slfljleo,  gegen  bie  barüber  in  feinem  SBudje  (Growth  of 
English  Industry  and  Commerce  in  the  Early  and  Middle  Ages) 
Dorgetragenen  Mnftdjten  geltenb  gemadjt  §at,  ju  entfräften,  inbem  er  bie 
Ginwanberung  oon  WuSlänbern  im  (befolge  Söilljelm'S  beS  (Eroberers  im 
einzelnen  barlegt  (bie  Francigenae  im  Domesday-Book,  bie  ©inwanberung 
oon  tylamänbern  im  12.  Safjrfjunbert  unb  ber  ßufammenjdjluj}  ber  2luS= 
länber  in  (Silben,  namentlich  ber  SBebergilbe). 

9lu3  ber  English  Histor.  Rev.  38  (Slprtl  1895)  notiren  wir  eine  MiSjelle 
oon  93.  «Kaitlanb:  The  murder  of  Henry  Clement  (1235;  ^rotofoü 
über  bie  ©eridjtSDerfmnblung). 

3m  ?lrd)io  für  öfterr.  Öeicf).  82, 1  »eröffentliait  8.  «retf/olj  eine 
bemerfen£wertf)e  Wbfjanbhtng:  Währen  unb  baS  9leid)  ©oleSlauä'  II.  oon 
Söhnten  (3Hfi$ren  würbe  in  SBtrflidjfeit  juerft  oon  33reti8lao  i.  3-  1029 
erobert).  —  $n  bemfelben  ©anbe  be8  SlrcbJüS  gibt  ©.      Briefe  eine 
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„©efcf)id)te  befc  ehemaligen  SRonnenflofterä  0.  S.  B.  jit  £raunfir<f)en  in 
ßberöfterreid)"  üon  feiner  ©rtinbung  im  11.  Sahrlj.  bis  jut  Aufhebung  im 
16.  3<>lji&.,  wit  einem  Shujang  üon  Urfunben  unb  SRegeften  (102  dummem) 
unb  einem  9iefrologium. 

Uber  reiche  ^uube  Don  Jpanbfdjriften  unb  Urfunben  au$  bem  13.  bi$ 
16.  3af)rtmnbert,  bie  Don  ÄoroatfdjetDitfd}  unb  ©tebljanotmtfd)  auf  einer  im 
Auftrage  ber  ferbtfdjen  ftfabemie  unternommenen  OrorföungSreife  gemalt 
mürben,  finbet  fieb,  ein  93erid)t  in  ber  Setlage  ber  SKüncf).  9Wg.  3tg.  üom 
27.  flRärj:  $3iffenfcf)aftlicf)e  ^orf^ungen  in  SUtferbien. 

3[n  ber  Revue  de  l'Orient  latin  2,3/4  gibt  $>erenbourg  eine 
fran^öftfe^e  Überfefcung  ber  arabi fdjen  Slutobiograühie  OufamaS'  (12.  SaW). 

3*eue  ?8ü*er:  Hodgkin,  Italy  and  her  invaders.  V.  VI.  (Oxford, 
Clarendon  Press.)  —  ©üterboef,  2>er  triebe  üon  SRontebeÜo  unb  bie 
Seiterenttoicflung  be3  ßombarbenbunbeS.  (©erlin,  2Raner  &  Füller.)  — 
Sanjen,  3)ie  ^erjogdgeroalt  ber  ©rjbifdjöfe  üon  Äöln  in  SBeftfalen. 
(TOndjen,  Süneburg.  4,60  —  Sföifcfdjfe,  Urfunbenbudj  t»on  Stabt 
unb  Äfofter  ©ürgel.  I.  (1133—1454.)  (©otlja,  $ertl)e3.)  —  ©retljolä, 
©efd).  2Räf|ren«.  I,  2  (bis  1197).  (©rünn,  SBinifer.).  —  F.  Lot,  Hariulf. 
Chronique  de  l'abbaye  de  St.  Riquier.   (Paris,  A.  Picard.) 

Späteres  &ittetattet  (1250—1500). 

3n  ben  SSürttembergif  djen  Siertelja^rS^eften  für  fianbeSgefd).  3,  4  mad)t 
Pfarrer  ©u3l  „SKtttljeilung  über  wieberaufgefunbene  Urfunben  auS  ben 
Älöftern  ©ebenhaufen,  Hbelberg  unb  $ f allingen".  @S  Ijanbelt 
fidj  um  15  auf  ber  fgl.  UntüerfitätSbtbliothef  $u  9Jcund)en  tuieberaufgefunbene, 
roürttembergifdje  Urfunben  au§  bem  12. — 15.  3aljr1)unbeTt,  üon  benen  ©u§l 
JRegeften  gibt.  SBiev  biefer  Urfunben  roaren  bisher  nid)t  üublifcirt,  unb  nad) 
einer  ben  Urfunben  beiliegenben  9?otij  f ollen  jtoei  baüon  für  bie  ©enea* 
logie  ber  Jpofjenjollern  üon  ©ebeutung  fein. 

3n  ber  SRbmifdjen  £»uartalfd)rift  9,  171  üeröffentlidjt  §.  ftinfe  au* 
einem  Gobej  be§  ©oefter  <5tabtardjiü3  eine  feljr  toertfjüolle  Delation  über 
ba§  ^arifer  9?attonalfonail  üon  1290  öon  föftlidjer  Unmittelbarfett 
ber  (Stählung. 

The  English  historical  Review  ©b.  10  bringt  in  jtoei  9lbtf)ei* 
lungen  au§  ber  fteber  üon  2B.  (£.  9?  I)  o  b  e  8  eine  betaillirte  ©iograüf)le  be§ 
(Sbmunb  üon  Sancafter,  be3  ©ruber*  üon  (Sbuarb  I.,  ber  mannigfache 
(5d)icffale  ^atte  unb  eine  $eit  lang  $anbibat  für  bie  ficilifdje  Ärone  war. 
©runblage  be§  SluffafceS  bilben  bie  neueren  Veröffentlichungen  ber  Record 
Comission. 

©.  {Romano,  ber  fdjon  f o  mannen  toerthüollen  ©ettrag  jur  CDefd^idyte 
be§  erften  SJtailänber  ^er^ogS   ©ian  ©alea^o  ©iSconti  (1378—1402) 
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geliefert  fjat,  beljanbelt  im  Archivio  storico  Lombardo  XXI  (1894) 
fasc.  2  bie  auch  für  bie  Gtefehichte  oon  Äönig  flfhiprecht'8  SRomjug  intereffante 
Frage,  ob  $ian  ©alea$$o  mirüich  ben  $önig  noch  in  2)eutfchlanb  burdj 
einen  SBergiftungSOerfuch  haoe  au8  bem  2Bege  räumen  laffen  motten,  ober 
ob  feiner  Serbädjtigung  nur  eine  feingefponnene  Qntrigue  ber  Florentiner, 
bie  ftönig  Shipredjt  auf  ben  TOailänber  loSlaffen  motten,  $u  ©runbe  liegt? 
tR.'S  Sluffafr  fonftatirt  crfr,  wie  überaus  tljöridjt  fid)  ber  SRailänber  @enb* 
böte,  meldjer  angeblich  ben  £eibar&t  9htpred)t'3  beftedjen  follte,  benommen 
haben  mürbe,  unb  gibt  bann  bie  oofle  ßöfung  ber  Frage  auf  ©runb  ber 
überaus  interefianten  WuSfage  eines  Florentiner  Diplomaten  Ujjano,  ber, 
1402  in  bie  ®efangenfd)aft  ber  Sttailänber  gefallen,  nicht  »ebenfen  trug, 
feine  Sage  burd)  HuSplauberung  be$  oon  ber  Commune  Florenj  angebettelten 
Streiche«  ju  oerbeffern.  3)ie  ©efanbten  ber  Florentiner  bei  Äönig  SRupredjt 
haben  Auftrag  erhalten,  Äönig  SRuprecht  glauben  ju  matten,  ba&  @ian 
©alea^o  ihn  burd)  feinen  ßeibarjt  oergiften  motte  unb  haben  ntd>t  ge^gert, 
ihrer  ^ntrigue  ba3  fieben  biefeS  Cannes  ju  opfern.  K.  Wenck. 

Sn  ber  Revue  des  quest.  hist.  LVII  befpricr)t  Gomte  be  ^unmaigre 
bie  merfmürbtge  ©efdjichte  beSöiannino  93aglioni  au8  ©iena,  ber  als 
angeblicher  Sohn  Submig'8  X.  öon  Frankreich  üorübergehenb  in  ber  $ro* 
öence  um  ^nerfennung  geftritten  haben  fott.  3)ie  Duette  Istoria  del  re 
Giannino  di  Francia  (neue  SluSg.  oon  SRaccart,  6iena  1893)  enthält  neben 
Dielen  Abenteuern  boch  fo  eigenartige  detail«,  bafe  man  an  ber  (Scheit 
gar  nicr>t  jmeifeln  mürbe,  märe  nicht  ber  eine  merfmürbige  Umftanb,  bafe 
fein  gleichseitiger  Gfjronift  oon  bem  3Kanne  unb  feinen  Saaten  Ihtnbe  hat. 
<5o  bleibt  am  ©chlujj  nur  ein  grofeeS  Fragezeichen;  unb  namentlich  bliebe 
ftetä  eine«  ungelöft:  roenn  ber  ©ienefe  roirflich  ein  betrogener  Betrüger  mar, 
mer  ihn  benn  eigentlich  betrogen  habe  (ogl.  auch  oben  S.  324  f.). 

3n  93b.  180  ber  Quarterly  Review  fiubct  fid)  ein  längeres  Referat 
über  Spanne  b'Slrc,  baS  im  Slnfchlujj  an  bie  Siteratur  be$  Jahres  1894 
Zugleich  bie  Ipauptergebnifie  ber  Forfdjung  feit  Cuidjerat'S  grunblegenben 
5ßublifationen  jufammenfafet. 

^n  einer  (leinen,  populär  gehaltenen  ©fijje  f ct)tlbert  9t.  £anntfe 
„(£  ö  ä I  i  n  i  m  15.  ^  a  h  r  h  u  n  b  e  r  t"  (GöSltn,  £>enbefj,  1893. 28  ©.)»  nament» 
lieh  baS  fokale  unb  firdjltche  Seben  ber  93ürgerfd)aft.  $ie  23erfaffung§* 
toerljältntffe  bleiben  unberüefftchtigt. 

$ier  fei  auch  oermiefen  auf  ben  Oon  ©imonSfelb  in  3eitfdp.  f. 
Üulturgefch.  2  oeröffentlichten  oeneti,anifchen  9Jeifeberid)t  au3  bem 
Sahre  1492,  ber  atterhanb  intereffante  (Sinjelheiten  bietet,  ©ine  ©efanbt* 
fchaft  hatte  fich  im  Auftrage  ber  SRepublif  $u  ftaifer  Fnebrich  III.  begeben 
unb  Sübbeutfchlanb  bereift.  35er  Herausgeber  gibt  beutfehe  Itberfefoung, 
jum  Xheil  im  9luSjug;  baS  SDknuffrtpt  ruht  auf  ber  SJiarfuSbibliothet 

ftiftorifc^e  8eitfarift  «.  Bf.  8b.  XXXIX  24 
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£  a  g  d  n  l)  i ,  (8 c f dj i dj t e  ber  (yelbgemeinfc^aft  in  Ungarn 
(Ungarifcbe  3fet>ue  15,  1 — 2)  fiellt,  Don  ber  ©egenroart  juTÜcfgehenb, 
urfunbltch  feft,  bafe  bic  ftelbgemeinfcbaft  in  Ungarn  im  13  ftahrhunbert 
nod)  allgemein  mar,  unb  jeigt,  mie  fte  fid)  als  (^raSroirthfchaft  ober  9?omaben* 
felbgemeinfchaft  befonberS  in  Siebenbürgen  fteQenroeife  bis  in  unfer  $cfyt* 
hunbert  hinein  erhalten  ^at  —  eine  fct)r  miflfommene  (Srgänjung  ber  ©e« 
fcbichte  biefer  AderbauföftemS. 

£frue  IS  vidi  er:  r».  ©eloro,  SanbtagSaften  bon  $ü\\d)  unb  99erg.  I. 
1400—1562.  (3>üffelborf,  93ofc.)  —  SB.  ö.  ßangSborff,  Johann  $uS'. 
Ausgewählte  ^rebigten.  (Seidig,  &r.  dichter.)  —  Comba,  Claudio  di 
Torino.  (Firenze,  Libreria  Claudiana.)  —  AhrenS,  3)ie  SEBettiner  unb 
Äaifer  tfarl  IV.  (Seipjig,  Sünder  &  $umblot.  4,40  2R.)  —  Älinfen* 
Borg,  Öefd).  ber  ten  SJrofS.  (Korben,  Braams.)  —  SSogelftein  unb 
töieger,  ©cfct>.  ber  3uben  in  9iom.  n.  (1420—1870.)  (©erlin,  ÜJlaner 
&  «Müller.) 

Reformation  unb  ^egenreformattoit  (1500—1648). 

Huf  ©runb  ber  fcomilien  beS  «ßrebigerS  Qobft  Gltchtone  (1472—1543) 
entmirft  vl^erot  in  ber  Revue  des  quest.  hist.  (1895,  April)  einige 
turje  Sfijjen  einzelner  ©ruppen  ber  franjöfifchen  ©eiellfchaft  auS  bem  An* 
fange  beS  16.  SahrhunbertS  (baS  Bolf,  bie  ©tubenten,  bie  ©etftlichfeit). 

3n  ber  Revue  des  quest.  hist.  (1895,  April)  behanbelt  A.  ^acquet 
einen  franftöfifcben  (Staatsmann  auS  bem  Anfang  beS  16.  ^ahrljunbertS 
Glaube  be  ©enfeel,  ber  1520  als  ©ifc&of  oon  Surin  ftarb,  nadibem  er 
namentlich  unter  Submig  XII.  potttifd)  thätig  gemefen  mar.  $er  beachten*» 
merthe  Auffaft  befchäftigt  fich  uor  allem  mit  ber  ©djrift  ©enfeel'S:  Grand' 
Monarchie  de  France,  in  ber  er  feine  Anflehten  üom  ©taate  überhaupt 
unb  oon  ben  Aufgaben  unb  Pflichten  beS  franjofifchen  ©taateS  barlegt, 
meSljalb  auch  ber  SSerfaffer  feinem  Auffafee  ben  etioaS  ju  umfaffenben  $itel : 
2a3  Wationalgefühl  im  16.  3afirl)unbert  gegeben  tjat. 

Uine  ausführliche,  grünbliche  Unterfudjung  über  bie  Grpebition  beS 
©ebaftian  ßabot  jum  2a  ^lata  (1526/28)  gibt  Carlo  Grrara  in 
bem  Archivio  storico  italiano  (1895, 1).  (Sine  ©efpredmng  unb  frtrifct)e 
.Beurteilung  ber  Quellen  gefjt  ber  eigentlichen  Sarfteflung  oorauf. 

(Sin  Auffaß  Don  91.  ^auluS  im  $ift.  ^ahrb.  b.  ©örreS--©efeafd)aft 
(16,  1)  befchäftigt  fid)  mit  öerfdjicbenen  fünften  ber  Biographie  Jette  TS. 
$er  erfte  Ztyii  gibt  eine  Untersuchung  über  bie  f^rage,  in  roeffen  Auftrage 
Settel  ju  üerfchi  ebenen  Seiten  oen  Ablaß  uertünbet  t)at,  unb  über  feine 
©teüung  51t  ber  fird)lid)en  Sehre  Dom  Ablaft.  $er  jmeite  Abfdjnitt  richtet 
fich  namentlid)  gegen  ben  betr.  Artifel  in  ber  Allgemeinen  beutfehen  Bio* 
grapfjie  unb  weift  einige  fchon  feit  langer  3e*r  9e9en  Xeßel  erhobene  fernere 
fittlidje  $ornwrfe  als  r)iftorifc^  unbegrünbet  fturütf,  u.  G.  mit  {Recht. 
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3n  berfelben  3eitfd)rift  16,  1  gibt  3R.  o.  5)omoru8  eine  roerthoolle 
unb  feljr  banfenSmerthe  Überfielt  über  bie  in  Dom  im  Sattfanifchen  Sfrchio 
unb  in  anbern  bortigen  93ibliott)efen  unb  Slrchioen  oorhanbenen  fjftnbfchrift* 
liefen  CueHen  jur  ©efchichte  föabrian'S  VI.  Doct)  $öfler  tytit  fief  als 
et  bie  SSiographte  $abrian'&  fdjrieb,  für  oerloren,  feit^er  ftnb  ober  immer 
mehr  berfelben  an'S  2ict)t  gefommen. 

$uS  ben  DeutfcfcSoangeliichen  ^Blättern  (1895,  SJlai)  notiren  mir  einen 
populären,  lefenStoertljen  SBortrag  Don  %f)to  Sommerlab  über  bie 
tüirthfdmftliche  unb  fojiale  95ebeutung  ber  beutfdjen  Deformation. 

3m  Neuen  Slrch-  f.  fächj.  ©efet).  u.  BlterthumSf.  (16,  1.  2)  fchilbert 
fr.  ©e&  tn  einem  oorrreff  liehen  Sluffafce  bie  Dioalität  atotfehen  ber  auf* 
ftrebenben  Untoerfität  Wittenberg  unb  Seipjig  bis  $um  Xobe 
Sftofellan'S  (1524).  2>ie  in  einer  Beilage  gegebene  genaue  djronologtfche 
frifirung  unb  SSerbefferung  beS  $ejteS  einer  ganjen  9teir)e  oon  ©Grifts 
ftücten,  bie  im  Urfunbenbuche  ber  Untoerfität  Üeipjig  gebrueft,  aber  gänjlict) 
ungenügenb  batirt  ftnb,  machen  bie  Arbeit  um  fo  tuerthooller. 

$n  ben  Württemb.  «ierteljahrSheften  für  SanbeSfunbe  (1894)  behanbelt 
3-  3ofenr)anS  bie  beutfdje  SBibelüberfefcung  in  Württemberg  &ur 
$eit  ber  Deformation,  ©r  fchilbert  in  bem  trefflichen  Huffafce  ben  $ampf 
um  bie  beutfehe  93ibel,  ben  Äauf  unb  5)rucf  oon  SBibeln  in  Württemberg 
unb  für)rt  enblid)  auS  ber  gleichzeitigen  mürttembergifct)en  Literatur  ben 
93en>eiS,  ba&  mit  ber  SSoflenbung  oon  Sutljer'S  Überfejjnmg  biefe  aud)  bie 
in  Württemberg  allein  herrfdjenbe  geworben  ift.  ©S  fdjliejjen  fiel)  baran 
noch  einige  wertvolle  fpract)lict)e  ©emerfungen. 

6tne  ©ebädjtniSrebe  auf  ©eorg  x>.  frrunbSberg  oon  3°h-  ©aja 
(1530)  oeröffentlicht  Otto  Äunjer  in  ber  3eitfcf>r.  f.  b.  ©efd).  b.  Ober- 
rtjetnS  (10,  1).  Sie  ift  jebod),  roie  Äunjer  in  ber  furjen  SSorrebe  feftftellt, 
ohne  hiftorifchen  Werth- 

$n  ben  ©efdnchtSblättern  für  SHagbeburg  (1894,2)  behanbelt  W.  tfa  = 
roerau  baS  Seben  unb  bie  Schriften  beS  Johann  ftxifäauZ,  ber  als 
frranatSfaner  in  ßeipjig  1520  für  feinen  OrbenSbruber  9lloelb  gegen  £arl= 
ftabt  auftrat,  wenige  Safere  fpöter  aber  baS  SRagbeburger  ftlofter  »erliefe, 
fich  nach  Wittenberg  begab  unb  als  treuer  Anhänger  ßutljer'S  1524  nach 
SJfagbeburg  jurüeffehrte,  tuo  er  bis  ju  feinem  Stöbe  (etwa  1540)  alS  Sßrebtger 
thätig  toar  unb  als  folcher  eifrigen  91ntt)eil  an  ber  Durchführung  unb 
Befestigung  ber  Deformation  in  SRagbeburg  gehabt  ^at. 

(Sine  (Ergänzung  ju  bem  in  biefer  3ettfchrift  (72,  374)  ermähnten  ^luf= 
fafce  oon  Schell  über  ben  ßölnet  S)ructer  unb  Schriftfteller  Gafpar 
D.  ©ennep  bringt  92.  ^auluS  im  Satholif  (3Kat  1895).  (Sr  geht  mehr 
auf  bie  literarifcbe  Seite  feiner  Jf^tigfeit  ein  unb  behanbelt  befonberS  auS= 
führlich  feinen  Streit  mit  GnriafuS  Spangenberg  um  1560. 

24* 
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3n  einer  ^Karburger  SHffertation  Don  1894  gibt  (L  Äleintoädjter 
bie  elften  brei  Äapitel  einer  größeren  Sirbett  über  ben  9Äefcer  Deformation^* 
Derfud)  Don  1542/43.  3)ie  Äbljanblung  bentljt  auf  auägebeljnten  arcr)it>alifc^eii 
Stubien  unb  ^eicrjnet  fid)  burdj  ©rünblidjfeit  unb  befonnene  Ärttif  ou§. 
Siefer  erfte  Xfyeil  füljrt  bie  ©reigniffe  bi8  ju  bem  2Kifeerfolg  ber  fd)tnalfal* 
bifdjen  ©efanbtfdjaft  an  SJlefc  (@nbe  September  1542).  (Sin  Slnljang  be* 
fdjäftigt  ftc^  mit  einzelnen  fünften  ber  3fte$er  ©tabtoerfaffung  im  16.  3»Q^5 
tyunbert.   3)ie  Doüftänbige  Slb^anblung  fofl  in  furjer  3eit  erfahrnen. 

31uf  fetjr  grünbltdjen  ©tubien  ber  Ijanbfdjriftlidjen  unb  ber  gebrutften 
Quellen  beruht  bie  ©djrift  Don  ©.  Boffert,  3)a§  Interim  in 
Württemberg  (#atle,  ißiemener.  1895.  ©djriften  beS  BeretnS  für 
DeformationSgefdudjte  9ir.  46.  47);  fie  gehört  ju  bem  Beften,  toaS  ber 
Berein  für  9teformation§gefdnd)te  publijirt  Ijat.  3)er  Berfaffer  fdtflbert  bie 
Sftajjnafymen  jur  3)urdjfüljrung  be$  ^nterimd  in  Württemberg,  ben  Söibcr* 
ftanb  bagegen  unb  feinen  enblidjen  ftaH;  ba$  lejjte  Defultat  ber  ganzen 
Bewegung  ift  nadj  itmi  eine  ©tuäbigung  ber  fatfjoltfdjen  unb  eine  ©tärfung 
ber  proteftantifdjen  ftirdje  in  Württemberg. 

Über  ba3  ©intreten  ©r  an  De  IIa'  8  für  bie  $urd)füljrung  beS 
Interims  in  3Kar(gröningen  berietet  ©.  Soff  er  t  nad)  einem  bi$f)er 
unbefannten  ?Jftenftücfe  in  ben  Württemb.  BierteljatyrSIjeften  für  Sanbefc« 
funbe  (1894). 

©inen  Bettrag  ju  ber  Betagerung  Don  SJiefc  burd)  ben  Äaifer  im 
3aljre  1552  gibt  (5.  D.  ßöffler  in  ben  Württembergifdjen  SStcrteljatjrS* 
heften  für  SanbeSfunbe  (1894)  burdj  bie  Bearbeitung  unb  Beröffentltdjung 
ber  Beriete  be$  Ulmer  ©efanbten  Sßeder  au3  bem  ftelblager  Dor  SJtefi. 

„Sine  (Spifobe  au8  bem  Sieben  beS  ^ßtetro  ©troä$t",  feinen  2luf= 
ftanbSoerfud)  gegen  bie  fpanifd)e  $errfdjaft  in  Oberitalien  in  ber  erften 
Hälfte  be3  3abre§  1544,  fdulbert  üui gi  ©taff  e tti  auf  @runb  ^anbfcrjrift* 
lieber  Quellen  im  Arch.  stor.  italiano  (1895,  1). 

ßtoanjtg  Briefe  &öntg  ^erbinanb'^I.  an  ben  Oberlanbeä* 
Hauptmann  Don  ©d)leften  au3  ben  Sohren  1528 — 1560  Deröffentlid)t 
(£.  Wutfe  im  ftorrefponbenjblatt  beS  (&efammtDerein8  2C.  1894,  3  u.  4. 
3f)r  ^w^alt  betrifft  u.  a.  bie  Stellung  ^crbinanb'S  jur  Deformation,  ju 
ber  Wiebertäuferbetuegung,  femer  $erfonalien  über  ba§  Äonjil  Don  Orient, 
UJiafjregeln  ber  Büdjercenfur  u.  f.  m. 

3n  ftortfefcung  feiner,  ber  Wirtl)id)aft$=  unb  BerroaltungSgefdn'djte  Weft* 
beutfd)lanb8  jugeroenbeten  3f  orfdjungen  beginnt  D.  B  e  1  o  n  in  ben  3<i^'s 
büdjern  für  9?ationalbfonomie  unb  ©tatiftif,  3.  &olge,  93b.  9,  bie@ntftelj  = 
ung  ber  Rittergüter  in  ^üliaVBerg  ju  erörtern,  ©eftüfct  auf  ein 
reid)e$,  bem  Berfajfer  lote  wenigen  Dertrauteä  9lttenmaterial,  unterfud}t  er 
$unäd)ft  mit  ber  ifjrn  eigenen  ©enauigfeit  ber  BegriffSbeftimmung  bie  t^at= 
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fäcfjlidjen  SSerfjältniffe,  bie  fid)  tu  ber  jweiten  $>älfte  beS  16.  ^afjrljunbertS 
geigen,  unb  gelangt  ju  beut  (SrgebniS,  ba&  bie  roefentlidjen  SRerfmale  beS 
StiiterguteS  jener  3eit  bie  öefeftigung  beS  $Bof;nfi£e$  unb  ber  abelige  Stanb 
beS  ©utSinfjaberS  bilbeten,  wäfyrenb  bie  Slbljängigfeit  Don  lefmS*  ober  tyof* 
reri)tlid)en  Momenten,  fomie  bem  93orl)anbenfetn  größeren  ©runbbefi^cS 
jurütfgeioiefen  mtrb.  Vorauf  folgt  eine  Darfteüung  ber  Siedete  unb  8rtei* 
Reiten,  bie  ben  Rittergütern  tljeÜS  allein,  tljeilS  gemeinfam  mit  anberen 
formen  beS  ©runbbeftjjeS  juftanben;  bie  Gnttuicflung  bis  ju  ben  fonfta* 
tierten  SBerljältniffen  unb  beren  allgemeine  ©ebeutung  ju  idulbern,  wirb 
einer  fpäteren  ©eröffentlidjung  Dorbeljalten.  J.  Härtung. 

3n  ber  Revue  d'histoire  diplomatique  9,  2  befdjäftigt  ftcrj 
$).  bu  ©ourg  mit  ben  ©djirffalen  Staube  bu  93ourg'S,  eine«  fran* 
jöfifdjen  Diplomaten  auS  ber  jweiten  Hälfte  beS  16.  3atyrl)unbertS,  ber  in 
iXJliffionen  nad)  Äonftantinopel,  Spanien,  S3enebig  je.  Dertoenbet  mürbe,  aber 
al§  intrtguant,  ebrgeijig  unb  unglücflicf)  fein  leuajtenber  Stern  am  Gimmel 
ber  franjöfifd)en  Diplomatie  gemefen  ju  fein  fdjeint. 

(Sine  Steide  Don  Depefdjen  beS  üenejianifd)en  ©efanbten  am  franjöfi= 
fd)en  §ofe,  ©.  3Rocenigo,  au*  ber  3«*  Dom  15.  Dejember  1588  bis  27.  3?e« 
bruar  1589,  beren  ^nfyalt  tyauptfadjlid)  bie  (Srmorbung  ber  ©uifeS  betrifft, 
Deröffentlidjt  Sroion  mit  furjer  orientierenber  (Einleitung  in  ber  English 
historical  Review  Dom  2tprtl  1895. 

2ln  ber  £>anb  ber  Dor  furjem  Don  Degert  DerÖffentltdjten  ©riefe  beS 
tfarbmalS  9lrnaub  b'Offat  unb  ber  Don  Degert  Derfafeten  SBiograpljie 
gibt  be  $3ogüe  in  ber  Revue  des  deux  mondes  (1.  9Rai  1895)  einen 
furjen  Stbrife  Dom  flebeu  beS  ÄarbtnalS,  ber  als  Vertreter  ^einricb/S  IV. 
bei  ber  ßurie  in  feljr  fd)toieriger  Stellung  fid)  um  frranfretd)  grofje  SSer= 
bienfte  erworben  Ijat. 

Den  9lufentf)alt  beS  italienifa^en  Sßfjilofopljen  unb  JreibenferS  fiucilio 
Sanini  in  (Snglanb  1612/1613  beljanbelt  (£f>riftie  im  91prill)eft  ber 
English  historical  Review. 

3Rit  ermübenber  SBeitfdjioeiftgfett  polemifiert  3fta£  Dittmar  in  ben 
©efä^.«831ättem  für  Stabt  unb  Sanb  SRagbeburg  (1894,  2.  §eft)  gegen 
Nitrid)  in  ber  befannten  Streitfrage  über  bie  (Sntfteljung  beS  SBranbeS  Dom 
20.  9Kat  1631.  (£r  Ijält  an  feiner  $nfidjt  feft  unb  ftellt  eine  grünblia)e 
S-Beljanblung  ber  ganjen  ftrage  in  einer  bejonberen  Sdnift  in  SluSfiajt. 

DaS  Slrd>tD  für  fjeffifdje  ©efdjidjte  unb  StltertfmmSrunbe  <ß.  2,  1 
(1895)  enthält  eine  größere  9lb$anblung  Don  ftroljnljäuier  über  ©uftao 
Slbolf  unb  bie  Sdjroeben  in  3Rainj  unb  am  Stljein.  Steflenmeife  etmaS 
breit  unb  formlos,  jeigt  fie  bod)  überall  bas  ©eftreben,  baS  CueHenmaterial, 
audj  baS  ungebrudte,  möglidjft  umfaffenb  fjeran&u^iefjen  unb  (ritifcb.  $u  Der- 
werten.   !3n  lefcterer  §infid)t  finb  befonberS  bie  genauen  Unter  fudmn  gen 
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über  ben  Stljeinübergang  ©uftab  9lboIf§  bei  Cpfcenljeim  bemerfenSioert. 
6§  wäre  $u  nuinfdien  getoefen,  bafe  ba8  CÖuftat»  Wbolf*  Jubiläum  meljr 
3Ronograp§ien  btcfer  3lrt  gezeitigt  Ijätte. 

2)ie  ©eidjidjte  ber  franjöfifdjen  Solonifatton  auf  5Rabaga8faT 
beljanbeln  gleichzeitig  b' (5 quillt)  in  ber  Revue  des  quest.  hist.  (29.,  1.9Ipril 
1895,  fc^r  au§füf)rlid))  unb  ®t.  Slnbre"  in  ber  Rev.  d'hist.  dipl.  (9,2,  furj 
unb  überfic^tüd)).  3Me  erfte  nadjtoeiSbare  franjofifdie  Slnfieblung  auf 
©iabagaSfar  fanb  banodb  unter  ßubroig  XIII.  ftatt,  unb  unter  ben  beiben 
folgenben  $errfdjern  mürben  roiebertjolt  üßerfudje  ju  größeren  Äolontfationen 
gemalt.  33eibe  Tutoren  ftimmen  barin  überein,  bajj  bie  (Sngtänber  ben 
franjöfifdjen  ^Bestrebungen  mit  allen  Mitteln  entgegenarbeiteten  unb  bajj 
baneben  bie  (Siferfuctjt  ber  ©ouoemeure  Don  %k  be  Trance  (2ßauritiuS) 
nid)t  wenig  ^u  ben  SRijjerfolgen  beitrug.  §lud)  im  19.  ^a^r^unbert  bauerte 
ber  Äampf  mit  ßnglänbern  unb  Eingeborenen  fort,  bod)  berljinberte  bie 
Unfidjerljett  be3  Ijeimifdjen  Regimentes  lange  $eit  ein  energifdjeS  SSorgeljen, 
unb  im  3af)re  1885  toerjidjtete  ftranfreid)  fogar  auf  einen  Sljeil  feines 
^rotettorate«  über  bie  Snfel. 

Wü  glorifijirenber  Xenbenj,  einzelnen  Unridjtigfeiten,  aber  unter  33e* 
nufcung  nod)  nidjt  öerroertljeter  Oramtlienpapiere  fdjtlbert  ^rofiarb  ba3 
Seben  be3  franjöfifdjen  «Karfrfwll«  3eanbe©affton  (1609—1647),  ber 
unter  bem  tarnen  eine§  ©aronS  Don  §ontan§  aud)  unter  ©uftaö  Stbolf 
eine  ßeit  lang  al$  ßberft  gebient  t)at.  (Bulletin  historique  de  la  soeiöte 
de  l'histoire  du  protestantisme  francais  1895,  1.) 

3m  Stprilfjeft  1895  ber  English  historical  Review  unterjiefyt  t  r  1 1» 
bie  -SWemoiren  ©ir  9fltd)arb  SBulftrobeS'  über  bie  Regierung  Äarl'8  I.  unb  II. 
einer  einge^enben  quellenfritifdjen  Unterfudjung.  (Sr  roeift  nad),  bafe  tyr 
Herausgeber  SRat&anael  3Rift,  ber  fie  1721  bruden  liefe,  fie  auä  autobio* 
grapfnfcf)em  Material,  biplomatifdjen  Äorrejponbenjen  :c.  SöulftrobeS'  JU* 
fammengeftellt,  aber  aud)  mit  allerlei  fremben  ßinfdnebieln  auS  rjtftorifc^cn 
Herfen  oerbrämt  tjat. 

Heue  23üdjcr:  ©taeljelin,  ^toingli.  I1-  OBajel,  Sdjroabe.)  — 
3  o  ad)  im,  Sßolitit  beä  le|ten  £>od)meiiter8  in  Greußen,  9(lbred)t  oon 
SBranbenburg.  III.  (üeipjig,  ^irjel.)  —  2Butfe,  'sülerfbudj  be§  £>an§ 
o.  ©dnueintdjen.  (93erlin,  Stargarbt.)  —  Battisteila,  II  S.  Officio  e 
la  riforina  religiosa  in  Friuli.   (Udine,  Ganibierasi). 

1648-1789. 

$n  ber  Scottish  Review  oom  Slpril  1895  berietet  28.  C'Gonnor 
9)?orriS  mefetitlic^  referirenb  über  ben  1894  er(d)ienenen  1.  SBanb  oon 
Gardinere  History  of  the  Commonwealth  and  Protectorate, 
ber  bie  £eit  uom  Xobe  ftarl'3  I.  bis  jur  Sd)tad)t  oon  SBorcefter  umfaßt. 
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$er  ejaften  ftorfdjung  unb  bcm  gefunben  Urtljeil  ©arbiner'S  wirb  babet 
hohes  2ob  gefpenbet. 

$n  ben  Stüdes  religieuses  etc.  publikes  par  des  peres  de  la  com« 
pagnie  de  J6sus  (©b.  55,  2ttai  1895)  fefct  S^rot  feine  biographischen 
©tubien  über  bie  gfamilie  beS  grofjen  Qonbi  fort  unb  beginnt  eine  ©djil* 
berung  ber  Sugenb  SouiS'  Don  ©ourbon,  beS  (SnfelS  (Jonb£'S.  2>er  cor* 
liegenbe  erfte  «trtifel  fehltest  mit  bem  Söhre  1677  ab,  währenb  bie  ganje 
Arbeit  bis  junt  3ahre  1684  reiben  foü. 

$n  ber  Ungartfchen  SReDue  15, 1  »erben  jur  ©efäichte  ber  Eroberung 
©eigrabS  burdj  tfurfürft  9Kar.  ©manuel  Don  ©aiern  1688  »riefe  unb 
©erict)te  eine«  beteiligten  teeren  CffoierS  an  ©erwanbte  in  ber  $eünat 
Deröffentticf>t.  ©ie  geben  eine  ausführliche  ©dnlberung  ber  Belagerung  unb 
beS  ©turmeS. 

Stuf  ©runb  neu  aufgefunbener  ©riefe  beS  £>erjogS  Don  ©our*  . 
g  ogne  (eines  (SnfelS  Subwig'S  XIV.)  an  feinen  ehemaligen  (Srjieher  ©eau« 
Didiers  gibt  9RarquiS  be  ©ogue*  eine  einge^enbe  Gljarafterifti!  beS 
§erjogS:  er  fchilbert  ihn  als  einen  gewiffenhaften,  ftttenftrengen  unb  tief* 
religiösen  Vtann,  ber  aber  &u  wenig  (Sntfd)! Offenheit  befeffen  habe,  um  als 
fjrelbherr  ober  Staatsmann  fteroorragenbeS  ju  letften,  wie  u.  a.  ber  flan« 
brtfdie  &elbjug  Don  1708  beweift.  $ie  glän^enbe  ©chilberung  ©t.  ©imon'S 
tft  htenach  weit  übertrieben.   (Correspond.  10.  3flat  1895.) 

$Ber  ^ätte  nidjt  Don  ben  Lettres  de  cachet  en  blanc  gehört, 
jenen  fäuflid)en  ©erhaftungSbefehlen,  in  benen  nur  ber  -Warne  eineS  ^einbeS 
eingefefct  ju  werben  brauste,  um  ben  ©ehafjten  für  3ahr$ehnte  oerfchwinben 
$u  laffen?  (Siner  ber  wirfungSoolIften  Romane  Don  3)i<fen$:  A  tale  of 
two  cities,  grünbet  ftdj  barauf.  3n  33a^rt)eit  gehören  biefe  lettres  de 
cachet  en  blanc  ebenfo  wie  baS  jus  primae  noctis  $u  ben  unechten 
Öolterwerf^eugen  beS  gcubaliSmuS.  Öruncf*©rentano,  ber  baS  ganje 
91rd)iD  ber  ©aftitle  burdjgefehen  hat,  erflärt  in  ben  S^ances  et  travaux 
de  l'Acad.  des  sciences  mor.  et  pol.,  3Rai  1895,  auch  nicht  eine  einjige 
echte  lettre  de  cachet  en  blanc  gefunben  ju  haben.  (SS  finb  ihm  fogar 
nur  jwei  ober  brei  ftäUe  befannt,  in  benen  jemanb  lebiglicf)  auS  SRüefficht 
auf  einen  ©rofeen  in  bie  ©aftille  geworfen  toorbeu  ift;  unb  biefe  ©efangenen 
finb  balb,  ber  eine  fdjon  beS  anbem  £agS,  wieber  entlaffen  worben. 

Sie  Slnerfennung  ber  pragmatif  djen  ©anftion  Äarl'S  VI.  butd> 
baS  Steich  befjanbelt  D.  3wiebined  «©üb  en  r) or ft  in  ben  3Rtttfj.  beS 
bfterreid).  ^nftitutS  16,^2,  leiber  in  einer  baS  ardjioaltfche  ^Rohmaterial  wenig 
Derarbeitenben  ^Beife.  (5r  meint,  baß  jene  ?tnerfennungr  an  ber  ^ßreu|en 
ben  wefentlichften  91ntr)eil  hatte,  auf  bie  $oliti?  ber  europäifrf)en  dächte 
bod)  einen  nachhaltigen  Ginbrucf  gemacht  habe. 
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Stoffel  fdjilbert  bie  Beziehungen  ber  §er$ogtn  ßouife  5>orotf)ea 
Don  Sachfen«©otha  ju  ©oltaire  hautotfächltd)  auf  ©runb  ihrer  oon 
Qrräulein  ü.  Often=©acfen  öerfa&ten  ©iograöhie  unb  ber  oon  ^»aafe  in  bcm 
%x%\\)  für  neuere  ©proben  unb  Siteratur  (1893  unb  1894)  oeröffentlichten 
©riefe  ber  ^erjogin  an  ©oltaire.   (Nouvelle  Revue,  1.  Sltoril  1895.) 

StuS  ben  ©ertöten  beS  ©rafen  ©tainoüle,  fpäteren  £er$ogS  oon 
G^oifeul,  wäljrenb  feiner  SSirffamfeit  als  ©efanbter  in  9fom,  gibt  Anbre* 
§allat)S  in  ber  Nouvelle  Revue  1.  3Äat  eine  anmutig  sugeftufcte  ©d)il* 
berung  beS  bitolomatifchen  Debüts  beS  fpäter  fo  einflußreichen  Staatsmanns. 

ein  ©djüler  Eelbrücf'S,  $r.  Surf  mal  bt,  h«t  eS  flkeufe.  Jahrbücher 
$iai  1895)  oerfuetjt,  bie  Sluffaffung  «ehmann'S  unb  Selbrücf'S  über  ben 
Urfprung  beS  Siebenjährigen  ÄriegeS  nad)  rücfwärtS  t)"*  Hefer 
ju  begrünben  burch  ben  SßadjweiS,  bafe  bie  SBefhninfterfonoention  oon 
3rriebrid)  ©r.  nid)t  in  befenfioer,  fonbern  in  offenfioer  Äbficht  abgefchloffen 
ift.  9ieueS  SKatertal  ift  rtic^t  benufct,  bie  ^nbijien  für  bie  friegerifchen 
^läne  beS  ÄbnigS,  bie  ©erfaffer  mit  grojjem  ©djarffinn  ^erauSjufa^älen 
fudjt,  laffen  fid)  aud)  mit  ber  bisherigen  Sluffaffung  oereinigen,  unb  beS 
©erfafferS  Slrbeit  leibet  fo  ftfjliefjlid)  an  bemfelben  „fdjweren  inneren 
fehler",  ben  er  feinen  ©egnem  Oorwirft,  bafj  fie  „oorauSfefct,  tt>aS  erft  &u 
erweifen  ift".  (Sine  entfd)iebene  Ablehnung  ^at  bie  fiehmann'fche  ^tjOot^efe 
neuerbingS  nod)  burd)  Ulmann  in  ber  $eutfd)en  SJeüue  (9Hoi  1895)  er» 
fahren.  —  Seiber  nod)  ohne  Kenntnis  beS  jejjt  bei  unS  entbrannten  Streites 
beginnt  SBabbington  als  Vorläufer  eines  größeren  SSerfeS  in  ber  Revue 
hißt.  (9Rais3uni  1895)  eine  ©tubte:  Le  renvereement  des  alliances  en 
1756.  Sntereffant  ift  namentlich  ber  Nachweis,  bafj  eS  bie  naioe  Hoffnung 
ber  englifd)en  Staatsmänner  beim  Hbfdjlufj  ber  SSeftminfterfonoention  war, 
Greußen,  ftufelanb  unb  Öfterreid)  $a  einem  fontinentalen  ^riebenSbunbe 
unter  einen  §ut  *u  bringen.  ftrtebrtays  frieblid)e  «bfid)ten  bei  ber  SBeft» 
minfierfonoention  gibt  Sabbington  &u,  aber  burch  feine  übereilte  unb  un* 
ehrliche  ^olitif  %af)t  er  fich  ftranfreichS  Vertrauen  üerfdjerjt  unb  babuich 
ben  oerhängniSooHen  ©rud)  tjerbcigefüfjrt. 

3n  93b.  74,  180  haben  mir  bereits  barauf  hingeroiefen ,  ba&  in  ber 
Revue  des  deux  mondes  eine  neue  Mrtitelferie  auS  ber  fjeber  beS  ^erjogS 
oon  33roglie  ju  erfcheinen  begonnen  h<*t-  3)«  ©egenftanb,  bie  ©tinbnifie 
oor  bem  Siebenjährigen  Ärieg,  h<*t  ourch  ben  ©treit  um  bie  £ehmann'fd)e 
©chrift  an  aftuellem  ^ntereffe  gewonnen.  3m  ©erlauf  ber  ©roglie'fchen 
$arftellung  finbet  fich  mancherlei,  toaS  ber  aufmerffamen  ©eadjtung  werth 
ift,  wenn  fich  auch  oer  oon  unS  angebeutete  (Sljarafter  biefer  Ausführungen 
nicht  oerleugnet.   (SS  wirb  auch  barauf  noch  äurücfjufommen  fein. 

©iacinto  Memoria,  La  soppressione  della  Nunciatura  ponti- 
lica  in  Piemonte  nel  1753",  beleuchtet  in  intereffanter  35eife  ben  @hrQety 
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SarbtnienS,  als  ein  „ Staat  erfter  Orbnung"  angeieljen  unb  bet)anbelt  &u 
werben.    (Riv  stör,  ital.  12,  1.) 

§n  ber  3e^f^ft  für  Äulturgefchtchte  2,  4  gibt  Silbermann, 
SerlinifcheS  ©efinberoefen  im  17.  unb  18.  3ahrf)unbert,  einige 
hübfdje  ^Beiträge  gut  ^Kuftrtrung  fernes  %$ema%,  fdjeint  aber  ba$  treffliche 
$ucf)  Don  Robert  ©uttfe,  ©efinbeorbnung  unb  ©efinbearoangSbienft  in 
Saufen,  fieipjig  1893,  gar  nicht  &u  fennen. 

3n  ber  SterteljahrSfchrift  für  Literatur  unb  (SJefdjichte  ber  Staats» 
roijjenfchaften  4,  1  fefct  H  Oncfen  feine  biographifdjen  Stubien  über 
ftr.  üueSnati,  ben  Stifter  ber  $f)t)ftorratie,  fort. 

9fad)  ben  Elften  be«  9totional=9lrchiD8  ju  $ari8  fdjilbert  Sruppi  ben 
burdj  Soltaire  betannten  ^ßrojefj  bed  wegen  angeblicher  ©otteSläfterung  im 
3ahre  1766  graufam  Eingerichteten  (Sfyex>alitx  be  la  Barre  unb  be* 
fonberS  bie  mutige  3Birffamfeit  ßinguet'8  für  ihn  unb  feine  Sftitangeflagten. 
iBemerfenSroerth  ftnb  bie  9Rittfjeilungen  über  bie  SSertuenbung  ber  ©eiftlid)* 
feit  ju  gunften  be8  Serurthetlten  unb  über  bie  üBerhanblung  Dor  bem  ^ßarifer 
Parlamente,  roo  ber  $ro$efi  be  la  SBarre'8  mit  35  anberen,  größtenteils 
recht  unerheblichen  Sachen  am  nämlichen  Xage,  anfcheinenb  ohne  alle  2>i$s 
fuffton,  in  ^weiter  ^nftan)  entfd)ieben  mürbe.  (Revue  des  deux  Mondes, 
1.  üJcära  1895) 

^ttne  23üd)er:  Sveriges  ridderskaps  och  adels  riksdagsprotokoll. 
XII.  (1675—1678.)  (Stockholm,  Noretedt.)  —  T  h  i  r  i  o  n ,  La  vie  privee 
des  financiers  au  18.  siecle.  Paris,  Plön.  fr.  7,50.)  —  Comte  de 
8  6gur,  Le  mar^chal  de  Segur  (1724 — 1801)  ministre  de  la  guerre 
sous  Louis  XVI.  (Paris,  Plön.  fr.  7.50.)  —  Maugras,  La  Fin  d'une 
Society.  Le  duc  de  Lauzun  et  la  cour  de  Marie  Antoinette.  (Paris, 
Plön.    fr.  7.50.) 

gratete  <M4i<9t<  M*  *™9. 

$a3  flRärjheft  ber  Revol.  francaise  bringt  eine  biograp^ifc^e  Stubie 
Don  i*h«^^eT  ü°et  oen  ÄonDentöbeputirten  Saiirent  le  Gointre, 
einen  „fubaltemen  SteDolutionär",  ber  in  ben  SBerfailler  Dftobertagen  Don 
1789  unb  fpäter  als  ©egner  3&obe8pierre'8  eine  geroiffe  9toDe  fpielte,  unb  oon 
9Jc  e  t  i  n  ben  Einfang  einer  guten  Unterfuchung  über  ba8  comite  de  süretä 
generale,  roorin  junächft  beffen  Vorläufer,  baS  comite  des  recherches  ber  f  on* 
ftituirenben  SßationalDerfammlung,  befprochen  mirb.  (Schluß  im  Stprtlheft.) 

Sepet  erörtert  Dom  Hertfalen  Stanbpunft  au8  bie  Debatten  ber 
Äonftituante  über  bie  (Sinjiehung  ber  geift liehen  föüter  unb  ba3 
Sehet  Dom  2.  WoDember  1789.  (Correspondant,  25.  ^ejember  1894;  Dgl. 
§.  3.  73,  583.) 

Unter  bem  Jitel  Deux  officiers  de  la  marine  anglaise  ä  la  tour 
du  Temple  er*äf>lt  93.  $ierre,  unter  »enufcuttg  oon  Elften  be»  National' 
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SlrdjiöS  ju  ^JSariS,  bie  romantifchen  ©dncffale  beS  (Sommobore  ©ibnet) 
©mitt),  beS  tapferen  SSertljeibigerS  oon  ©t.  3ean  b'&cre,  unb  fetneö 
©efretärS  $ot)n  SBright,  bie,  1796  in  fran^öfifc^e  $änbe  gefallen,  nach 
jweijähriger  ©efangenfchaft  burdj  (Emigranten  befreit  würben.  SBrtght,  1804 
abermals  gefangen,  enbete  1805  im  Remple  wie  ^ichegru  burd)  einen 
getjeimntöüoflen  unb  nicht  jweif eisfreien  ©elbftmorb.  (Correspondant, 
£ftober  unb  ftobember  1894.) 

9WarquiS  (Softa  be  SBeauregarb  oeröffentlicht  $wet  (Spifoben  aus 
bem  Seben  beS  ©rafen  Stuguft  be  la  fyerronanS.  3"  &er  c^cn 
fdnlbert  er  baS  Seben  franjöfifcher  (Emigranten  in  Söraunfchweig  (1794),  in 
ber  anbern  baS  Zerwürfnis  gtuiidjen  $  a  r  I  X.  unb  feiner  Schwiegertochter, 
ber  §ergogin  oon  53er rß,  nach  beren  ljeimlicf>er  SBermäljlung  mit  bem 
(trafen  Sucdjeft  unb  bie  ^Bemühungen  be  la  #erronauS',  bie  (Eintratet  unter 
ben  ejiltrten  ©ourbonen  (1833)  tjeräufteflen.  (Correspondant,  SRoOember 
1894  unb  Januar  1895.) 

91.  SBöfjtlingt'S  „aftenmöfeige  Sarftellung"  „5) er  SHaftatter  ©e* 
fanbtenmorb  oor  bem  ÄarlSruher  ©djöffengericht"  OpeibeU 
oerfl,  3-  Coming,  1895,  112  ©.)  enthält  cjauptfächlich  SRittheilungen  über 
feine  ßänfereten  mit  ber  $)ireftion  beS  grofeherjoglictjen  ©enerallanbeSarchtüS 
in  Karlsruhe,  namentlich  mit  9lrd)iorath  Dbfer;  3änfereien,  bei  benen  jur 
SlufheÜung  beS  „föaftatter  ©efanbtenmorbeS"  fdjlechterbingS  nichts  ^erauS» 
fömmt.  2tuct>  wenn  für  bie  bor  bem  ©d)öffengeridjt  erörterten  brei  fünfte 
auS  ber  öiefd)icf)te  biefeS  ©reigniffeS  ©öhtlingr'S  Sluffaffung  unb  Sarftellung 
als  ri^tig  erroiefen  wären  —  was  ich  minbeftenS  für  feine  SBehanblung  beS 
Stalletoranb'fchen  (SrlaffeS  oom  10.  s21pril  1799  nac^brücfliaj  beftrette  — ,  fo 
würbe  baS  an  bem  allgemeinen  Urteil  über  sööhtling'S  ^npot^efe,  baS 
feiner  ßeit  Segele  in  biefer  Beitfchrift  ausführlich  begrünbet  hat,  nicht  baS 
minbefte  änbern.  (SS  bleibt  babei,  baft  S8ör)tlingt  für  feine  2luft$t  Oon 
Sebro'S  ©djulb  bisher  nur  „SSermuthungen,  ÜÄögttc^feiten,  93erbad)tSgrünbe" 
o^ne  „bie  ©pur  eines  wirtlichen  SöcweifeS"  beigebracht  hat  (©.  67),  wät)renb 
für  bie  ©chulb  ber  Cfterreidjer  fonft  fo  weit  auSeinanber  gehenbe  gorfcber, 
wie  ©Obel,  fcüffer,  SBioenot,  mit  guten  ©rünben  unb  in  feltener  Überein« 
ftimmung  ftcfj  auSgefproajen  haben.  Übrigens  ift,  wie  ich  beiläufig  noch  bemerfen 
möchte,  bie  oon  93öhtling(  wieberholt  unb  felbft  in  bem  Smmebiatgefuch  an 
ben  ©roBh^rjog  oon  ©oben  oorgetragene  ^Behauptung,  bajj  feine  im  %afyit  1888 
erfchienene  ©chrtft  „9?apoleon  ©onaparte  unb  ber  SRaftatter  ©efanbtenmorb" 
„grünblich  tobtgefchwiegen",  „oöHig  unbeachtet  geblieben  fei"  (©.  8  unb  88) 
teineSwegS  ganj  ptreffenb ;  wenigftenS  habe  ich  fic  in  ben  3Ritth-  a.  b.  hift 
ßit.  in  einer  93efpred)ung  oon  ca.  I1/«  ©eite  oöllig  auSreichenb  gewürbigt. 

P.  B. 

3n  ber  3eitfc^r-  f«  Sit.  u.  ©efd).  b.  ©taatSwiffenfchaften  3,  5.  6  oer* 
öflentlicht  Slofin,  als  (Srgänjung  ju  bem  befannten  ©erte  ©t  öl  je  TS, 
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ben  von  Soor  e  5  im  3aljre  1791  bcm  Kronprinzen  (Sriebrich  Wilhelm  III.) 
gehaltenen  Vortrag  übet  baS  „stecht  ber  Polizei",  ber  fpejieß  bie  3enlurs» 
Snbuftrie*  unb  §anbel3gefefcgebung  in  fe^r  liberalem  Sinne  behanbelt. 

3n  ftortfefcung  feiner  Stubien  über  SB.  ö.  §umbolbt  (vgl. 
§.  3.  74,  44  ff.  u.  557)  behanbelt  ©runo  ©ebfjarbt  in  ben  $reufc. 
Saljrbüdjern  80, 126  ff.  fein  ©erhältniS  ju  WcolooiuS,  fpegtea  ihr3ufammen* 
rotrfen  bei  ber  SReuorbnung  ber  fachlichen  Cberbehörben  im  3at)re  1809 
unb  ber  ©efeftigung  beS  ftaatlichen  ©influffeS  babei,  unb  in  ber  Guibbe'fdjen 
3eiti*rift  12,  77  ff.  feine  X^atigfeit  als  ©efanbter  in  «Sien  1810—1813. 
(£r  ftnbet,  bajj  $umbolbt  bie  SStencr  ©erhältnifie  Diel  fchärfer  gefet)en  habe, 
als  ©raf  §arbenberg,  beffen  ©ericrjte  bisher  als  eine  ipauptqueüe  bafür 
galten,  unb  bringt  in  ber  Xljat  eine  SKenge  intereffanter  (Srxerpte  auS  ben 
£mmbolbt'idjen  $epefcben  bei. —  23ir  ermahnen  gleichzeitig,  bajj  Ä.  Seifc» 
mann  einen  ooHftänbigen  9lbbrucf  ber  ©riefe  ^mmbolbt'S  an  3r-  ^-  SBolf 
au«  ben  3at)ren  1809  unb  1810  in  ben  «Reuen  3at)rb.  f.  «Philologie  (1895, 
3.  §eft,  2.  9tbtt>.)  begonnen  $at 

&ünf  ©riefe  ©neifenau'S  auS  ben  Saften  1813,  1816  unb  1824 
veröffentlichte  3R.  Seemann  im  ^ilitärroocneublatt  1895  9Jr.  31  u.  32. 
©efonberS  bemerfenSroerth  ift  ber  00m  7.  September  1813  an  Stein 
geriä^tete,  ber  feinen  $lan  einer  Kriegführung  mit  öerfchanjten  Stellungen 
entroicfelt  unb  eine  intereffante  ßtjarafterifttf  ber  fran&öftfdjen  tJechtroeife  in 
ben  Schlachten  Don  1813  gibt. 

2luS  bem  Correspondant  (3)ejember  1894  biS  Februar  1895)  Oer* 
Zeichnen  mir  noch  eine  SReilje  inhaltreicher  Slrtifel  über  bie  Sugenb 
^ftontalembert'S  Don  Secanuet,  ber  nach  Tagebüchern  unb  Korre* 
fponbenjen  eine  ©iographie  beS  großen  fatholifchen  Agitators  vorbereitet. 
SMe  bisher  Deröffentlicbten  Kapitel  betreffen  Seifen  SRontalembert'S  nad) 
Schweben  unb  wo  ber  begeifterte  Jüngling  burch  D'ßonneü  etwas 

enttäufcht  wirb,  befonberS  aber  feine  ©eziehungen  ju  SamennatS  unb 
fiacorbaire,  bie  geiftigen  Strömungen  in  ftranfreid)  jur  3«*  Der  Suli* 
retolution  unb  bie  Anfänge  beS  NeofatholiziSmuS.  ©on  befonberem  3Wer= 
effe  finb  ©riefe  SRontalembert'S  über  ben  tiefgefjenben  (Sinflufe  ber  roman* 
tifchen  $htf°iotf|ie,  namentlich  Schelling'S  unb  ©aaber'S. 

3n  ber  Nouvelle  Revue  00m  15.  9Wai  tritt  ein  anonymer  Wrtifel 
La  France  et  l'Angleterre  en  Turquie  bem  Sluffafc  ©enebetti'S  über  ben 
Krtmfrieg  (vgl.  vorige«  §eft  S.  184)  in  mehreren  fünften  entgegen,  fo 
namentlich  in  ber  Gljarafteriftif  ber  türfifchen  Staatsmänner,  föefchib  $afcha 
mar  nach  bem  SlnontjmuS  eigentlich  ein  ftreunb  ftranfreichS;  Eli  ^Jafcha 
ein  unfähiger  Sntriguant  unter  Sorb  Stratforb'S  (Sinflufe.  $n  ben  ©e* 
mühungen  Stratforb'S,  bie  proteftantifche  «JWiffion  im  Crient  auszubreiten, 
fieht  ber  ©erfafier  baS  treibenbe  (Clement  ber  englifcfjert  ^olitif  unb  bie 
Cuelle  aller  3ioiftigfeiten. 


Digitized  by  Google 


380 


^otijen  unb  9?ad)rid)ten. 


(Stnen  Beitrag  jur  o ri entaf t f djen  ftrage  liefert  b'Slbril  in  ber 
Revue  des  quest.  histor.  (29.  93b.  1.  2(prtl  1895)  mit  ber  ©efdjidjte  ber 
beiben  Sanbftrtdie  an  ber  boSnifdjen  fiüfte  Äfef  unb  ©ontorina. 

3«  einem  intereffanten,  aber  nidjt  feiten  jum  23iberfprudj  reijenbett 
(Sffat)  über  baS  %roette  ftaiferreid)  (Correspondant  25.  Mpril  1895)  d)axaU 
terifirt  (£.  2a ml)  Napoleon  in.  al«  einen  uneigennützigen  Souverän 
ofjne  nationalen  unb  bönaftifdjen  (S^rgeij,  beffen  oornehmfteS  polittfd)e& 
Streben  baljin  ging,  bie  Sage  ber  nieberen  93olf«flaffen  unb  ber  unter* 
brüdten  Nationen  ju  üerbeffern. 

(Sin  ©tücf  au«  ber  neueften  preufnfdjen  $BerfaffungSgefd)id)te  bet>anbelt 
©eridjtSaffeffor  Dr.  Horben  in  ben  „Sßreufjifdjen  3o^rbüdiem",  9Rai  1895: 
bie  @efc^ict>te  unb  Auslegung  be«  1875  aufgehobenen  ÄrtifelS  15  ber  93er« 
faffung  über  bie  Äirdjenfelbftänbigfeit.  (5r  füt)xt  au«,  baß  ber  Mrtifel 
feineSioegS  ba«  $Hrd)enhoheitSred)t  be«  (Staates  aufgeben  foflte,  fonbern 
nur  ben  $totü  ^atte,  ben  SHrdjen  bie  felbftänbige  Orbnung  ihre«  ßeben«* 
gebiete«  unter  ftaatlidjer  Äontrofle  $u  garantiren. 

$er  3a^rgang  1894  beS  t>on  ©uftaü  SRolof f  je^t  bearbeiteten  <Sduu> 
Wichen  (SuTopätf  d)en  ©efa^iaitsf alenberS  (SWüna^en,  ©ed.  398  8.) 
mad}t  einen  burd)auS  günftigen  ©inbrud.  $er  neue  Herausgeber  f)at  fia> 
au*  im  $one  ber  am  Sdjlujj  gegebenen  politifdjen  Überfielt  oon  bem 
©orbilbe  beS  bisherigen  Herausgeber« ,  §an§  ©elbrüd,  offenbar  etroa« 
leiten  laffen,  ift  aber,  roa«  bem  tyaxahtx  be«  SBerfe«  au*  n>of>I  beffer 
entfpridft,  $urüdf)altenber  in  feinen  Urteilen.  5ln  ber  bisherigen  ©in* 
rtdjtung  ift  uid)td  geänbert,  mit  3)anf  ju  begrüfjen  ftnb  bie  titerarifdjen 
§inroeife  auf  wertvollere  Arbeiten  jur  XageSgefajidjte  unb  baS  ©erfpredjen, 
fog.  „Enthüllungen"  ber  XageSpreffe  über  Vorgänge  ber  öorhergehenben 
3af)re  fortan  &u  budjen. 

9luf  ©runb  feiner  reiben  Äenntni«  gibt  @d)äfer,  „3uv  (Sröff* 
nung  be«  31  or  boftf  eef  anal 8"  ($reu&.  Sahrbüdjer  1895,  2Rai),  in  großen 
$ügen  eine  $efd)id)te  be«  Dominium  maris  Baltici  unb  jeigt  babei,  baß 
ber  neue  Äanal  bie  SBieberaufnahme  eine«  alten  natürlichen  fcanbelSwege« 
bebeutet. 

3Uue  SSualer:  %ode,  Gharfotte  Gorban.  (fieipjig,  Wunder  &§um= 
btot.  3,60  —  Mem.  du  comte  de  Paroy  (1789—1797)  p.  p.  t. 
Charavay.  Paris,  Plön.  fr.  7.50.)  —  De  Lanzac  de  Laborie.  La 
domination  francaise  en  Belgique,  1795 — 1814.  (2  voll.  Paris,  Plön, 
fr.  16.)  —  Mem.  du  general  Thtebault,  p.  p.  Calmettes.  IV  (1806—1813). 
(Paris,  Plön.  fr.  7,50.)  —  Journal  du  marechal  de  Castellane  1804—1862. 
I.  (Paris,  Plön.  fr.  7,50.)  —  Martens,  Recueil  des  traites  .  .  conclus 
par  la  Russie.  XI.  Angleterre.  1801—1831.  (Petersburg,  ©öljnfe.)  — 
SRoIlat,  Sieben  unb  SRebner  be«  erften  beutfdjen  Parlament«  (Ofterwicd, 
3idfelbt.  12  331.)  —  91.  8tf)äffle,  Gotta.  (3t.  ©ettelheim,  ©eifte«hetben. 
18.)  (©erlin,  (5.  §ofmann.   2,40  «öl.). 
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3?enttt(djjf«s. 

$er  brittc  beutfdje  §iftorifertag  fanb  üom  18.  bis  20.  Höril  in 
$ranffurt  a.  9H.  ftatt.  ©on  ben  120  SljeUnefjmern  gehörten  je  30  afa= 
bemifdjen  fieljrföröern  bjw.  ben  SeJjrerfoflegien  ljö$erer  ©d)ulen  an,  roä^renb 
bie  übrigen  fid)  au«  Streitbaren,  ©tbliotbefaren,  ^ribatgeleljrten  unb  einigen 
9?td)tfad)mäimem  (bcfonberS  ftranffurtern)  aufammenfefeten.  $ie  feitenben 
Greife  ©erltnS  Ratten  fid)  bieSmal  ganj  fern  gehalten,  audj  bie  ftranffurt 
benachbarten  Uniberfttäten  waren  auffaüenb  \dfwadf,  jum  Xljeü  gar  nidjt 
vertreten;  bagegeu  waren  einige  Seigier  unb  ©djmetjer  anwefenb,  unb  aud) 
ba8  (aiferl.  fgl.  &rieg§ard)tb  in  Sien  t)atte  jwei  3)ebutirte  entfanbt.  Unter 
bem  ©orfifc  bon  ^rofeffor  $eigels3Ründjen  unb  ©nmnafialbireftor  $art= 
m  i  g » t^ranf f urt  bewegten  fid)  bie  ©erljanblungen  äufeerlid)  in  bemfelben 
5KaInnen,  ben  man  fdjon  in  Seipftig  aufgefaßt  Ijatte.  2)ie  ©erfammlung 
follte  lebtglid)  wtffenfdjaftltd)en  Qjntereffen  bienen,  beSljalb  mürbe  ein  Antrag 
©ternsßöna^,  einen  ^ßroteft  gegen  bie  Umftursborlage  auf  bie  XageS« 
orbnung  ju  fefoen,  mit  allen  gegen  6  (Stimmen  turjweg  abgelehnt. 

3ur  Ginleitung  ber  ©er$anblungen  Ijielt  s#rofeffor  Oel§ner  =  ftranrfurt 
einen  furjen,  tyibfdjen  ©ertrag  über  ftriebrid)  ©öljmer. 

3ur  Debatte  ftanben  jwei  größere  Sljemata.  3unÄd)ft  °*c  &lQ9e  ü&er 
bie  Anlage  be3  bJftortfd)en  StubiumS  auf  ben  Uniberfttäten. 
Referenten  waren  $rof.  b.  3n>ubi  n  ecf  *  ©üb  eul)  orft  «©raj  Unb  ©tom= 
naftalbr  ofeffor  Sogt»  Augsburg.  Slufeerbem  unterbreitete  $rof .  S  a  m  b  r  e  dj  t  * 
Seidig  ber  ©erfammlung  ein  fur^e«,  für  bie  in  ba§  Setbjiger  r)iftorifc^e 
©eminar  eintretenben  ©tubenten  befrimmteS  Programm,  ba«  8tatf>fdjläge  für 
ba$  ©tubium  ber  mittleren  unb  neueren  ©ef$id)te  enthielt.  $tefe3  fog. 
Seibjiger  Programm,  ba3  übrigens  weber  ben  Mnfbrucb,  erl)ob,  neu  ju  fein, 
nodj  binbenbe  ©orfdpiften  geben  ftu  wollen,  formulirte  in  umfaffenber  33eife 
bie  an  ben  afabemifaVIjiftorifdjen  Unterridjt  ju  ftetlenben  ftorberungen,  nrie 
fie  an  ben  größeren  Uniberfttäten  im  allgemeinen  aud)  erfüllt  werben,  unb 
würbe  bon  ben  meiften  SRebnern  al§  jwerfmäfeig  anerfannt.  3He  Debatte 
griff  bielfad)  über  bie  engeren  ©renken  be$  Xf)ema8  fjinauS  unb  berührte 
fragen,  wie  j.  ©.  bie  nad)  ber  ©erüdfidjtigung  ber  alten  ©efdndjte,  ber 
$ulturgefdnd)te,  be$  SlnfnübfenS  an  bie  3uf^nbe  ber  ©egenwart  jum  ©er« 
ftänbniS  ber  ffintwieflung  ber  Vergangenheit,  ber  Übung  ber  ©tubierenben 
im  freien  ©ortrag  u.  f.  w. 

3>a8  jweite  Xf)ema  betraf  bie  ©runbfäfee,  weldje  bei  ber  $erau§* 
gäbe  bon  Slftenftürfen  $ur  neueren  ©efd)id)te  ju  befolgen  ftnb. 
^rof.  ©  t  i  e  b  e  *  SRündjen  legte  feine  fdwn  auf  bem  Seidiger  Xag  hierüber 
borgetragenen  Siefen  in  erweiterter  unb  burdjforrigirter  &orm  bor,  unb  fie 
fanben  im  allgemeinen  ben  ©eifall  ber  ©erfammlung.  (S§  würbe  befdjloffen, 
für  ir)re  Verbreitung  in  ben  Streifen  ber  ©efd)id)t«forfd)er  ©orge  ju  tragen. 

©ei  ben  ©ertjanblungen  über  biefen  ©egenftanb  würbe  au(b,  bie  ftroge 
nad)  bem  ©erhalten  ber  2trd)ibb  orftänbe  ju  ben  9Sünfd)en  ber 
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$(rd)it>benu$er  geftreift.  3Ron  befd)lofi  jebod),  in  feine  auSfü^rlicfie  93e* 
fpredjung  hierüber  einzutreten,  fonbem  ba8  Xljema  auf  bie  $age3orbnung 
be8  nädjften  fciftorifertageS  ju  fefcen. 

(£nblid)  fprad)  Sßrof.  Äaltenbrunner  =  3nn3brucf  ben  3Bun[d)  au8, 
geeignete  ©runbfäfee  aufeufteflen,  um  bie  &un borte  ber  neueren 
pertobifdjenfiiteratur  ben  ftor[d)em  beffcr  $ugängltdj  ju  madjen.  &uf 
ben  Antrag  ©tieoe'8,  ber  tiefen  SBunfä  lebhaft  unterftüfcte,  mürbe  ber  &u£* 
fdjufc  be«  $>tftorifertage8  beauftragt,  mit  3«5^ung  $rof.  fialtenbrunnev  3 
ein  <Bö)tma  aufarbeiten,  ba$  ber  ©rfüüung  biefeS  SBunfdjeS  ©runbe 
&u  legen  fei.  SBtr  werben  bemnadj  audj  biefem  Xfjema  auf  ber  nadfften 
SBerfammlung  wieber  begegnen,  unb  e«  wirb  ftd)  bann  fjerauSfteüen,  wie 
Weit  e8  prafttfd)  ju  öerwirfltdjen  ift. 

23ie  in  Seidig,  fo  war  aud)  bieSmal  ein  Xt)et(  ber  3eit  Vorträgen 
oorbe^alten.  G3  fpraä^en  ^ßrof.  ©ü^er=ßeipjig  über  ben§au8f|alt  ber 
©tobt  frranffurt  a./f.  im  Mittelalter  unb  $rof.  ©buarb  9Jcener= 
Jpafle  über  bie  mirtljfd)aftlid)e  ©ntwicflung  be8  5ütertljum3.  $a 
ber  SBüdjer'fdje  SBortrag  im  3)rud  erf feinen  wirb,  gefjen  wir  nid)t  näljer 
auf  iljn  ein.  $er  9?ame  be3  SRebnerS,  ber  fid)  tjter  auf  [einem  wo^Ibefteflten 
9(rbeit3felbe  bewegte,  bürgte  oon  ooruljerein  für  ftrenge  5Bi[[en[d)aftlid)feit 
unb  ©ebiegenljeit.  (Sine  GJlanjleiftung  war  aud)  ber  Vortrag  oon  HRefter. 
$n  großen  3^gen  entwicfelte  er  ein  SSilb,  ba3  mehrere  3>af)rtau[enbe  umfaßte 
unb  burdj  ben  ©egenfafr  ju  ben  meift  engbegrenjten  (Sinjelfragen ,  bie  in 
ben  Debatten  unb  aud)  in  bem  Süd)er?fd)en  Vortrag  oorgeIjerr[djt  Ratten, 
fid)  bcfonberS  wirf)  am  fyerüorf)  ob.  ?lm  einge^enbften  f Gilberte  er  bie  (5nt* 
ftefmng  beS  alt=orientali[d)en  unb  bie  Sntwitffung  be$  grterfjifdjen  $Birtf)[d)aft3s 
leben«  unb  fa^lofe  mit  einer  glänjenben  Überfielt  über  ben  $erfaÜ  ber  antifen 
Sultur  im  römifdjen  ßaiferreict). 

2)er  Scf)luB  ber  SSer^anMungen  betraf  bie  Organifation  ber 
§i[torifertage.  $er  Wu8[dmö  [d)lug  bie  Äonftituirung  ber  Sßerfamm- 
lung  5U  einem  SSerbanbe  beutfdjer  §i[torifer  üor,  ber  burd)  einen  gefdj&ftd» 
fü^renben  WuSfa^uji  Don  15—20  9Ritgliebern  geleitet  werben  [oll.  (S§  [oll 
lebiglid)  eine  ftorm  fein,  um  ba§  3«ftano efommen  [bitterer  fciftorifertage  $u 
fiebern  unb  fie  auf  eine  gefia^erte  finanzielle  ©runblage  ju  fteüen.  5>er 
S8erbanb8beitrag  würbe  auf  5  jäfjrlid)  feftge[efct,  wofür  jebe$  SRttglieb 
bie  ©eridjte  über  bie  SSerlianblungen  unentgeltlid)  ertjält.  $ie  (Sinlabungen 
[ollen  aud)  fernerhin  allen  5öeru[3genofjen  oljne  9tücffid)t  auf  iljre  3ugeljörigs 
feit  pm  SSerbanbe  jugeljen.  'Siefe  5öor[d)(äge  beS  $lu3[dmf[e8  fanben  mit 
geringen  91bänberungen  faft  einftimmige  $lnnal)me.  6ö  wirb  beab[ia^ttgt, 
bie  ^)i[torifertage  fünftig  alle  jwei  3^^r  ftatt[inben  ju  laffen  unb  jwar,  um 
ein  3uiamulentl'enen  mit  ben  ^Ijilologenüerfammlungen  ju  oermeiben,  in 
ben  ^Q^ctt  n"t  geraber  dub^a^l.  2>er  5rü^ja^r§termin  f dQ  beibehalten 
werben,  bodi  wirb  jum  Übergang  in  ba§  neue  6t)ftem  ber  nädjfte  Xag 
wa^r[dieintid)  im  §exb\t  189C»  imb  ^war  in  Öfterreict)  [tattfinbeu. 
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3n  ben  6t$ungSber.  bcr  berliner.  Slfabemie  bcr  SBifienfd).  1895  %o.  20 
finbet  fid)  ber  3ö^rcS6ertc^t  Ü6er  bie  Verausgabe  bcr  Monumenta  Ger* 
maniae  historica  oon  (5.  3)ümmler.  3nt  ßoufe  beS  ^aljreS  1894/95 
erfdjienen  banarf)  in  ber  Slbtfjetlung  Auetores  antiquissimi :  1.  Chronica 
minora  saec.  IV.  V.  VI.  VII  ed.  Th.  Mommsen  IL,  2  (=  A.  a.  XI,  2); 
2.  Chronica  minora  saec.  IV.  V.  VI.  VII.  ed.  Th.  Mommsen  III,  1 
(=  A.  a.  XIII,  1).  3«  ber  9lbtf)eilung  Leges:  3.  Leges  Visigothorum 
antiquiores  ed.  Zeumer;  4.  Hincmarus  de  ordine  palatii  ed.  Krause. 
3n  ber  8btheilung  Epistolae :  5.  Epistolae  saeculi  XIII  e  regestis  ponti- 
ficum  Romanorum  selectae  ed.  Rodenberg  in ;  6.  Epistolarum  tom.  II 
p.  II  Gregorii  papae  Registrum  L.  X— XIV  ed.  L.  Hartmann ;  7.  Epi- 
stolarum tom.  IV  aevi  Karolini  t.  II  ed.  E.  Dümmler;  8.  Don  bem 
ißeuen  Strato  ber  ©efeüf^aft  Sb.  20,  ljerauSg.  ü.  ©refelau.  Stufeerbem 
tft  bie  Verausgabe  be*  2.  ©anbeS  ber  Capitularia  regum  Francorum  unb 
beS  2.  SanbeS  ber  Constitutiones  imperatorum  bemnärftft  ju  erwarten, 
ftür  alles  anbere  müffen  wir  auf  ben  ©eridjt  felbft  oerwetfen. 

$ie  ©efellfchaft  für  «R^eini jo)e  ©ef aMtftStunbe  Oerjenbet 
ihren  14.  Jahresbericht  ü6er  baS  3af)r  1894.  HuS  bem  »eria?t  über  bie 
wiffenfdjaftlidjen  Unternehmungen  ber  ©efeflfdjaft  heben  mir  OrolgenbeS  h«s 
oor :  3um  ftbfchluß  finb  jwei  $ublifationen  gelangt :  1.  bie  oon  9t.  §oeniger 
herausgegebenen  ÄÖiner  ©(fcreinSurfunben  beS  12.  JahrhunbertS 
(2,  2.  SBonn,  "©eber.  1894)  unb  2.  götnifdje  Äünftler  in  alter  unb 
neuer  3^tt.  Sodann  Safob  SRerlo'S  neu  bearbeitete  unb  erweiterte  9?ao> 
richten  oon  bem  Seben  unb  ben  SScrfen  Äölntfdjer  Äünfller,  tjenrnSgeg.  oon 
6b.  ftirmenid)*9fHa<)ar&  unter  9Ritwirhmg  Oon  V-  fieußen  (Düffel* 
borf,  2.  6d)Wan.  1894/95.  Lieferung  7 — 30).  —  ^Begonnen  ift  ferner  ber 
ge id)id)tlid)e  SltlaS  ber  9th«inpr  ooin&,  oon  bem  jtuet  harten 
erfdnenen  finb  (bte  StytfnproDin)  unter  franjöftfdjer  Iperrfdjaft  tm  3<*hre 
1813,  bearbeitet  oon  Äonft.  ©djulteiS,  unb  polttifcf^e  unb  abminiftratioe 
©intheilung  im  ^af)it  1789,  fiebert  SBlätter,  oon  5B.  f5aoriclu^  Oöonn, 
23e§renbt.  1894,  eine  weitere  ftarte  unb  bie  zugehörigen  Sejte  ftetjen  für'S 
nädjfte  $ahr  in  9luSfidjt)  unb  bie  ©efd)iä)te  ber  Äölner  Sücaler* 
fdjule,  herou^9C9^e«  »on  2.  ®ai  ei  frier  unb  (£.  ^llbenhooen,  oon 
ber  bie  erfte  2iefevung  h*™uSöc8eDen  W  (32  Safein,  2übecf,  3-  9?öf)ring, 
1894;  bie  jweite  2ieferung  foU  nod)  in  biejem  %afyxt  erfdjetuen).  93on  ben 
SRhetnifcfjen  Urbaren  ftef)t  bemnächft  bie  3>rucflegung  beS  1.  SSanbeS 
oon  tbln,  bearbeitet  oon  Dr.  billiger,  unb  beS  erften  ©anbeS  oon 
Slawen,  bearbeitet  oon  I)r.  Äelleter,  in  9luSftd)t.  SSon  ben  3ülid)  = 
«ergifdjen  2anbtagSaf ten  ift  ber  1.  93anb  (Smleitung  unb  SBor= 
gefliehte  oon  1400  bis  1538,  unb  Sert  ber  2anbtagSaften  oon  1538  btS 
1562,  bearbeitet  oon  o.  Sßelow;  $üfielborf,  SBoß &  (5o.)  foeben  erfdjienen. 
Gbenfo  ift  bie  MuSgabe  beS  2.  SBaubcS  ber  Sitten  5ur  e f di i er) t e  ber 
SSerfaffung  unb  Verwaltung  ber  Stabt  Stöln  im  14.  unb 
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15.  3at}rhunbert,  herausgegeben  Don  SB.  ©tein,  bemnäcbft  ju  erwarten. 
SBon  beu  er$btfchöflichsfölniichen  9iegeften  wirb  ber  1.  ©anb 
(bis  1414)  in  nächfter  3^it  jum  $(bf<^(u^  gebracht  werben  tonnen;  beS* 
gleichen  ber  1.  ©anb  ber  älteren  rheinifdjen  Urtunben  (bis  800), 
bearbeitet  Don  Merlbach,  unb  bie  ^ublifation  ber  Ou  eilen  jur  älte- 
ften  ©efdpchte  beS  ^efuitenorbenS  in  ben  Stfjetnlanben 
(1543—1582)  Don  3.  §anfen.  Auch  bie  nteiften  übrigen  Arbeiten  ber 
©efellfchaft  finb  in  erfreulichem  Fortgang  begriffen.  —  $ic  Äominifiion 
für  bie  $enfmälerftatiftif  ber  9fr fjeinprooin$  hot  baS  2.  $eft 
beS  3.  ©anbeS,  umfafienb  bie  Schreibung  ber  3>enfmäler  ber  ©täbte 
©armen,  Glberfetb,  föemfcheib  unb  ber  Streife  Sennep,  Mettmann,  ©Olingen, 
herausgegeben,  unb  für  baS  3al)r  1895  ftefjt  baS  (Srfchetnen  beS  ganzen 
3.  ©anbeS,  mit  bem  bie  Äunftbenfmäler  beS  afiegierungSbejtrfS  $üffe(borf 
ihren  Abfchlufe  finben  werben,  in  AuSficht.  —  $aS  $eft  fa^lieftt  mit  bem 
©ericht  ber  MeDiffen*@iftung  (Dgl.  unfere  ^oti^en  73,383;  75,  190). 

3)ie  §iftorifcbe  SanbeSfommiffi  on  für  ©tetermarf  oct- 
fenbet  ihren  3.  ©erlebt,  «Dcärj  1894  bis  Märj  1895.  ©S  werben  barin 
Mittheilungen  über  bie  ArbeitSDertljeilung  unb  über  bie  ftorfdjungen  in 
Ardn'Den  gemalt,  fterDorjuheben  ift  namentlich  ein  als  Anhang  III  ab* 
gebruefter,  eingetjenber  ©ericht  über  ben  3n^a^  üon  Materialien  jur  freier* 
märftfehen  ©efchidjte  in  ben  lanbfehaftlichen  ArdjiDen  ju  ©örj  unb  Siaibad) 
Don  A.  Sufdjin  d.  (Sbengreuth- 

3n  $alle  ftarb  am  31.  Märj  Otto  Däfern ann,  DormalS  SMreftor  be* 
©tabtgnmnafiumS  bafelbft  (geb.  21.  3<mu<rt  1821  $u  ßoehftebt),  ©erfaifer 
mehrerer  ©Triften  jur  9?ef ormationSgefchichte  (ftriebrieb,  berSSeife  unb  Staxi  V. . 

3n  SSieSbaben  ftarb  «Kitte  April  ber  ^ßrofeffor  ber  Archäologie  an  ber 
Untoerfttät  Königsberg  ©uftao  §irf d) felb,  geb.  4.  Wobember  1847  in 
^urifr.  ©r  leitete  in  ben  fahren  1875—77  bie  beutfcr)en  Ausgrabungen  in 
Clwnpia  unb  t)al  fpäter  auch  in  Äleinafien  fruchtbare  ©tubien  getrieben 
(ogl.  feine  ©chrift  „Sie  ftelfenreliefS  in  Äleinafien  unb  baS  ©olt  ber 
$ettiter"). 

Am  30.  April  ift  in  ©ieSbaben  ©uftaD$ret)tag  im  79.  Sebent 
jähre  auS  bem  Sieben  gefchieben.  Gr  ^atr  wie  wenige,  bie  ftreube  an  ber 
(äkfdnchte  unb  mirflicheS  ©erftänbniS  bafür  in  ben  weiteren  ftreifen  gehoben, 
unb  was  wäre  unfere  SSifienfchaft,  wenn  fte  feine  tebenbige  I teilnähme 
fänbe  bei  ben  gebilbeteu  Äreijen  ber  Nation. 

Über  SR  o  f  f  i  notiren  wir  unter  Dielen  anbern  Wefrologen  einen  Auf* 
fa$  oon  3« an  ©uiraub  in  ber  Revue  Histor.  58,1:  Jean-Baptiste 
de  Rossi.    Sa  pereonne  et  son  ceuvre. 

$n  bem  am  2.  3uni  oerfrorbenen  ehemaligen  preufcifchen  Suftisminifter 
D.  frriebberg  oerliert  auch  bie  fciitorifcbe  ^eitfehrift  einen  ^reunb  unb 
Mitarbeiter. 
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$lm  1.  Sluguft  ftarb  §einrtd)  u.  Snbel  im  78.  Saljre. 

(£3  mar  in  ben  50er  Sauren  biefeS  3af)rf)unbert3,  als  ber 
SBerftorbene  eine  $lnjat)l  uon  Safjren  in  SWündjen  nertebtc,  in 
einem  Greife,  ber  eine  feltene  Hu3maf)l  uon  bebeutenben  Scannern 
burd)  $önig  9Wb£  II.  uereinigte.  (£3  mar  eine  Seit,  in  meiner 
bie  beutfdje  Söiffenfdjaft,  ermübet  unb  enttäufcljt  burd)  bie  9iut)e* 
lofiflfeit  uolitifd)4eibenfcr)aftucfyen  €>treben3,  fid)  mieber  auf  fid) 
felbft  befann  unb  ftellte,  unb  ©n^elne  ifjrer  s$ffeger  fid)  üon 
Beuern  bie  ©teile  wählten,  auf  tueldt)er  fie  tf)ätig  fein  mod)ten. 
Staburd)  cntftanb  burd)  Sflüdblid  unb  S8oraussficr)t  bie  Neigung, 
gadjj ei tf djriften  51t  grünben,  bereu  feit  jener  3ett  ja  gan^e 
©djmärme  entftanben  finb.  $)ic  -iftaturmiffenfcfyaften  unb  bie 
Sedmif,  metdje  am  meiften  baö  Söebürfnte  be3  bammelnd  er* 
oberter  ©in^elrefultate  fmben,  maren  uorauägegangen,  unb  aucf> 
für  bie  §iftorie  tyatte  20  3al)rc  früher  9ianfe  ben  uieöeidjt  ju 
meit  unb  511  frül)  greifenben  Sßerfud)  ber  (Skünbung  einer  tjifto* 
ri  jd)  =  uoIitiid)en  ß^W^H  gemacht,  ber  nad)  einigen  glän* 
äenben  Arbeiten,  bie  er  511  Sage  förberte,  mieber  aufgegeben 
merben  mufete. 

©eitbem  Ijatte  aber  mieber  burd)  SRanfe  unb  feine  <sd)ü(er 
bie  beutfdje  ©efd)id)t3miffenfd)aft  eine  ^Breite  unb  Siefe  ber  (£ut* 
faltung  gewonnen,  meldje  alljätjrlid)  ein  umfaffenbeS  Material  für 
eine  3eitfd)rift  liefern  fonnte.  2)a6  überblicfte  ©t)bc(  unb  grünbete 
bie  „§iftorijd)e  3^*?^^"»  aut  ocrcn  Programm  al$  befteS 
3eugni3  für  ben  ©eift,  in  meinem  fie  entftanb  unb  geleitet 
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umrbe,  id)  mir  z»  oerroeifen  erlaube.  3d),  bcr  id)  fein*  balb  511 
Snbel,  nad)  feinem  Eintritt  in  bie  SWündjener  Greife,  in  freunb* 
fdjaftlichc  Beziehung  gelangte,  übernahm  als  Xr)etlr>aber  ber 
(Sotta'fdjen  S5ud)^anbtung  ben  Verlag,  ein  gefchäftlicheö  SBer* 
hältniö,  ba$  mätjrenb  75  iBänben  ber  3e^f^«ft  burdt)  feinen 
ÜDti&ton  getrübt  mürbe. 

(Stobel  mar  aber  511  feljr  fct)affcnbcr  imb  fünftlerifd)  bilbenber 
#iftortfer,  um  in  ber  Arbeit  be£  täglichen  ©ammelnS  unb  ge* 
fchäfttidjer  föührigfett  aufgeben  zu  bürfen.  (£r  fudt)te  fich  bo^er 
öom  Anfange  ber  3eitfdjrift  an  jüngere  (Gefährten  für  biefe  Arbeit, 
unb  er  mar  aud)  barin  fo  glficflid)  in  ber  28al)l,  ba&  alle,  bie 
fid)  ihm  in  biefer  Steife  angejchloffen,  jpäter  bebeutenbe  felbftänbige 
Stellungen  in  ihrer  Söiffenfchaft  eingenommen  fmben.  3d)  er= 
innere  tyier  nur  an  iflutfhofm,  sßarrentrapp,  Mauren  bredjer,  Seh5 
mann,  ©nbel  pflegte  biefe  Mitarbeiter  in  ber  töebaftion  früher 
meniger,  fpäter  mehr  möglid)ft  frei  fd)alten  zu  (äffen  unb  berieft 
fid)  nur  uor,  in  frttifdjen  Momenten  unb  gragen  einzugreifen  unb 
gu  entfd)ciben.  (£r  mattete  gemifferma&en  als  roiffenfdjaftliche 
SBorfefutng  über  ber  ,3citfcE)rift-  ©bei,  mic  er  ba3  Seben  über* 
haupt,  fafete  er  aud)  ba3  Verhältnis  %u  feinen  Mitarbeitern  auf, 
unb  felbft  mo  prinzipielle  fragen  §ur  8djeibung  führten,  ging 
Seber  ber  Reiben  mit  gegenfeitiger  oollcr  Slnerfennung  feiner  per* 
fönlid)en  SBürbe  unb  roiffenjdjaftlicfyen  Selbftänbigfeit  aus  bem 
Äonfltft  fyerbor.  ©ei  aller  mit  SRed)t  behaupteten  ©elbftherrlidj* 
feit  in  aßen  folgen  fragen  üerfc^mätjte  er  eS  nid)t,  ben  SRat^ 
beS  greunbeS  einzuholen,  bem  er  bie  öfonomtfdjcn  Sntereffen  ber 
3eitfchrift  anvertraut  hatte. 

3d),  als  6  Safjre  älter  als  ber  s-8erftorbene,  muffte  ermarten, 
früher  als  er  aus  biefer  SBelt  z"  Reiben.  3e£t  ftet)e  id)  im 
84.  3af)re  mit  meinen  an  meinem  ®efd)äft  beteiligten  ©öf)nen 
unb  ben  anberen  Setheiligten  oor  ber  red)t  eigentlich  unlösbaren 
Aufgabe,  für  ben  ®rünber  ber  in  geroiffem  ©inne  üermaiften 
3eitfd)rift  (£rfafc  zu  finben.  Unlösbar,  meil  ber  im  gemeinen 
Seben  erfunbene  ©a$,  bajj  Sftiemanb  in  biefer  Söelt  unentbehrlich 
fei,  falfch  ift,  unb  jeber  in  bebeutenber  SSirffamfeit  lebenbe 
Menfd)  unerfefclid)  ift.  3)em  ungeachtet  müffen  alle  ©etheiligten 
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beftrebt  fein,  eine  Söfung  ct)er  ober  fpäter  ju  finben.  $or  ber 
§anb  eilt  bie  SragefteHung  unb  if)re  Söfung  nicht.  £>ie  föebaftion 
ift  in  oortrefflid)en,  Dielfad)  bemährten  Jpänben,  bie  lebenbige 
güf)lung  mit  bem  (Seifte  ©obefs  ift  ermorben  unb  mirb  [ich 
erhalten. 

@S  fei  mir  geftattet,  tjter  einiget  met)r  ober  minber 
^ßerfönlidje  fun^ufügen.  ©tjbel  r)at  ftetS  unb,  rote  mir 
mitgeteilt  mürbe,  nod)  in  ber  testen  Qext  feine  in  2Jcündjen 
öerlebten  3at)re  als  bie  glücflichften  feine«  ÖebenS  bezeichnet. 
Sie  roaren  e$  ntdt)t  btofe  für  if)n,  fonbern  faft  für  alle,  bie  in 
bem  bamafä  glütflidj  gebilbeten  Streife  gelebt  haben,  —  für  midj 
aud)  gerabe  burcf)  meine  ^Beziehungen  zu  <5obcl.  3m  §aufe  lebten 
mir,  eine  Qeit  lang  unter  (Sinem  $)ad)e,  ber  gemeinsamen  Pflege 
beS  f)eranmad)fenben  föinberfegenS,  unb  aujier  bem  £aufe  trafen 
mir  un£  bei  bem  unoergefelidjen  ßiebig,  ber  mit  bejaubernber 
SiebenSroürbigfeit  greunbe  unb  SlrbeitSgenoffen  bei  fidj  Oer* 
fammelte.  SebeS  3at)r  im  §erbft  erfdt)ienen  ba  bie  ÜJcanner, 
meiere  bamalä  bie  Jüf)rung  in  naturroiffenfd)aftlichen  fingen 
nod)  unbeftritten  befajjen,  unb  e$  mag  root)l  ba  im  SBerfehr  mit 
biefen  in  ©tjbet  ber  oft  oon  ihm  auögefprochene  2öunfd)  ent* 
ftanben  fein,  bafi  aud)  bie  ©ef<fyd)t3forfchung  ben  eraften  SDcetfjoben 
ber  9taturrotffenfd)aft  fid)  nähern  möge.  $)urd)  Siebig  mürben  bie 
populären  Vorträge  ber  ^ßrofefforen  ^eroorgemfen,  ju  meldten 
©tybel  burdj  einige  in  feinen  „kleinen  Sdnnften"  gebruefte 
glän&enbe  @ffat)3  beitrug. 

9Rein  gefcf)äftlicher  $Berfef)r  blieb  ja  aud)  roährenb  «Srjbel'ö 
33onner  Qtit  ununterbrochen,  aber  ein  lebhafterer  perfünlidjer 
follte  eift  mieber  eintreten,  alä  ber  $erftorbene  nach  Serlin  über* 
gefiebelt  mar.  @3  mar  in  ber  jmeiten  Hälfte  ber  70  er  Saljre, 
als  idt)  eines  SageS  ifm  mit  bem  beftimmten  SBorfchlage,  eine 
£eutfd)e  ®efd)ichie  in  4  bis  5  öänben  bearbeiten,  auffud)te. 
Sa,  lieber  $reunb,  mar  bie  Slntroort,  bamit  bin  ich  ia  eDen  1^on 
befchäftigt,  unb  fofort  mürbe  bafür  ein  bünbiger  SSerlagäüertrag 
abgefchloffen.  SGBie  er  fid)  bamalS  auSbrütfte:  er  h<*be  junächft 
für  bie  2J?omente  ber  beutfehen  ©ef Richte,  melche  er  afe  ihre 
„©elenfe"  bezeichnete,  neue  Quellenftubien  ju  machen  unb  fte 

25* 
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Vorläufig  ju  formiren.  (£in  paar  btefer  Arbeiten  finb  in  ber 
„2)eutfchen  föunbfdjau"  unb  tu  ber  „£iftortfchen  3«tf(^rift"  ab* 
gebrutft.  Unterbrochen  mürben  biefe  Stubien  Anfang  ber  80  er  Safjre 
burtf)  bie  ©inlabung  be$  gürften  öiSmarcf  an  <&\)bel,  fich  ber 
©efcf)tcf)te  ber  „Söegrünbung  be$  SDeutfcrjen  9*eicf)e$  burdrj  ftaifer 
933ilr)elm  I."  ju  mibmen.  (5r  tt)eilte  mir  biejen  rotc^tigen  Vorgang 
iofort  mit,  unb  unfer  Vertrag  für  bie  $)eut[dje  i^ejdjict)te  mürbe  auf 
ba£  neue  Söerf  übertragen.  $)ie  beutfcf)e  SBelt  t)Ot  baoon  oor  fünf 
Sauren  fünf  S3änbe  erhalten  unb  feit  oorigem  Sa^re  ben  6.  unb 
7.  SBanb.  ©Übel  betrachtete  eigentlich  mit  ben  (enteren  ba$ 
SBerf  ai$  at»gefcf)(offenr  unb  mit  einem  gemiffen  (brauen  bie  an 
ihn  geftellte  gorberung,  tu  ctncm  8.  ©anbe  ben  ftrieg  Don 
1870/71  ftu  fchilbern.  lag  ja  ffar  oor  ihm,  bafs  ein  fo  ein* 
heitlidjeS  unb  überfid)tlid)e$  83ilb,  mie  er  oon  bem  grofjen 
SBöhmifcrjen  gelbjuge  gegeben,  ben  in  fect)ö  Monaten  fich  ooll- 
jiehenben  friegertfetjen  Vorgängen  in  granf  reich  fehler  ab* 
jugeminnen  mar.  Unb  bod)  tyat  er  fich  gelegentlich  münblid) 
barüber  aussgefprodjen,  mie  er  bie  fdjmierige  Aufgabe  ju  löfen 
gebenfe,  menn  Öeben  unb  ®efunbt)eit  ihm  erhalten  bleibe.  @r 
gebadjte  ben  ?lufmarfd)  unb  ben  recht  eigentlich  bramatifchen 
ih^il  be$  gelb^ugeö  oon  3ßeifeenburg  bis  <5eban  in  ausführlicherer 
SBetjanblung,  bie  übrigen  bte  beutjdjen  ^eereäfräfte  jerfpltttcrnben 
Vorgänge  aber  in  für§eren  Überfichten  jju  geben.  Nichtige  münb* 
lid)e  SWittheilungen  oon  leitenben  s}$erjonen  ftanben  ihm  babei  ftu 
(Gebote  unb  hätten  ber  Sarftellung  eine  eigene  Belebung  gegeben. 
51  uf gezeichnet  hat  er  baoon,  jo  meit  oon  feinem  ÜKachlaffe  bis  jefct 
üerlautet,  nichts. 

2)er  achte  s-öanb  ift  benn  uugefd)rieben  geblieben  unb  rotrb 
e$  bleiben,  ba  nicht  einmal  Vorarbeiten  baju  oorhanben  finb. 
3)ie  junehmenbe  Stränflidjfeit  bes  Verfaffcr*  ber  fieben  Söänbe 
mar  auch  in  btefer  sJiid)tung  entjdjeibenb.  <&k  hinberte  ihn  an 
ber  nothtoenbigen  Konzentration  für  bte  $>arfteUung  großer  aber 
fompli^irter  $hatiöd)en,  mährenb  fein  ®eift  für  bte  Aufgaben  beä 
Moments  jo  frei  mie  je  blieb.  (£ine  ganje  SKeihe  oon  Briefen  an 
mid)  perfbnlid)  ober  an  mein  §au$  liegen  mir  oor  als  benmnbernS» 
mürbige  £eugen  oe*  unter  iöftigen  Reiben  freigebliebenen  ®eifte£. 
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3>a3  2lnjef)en  unb  ber  9?ut)m,  beu  <Söbel  fd)on  toäfjrenb 
jetner  90?ünd)ener  Qcit  burd)  feine  franjöftfdje  ®efd)icf)te  unb  anbere 
Heinere  Sirbetten  fidt>  erroorben  f)atte,  ift  feitbem  ftetS  gettmdjjen, 
nnb  mit  ber  „SBegrünbung  be$  £eutfd)en  $Heid|e3  burd>  Sfatfer 
9St(r)etTn  I."  ift  er  red)t  eigentlich  in  ba3  Jperj  beöjenigen  %f)e\i$ 
be§  beutjdjen  Sßolfeä  geroadjfen,  ber  nationale  ©mpftnbungen  fennt 
unb  pflegt.  (£3  ift  baö  gtüdlidjerroeife  ntcf)t  nur  ber  bcffere, 
fonbern  aud)  ber  größere,  jebenfatte  ber  in  allen  emften  fragen 
entfdjeibenbe  X^ett.  ©t)6el  fdjieb  au£  biefer  SSelt  als  ein  natio* 
naler  £efb  $>eutfd)Ianb3.  $ie  ifnn  aber  näf)er  ftanben,  alö 
bie§  burd)  lebiglid)  literarifd)en  üßerfetn:  möglich  ift,  öerlieren  an 
it)m  noc^  üiel  mef)r:  einen  in  if)ren  9fofprüd)en  an  fein  $era  nie 
oerfagenben  greunb. 

fcoljenfdjroangau,  20.  Sluguft  1895. 

H.  ©Ibenbourg  sen. 
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(Sin  9fteiftcr  unb  $taf)nbredjer  uuferer  SBtffenfc^aft,  einer  ber 
fraftüoHftcn  gitbrer  ber  geiftig-politifdjen  Söeroegung,  aus  ber  ba$ 
neue  $)eut(d)e  Neid)  f)erü  orgegangen  tft,  ber  Segrünber  unb  Leiter 
unferer  3eüfd)rift  tft  oon  un§  gefdjieben.  ©ne  tiefe  söeroegung 
ging  burd)  £>eutfd)Ianb,  bo  mieber  einer  ber  menigen  nodj  ragen* 
ben  SSipfel  jener  glönjenben  Qzit  baljingefunfen  ift,  bereu  Snfjalt 
er,  früher  ein  «Streiter  mit  fdjarjem  Sdjroerte,  un3  je£t  in  feinen 
legten  Sauren  nod)  §um  abgeffärten  $unfrroerf  geformt  bieten 
fonnte. 

$)ie  t)iftorifd)e  53etrad)tung  finnt  fogleid),  biefe-o  reiche  unb 
frudjtbare  £eben  in  feine  Söur^etn  jurütfjuoerfolgen,  e3  ju  oer* 
fnüpfen  mit  bem  allgemeinen  ®ange  ber  £>inge,  unb  toetdjeS 
®elet)rten(eben  märe  motjl  geeigneter  atS  ba3  femige,  ben  großen 
$lbfd)nitt  ber  beutfdjen  ®efd)id)te  oon  1840  bt3  1871  im  (Spiegel 
einer  madjfenben  unb  mirfenben  Snbioibualität  oor^ufüfyren,  bereu 
eigenfte  Sbee  es  mar,  itjr  33efte3  an  bie  fyofyen  Aufgaben  it)rer 
3eit  ju  fefeen. 

s2tt3  er  empormudjS,  ftanben  fid)  ^mei  geiftige  äftäcfyte  in 
£eutfd)lanb  gegenüber,  bie  gar  ntdjt  mit  einanber  fämpfen  fonnten, 
o^ne  fid)  fortma^renb  gegenfeitig  ju  befruchten,  unb  bereu  jebe 
erft  bann  erfo(greid)  mirfen  fonnte,  nadjbem  fte  fid)  aud)  einen 
Xfjetl  ber  ®ebanfen  be3  ®egner3  ju  eigen  gemadjt  fyatte.  2luf 
ifyrer  tjarmonifdjen  SBerbinbung  beruht  bic  große  gefdjidjtfidje 
üeiftung  Sörämard's,  beruht  aud)  ba£  SebenSmcrf  <öt)bel'3.  Wied* 
mürbig,  mie  fdjon  in  fetner  Sugenbcutmirftung  biefe  ^erbtnbung 
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öon  2tbera(i3mu3  unb  t)iftortfcf)*lonierüatiüer  StaatSanfdjauung 
fict)  öorbereitet.  3n  liberaler  Umgebung  aufgemachten,  öon  §aufe 
au$  frei  oon  ben  Ueffeln  bogmatifcljen  $)enfenS,  würbe  er  öon 
sJknfe  unb  Saöignö  nicrjt  nur  5ur  ftrengen  mtffcnfc^aftttcl)en 
Slrbeit,  fonbern,  maß  ebenfo  nndjtig  war,  $um  SBerftänbntß  ber 
reichen  SKannigfalttgfeit  bes  l)iftorifd)en  Sebent  erlogen.  (5r 
lernte  öon  it)nen,  ober  er  ging  nicfjt  in  irrten  auf,  unb  mit 
fräftigem  ©  et  b  f tbetuufetf ein  fpracfj  er  eß,  faum  auß  itjrer  (Schüfe 
entlaffen,  in  feinen  £oftortf)efen  auß,  bajj  ber  (55cfdt)tc^tfdt)retber 
cum  ira  et  studio  fd)rciben  fofle.  bafe  eine  große  3e^  auch 
grofje  ©efchid)tfd)reiber  tyerüorrufc,  bafe  bie  Sftenfcrjen  unb  nicf)t 
bie  Snftjjuttonen  bie  @efd)irfe  ber  Hölter  machen,    ©in  trjat* 

fräftiger,  potitifdier  3U9  re9t  iö  K^f*  ^)on  *n  1emcr  er)*en 
großen  rjiftorifctyen  ©tubie.  (Statt  ber  romanttfdjen  $teu-$ugß* 
gelben  ber  Segenbe  fcfjuf  er  f)ier  fdjarfe  politiidje  (£^araftere  öom 
(Silage  eineß  Söoemunb  oon  larent.  (Sine  poütifdje  grage  ftellte 
er  fidt)  aucr)  in  bem  93«d)e  über  bie  (Sntftefjung  beß  beutfdjen 
&onigtf)umß.  SBaren  bie  älteften  germanifdjen  Snftitutionen  potitifdj 
lebenßfärjig,  fonnten  fie  ftct)  burd)  eigene  «Straft  weiter  enttoideln? 
(£r  oerneinte  bie  grage  unb  reagirte  bamit  jugteid)  gegen  bie 
antiquartfdje,  wie  gegen  bie  romantijdje  Auffaffung,  bie  an  bie 
llrnmdjfigfeit  ber  beutfcfjen  ©ntroidlung  glaubte.  Untoiberftet)lidj 
gog  eß  oon  feinen  fritifdjen  Arbeiten  in  bie  Stampfe  ber 
(Gegenwart.  3efet  gelte  eß,  jprad)  er  in  einer  äßarburger  SRebe 
oon  1846  auß,  jebeß  Stubium  mit  ber  Sfjeihiafjme  an  ben 
öffentlichen  Angelegenheiten  ju  burdjbringen  unb  in  jebem  gadje 
ben  23ertf)  beßfetben  für  bie  gegenwärtigen  sJ?ationatintereffen  im 
$(uge  §u  begatten.  3>m  Sinne  beß  aufftrebenben  ®efd)(ed)teß 
ber  öier-uger  3at)re  erftärte  er  eß  für  bie  beiben  Hauptaufgaben 
ber  Qcit,  ben  politifd)en  ©eift  ju  entfeffeln  unb  baß  National- 
bemu&tfein  ju  ftärfen ,  unb  in  bie  Stürme  beß  Scripte*  1848 
brachte  er  bereitß  ein  fertiget  poUttfci)  *  t)tftorifcf)e^  ©tauben«* 
befenntniß  mit1),  beffen  ©raub^üge  er  feftgef)a(ten  t)at  biß  an  fein 
£ebenßenbe.   SBctyrcnb  9ianfe,  oon  feiner  bötjeren  Sparte  auß, 


')  3)ie  polittjd)en  Parteien  im  9il)einlanbe.  1847. 
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mefentlicf)  aud)  nod)  beeinflußt  burd)  bie  ®ebanfen  ber  SKeftau* 
rationSaeit,  in  bent  Kampfe  beS  SßrincipS  ber  93olfSfouüeränetät 
mit  ben  alten  legitimen  unb  f)iftorifcf)en  (bemalten  bte  Signatur 
ber  Qe'xt  erbfidte,  glaubte  <5t)bel,  frifd)  unb  juöerfidf)t(icf)  in  bie 
3ufunft  ftrebenb,  biefen  ®egenfa&  bereite  aufgehoben  in  bem 
mobernen  fRec^töftaate,  ber,  ftarf  unb  einheitlich  jugleidt)  bem 
Snbimbuum  freieften  SRaum  jur  Entfaltung  gewähre.  $on  biejem 
feften  fünfte  ans  machte  er  nun  nach  rec^  toie  nach  linfS  tyxi 
gront.  3)iit  ber  rjiftorifc^cn  <Scr)uIe  unb  mit  feinem  politijchen 
Sehrmeifter  53urfe  oerabfdjeute  er  ben  $)efpotiSmuS  ber  rabifafen 
%fyeomr\.  $ltS  redjteS  Kinb  beS  rheinischen  SöürgerthumS  forberte 
er,  baß  bie  Monarchie  fich  auf  ben  fapitalfräftigen,  erjjperbenben 
SOßittelftanb  ftüfce,  unb  untcrfctjä^te  freilich  babei  bamalS  noch  bie 
politifdje  Kraft  beS  ®runbbefi£eS.  2(ber  noch  gefährlicher  als  ber 
Kommunismus  erjchien  ihm  bocf)  bamalS  oor  1848  ber  Ultra* 
montaniSmuS,  ber  im  ©unbe  mit  ber  feubalen  Partei  bie  Einheit 
beS  ©taateS  unb  baS  9?ed)t  ber  freien  $orfdmng  bebrohte. 

,,3cf)  toeife  nicht,"  hotte  ©hoeI  1846  gefagt1),  „ob  etroa  baS 
religiöfe  unb  philofophijchc  Sntereffe  für  fich  allein  im  ©tanbe  ift, 
ben  roiffenfdjaftltdjen  Arbeiten  bie  grifdje  unb  Sßärme  einzuhauchen, 
bie  fie  auS  einer  engen  $crbinbung  mit  ben  praftifdjen  2lngelegem 
heiten  bes  Golfes  gemimten."  damals  glaubte  er  noch  an  ein 
gemeinfameS  Emporfteigen  oon  (Staat  unb  2öiffenfd)aft.  SBenn 
nun  nach  oem  traurigen  (Scheitern  ber  po(irtfcf)en  Hoffnungen  in 
ben  günfjiger  3at)ren  bocf)  eine  politifdje  ^iftorie  in  £>eutfchlanb 
emporblühte,  bie  an  ©etuiffenhaftigfeit  ber  gorfdjung,  Kraft  unb 
geuer  ber  $)arftellung ,  Entfd)iebenhett  unb  Einheitlichfeit  ber 
potitifchen  unb  fittlid)en  DJtafjftäbe  ihres  (gleichen  nicht  hotte,  fo 
ift  baS  ein  SemeiS,  mie  tief  fie  uorbereitet  mar  in  ben  Sßerfön* 
lichfetten,  bie  fie  übten,  unb  in  ben  Söebürfniffen  ber  Seit.  Unb 
es  mar  gerabeju  ein  ©egen  für  baS  miffenfchaftliche  unb  in  le^ter 
Sinie  auch  für  baS  (Staatsleben,  bafe  jefct  eine  Qeit  ber  ruhigen, 
inneren  Konzentration  folgte,  unb  bie  Talente,  ftatt  fich  an  oen 


')  Über  baS  58erf)altni3  unferer  Unitoerfitäten  junt  Öffentlichen  Se&en. 
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nod)  unlösbaren  politijdjen  Aufgaben  aufjureiben,  fid)  inncrlid) 
gan$  entfalten  burften.  3eftt  fonnte  fid)  baä  liberale  unb  fon* 
feroatibe  (Clement  oerfchmeljen,  unb  biefcr  Söunb,  für  bie  3ufunft 
unenblidj  folgenreich,  belebte  fogleicf)  aud)  bie  ipiftorie.  Der  liberal* 
fonferoattoe  3ug,  fonnte  ©tybel  1856  fonftatiren,  ift  ba3  oor 
allem  treibenbe  äJcoment  in  ben  Söerfen  9)tommJen'$,  DuntferS', 
SBatfc',  (^tefebrectjt^,  Drotofen'S  unb  £äuffer'S;  alles,  maS  rechts 
unb  linfS  babon  für  bie  ®efcf)icf)tfd)reibung  geleistet  mirb,  reicht 
nid)t  ^eran  an  fie. 

211$  Äunftmerf,  als  umroäljenbe  tuiffenfc^aftticfje  gorfd)ung 
unb  als  politijdje  %tyat  trägt  mofjl  <St)belS  9febolutionSgefdjid)te 
unter  biefen  SBerfen  bie  Sßalme  babon,  namentlich  in  ihrer  legten 
©eftalt,  bie  ihr  nach  30  jähriger  Arbeit  mürbe.  Der  §iftorifer, 
fagte  ®t)bei  einmal  fpäter,  foll  fxitifc^er  gorfdjer,  politischer  ©ach- 
oerftänbiger,  barfteflenber  Stünftler  fein.  §ier  geigte  er,  maS  bie 
harmonifche  Vereinigung  ber  brei  (£tgenfd)aften  leiften  fonnte.  Die 
®rünblid)feit  ber  fritifchen  unb  ard)ibalifd)en  Vorarbeit  mar  felbft* 
nerftänblich  bei  einem  ©djüler  SRanfe'S.  darüber  erhob  fid)  nun 
eine  feftgefchloffene  Äompofitton,  eine  ©rjählung',  melche  zugleich 
epiftf)  unb  ungejmungen  bahinflie&t  unb  nie  bie  allgemeinen  Ote 
banfen  bergiftt,  beren  VeroeiS  bem  Slutor  am  ^erjen  liegt.  9lber 
fie  aufbringlid)  ju  betonen,  ift  er  biel  ^u  fefjr  geftaltenber  ßünftler. 
SBenn  man  Die  franjöfifchen  Darftetlungen  ber  sJfebolutionSfcencn 
farbenreicher  unb  padenber  gefunben  l)Qt,  jo  entfchäbigt  er  bafür 
burch  bie  ftraffe  Durchführung  eineS  inneren  Pragmatismus,  burch 
bie  genaue  Verlegung  oer  Saftoren,  bie  bei  jebem  politifd)en  @r- 
eigntS  mitmirften,  unb  nicht  in  lefcter  Sinie  burch  °'e  Wuchtige 
©rfaffung  ber  hanbelnben  s$erfönlid)feiten.  (Sine  thatfräftige,  flare, 
bem  philofophifd)en  ©pefuliren  abholbe  9tatur,  mie  er  mar,  ber 
ben  eigenen  ftttlicfjert  unb  politischen  Überzeugungen  immer  ben 
Sieg  erfämpfen  moUte,  trug  er  fein  3d)  auch  ™  bie  Dinge  hinein 
unb  jefcte  ben  freien  SStllen  ber  9ttenfd)en  unb  nicht  bie  tsbeen 
überall  als  bie  roichtigfte  Urfache  borauS.  ©o  offenbarte  fid) 
ihm  bie  fittlid)e  SBerberbniS  beS  borrebolutionären  granfreid),  ber 
3ufammenhang  ber  inneren  revolutionären  3erf^rung  mit  ber 
ftriegSluft  ber  ©ironbiften  unb  bie  Verfettung  bon  ©djulb  unb 
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Strafe  bei  ben  ©egnern  bei*  SReoolution.  $aö  roi<f)tigfte  imb 
au£  ben  persönlichen  3been  <Subers  hervorgegangene  (Ergebnis 
mar  politischer  2lrt.  5£enn  man  bie  ®efchicf)te  beS  beutfchen 
Siberaliämuö  alä  einen  flfeinigungäproäefj  anfec)en  fann,  alö  eine 
allmähliche  9lu3fcl)eibung  be3  frcmben,  franftöfijchsrabifalen  Sie* 
mentä  aus  bem  beutfchen  23lute,  fo  fommt  bem  Snbet'fchen  Suche 
ein  ganj  bebeutenber  Sintbert  be3  SSerbtenfteö  baran  ju. 

Unb  fo  pulfirt  in  allen  tyftoriftfjen  Schriften  ©t)bel'ö  ein 
politischer  §ersfcf)lag.  (Sr  fehlte  ja  felbft  bei  ber  ©rünbung 
nnferer  3eitfd)ttft  nicht,  ©eine  alten  geinbe,  9kbifaliömu3, 
geubattSmitS  unb  Ultramontani3mu3,  füllten  uon  it)r  uerbannt 
fein,  unb  ben  lebenbigen  3u)ammcnhanÖ  oe^  Vergangenen  mit 
ber  ®egenmart  ^u  pflegen,  mar  unb  blieb  baS  auSgefprochene 
3iel  unferer  3eitfd)rift.  Syrern  Segrünber  mar  eä  uergönnt,  bie 
oon  ihm  felbft  mit  auSgeftreute  Saat  reifen  ju  fetjen  unb  bann 
am  5lbenb  beä  Sebent  feiner  Seit  ein  uon  ber  reifen  unb  milben 
&*etäf)eit  be$  Hilters  erfülltet  £enfmal  ju  fefcen.  Stile  feine  Sbeen 
fonnten  t)ier  noct)  einmal  jujammenflingen  in  beruhigter  Harmonie: 
ber  ftarfe,  nationale  ©taat  mit  feinen  f)iftorijcf)en  SKurjcln,  baS 
freie  Verfaffung§leben,  ba3  auf  ben  realen  Straften  ber  Nation 
beruht,  bie  ftegreief)  burdjgreifenbe  ftaafcSmännifche  Sßerfönlichfeit, 
bie  fterrfchaft  ber  ftttlirfjen  ©efefce  in  ber  ®efcf)ichte. 

Sin  nmnberbar  fdjöner  Slbfdjlufe  feinet  2eben£merfe3.  Stticht 
ebenfo  beruhigt  fat)  er  in  bie  3ufanit  Sr,  ber  jebem  2)ogma 
miberftrebte,  aber  aus  einer  jroar  einfachen,  bod)  fefjr  beftimmten 
unb  feftbegrünbeten  ibealiftifdjen  SSSeltanftfjauung  bie  Straft  jum 
."panbeln  jdjöpfte,  fat)  mit  Xrauev  in  unferer  2Biffenfd)aft  ben 
Sinbrud)  materialiftifcljer  ©ebanfen.  Sine  t)tftorifdc)e  gacf)roiffen= 
fcf)aft  mit  künftigem  Sharafter,  mie  fie  fiel)  neuerbingS  mehr  unb 
me^r  entroirfelt,  mar  ihm  ein  (freuet,  unb  über  Sehrbücher  ber 
hiftorifchen  TOctt)obe  lächelte  er.  Sd)on  als  ftünftler  fpottete  er 
über  bie,  melclje  über  ben  ©ef)eimmffeii  ber  3e"9""9  brüteten, 
ftatt  frifch  barauf  lo$  probujiren.  Vor  allem  aber  beflagte 
er  bie  Socferung  beS  Jöünbniffed  jmifchen  sJ$olitif  unb  £>iftorie. 
Sie  mar  ja  eine  unuermeibfiche  Jolge  unferer  inneren  Sntmidlung, 
aber  mancher  uon  un3  jüngeren  höt  fk  U)ol)l  jcl)on  fchmer 
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empfunben.  $8ir  bemühen  un£,  bie  potitifdje  Söet^^ett  ber  (Stjbel'- 
fdjen  (Generation  als  (£rbe  feftaufyalten,  a6er  e£  fef)lt  unä  babei 
ber  unmittelbare  politifdje  Smpufö,  unb  }o  oerfiegt  eine  Quelle 
be3  Sebent  für  uns.  Unfere  233tffenfdt)aft  fpaltet  fidj  jefct  in 
eine  mein*  sJ?anfe  jurütflenfenbc  9Rid)tung,  meiere  in  bem  3fteid)= 
tf)um  ber  Safyrfjunberte  fdjmelgt,  aber  bie  ©efc^td&te  mefyr  mie 
ein  äftljetifd)e3  Sdjaufpiel  geniejjt  unb  belegen  in  ber  ®efaf)r 
ber  inneren  (£rfd|£affung  ftef)t,  unb  in  eine  ftarf  pofitiüiftifdj 
benfenbe,  welche  fid)  allerbingS  be£  Oelebenben  3 u^a nt ment)an g e<S 
mit  ben  fokalen  fragen  oe^  SagcS  berühmt,  aber  an  innerer 
ftlarfyeit  meit  jurüeffte^t  hinter  ben  Seiftungen  ber  «Stjbcf  fdjen 
Generation,  ju  einer  mirflid)  fyarmontfdjen  (£rfaffung  be3  jjifto* 
rifetjen  Sebent  nod)  nidtf  gelangt  tft  unb  bei  ber  ©infeitigfeit 
it>rer  SBorauSfejjungen  aud)  mot)l  fdnuerlid)  gelangen  mirb. 

2Ötr,  btc  mir  meinen,  bafj  bie  ibealiftifcf)e  3Seltanfd)auung 
unb  ba$  intenfiüe  <2taat3gefüf)t  be3  alteren  ©ejdjtecfyteS  fid)  nod) 
feinesmegS  aufgelebt  fmbeu,  mollen  fein  SBermädjtnte  in  %reue 
pflegen,  of)ne  bafe  mir  e3  belegen  epigonenhaft  jum  unoerrücE* 
baren  $>ogma  erftarren  laffen  brausen.  (Ss  mirb  bann  fdjon 
bie  ©tunbe  fcfjlagen,  mo  mieber  ein  frifdjerer  Söinb  in  bie  Segel 
mefjt,  mo  mir  mit  ben  un3  übernommenen  unb  oon  unö  rociter* 
gebilbeten  Sbeen  mieber  fjeruortreten  tonnen  au3  ber  otille  be£ 
(Gelefyrtenlebens,  um  ber  Nation  5U  bemeifen,  bafe  unfere  emfige 
Arbeit  audj  für  bie  Aufgaben  ber  ©egenmart  nid)t  fruchtlos 
geblieben  ift.  » 

©er  Mit,  11.  September  1895. 
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$ic  ftftbtifdjc  SSertoaltmtg  be3  SWtticIaltcr^  als  Soriilb 
ber  fpiiteren  Xemtorialoernmltuna,. 

SSon 

6eorg  ^Sefow. 

§  1.  $ie  bisherige  ßiteratur, 

„$)ie  ©täbte  finb  in  Europa  gleidjfam  fiefjenbe  Heerlager 
ber  Äultur,  Serfftätten  be£  gleifeeö  unb  ber  Anfang  einer  beffern 
©taat8f)au$f)altung  gemorben,  ot)nc  welche  btcS  Öanb  nocf)  jefct 
eine  SBüfte  märe." 

Wit  biefen  ©orten  beginnt  #erber  ba3  oortefcte  Äapitet 
feiner  Sbeen  jur  ^ß^itofopt)ie  ber  ©efätcf)tc  ber  üKenf^ett. J) 

Sßenn  fein  berüfmtteS  Söerf  „unglau6ücf)  burd)  ftd)  felbft 
unb  burcf)  fyunbertfadje  Ableitungen  auf  bie  ©ilbung  ber  ganzen 
Nation  eingenrirft"  f)at 2),  fo  gilt  bieg  gan$  befonberö  öon 
jenem  <Sa$e.  S)a8  barin  auSgefprodjene  Urtfyeil  ift  in  ber^tjat 
©emeingut  be3  beutfdjen  SöolfeS  geworben. 

Snbem  Berber  ben  „Anfang  einer  beffern  <5taatSf)au$* 
Haltung"  in  ben  ©tobten  erwähnt,  fdjeint  er  anjubeuten,  baß 
beren  SSerf  öon  einem  anberen  Körper  fortgeführt  morben  ift. 
Allein  er  fprid)t  baoon  nidjt.  Unter  ben  9J?äd}ten,  bie  bie  Präger 
einer  neuen  Seit  finb,  nennt  er  feine  anberen  polttifdjen  Körper 
als  bie  ©täbte.  Sfynen  fteflt  er,  offenbar  als  übemnegenb  feinblid), 

1)  Ausgabe  Don  1791  (9?iga  unb  Seidig),  4.  3:^cil,  @.  328. 

2)  33gl.  9t.  §al)m,  §erber  nad)  feinem  fieöen  unb  feinen  ©erfen 
2  (Berlin  1885),  262. 
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bie  „  SRc^entcn ,  Sßriefter  unb  (£MeM  gegenüber.  SRur  ben 
^rieftew,  ber  „§ierard)ie",  meift  er  notf)  eine  relatioe  ©ebeutung 
ju,  infofern  fie  ben  „Despoten"  !)  Söiberftanb  getriftet  Imben. 
$a&  bie  Arbeit  ber  ©täbte  öon  onberen  oolitifdjen  ®emalten 
aufgenommen  morben  ift,  bafe  biefe  bereit«  im  auSgeljenben 
Mittelalter,  beffen  fjauptfädjlicbjte  @rf  Meinungen  er  fdjilbern  miß, 
bamit  beginnen,  bafe  fie  aud)  roäfyrenb  beS  Mittelalters  fd)on  für 
bie  „Kultur"  tf)ätig  finb,  erfahren  mir  aus  feiner  $)arfteflung 
ntcftt.  $)er  „©chatten  eine«  frieb liefen  €>ta  btregimentS bie  (Snt* 
bedungen,  (Srftnbungen,  Äünfte  unb  Unioerfitäten  —  lebiglidj 
bieg  finb  naef)  if)m  bie  üttätf)te  ber  neuen  3rit,  meiere  „bie£err* 
ttcf)feit  (SuropaS  gegrünbet"  l)aben. 

£erber'S  einfeitige  Sluffaffung  rourjelt  in  ben  SBerfjältniffen 
unb  Wnfdjauungen  fetner  3^*  *  oer  3e^  Der  3erfaHenf)eit 
$eutftf)lanbS,  beS  SloämopolttiSmuS,  beS  Nationalismus,  ©erabe 
in  ben  Sbeen  jur  ^ß^ilofop^ie  ber  ®efd)id)te  oertritt  er,  im 
®egenfa$  ju  eigenen  älteren  Sufjerungen,  ben  ©tanbpunft  ber 
Slufflärung.2)  $)ie  Menfcf)en  jener  3«t  „finb  bem  gefdnd)tlid)en 
Seben  ber  Söötfer  in  bem  ©rabe  entfrembet,  bafe  fie  fief)  bei 
Äriegen  gar  nidjtS  anbereS  ju  benfen  miffenj,  als  unnüfce 
Laufereien  unter  ben  gürften,  roeldje  bie  SBölfer  nichts  angeben, 
unter  benen  bie  SSölfer  nur  leiben".  Man  „meifj  ntdjt,  roaS  eS 
bebeutet,  roenn  bie  (Seifter  im  allgemeinen  burdj  große,  ben  £ori= 
5011t  ertoeiternbe  Gegebenheiten  unb  (Srlebniffe  angeregt  finb."3) 
Man  überfat),  ba&  bie  ©tobte  beS  Mittelalters  if)ren  grofeen 
(Sinflufe  nid)t  ausgeübt  haben  mürben,  menn  ir)re  Sürger  nid)t 
redjt  oiel  oon  ben  Neigungen  unb  (Sigenfdjaften  ber  oon  Berber 
gering  gearteten  „Regenten  unb  (Sbten"  befeffen  tjätten.  9lud) 
in  biefer  (Sinfeitigfeit  lebt  $erber'S  3)arfteßung  *)  heute  noch,  bei 


»)  Berber  a.  a.  O.  ©.  338  f. 
8)  SSfll-  $al)m  q.  a.  S.  ©.  231. 

3)  SBorte  %\).  ü.  SBenttyarbi'S.  6.  bie  c^aratteröotte  Stritif  ber  Jj?erber= 
föen  MuSfü&nmgen  in  d.  SJern&aTbt'S  Seben  (Seipjig  1895)  4,  63.  Sgl. 
aud)  mtt  @el.  Sin*.  1892  8.  288. 

4)  ©ine  SSiberlegung  ber  $arfieflimg  iperber'ä  iin  einzelnen  ift  tt}eitä 
überflüffig,  tbeilö  ergibt  fie  fidj  Don  felbft  au3  bem  folgenben. 
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398  ©.  0.  93efon>, 

Dielen  Slnljängern  ber  Sluffaffung,  bie  fidj  bie  fulturgef^idjtlicfje 
nennt.1) 

@inem  mefentltcf)  öerfdjiebenen  ©tanbpunft  begegnen  wir  in 
ber  neben  ber  $erber'fdjen  berüfjmteften  gef d^tc^t^p^tlof op^if c^ett 
&arftellung,  in  £>egel'3  SSorlefungcn  über  bie  Sßfnlofoptne  ber 
©efdn'cfjte.  3Me  SBerbienftc  ber  ©täbte  be3  Mittelalters  werben 
f)ier  jwar  burdjauS  nict)t  geleugnet.2)  Mein  wie  follte  ipegel, 
ber  bie  SBeltgefdn'djte  wefentlid)  als  ©taatengefcf)icf)te,  ben  ©taat 
als  bie  SBirflidjfeit  ber  fittlicr)en  Sbee  auffa&te,  ber  baS  SSMrflidje 
für  oernünftig  fuelt,  ber  ©egner  beS  SiberaliSmuS  feiner  Stit*), 
ber  (Sinfeitigfeit  ber  SlufflärungSperiobe  fäf)ig  fein?  3n  feiner 
$)arfteflung  ftetyt  nietjt  bie  ©tabt,  fonbern  ber  ©taat  im  SBorber* 
grunbe!  ®aS  gro&e  ©reigniS,  ber  „gortjdjrttt"  beS  auSgefyenben 
SftittelalterS  ift  in  feinen  Slugen  ein  ftaatlidjeS  Ereignis:  „ber 
Übergang  ber  geubal£)errfcf)aft  in  bie  SKonardjie" -1),  welchen  er  als 
baS  „93recf)en  ber  fubjeftioen  SDStttfür  ber  SSereinjelung  ber 
ÜJtodjt",  „baS  ^ernorge^en  einer  Obergemalt"  befinirt.  Unb  er 
t)ebt  tjertoor,  bafe  aud)  bie  ©täbte  biefer  Obergewalt  unterworfen 
werben:  fie  bilben  fortan  2ttäd)te  „im  ©emeinwefen".  @S  öerbienf 
©rwäfjnung,  bafe  er  auf  bie  energifdje  SBerwirflidjung  biefeS  ©e* 
banfenS  in  granfreid)  t)ht  weift.5) 

SEÖie  bie  ©efcf)icf)tSpl)tlofopf)en,  fo  gingen  audj  bie  Suriften 
unb  $iftorifer   in   if)ren  Slnfdjauungen  über  bie  allgemeine 

")  Sgl.  tiierju  (tritifch)  ©elbrücf,  Über  bie  Sebeutung  bev  (£rfinbungen 
in  ber  @efd)icf)te,  fciftorifche  unb  polittfche  Wuffäfce  (Berlin  1887),  ©.  339  ff. 
Dietrich  Schäfer,  ©efd)ichte  unb  ftutturgefchichte  ßena  1891).  ©ött.  ®el. 
9tnj.  1892  ©.  280  ff. 

■)  $eget,  Sorlefungen  über  bie  ^^ilofop^ie  ber  ©ejehichte,  ^rauigeg. 
non  (Sb.  ©an8  (Berlin  1837),  6.391  ff.  Sgl.  5.8.  6.  394:  „Sie  ©täbte, 
wo  ein  rechtlicher  ^uftanb  juerft  roieber  begann." 

s)  Sgl.      ö.  Xreitfdjfe,  $eutfd>e  ©efd)icf)te  im  19.  3af>rhünbert  4,  484 

*)  @o  überfdjreibt  £>egel  (a.  a.  O.  ©.  403  ff.)  baS  öorle&te  Kapitel  be8 
über  bad  Mittelalter  hanbelnben  StbfcfmittcS. 

6)  ^»egcf  a.  a.  0.  ©.  408  f.  ©.  430  fpricht  er  ben  in  biefem  3nfammen= 
hang  bemerfeneroerthen  ©oft  au§  (aderbingä  nicht  in  unmittelbarer  91ns 
menbung  auf  bie  ©täbte):  „3fcan  mufe,  toenn  bon  Freiheit  gefprodjen  wirb, 
immer  loohl  Sicht  geben,  ob  eö  nicht  eigentlich  ^ribattnterefien  finb,  oon  benen 
gebrochen  roirb." 
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f>iftortfc^c  Stellung  ber  ©täbte  auSeinanber.  ®a$  Urteil  mürbe 
in  ber  §auj>tfad)e  burcf)  ben  öolitifdjcn  ©tanbuunft  bcftimmt. 
$te  Siberalen  öertraten  meljr  baS  SRec^t  ber  ©täbte,  bie  Äonfcr 
uattoen  mefjr  ba$  beS  ©taateS  (b.  lj. ,  in  £)eutfd)lanb,  ber  Xev* 
ritorien).  ©elbft  Stahmann  j.  S.,  fonft  burdmuS  fein  Anhänger 
ber  „fulturgefct)id)tlid)enw  Auffaffung  £erber'S,  äu&ert  fid)  bennod), 
feinem  politifdjen  ©tanbpunft  entfpredienb,  mit  fid)tbarcr  93itter* 
fett  über  bie  ©infdjränfung  ber  ftäbtifdjen  ©elbftänbigfeit  burrf) 
ben  Staat.1)  Dbmo!)l  er  feineSmegS  bic  mittelalterlid)en  93or* 
retfjte  ber  Stäbte  mieberl)ergefteflt  roiffen  miH2),  läßt  er  bodj 
gar  nid)t  erfennen,  bafe  eine  innere  ^ottirocnbigfctt  ifyre  53c* 
feitigung  ge6ot.3)  dagegen  ber  foniertjatinc  S.  38.  t>.  Sanci^ofle4) 
fucfjt  e$  üerftänbücr)  $u  machen  unb  als  berechtigt  $u  ermeifen, 
bafj  bic  Selbftänbigfeit  ber  ©täbte  feit  bem  Aufgang  be$  Littel* 
alters  uermtnbert  mürbe. 

$)ie  SBejeitigung  ber  $lnfd)auungen  beä  älteren  ßiberafiSmuä 
nerbanfen  mir  auf  bem  ©ebiete  ber  tjiitorifc^en  Siteratur  9lan£e.ö> 
Sn  föanfe'S  ©djule  finben  mir  nirgenbS  mefjr  jene  ©ering* 
fdjäfcung  beä  Staates,  mie  fie  bei  Berber  fjeroortrttt.  er< 
folgte  fo  eine  Annäherung  an  bie  Ijiftorifdje  Sluffaffung  $egef$, 
menngleid)  ber  SluSgangSpunft  ein  anberer  mar.    ©o  menig 

l)  $aljlmann,  Sßolitif  ©.  240.  $ie  erfte  Auflage  erfcöien  1835,  bie 
ätoeite  1847. 

■)  91.  a.  C.  ©.  241  ff.  264. 

•)  Über  anbere  Bertreter  einer  iifmlicfjen  Stuffaffung  ogl.  Sdjinoüev  in 
ber  3tfdn\  f.  preufjifdje  ©efäid)te  8,521  f.  (Sr  beinerft:  „3>ie  Singe  roerben 
in  ber  9fegel  fo  bargefteflt,  als  ob  bie  erftarfte  Ianbe©f)errlicf)e  ÖJeroalt  ofme 
jebe  innere  Berechtigung  fucceffto  bie  alte  ©elbflänbigfeit  unb  bamit  bie  Blüte 
ber  ©tobte  oerntdjtet  Ijabe."  Bei  Stahmann  fehlt  roenigftenS  ntd^t  bie  ßr= 
fenntniS,  bafe  am  (Snbe  beS  18.  3aljrl)unbert&  bie  ftöbtifchen  ^rei^eiten  ben 
©tobten  feineSroeg«  unbebingt  $um  Bortf)eil  gereichten.  Allein  in  ber  älteren 
3eit  fteljt  er  $u  einfeitig  auf  Seiten  ber  ©täbte. 

*)  ©runbjüge  ber  ©efchicfjte  be§  beutfdjen  ©täbterocfenö  mit  befonberer 
8Wictftcht  auf  bie  preufoifchen  Staaten.  Berlin  u.  Stettin  1829  Bgl.  $.  B. 
©.  86:  „Biete  teueren  achten  nur  auf  ben  Berfaü  ber  beiben  erften  ©tänbe 
unb  überfeljen  ben  gleichen  ober  tooljl  nod)  tieferen  ftafl  ber  ©täbte." 

s)  Bgl.  ü.  ©ijbel,  Über  ben  ©tanb  ber  neuem  beutfdjen  ©efd)id)t= 
fchreibung,  ftleine  ^iftor.  ©Triften  1  (1863),  352  ff. 
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SRanfe  oon  bcr  „fopl)iftifcf)en,  in  ficf)  felbft  nichtigen  unb  nur 
burdj  bcn  SBannfprucf)  feltfamer  gormein  wirffamen  $ßf)tloiopfne" 
§egel'3  *)  etwas  wiffen  wollte,  fdjon  allein  feine  äftfjetifcfje  8e* 
geifterung  für  t>a£  gefd)icf)tlicl)e  9Jc"enfd)enbafein  fd}lecf)tlnn  unb 
fein  (SmpirtömuS  2)  (offen  ifm  Slnfdjauungen  t)ulbtgenr  bie  benen 
^egel'S  trofc  beS  oerfcfyicbenen  UrfprungS  oermanbt  finb. 

SSenn  nun  feit  SRanfe3)  bie  Söebeutung  be$  ©taateä,  b.  f)., 
für  $)eutfcf)lanb,  ber  Territorien,  nid)t  mefjr  unterfdjäfct  unb 
anbrerfeitö  ba8  SSerbienft  ber  ©täbte  bod)  cbenfo  wenig  über* 
fet)en  mürbe,  fo  fam  e3  barauf  an,  ifyr  gegenfeitigeS  93crt)ältni$ 
nä§er  ju  betreiben,  ju  erflären,  wie  bie  Stäbte  oon  ben  Terri* 
torien  unterworfen  werben  fonnten,  oljne  ba&  ba$,  wa$  fie  ge* 
fetjaffen,  oerlorcn  ging.  £ie  Jormel  für  bie  ^Beantwortung 
biefer  grage  würbe  barin  gefunben,  bajj  bie  befiegten  ©täbte  bie 
Sctjrmeifter  ber  £erritorialf)erren  geworben,  ba&  bie  ftäbtifcf)e 
Verwaltung  in  ber  territorialen  nadjgeafnnt  worben  ift. 

(£3  ift  oieüeidjt  nicfyt  3ufa^»  oa6  biefe  (Srflärung  §uerft 
gerabe  oon  einem  perfönlicfyen  ©djüler  SRanfe'S4)  unb  in  einem 
it)tn  gewibmeten  SBudje  gegeben  worben  ift :  in  Sßityelm  $lrnolb'$ 
$8erfaffungSgefcf)ici)te  ber  beutfct)en  greiftäbte  (1854).  Slrnolb 

l)  S.  0.  Staute,  #ur  eigenen  2ebenSgefd)id)te,  Ijeraudg.  Don  Sllfreb 
$ooe,  ©.  174. 

*)  Sgl.  m\t.  ToDe,  9tug.  2>eutfd)e  Söiogr.  27,  247.  251. 

3)  SRanfe  felbft  ^ebt  aud)  Ijeroor,  baß  man  in  ben  Territorien  „fo  nad) 
(Sinfjeit  wie  nad)  Crbnung  ftrebte",  unb  bafi  „überall  bie  Mad^t  ber  innern 
lofalen  Antriebe  mit  ber  Autorität  ber  9Md)8gewaIten  wetteiferte".  3)eutfd)e 
öiefdj.  im  Zeitalter  ber  Sieformation  (fünfte  Mufl.)  1,  223.  93gl.  aud)  (5.  41. 
SRan  r)alte  bagegen,  wa8  3>olj.  o.  SKüHer,  24  93üd)er  allgemeiner  ©efd)idjten 
((Sotta'fcfye  Ausgabe  Oon  1831)  5, 105  fagt :  ,,91ud)  in  ber  ®efd)id)te  ber  dürften 
beä  teutfdjen  5Reid)£  fängt  man  an,  fjöljeie  unb  neue  Abgaben  oon  fianb  unb 
9$erbraud)e  ju  bemerten ;  Staat§gefatjren  ober  bem  ©eifte  ber  ße it  angemeffene 
91nftalten  würben  ber  9$orwanb.  38enn  ©ewoljnljeit  fie  erträglich  gemalt, 
fo  waren  ©rünbe  *ur  ^erpetuirung  nidjt  fdjwer  *u  finben."  23eibe  £>iftorifer 
äußern  fid)  nur  fe&r  fuvj  über  ba$  beutfdje  ftürftentfmm  in  ber  3eit  beS 
Übergang«  Dom  Mittelalter  jur  9?eujcit.  Unb  bod)  ift  baS,  wa§  fie  fagen, 
für  irjr  WtorifdjeS  Urteil  überaus  djarafteriftifd). 

4)  9$gl.  £.  0.  Stanfe,  £uv  eigenen  2ebenSgeid)id)te,  f)crau$g.  Oon  Wlfr. 
Sooe,  S.  556  f. 
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fagt:  „$tc  ftäbtifdje  SBertoaltung  mar  oon  befonbercm  (Sinflufj 
auf  bie  politifdje  (Sntroicflung ,  infofern  ftc  juerft  bie  Sbee  be£ 
©taatS  unb  einer  ©taatägeroalt  jur  ©eltung  gebracht  ^at."1) 
„©ie  (bie  ©täbte)  traben  oor  aflem  baju  beigetragen,  bajj  bie 
Sanbe^ofjeit  füäter  ju  einer  ©taatSgemalt,  bie  Territorien  ju 
©taaten  umgebilbet  merben  fonnten;  fie  tuirften  oorbereitenb  für 
bie  neue  @pod)e  ber  ®efdjicf>te,  bis  fie  felbft  bauon  crfa&t  unb 
burd)  ben  ©taat,  ber  olme  fie  nimmer  jur  fRetfe  gefommen 
märe,  oerjef)rt  mürben."  '„gür  bie  üerfdjiebenften  ßroeige  Der 
©taatäoerroaltung  finb  meift  in  ben  ©tobten  bie  Sßorbilber  auf- 
gefommen,  bie  nochmals  in  ben  Territorien  nur  eine  erweiterte 
$tnmenbung  fanben.  $)a$  gilt  befonberS  für  baS  ÄriegSroefen, 
bie  ginanjen  unb  bie  sßolijei".*)  Slrnoib  unternimmt  e8  autf), 
im  einzelnen  für  bie  Oon  ifrat  behauptete  SBorbilblidjfeit  ber 
©täbte  einige  ©emeife  ju  erbringen. 

©ein  ®ebanfe  ift  füäter,  im  Satyre  1866,  oon  Xt).  o.  Äern 
nrieber  aufgenommen  morben,  in  einem  Sluffa^c  über  ben 
„Äampf  ber  dürften  gegen  bie  ©täbte  in  ben  Sohren  1449  unb 


»)  l,  vra. 

s)  2, 135.  —  $$or  Ärnolb  Ratten  fdjon  einige  Tutoren  ba§,  roaS  er 
flar  auSftoridjt  unb  im  einzelnen  j\u  begrünben  fud)t,  angebeutet,  ©o  bemerft 
a.  §cgel,  ©efd)id)te  ber  ©täbteüerfaffung  bon  Italien  2,  461  (1847):  „3>ie 
bürgerliche  ^reifjeit  (ber  ©täbte  be$  Mittelalters)  führte  $ur  9tuflöfung  beS 
unfräftigen  £el)nSftaatcS  unb  jur  93Iütc  eines  oielgeftaltigen,  auf  Heinere 
Äreife  befdjloffenen  politifdjen  fiebenS,  roeldjeS  jugleid)  bie  ßeime  einer 
unabfeljbar  fortfdjreitenben  ftultur  in  fid)  trug  unb  ben  fontmenben  3citc« 
jur  weiteren  SluSbilbung  überlieferte/'  (StwaS  eingeljenber,  jebod)  in  ber 
iljm  eigenen  wenig  brä^ifen  9lrt  äufeert  fid)  ©art^olb,  ©efdndjte  ber  beutfcfyen 
©täbte  unb  beS  beutfdjen  SürgertlmmS  (Seidig  1850)  Xf)eil  1  ©.  5  f. 
9?ia^t  lange  nadj  Slmolb  tyat  $ro«fen  beffen  ©ebanfen  bon  neuem  auS* 
gefbrodjen.  Sgl.  3.  ©.  fcronfen,  ©efcf>.  ber  breufeifrf)en  $olitif  2 8  (aweite 
Slufl.),  13  ff.  unb  befonberS  ©.  22:  „ftn  ben  Territorien  unb  für  biefelben 
mürben  bie  fünfte  ber  $ierard)ie  unb  bie  ©rfafjrungen  ber  ftäbtifdjen  SSirtlj* 
fdjaft  in  Stnmenbung  gebraut  unb  oerwertfjet."  Stocb,  ift  hiermit  meuiger  gut 
als  bei  Slmolb,  b.  Äern,  Maurer  unb  Gnerfe  baS  SBefen  ber  ©acb,e  $er» 
borgeljoben.  dagegen  liegt  ein  SSorjug  ber  3>arfteu*ung  2>rot)fen'S  in 
treffenben  ©emerfungen  über  bie  ©rünbe,  meSfjalb  am  (Snbe  bc§  Mittelalters 
bie  ©täbte  bor  ben  Territorien  jurucftreten  mufjten. 

Slftotttöe  8«tf«rift  91.  5.  J8b.  XXXIX.  26 
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1450 ')",  in  bem  er  jugleich  auf  it)re  oorauggehenben  kämpfe  einen 
Blicf  wirft  unb  nach  einer  allgemeinen  Betrachtung  über  bieföefultate 
be$  heftigen  ©treiteS  bemerft:  „(53  bereitete  fid)  auf  allen  ©eiten 
bie  ©ntwieflung  üor,  burd)  meiere  am  (Snbe  beä  15.  Saf)rf)unbert$ 
ba£  Serritorialftiftem  flu  üormiegenber  ©cltung,  baä  gürftenthum, 
in  einer  9teif)e  bebeutenber  $erfönlid)f  eiten  oertreten,  $u  jenem 
innern  Stbfcfjluffc  gelangte,  ber  ihm  bie  3ufunft  gefiebert  hat. 
®erabe  hierin  aber  mu&ten  ilmi  bie  ©täbte  $umBorbilb  bienen, 
beren  ftaatlidje  Drganifation  neben  aller  (5igentf)ümlid)feit  fo 
oieleä  enthielt,  mag  für  bie  neuen  Btlbungen  zugleich  bie  ©runb* 
ibee  unb  ben  ^luSgangSpunft  herQeDcn  foßte.  ©o  tyabtn  bi* 
Bürger,  inbem  fie  ihr  ©emeinwefen  unb  bie  politische  ©elb* 
ftänbigfett  beäfelben  gegen  bie  Angriffe  ber  gürften  unb  be$ 
Slbeld  fchü^ten,  nicht  blofj  ben  Boben  geftchert,  auf  welchem  fünfte 
unb  Sßiffenfchaften,  bie  ganje  reiche  Kultur  jener  Tage  immer 
glänjeuber  fich  entfalten  füllten,  fie  tyaben  eine  bebeutungSöoHe 
Errungen fchaft  auch  f"*  btö  ©taatöleben  ber  golgejeit  baüon* 
getragen".  Äern  gibt  feinen  SBorten  jwar  feine  weitere  Be* 
grünbung.   5lber  fie  oerbienen  wegen  ihrer  gefchieften  gormu» 

lierung  unb  wegen  be£  3ufommenh°n9e$»  in  °em  er  oen  ®es 
banfen  9lrnolb'3  wieberholt,  Erwähnung. 

©.  S.  t>.  Maurer  hat  in  feiner  in  ben  Sahren  1869 — 71 
erfefnenenen  ©efdjichte  ber  ©täbteoerfaffung  in  $eutfd)lanb2)  aud) 
bie  Slbhängigfeit  ber  territorialen  oon  ber  ftäbtifchen  Verwaltung 
ftarf  betont  unb  burch  mancherlei,  wiewohl  nicht  immer  wohl 
geficf)tete3  Sftaterial  belegt. 

©ehr  energifcö  r)at  fobann  ®ierfe  bie  Borbitblid)feit  ber 
©täbte  für  bie  Einrichtungen  ber  Territorien  betont.  Sn  ben 
in  ben  Sahren  1868  unb  1873  erfchienenen  erften  beibenBänben 
feiner  3)arfteHung  beS  „beutfdjen  ©enoffenfchaftSrechteä"  fpielt 
gerabe  jener  ©ebanfe  eine  Hauptrolle.  @r  ift  eng  mit  ber 
©runbibee  be$  Buche«,  ber  oon  ber  redjtbilbenben  Sfraft  beä 

»)  §iftorifd)e8  Jafdjenbudj,  IjerauSg.  Don  fr.  D.  9faumer,  4.  frolge, 
7.  3a$rg.  ®.  97—124.  SBteberabgebrudt  in  ben  „®efcf)ic&ttid)en  Vorträgen 
itnb  «uffäfcen"  Don       d.  flern  (1875)  ©.  102  ff. 

>)  »gl.  namentlich.  4,  82  ff. 
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„gen offen fd)af tlidjen  ^ßrincipS"  *),  oerfnüpft.  3)iefe  3>bee  geht 
tf)eil$  auf  beftimmte  philofopfniche,  jurifttfcbe,  nationalöfonomifche, 
politifc^c  5lnfc^auunQenr  tfjeite  aber  auch  auf  beftimmte  hiftorifdje 
^Beobachtungen  jurücf,  eben  bie  Beobachtung  ber  ber  territorialen 
öorauSeilenben  ftöbtifchen  (Snttuicffung. 

©ierfe  fd)lief$t  fict>  in  ber  Durchführung  feiner  Anficht  im 
mefent(id)en  an  Slrnolb  an.  8n  Übereinftimmung  mit  ihm  lögt 
er  junächft  ben  „©ebanfen  ber  SanbeSobrigfeit"  felbft  unter  bem 
(Sinflufe  beö  ftöbtifchen  SBorbilbeS  auSgebilbet  merben *)  unb 
jroeitenS  aud)  bie  ftaatliche  Xhätigfeit  ber  Territorien  fich  in 
ihren  einzelnen  3*^9™  nach  ftäbtifchem  SSorbilb  richten.3) 

<Seit  ©ierfe  ift  ber  3"fam^cnhang  jwifchen  ftäbtifdjer  unb 
territorialer  SSermattung  auf  beftimmten  einjelnen  ©ebieten  aroar 
oft  mit  (Energie  hervorgehoben  unb  auch  nachgetoiefen  morben4): 
bie  bezüglichen  Unterfuchungen  bebeuten  eine  fehr  erfolgreiche 


')  Sgl.  9t.  <Sohm,  2)ie  beutfehe  ©enoffenfehaft.   fieipjig  1889. 

*)  ©ierfe  2,857:  „5)er  ©ebanfe  ber  SanbeSobrigfeit  mit  einer  %Mt 
fich  aud  ihm  ergebenber  äußerer  SBeränberuugen  würbe  Don  ben  dürften  ju- 
nächft  bem  ftöbtifchen  ©emeinwefen  entnommen  ober  bod)  unter  wefentlichem 
Gitiflujj  be§  ftöbtifchen  Sorbübd  auSgebilbet." 

3)  91.  a.  0.  @.  858 :  „$>ie  SanbeS^erm  entwicfelten  nach  ftäbtifchem 
SSorbttb  eine  einheitliche  unb  wahrhaft  ftaatliche  ©efefcgebung  unb  Stecht* 
f&redmng;  fie  bilbeten  ben  ©egriff  ber  Regierung  al«  ber  pofttioen  fttirforge 
für  ba8  Öffentliche  SBohl  au«;  fie  fchufen  nach  ftabtifcher  Sinologie  ein  ftaat» 
licheS  ÄriegSwefen  mit  jum  Xrjett  auch  äufeerer  Wactjbilbung  beS  ©ölbner* 
mefenS,  ber  ftehenben  §eere  unb  ber  fteftungäanlagen,  ein  höchft  eingreifenbe« 
^oliaeiwefen  mit  feinen  oielfachen  Verzweigungen,  einen  einheitlichen  §au8* 
halt  mit  ©ämtben*  unb  Ärebitwefen  unb  einer  eigentlichen,  inSbefonbere  auch 
inbireften  Sefteuerung.  3n  allen  bieten  ^Beziehungen  aber  erfefcten  fie  bie 
©elbftfcerwaltung  unb  Autonomie  burch  obrigfeitliche  Verwaltung  unb  Ver* 
orbnung.  Unb  wie  ben  ©chlufjiiein  ber  ftöbtifchen  Sntwicflung  bie  ^erfteüung 
eineä  einheitlichen  ©tabtbürgertrmmS  bilbete,  fo  war  bad  lefcte  3^  oer 
fianbe«hoheit  bie  SBegrünbung  eine«  allgemeinen  unb  gleichen  (Staatsbürgers 
tlmmS,  bad  aber  wieberum  nur  nach  ber  pafftoen  Seite  als  bie  unmittelbare 
Unterwerfung  unter  bie  (Eine  obrigfeitliche  ©taatSeinljeit  in  bem  Segriff  ber 
Unterthanenfchaft  jur  (Srfcheinung  fam."  ©.  auch  ©.  740:  „e8  finbet  fich 
fdion  früh  m  ben  ©täbten  biefelbe  Übertreibung  beä  ^olijeibegriff«,  welche 
fpäter  in  bie  Territorien  oerpflanjt  würbe." 

4)  Sgl.  bie  Unterfuchungen  ber  unten  gu  erwähnenben  &orfd)er. 

26* 
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görberung  unferer  Kenntnis  bei*  beutfdjen  ^erroaltungögefdu'djte. 
Snbeffen  eine  allgemeine  jufammenfaffenbc  SBürbigung  jenes  3Us 
fammenf>ange3  f)at  man  injmifcften  nid)t  mieber  unternommen.1) 
(SS  fet)tt  fogar  nodj  mel  baran,  bafj  bie  Ausführungen  Arnolb'S, 
äftaurer'S,  ®iertVS  unb  ifjrcr  SRac^fotger  überall  berüchtigt 
werben.3)  SQSo^l  roeifj  man  fjeute  überall,  aud)  aufeertjalb  ber 
Äreife  ber  ipiftorifer,  bafe  baS  SKittelalter  bie  Seit  ber  „©eftaltungen 
HeineS  UmfangS"  8)  tft,  bafj  mit  bem  beginn  ber  Sfteujett  ber 
©taat  fiel)  bie  f leinen  ©emeinroefen  unterorbnet,  unb  ba&  „un* 
ftreitig  ein  ©eminn  an  allgemeiner  Orbnung  unb  ©tcfjerfjeit  in 
ber  SRieberbrücfung  ber  unjä^ligen  flcinen  ©eroalten  üor  menigen 
gro&en  lag".4)  Allein  ben  Sufantmenfyang  ^mifc^en  bem  reiben 
unb  intenftoen  Seben  ber  ©emetnben  beS  Mittelalters  unb  ber 
ergiebigen  $f)ätigfeit  ber  fpäteren  ©taaten  t)at  man  nodj  $u 
roenig  erforfdjt.  Unb  botf)  roirb  eS  erft  bur'd)  bie  ©rgrünbung 
biefeS  .ßufammenfjangeS  ^ar  werben,  roeSfjalb  bie  3?it  ber  ©täbte 
burd)  bie  ber  ©taaten  ofme  einen  S8erluft  an  allgemeiner  Sbiltur 
abgelöft  merben  fonnte,  roeSljalb  bie  Slblöfung  üielme^r  beren 
gortftfjritt  beförberte,  nidjt  etroa  blofe  um  ber  „Orbnung  unb 


*)  Ihxrj  roeift  auf  ben  3uiatn»nenljang  b.  93ejolb,  ®efd).  ber  beutfdjen 
Deformation  6.  26  f.  f)in. 

»)  $n  ben  ©arftellungen  ber  beutfd)en  $efd)icf)te  oon  Wifcfd)  unb  Samp* 
red)t,  in  toefdjen  über  Serfaftung,  Senualtung  unb  2Birt(jfd)aft  fo  Diel 
gefprod)en  unb  fo  roenig  gejagt  roirb,  fud)t  mau  öergebltd)  nad)  SJeleforung 
über  tiefen  <ßunft.  Sgl.  j.  93.  Wfcfcf),  ©efcqidjte  be8  beutfdjen  SolfeS  (1885) 
3,  444  ff.  2Ba£  üamfcred)t  hierüber  fagt,  befte^t  §auptfäd)lid)  nur  in  einem 
reid)lid>en  ©ebraud)  ber  SBovte  „gelbroirt&fdjaftnaV'  unb  „inbioibualiftifd)". 
SBgl.  j.  SB.  2amtored)t,  S)cutfd)e  ©efaudjte  4, 171  unb  5 »,  4  ff.  S)rot)fen 
o.  o.  O.  <5.  9  unb  14  f.  Ijat  ba8,  roaS  Sampredjt  anbeuten  min,  fdron  beffer 
QuSgebrücft. 

•)  fiofre,  SKtfrofoSmuä  3  (oierte  «ufl.,  1888),  159.  Sgl.  ebenba 
@.  162:  „SBir  fetjen  audj  biefeS  reidje  Sieben  (baS  ber  «täbte)  in  einer 
Wenge  fdjarf begrenzter  Äörtoerfdjaften  trtjftanifiren." 

*)  91.  a.  0.  6.  169.  Gbenba  bemerft  üo£e  oon  ben  einzelnen  ©emeinben 
be8  Wittelalters,  baß  „beren  lebhafter  unb  mürbiger  ©emeinfmn  bod)  nid)t 
für  bie  mangelnbe  ©röfee  unb  Sielfeitigfeit  ber  $Berf>ältniffe  entfctyäbtgen  fonnte 
unb  beren  roedrfelfeitige  ©ejieljungen  unftdjer  unb  unorganiftrt  geblieben 
roaren". 
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(Sicherheit"  miHen  notfnuenbig  mar.  <So  mtrb  benn  eine  neue 
(Erörterung  biefeS  ©egenftanbeä  nicht  ber  Rechtfertigung  bebürfen. 
2Benn  id)  fie  im  folgenben  oerfuche,  fo  mache  id)  mich  freiließ 
feineSroegS  antyeifdjig,  irgenbmie  abfdjliefeenbe  föefultate  $u  liefern. 
Um  gu  folgen  §u  gelangen,  baju  finb  noch  p  oiel  Vorarbeiten 
erforberlicf) ;  namentlich  roirb  man  auch  für  biefen  Sßunft  auf  bie 
lange  fdjon  entbehrte  Verausgabe  ober  ^Bearbeitung  ber  ßanb* 
tagSaften  ber  größeren  beutfdjen  Territorien  roarten  muffen.1) 
Die  öorliegenbe  $lbf)anblung  beanforucht  aber  auch  9ar 
einmal,  auf  einer  üollftänbigen  Durcharbeitung  be8  bid^er  ge* 
brueften  Materials  ju  beruhen.  <Sie  miH  oielmehr  in  erfter 
Sinie  nur  Die  ftuffteüungen  ber  allgemeinen  Sßerfe  unb  ber@in^eU 
unterfuchungen  jufammenfaffen  unb  fritifch  fichten.2)  $ludj  bei 
biefer  33efü)ränfung  mtrb  bereits  eine  görberung  ber  goriefjung 
erreicht  merben  fdnnen. 

§  2.  $er  $ampf  jmtfehen  Territorien  unb  Sräbten. 

* 

2Bie  ermähnt,  macht  $h-  b.  $ern  feine  SBemerfungen  über 
ben  3«fommentjang  jroifchen  ftäbtifcher  unb  territorialer  33er* 
maltung  am  ©chlujj  einer  3lbhanblung,  bie  ben  Äampf  jroifchen 

»)  »efanntlicr,  $at  fcr,on  ftanfe  ÖJkeufe.  ©efd).  1  [MuSg.  ö.  1874],  146 
9lnm.  1)  „als  bie  nädjfte  für  bie  «Kürfifdje  QJefrf)tc^te  öov  aUem  erforberlidje 
Slrbeit  eine  auf  baö  einzelne  eingeljenbe  f)Mtorifd)e  Sarfteflung  ber  SanbtagS* 
Dertjanblungen,  befonberS  be8  16.  ^o^unbertö"  be^eidjnet.  (S§  ift  boll* 
fommen  richtig,  baft  I)ier  nur  eine  „auf  ba$  (Sinjefne  eingefjenbe"  Arbeit 
Mu&en  fdjaffen  fann.  93gl.  meine  93emerfungen  in  ber  3-  ^  102.  384. 
$u  ber  üorliegenben  Arbeit  bin  id)  gerabe  burd)  bie  93ef djäftigung  mit  ber 
2anbtag3gefd)id)te  ocranlafet  roorben.  Sögl.  meine  ©efd)id)te  ber  lanbftänbifdjen 
SBerfaffung  in  3üüd)  unb  93erg  (Süffelborf  1885—91)  unb  meine  (Sbition 
ber  2anbtag£aften  Don  Sülid)  unb  99erg,  93b.  1  (Süffelborf  1895). 

•)  Sa  mir  alle  3roefge  oe*  ftäbtifdjen  unb  ber  territorialen  SSerroaltung 
ju  burdjroanbcm  fjaben,  fo  tann  im  fotgenben  oon  oollftnnbigen  Literatur« 
angaben  nidjt  bie  Siebe  fein.  Sie  unten  gegebenen  Gitate  füllen  nur  SBeifbtele 
anführen.  Sabei  rjabe  id)  bie  neuefte  Literatur  befonberS  berüdfid)tigt.  — 
3d)  ft>red)e  im  folgenben  bon  bem  ©influfj  ber  6täbte  auf  bie  Territorien, 
©egen  bie  öfter«  (fo  aud)  toon  9Jofd)er)  aufgefteate  Eefyiufctung,  bafe  bie  Äira^e 
bem  Staate  faft  alle  ©ntmitflungen  öorgemadjt  Ijabe,  erflärt  fidj  mit  9ted)k 
6ommerlab,  ^a^rbüdjer  f.  Wationalöfonomie  62,  658.  Sie  trifft  f>autotfäcfjlid) 
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Territorien  unb  ©täbten  in  £)berbeutfd)Ianb  fcfyilbert.  28ir 
t)aben  eö  eben  f)ter  mit  ber  in  ber  gejcfntfjtlidjen  Gsntmitftung 
nid)t  feiten  f)eroortretenben  Ttyatfadjc  ju  tf)un,  ba&  nadj  heftigem 
Kampfe  bie  unterliegenbe  Partei  als  bie  Scfjrmeifterin  ber  fieg* 
reiben  erfdjeint.  @3  wirb  aber  fet)r  mefentlid)  jum  SBerftänbniS 
btefeS  SBertjäftniffeS  beitragen,  wenn  mir  bie  Sftatur  ber  t)on  ben 
Territorien  gegen  bie  ©täbte  geführten  Äämpfe  feftjufteöen  fud)en. 

ö.  Äern  *)  fpridjt  öon  einem  „sßrincipienfampf"  ämifdjen 
Sanbeäfjerren  unb  ©täbten.  @3  ift  ridjtig,  bafe  bie  ©täbte  über* 
jeugt  waren,  bie  £anbe3r)erren  wollten  fie  unter  itjre  ©ewalt 
bringen.2)  2Benn  bie  Parteien  fic^  nid)t  otme  SluSnatjme  nad) 
ben  ftänbijdjen  (Gruppen  fonberten,  fonbern  manche  ©täbte  eS 
mit  ben  San beS tjerren,  manche  SanbeSfjerren  e§  mit  ben  ©täbten 


nur  für  baS  frühere  Mittelalter  (unb  aud)  Ijier  nid}t  fo  unbebingt)  ju.  Sgl. 
Softe,  MifrofoSmuS  3, 163:  „3n  Dteljadjen  Schiebungen  ftanb  am  Anfange 
beS  Mittelalters  bie  Äird)e  an  ber  ©pipe  beS  ^ortfcrjrtttS  unb  bei1  3iDiIifation ; 
bie  meiften  gemeinnüßigen  ©inridnungen  gingen  öon  i^r  auS"  u.  f.  m. 

l)  fciftor.  lafienbud)  a.  a.  D.  S.  99  ff.;  G^roniten  ber  beutfa>n 
©täbte  2,  417.  Mit  9?ücffid)t  aunädjft  auf  bie  kämpfe  beS  14.  3a$r$unbertS, 
aber  bod)  tooljl  aua)  in  einem  allgemeineren  ©tnne  urteilt  bagegen  Sinbner, 
3>eutf#e  ©efcf)id&te  unter  ben  $abSburgern  unb  Sujemburgern  2, 144 :  „$>a* 
nnrtftajaftlidje  unb  innere  Sehen  ber  SReta^Sftäbte  unb  ber  größeren  dürften- 
ftäbte  untertrieb  fid)  nid)t  toefentlid).  2)od)  ift  eS  nid)t  ridjtig,  beSioegen 
baS  Sürgertljum  als  eine  @inf)«t  auf jufaffen,  beren  Sertreter  bie  föeidjSftäbte 
geroefen  roären,  unb  ebenfo  irrig  ift  eS,  Don  einer  grunbfäftlidjen  freinbfdjaft 
5mifd)en  SürgertJjum  unb  frürftentljum  ju  reben.  $>ie  föeidjSftäbte  ftnb 
niemals  bie  Sorfedjter  eineS  ©efammtbürgertljumS  geioefen  unb  Ijaben  e$ 
niemals  fein  wollen,  ©ie  fdjloffen  nur  einen  Srud)tt)eil  ber  bürgerlidjen 
SeDölferung  ein.  2>ie  übrige,  an  Qafy  weit  übernriegenbe  Menge  mar  Dertl>eilt 
unter  bie  Dielen  SanbeSfyerrfdjaften."  ©.  145:  „2)ie  Sefjauptung,  berßampf 
äroifdjen  dürften  unb  Sürgerfd)aften  fei  eine  SReaftion  beS  SanbeS  gegen  bie 
©tabt,  geroiffermafjen  ein  SBiberftanb  gegen  bie  blofee  ©elbmadjt  geroefen,  ift 
.  . .  rooljl  geiftreidjer  als  richtig."  2)iefe  lefctere  Semerfung  richtet  ftd)  roo^l 
gegen  Wifcfdj  a.  a.  £.  ©.  369  unb  445  ff.  Sgl.  I)ie$u  unb  sunt  folgenben 
femer  $riebatfd),  3)ie  ^o^enjoUern  unb  bie  ©täbte  ber  Marf  im  15.  Saljr* 
fmnbert,  ©.  2  ff.  ?luf  bie  ©teflung  beS  nieberen  SlbelS  ju  ben  ©tobten  (ogl. 
9$riebatfd)  ©.  4  ff.)  einjugefjen,  toürbe  $ier  $u  weit  führen. 

8)  D.  Äem,  $iftor.  £afd)enbud)  a.  a.  0.  ©.  103  %nm.  5  unb  ©.  122; 
^renSborff,  ^anfifa^e  ©efaiiaitSblätter,  3a$rg.  1893  ©.  77. 
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gelten,  fo  liegt  bnrin  nodj  fein  SBemeiö  gegen  ben  principiellen 
(Styarafter  beä  ©egenfafceS.  $)enn  ju  aßen  3^iten  fpaltet  fid) 
bei  kämpfen  amifd^en  oerfdjiebenen  Sutereffengruppen  motyl  ein 
T§eil  bon  feinen  ©enoffen  ab,  auö  Äurjfid)tigfeit  ober  (Sinfidjt 
ober  rein  jufäfligen  ©rünben.  Allein,  meldjcS  mar  ba8  Sßrtncip, 
um  ba$  man  f tritt  ?  (§&  Ijanbelte  fidj  fmuptfädjlid)  nur  um  bie 
aÜerbingS  fetjr  mistige  grage  ber  polttifrf)en  ©elbftänbigfeit  ber 
©täbte.  $ie  2anbe3f)erren  münfctjten  fie  fid)  ju  untermerfen 
unb  roaren  für  bie  (£rreict)ung  biefeä  ^m  allgemeinen 

audj  §u  gegenfeitiger  Untcrftüfcung  bereit. x)  Snbeffen  man 
gerät!)  in  ©djroicrigfciten ,  menn  man  feftjuftetlen  fudjt,  bis  ju 
meinem  ©rabe  fie  bie  Unabrjängigfeit  ber  ©emeinben  einfdjränfen 
motlten.  §ier  mattet  gro&e  SWannigfaltigfeit.  @3  ift  erftenö 
ber  Unterfd)ieb  ber  Qtitm  ju  beachten.  *Bon  bem  14.  Safp* 
tjunbert  barf  man  fagen,  bafe  e$  trofc  feiner  ©täbtefämpfe  nod) 
mit  bem  13.  3af)rf)unbert  baä  eigentliche  3^ita(ter  ber  ftäbtifdjen 
Autonomie,  ber  fogar  oon  ben  Sanbeäfycrren  anerfannten  5Iuto* 
nornte  barftetlt.  Hud)  im  15.  unb  16. 2)  finb  bie  ©emeinben 
in  ifjrer  ©elbftänbigfeit  nod)  bei  weitem  ntct)t  fo  befd)ränft  roie 
im  17.  unb  18.  3atyrf)unbert.  3^^°^  begegnen  mir  in  ben 
einzelnen  Territorien  unb  fogar  in  bemfelben  Territorium  oft 
einem  oerfdjiebenen  Verfahren.  —  Slufcer  bem  mefjr  äu&erlidjen 
©treit  um  bie  ©elbftänbigfeit  ber  ©täbte  n>trb  man  jebodj  faum 
einen  principiellen  ©egenfafc  in  jenen  kämpfen  entbeefen  fönnen. 
SBergegentoärtigen  mir  uns  bie  beftimmten  ©efdjmerben,  bie  oon  ben 
karteten  erhoben  merben.  3um  $$«1  &^ter)en  fte  fid)  auf  ein* 
fadje  ©ebietsftreitigfeiten5),  mie  fie  ebenfo  äroifcrjen  SanbeSfjerren 
aflein  borfommen.  gerner  flogen  bie  9teid)3ftäbte  über  bie  ifmen 
brotjenben  SBerpfänbungcn  an  2anbe3l)erren.  3)amit  fprec^en  fie 
nur  au$,  bafe  fie  bie  Unterwerfung  unter  bie  Territorialgemalt 
fürchten.   SBeiter  richtet  ficr)  ber  UnroiHe  ber  ©täbte  gegen  bie 

*)  3)ied  tritt  bejonberS  beutlid)  in  bem  Stampfe  gegen  bie  ©tobt  SSraun* 
fdjmeig  $ert>or.  Sgl.  ^riebatfä,  $te  gro&e  ©raunfäroeiger  ©tabtfefjbe  1492 
bi«  1495  (©reälauer  5)ifj.  Don  1890). 

")  9Rit  SRecfjt  bemerft  SiancijoHe  <S.  78  f.,  bafe  gerabe  in  biefer  fpäteren 
3«t  mand)e  ©täbte  nod)  einen  3uroad)$  iljrer  (Ueredjtfame  erhielten. 

»)  »gl.  «inbner  ©.  146. 
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üielen,  oft  eigenmächtig  üon  ben  Sanbe§t)erren  errichteten  3°^ 
ftätten.1)  Allein  fie  fcr)roärmten  feineSroegS  für  allgemeine 
freifjeit;  fie  falten  uielmec)r  ben  QoU,  ber  in  ihrer  $anb  war, 
itjr  ©tapelrecrjt  unb  baS  „©äfteredjt",  meiere«  fremben  ©emerbe* 
treibenben  gegenüber  toie  ein  ©dju&äott  mirfte,  feft  unb  fuchten 
fie  ju  erweitern.  *Bon  ©eiten  ber  ßanbedr)erren  toirb  ben 
©tobten  am  meiften  motjl  ba$  $fat)tbürgertt)um  jum  SBortourf 
gemacht.  3>h*  SBiberftanb  gegen  biefe  Einrichtung  $eigt  fie  unS 
aber  in  benfetben  Söeftrebungen ,  bie  bie  ©täbte  oerfolgten.  3U 
Pfahlbürgern  liegen  fid)  folche  Unterthanen  ber  ÖanbeSherren 
aufnehmen,  meldte  fich  ihrer  territorialen  ©teuer*  nnb  ®erict)tö* 
Pflicht  entstehen  moßten.2)  SBenn  bie  dürften  hiergegen  ein* 
fchritten,  fo  thaten  fie  nichts  anbereS  als  bie  ©tobte,  bie  ihren 
©emeinbebejirf  $u  einem  feft  gef ^offenen  ©teuer*  unb  ©erict)t^* 


*)  $)ie  93ef  anwerben  über  bie  Dielen  läftigen  3olIftätten  werben  nicht 
blofe  außerhalb  ber  Jerritorien,  b.  h-  Don  ben  9teid)Sftäbten  unb  mit  ihnen 
Dereinigten  fianbftäbten  Dargebracht,  fonbern  aud)  innerhalb,  b.  h«  Don  ben 
Sanbftäbten  be$ro.  fianbftänben  gegenüber  bem  eigenen  Sanbe&herrn,  unb  jioar 
mit  Erfolg.  Sgl.  ©.  d.  Selon),  SanbtagSaften  Don  SüliaVSerg  1,  152  unb 
180.  2Ran  erficht  barauS,  bafc  bis  ju  einem  geuriffen  ©rabe  bie  3n>ecfe  ber 
©täbte  auch  ohne  flteichSftäbte  unb  ©täbtebünbniffe  erreicht  toerben  fonnten. 
Stber  freilief)  auch,  nur  bis  ju  einem  geroiffen  ®rabe :  nämlich  hödtftenS  f  oroeit, 
al§  bie  ÜRadjt  beS  eigenen  2anbeSherrn  reichte. 

*)  SSgl.  ßniefe,  $ie  (Sinnmnberung  in  ben  wefifälifchen  ©tobten  bis 
1400  (fünfter  1893)  ©.48  ff.;  @.  d.  Selon),  Sanbftänb.  Serf.  S»,  38  f.; 
Priebatfcb,  1,  150  Slnm.  5;  SRar.  ©eorg  ©dnnibt,  $>ie  ftaatSretfjtlidje  9ln» 
toenbung  ber  golbenen  Suffe  bis  jum  lobe  Äönig  ©igmunb'S  (fcatlifdje 
SMffertation  Don  1894)  ©.  36.  (Sine  DöHig  Derfe^rte  Stnfidjt  Don  bem  Pfahl* 
bürgertfmm  tyat  Wifcfcb,  3,  321:  „SSeldje  9lnjie^ungSfraft  biefe  neue  ftäbtifche 
Kultur  mit  ihrem  (oefenben  Serbienft  unb  ihrem  enttuicfelteren  fiebenSgenuß 
auf  bie  aufeerftäbtifche  SeDölferung  äußerte,  ertennen  nur  auS  ben  .  .  .  3Rafe- 
regeln  gegen  bie  ShiSbilbung  beS  PfahlbürgerthumS."  @r  bentt  fid)  bie 
Pfahlbürger  (b.  h-  bie  cives  non  residentes!)  atfo  wie  moberne  2>ienft* 
boten,  bie  baS  platte  öanb  Derlaffen,  unb  überfielt  Doflftänbig,  bafj  jene  auf 
bem  Sanbe  fifcen  blieben!  SBoher  roeife  £ampred)t  a.a.O.  4,  113  f.,  ba§ 
bie  Pfahlbürger  fictj  auS  „ben  fräftigften  SeDölferungSfchid)ten  beS  platten 
SanbeS"  refvutirten?  (SS  ift  aud)  mifeDerfiänblich,  wenn  er  bie  Verbote  beS 
Pfahlbürgerthums  „fonferDatiD",  „aurüdhaltenb"  nennt,  ©ie  finb  ettoaS,  nra* 
bureb  bie  fortfehreitenbe  ©nttoitflung  geforbert  mürbe. 
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bejirf  auS^uHlben,  bie  (Exemtionen  oon  ber  ftäbtijchen  ©teuer* 
unb  ®erid)t3pflidjt  ju  befettigen  fugten,  ©elbft  bie  Streitig* 
feiten  über  bie  (Sinmanberung  unfreier  Sßerfonen  in  bie  <Stäbte 
(äffen  feinen  inneren  ©egenfag  erfennen.  $)enn  bie  ©tobt, 
toeldje  Unfreie  aufnahm,  ging  nicht  barauf  au8,  bie  Unfreiheit 
überhaupt  ju  befeitigen,  fonbern  nahm  fid)  nur  berjenigen  an, 
bie  ihre  ^Bürger  geworben  maren.  Unb  ber  fianbcSherr,  roefc^er 
einer  ©tobt  megen  ber  Aufnahme  entlaufener  Unfreier  jürnte, 
backte  babet  öornefjmtid)  nur  an  feine  Unfreien,  faf)  eä  jebod) 
feinesmegS  ungern,  wenn  bie  ©täbte  feines  Territorium^  ttjrc 
©ürgerfchaften  burdj  Unfreie  frember  sperren  oerftärften.1)  <5o 
roirb  man  benn  üon  einem  inneren  ®egenfa§  ^mifc^en  ftabtifchem 
unb  lanbeSfyerr liebem  SBefen  im  SDfittelalter  im  üotlen  ©inne 
nicht  fpredjen  bürfen.  Um  fo  weniger,  als  bie  <£täbte  ja  oon 
tt)rcr  ©rünbung  an  bie  lebhaftefte  görberung  buref)  bie  Sanbes^ 
fjerren  erfahren  tyaben.  £a3  SBefen  ber  mittelalterlichen  ©tabt 
liegt  in  tt)rer  sßriüilegirung ;  il)re  ?lu$ftattung  mit  Vorrechten 
oerbanfen  fte  aber  bem  5lönig  unb  ben  £anbe$l)m:en.  Qum 
haben  fie  ihre  Privilegien  freilich  erfaufen  muffen.  3um 
embern  Ztyil  ftnD  fte  tynen  jeboeb  frei  oerliehen  morben,  meil 
bie  Cbrigfeit  burch  bie  93egünftigung  ber  @täbte  ihren  eigenen 
unb  beS  SanbeS  Sftufcen  malzunehmen  glaubte.2)  $>ie  fianbeö* 
herren  finb  bann  fogar  manchmal  ju  roeit  gegangen,  tnbem  fie 
fleine  Orte  mit  ftäbtifdjen  Vorrechten  auSftatteten,  bie  fich  auf 
bie  Stauer  —  trofc  ber  llnterftüfcung  ber  Obrigfeit  —  nicht  als 
©täbte  behaupten  fonnten.3) 

')  «gl.  kniete  a.  a.  C.  @.  117  ff.  unb  124;  ©.  o.  Selow,  Urfprung 
ber  beutfdjen  ©tabtberfaffung  ©.  120. 
s)  «gl.  £•  8  59,  219. 

')  @8  mag  Ijier  ferner  baran  erinnert  werben,  bafj  bie  33et)errfd)er  ber 
an  $eutfd)lanb$  ($ren&e  gelegenen  flaoifdjen  ©ebtete  ©täbte  —  unb  jwar 
beutfdje  ©täbte  —  in  SRenge  um  beS  bamit  berbunbenen  bireften  unb  in= 
bireften  WufcenS  mitten  griinbeten  unb  mit  Privilegien  ausarteten;  eine 
(Srfdjeinung,  bie  unS  aud)  infofern  intereffirt,  als  fte  jetgt,  wie  bie  beutfdjen 
©täbte  beä  9Bittelalter8,  bie  fbäter  SSorbilb  ber  beutfdjen  Territorien  würben, 
oor^er  fdjon  in  anberer  SBeife  als  Sorbilb  gebient  Ratten,  nämlid)  für  bie 
©täbtegrünbung  im  Slawengebiet,  «gl.  barüber  aulefet  9tad)falji,  Crganifatiou 
ber  QJefammtftaatSOerwaitung  @d)lefien3  ©.  56  ff. 
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Sineö  bieg  bemetft,  wie  üöQtg  oerfehrt  e3  märe,  bic  SanbeS* 
Herren  beS  SHittelalterS  als  Vertreter  fpe^ififch  iänblidjer  3n* 
tereffen  ben  ©täbten  feinblich  gegenüberftehenb  fict)  öorjufteöen. 
Sticht  ettua,  bafj  fie  länbücr)e  Sntereffen  ben  (Stäbten  gegenüber 
oertreten  hätten,  fonbern  bag  fic  fid)  um  ftäbtifche  tüte  (anbüke 
3ntereffen  reeftt  menig  fümmerten,  c^araftertfirt  fic.  Wlan  barf 
fogar,  lote  mir  e$  eben  fdjon  heroorgetjoben,  behaupten,  ba&  fie 
ben  ©täbten  mer)r  Aufmerffamfeit  als  bem  platten  ßanbe  ju* 
roanbten,  jene  üor  btefem  begünftigten.  An  Dielen  fingen  aber, 
benen  bie  Stäbte  fict)  mit  bem  gröfeten  @ifer  toibmeten,  nahmen 
fie  auch  gar  feinen  ober  menigftenS  feinen  lebenbigen  Antf>eil;  unb 
toenn  fie  mit  ihnen  eben  be§l)alb  t)ier  faum  in  Äonfltft  geraden 
fonnten,  fo  erfuhren  biefe  ftäbtifchen  Anliegen  bodj  au3  bemfelben 
®runbe  auet)  toieberum  feine  görberung  burcr)  fie.  ©ic  empfanben 
gar  nicht  ober  fo  gut  toie  nicht  ba§  SBebärfniS  einer  Drbnung 
biefer  SSerfjättniffe.  $>ie  lejjtere  blieb  im  Mittelalter  faft  ganj 
ben  ©täbten  (bejie^ungömeije  prioaten  ©enoffenfdjaften)  über* 
laffen.  $>arin  liegt  bie  innere  Rechtfertigung  für  ba8  grofee 
SDtofe  oon  ©elbftänbigfeit ,  loelcrjeg  fie  behaupteten.  (Sie  be< 
burften  ihrer,  um  ihre  Angelegenheiten  rücfhaltloä  toahmehmen 
ju  fönnen.  Um  nur  ein  fprcdjenbeg  SBeifpiel  herauszugreifen: 
bie  §anfa  fyat  U)re  (Srfotge  jum  grofeen  Xrjeil  beötjatb  errungen, 
meU  bie  unabhängige  Stellung  ber  §anfaftäbtc  e$  ihnen  gc* 
ftattete,  eine  r)auptfäcr)(tcr)  auf  bie  eigenen  $Berfehr8intereffen  ge* 
richtete  Sßolitif  ju  oerfotgen.1) 

SBefdje  ©rünbe  e3  gemefen  finb,  bie  bie  ©rfejjung  ber  ©elb* 
fiänbtgfeit  ber  ©täbte  burch  ihre  Abhängigfeit  oon  ben  SanbeS* 
herren  notl)toenbig  gemacht  höben,  ba£  mirb  fich  jum  Ztyil 
gerabe  au3  bem  toeiteren  Verlaufe  unterer  Unterfudjung  ergeben. 

3)ie  Serritorialgemalten  höben  ihr  Übergewicht  junächft 
burch  offenen  Äampf  t)ergefteUt.2)   ®te  Qe\te\\  biefer  Äriege  mit 

*)  Sgl.  ©ietricfc  ®#äfer,  Slrtifel  §anfe  im  §anbtoörterbud)  ber  ©taat8* 
luiffenfc^aften  4,  389. 

■)  ©omo^I  bei  bem  offenen  Stampf  wie  bei  bem  frieblid)en  ©orgefjen 
gegen  bie  ©tfibte  fam  ben  £cmbe3f)erren  oft  bie  innere  Uneinigfeit  ber  ©firger* 
fcfjaften  (bie  toieberum  einen  SSeiueiö  oon  ber  Wotfjtoenbigfeit  einer  über  ben 
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ben  Stätten  finb  ba$  14.  unb  baS  15.  3at)rrjunbert.  S)aS 
gebniö  mar  nocr)  fein  öofler  ®rf  o(g.  SRidjt  nur  Diele  SfteidjSftäbte, 
audj  Sanbftäbte  retteten  if)re  Selbftänbigfeit  in  baS  16.  3at)r* 
Ijunbert  hinüber  unb  f)aben  f)ier  nod)  manchem  Angriff  fiegreicr) 
roiberftanben.  ^ollftänbig  ift  bie  §errföaft  ber  territorial* 
gemalten  fcrjUefelid)  auct)  nur  über  bie  Sanbftäbte  ausgebest 
toorben.  $)a3  meifte  tjat  babei  übrigens  nict)t  ber  offene  Slampf, 
fonbern  bie  frieblicr)e  ©eltenbmacr)ung  ber  lanbeärjerrlidjen  SRedjte 
unb  ba£  eigene  SBebürfniS  ber  Stäbte  gettmn.  $)ie  Überzeugung 
oon  bem  SRufcen  ber  Unterorbnung  unter  bie  lanbe$f)errlid)e  ©e* 
malt  ift  jcboct)  erft  mefjr  nacrjträgltct)  eingetreten,  Selbft  bie 
2anbe3f)erren  laffen  fict)  anfangs  burct)  fotdje  (Srroägungen  nid)t 
beftimmen.  3m  14.  3atn*l)unbert  ift  eS  nodt)  lebig(id)  unb  im 
15.  menigftenS  noct)  überroiegenb  ber  SEÖunfct),  etnfact)  bie  ®ren$en 
beS  Territoriums  ju  erweitern  ober  ju  behaupten,  ber  bie 
kämpfe  mit  ben  Stäbten  ueranla&t.  Oft  haben  bie  SanbeS* 
fjerren  erft  t)intert)er  bie  SluSbefynung  ifjrer  §errfcf)aft  burdj  eine 
auf  baS  9So^(  ber  Stäbte  gerichtete  bemu&te  $olirtf  gerecht* 
fertigt. 

§  3.  $er  3ufammenJ)ann  dtoifc^en  ftäbtifrfjer  unb  territorialer 

SBertottltuug. 

5(rnolb  (unb  ifnn  folgenb  ®ierfe)  fteüt,  mie  ermähnt,  bie 
Behauptung  auf,  bafj  bie  Stäbte  juerft  in  ber  beutfdjen  ©efdncfjte 
bie  3bee  beS  Staates  jur  ©ettung,  juerft  einen  Staat  jur  @r* 
fctjetnung  unb  $um  QSeroujjtfetn  gebracht,  guerft  eigentliche  Staaten 
erzeugt  fyaben.  $)arin  gef)t  er  ju  roeit.  @S  fommt  barauf  an, 
rnaS  man  unter  Staat  t»erftet)t.  SDcan  barf  nicht  ben  SJto&ftab 
eines  etma  in  ber  ©egenroart  gebi(beten  fertigen  Staatsbegriffs 

©emeinben  ftef)enben  3Jtad)t  mar)  ju  ftatten.  SSgl.  $.  93.  Sßriebatfdj,  3)ic 
$?ot)en$oUern  unb  bie  Stäbte  ber  3Korf  im  15.  ^aluljunbert  ©.  14.  Mitunter 
wanbte  man  ba$  Littel  ber  Erregung  öon  Uneinigfeit  mit  SBeroufetfein  als 
Äampfmittel  an.  SBeSfjalb  anbrerfeitS  ba§  Eingreifen  in  bie  inneren  SSer« 
tjaltniffe  ber  Stäbte  notljroenbig  mar,  barüber  ügl.  3.  $8.  9t.  b.  Sangenn, 
Sftetyior  t>.  ßffa  <S.  173  unb  183.  (ginige  für  bie  2ht,  tote  bie  SanbeS* 
Herren  in  bie  ©emeinbeöerwaltung  eingriffen,  c&arafteriftiidje  gaHe  f.  in 
meiner  Sanbftänb.  Serf.  38,  97  f. 
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an  bie  SBergangenfyett  anlegen.  2Ran  f)at  melmefyr  für  jebe  ^ßeriobe 
ber  gefd)id}tlidjen  (Sntrotcflung  au$  ifjren  Sßorftellungen  fyerauS 
ben  begriff  be$  €>taate3  fefouftellen.  ($3  gibt  feinen  „eigentlidjen 
<Staat".  SSBenn  man  in  jener  Söeife  öerfäfyrt,  roirb  man  aud)  in 
ber  $eit  üor  bem  Sluffommen  ber  ©täbte  unfdjroer  beftimmte 
Sorfteflungen  oon  ftaatlidjer  Orbnung  entbeefen. 

©elbft  in  ber  SBefdjränfung  läfjt  fitf)  Slrnolb'3  $lnfid)t  nicfjt 
galten,  bafe  ber  fpätcr  in  ben  Territorien  oorfyanbene  ©taatsbegriff 
unter  bem  (Stnfhifj  be§  fpe^ieüen  in  ben  ©täbten  entftanbenen 
StaatSbegriffö  auggebilbet  roorben  ift  $enn  erftend  boten  bic 
<Stäbte  bafür  feinen  SlnfnüpfungSpunft. l)  ilnb  groeitenö  trugen 
bie  Territorien  in  ftdj  ben  Äeim  für  bie  Sßeiterbilbung  be3  (Staate 
begrifft:  roie  ba$  Territorium  au$  ber  ®raffd)aft,  fo  f)at  fid)  ber 
^Begriff  ber  Sanbeäobrigfeit,  ber  SanbeSljofyeit  au$  bem  ber  gräf* 
liefen  ©eroalt  entroicfelt.  <Scf)on  im  13.  3af)rf)unbert2)  ift  ber 
Segriff  terra,  dominus  terrae,  dominium  terrae  oorfjanben, 
unb  au«  tf)m  als  einem  allgemeinen  begriff  roerben  einzelne  SRedjte 
abgeleitet. 

($8  ift  eine  verbreitete  SBorftellung3),  bafe  im  SDßittelalter 
nur  in  ben  «Stäbtcn  ein  politifdjeS  93erf)ältni3  jroifdjen  bem 
einzelnen  unb  ber  tjöfjeren  ©eroalt  oorljanben4),  bafe  im  übrigen 
ber  Untergebene  an  ben  £>errn  buref)  ein  lebiglicf)  perfönlidjeS 

*)  ©ierfe  fe(bft  fjebt,  obwohl  er  öon  einem  (Sinflufc  ber  (5tabt=  auf  bie 
Sterritoriafoerfaffung  fpriebt,  a.  a.  C.  2, 857  ben  Unterfdjieb  jiuif^en  bem 
6taatäbegriff  ber  mittelalterlichen  ©täbte  unb  bem  ber  fpäteren  Territorien 
tjeroor. 

2)  Stuf  ba§  12.  3ar)rt)unbevt  einjugeljen,  ift  in  biefem  3ufam,nen^an8e 
nierjt  not^roenbig.  Sgl.  barüber  SBaty,  SerfaffungSgefdjidjte  5  (jmeite  Slufl.), 
196  f.;  7,  306  f.    ©.  autti  £.  $.  63,  296  ff. 

3)  War.  $uncfer,  fteubalität  unb  Slriftofratie  (2lb§anblungen  au8  ber 
neueren  ©cfd)icf)te)  ©.  5  füt>rt  e3  als  eine  Sefonbevfjeit  ©nglanbS  gegenüber 
bem  kontinente  an:  „$>ie  (£rf)altung  beä  ©raffd)aft3gerid}t3  .  .  .  Ijat  ben  ©ieg 
ber  feubalen  Slriftotratie  über  ba3  äönigtfjum  unb  über  ba3  ©auernt^um  in 
(Snglanb  oeifjmbert."  Slflein  in  $eutfälanb  ift  baS  ©raffdjaftSgeri^t  auep 
erhalten  geblieben! 

4)  Sgl.  S>.  (Schäfer,  2>ie  §anfeftäbte  unb  ftönig  SBalbemar  oon  $äne* 
nmrf  S.  242. 
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Treuöerf)ältni$  gebunben  geroefen  fei.  Slllein  e3  ift  gonj  unmög* 
lief),  nachjuroeifen,  bafj  fämmtliche  ©ingefeffenen  einer  ©raffchaft 
in  perfönlidjer  2Ibf)ängigfeit  uon  bcm  ©rafen  geftanben  Ijaben. 
$ie  ^errfctjaft  be$  ®rafen  ift  Oielmehr  bie  über  Untertanen,  ift 
ftaatSredjtlidjer  Statur.1)  SBie  bie  £anbe8I)ot)eit  an  bie  gräfliche 
©eroalt  anfnüpft,  fo  ift  bie  Unterthanenfchaft  ber  fpäteren 
Territorien  bie  gortfe^ung  beS  ftaatSredjtlichen  SSerhältniffeS,  in 
bem  bie  Snfaffen  einer  ©raffdjaft  be3  ÜJftttelalterS  ju  ihrem  trafen 
ftanben.  Slud)  in  biefer  Beziehung  bürfen  mir  alfo  nic^t  oon 
ftäbtifctjem  SBorbilb  fpredjen.  2)a£  moberne  ©taatSbürgerthum 
ift  feinegtoegö  aus  bem  mittelalterlichen  ©tabtbürgerthum  hervor- 
gegangen2), üielmehr,  feie  auf  Soften  ber  anberen  priöilegtrten 
©tänbe,  fo  auch  auf  Soften  be8  prioilegirten  ftäbtifc^en  ©ürger* 
ftanbeS  entftanben.  $)ie  ©tobte  roaren  ebenfo  roie  bie  ©chmei^ef 
nicht  geneigt,  bie  (Sinroofyner  ber  oon  ihnen  abhängigen  Sejirfe 
mit  ben  prioilegirten  ©emeinbegenoffen  gleich  hn  fteHen.3) 

Gsnblich  finb  eS  auch  nü&t  ©tobte,  bie  ben  ßanbeöhcrren 
bie  allgemeinen  Sick  in  53ejug  auf  bie  SSeiterbilbung  ber  SBer* 
faffung  gemiefen  l)afan.  £ier  roirften  ba£  $orbilb  ber  beutfchen 
föniglichen  ©eroalt,  baS  ber  aufjer beutfchen  SRachbarftaaten  unb, 
nicht  am  roenigften,  bie  ftaatSrechtliche  STc)eorie  beS  römifchen 
Siechte,  bie  für  bie  humaniftifcf)  gebilbeten  Beamten  ber  ßanbe& 
herren  ju  einem  Seitftero  mürbe. 

hiernach  fann  oon  einer  oorbilblichen  ©ebeutung  ber  ©tobte 
für  bie  Sßerfaffung  ber  Territorien  nicht  bie  9Rebe  fein.  @bcn 


0  »gl-  §•  3-  a.  ö-  O.;  femer  58,  195  ff.;  59, 235  Slnm.  1 ;  ©.  t>.  Selon), 
$ie  lanbftänbifäe  93erfaffung  in  Sülid)  unb  93erg  3»,  6  ff. 

8)  ©egen  biefe  9lnfid)t  roenbet  ftcf>  mit  Jfteajt  6.  2B.  o.  Soncijoae, 
©tunb$üge  ber  @efd)id)te  be$  beutfdjen  (Btäbteroefenä  ©.  86  f.  JBgl.  aud> 
$>rot)fen  a.  o.  0.  28,  89 :  „2>ie  armen  Seute,  bie  ben  ©tobten,  reidjen  <BtabU 
bürgern  gehörten,  ftanben  um  ntrijtS  beffer  als  bie  flöfterlidjen,  rittcrfcfjaft* 
liefen,  fanbeSfyerrlidjen  . .  .  (Sie  waren  ja  nid)t  ©enoffen  be$  ©emeimoefenä, 
fonbern  beffen  Untertanen,  beren  Arbeit  ba$  Kapital  länbltdjen  ©runbbefifceS 
jinStragenb  machen  mufjte." 

3)  ©egen  bie  $lnftd)t,  bafe  bie  ftäbtifdie  Serfaffung  auf  bie  lanbftänbifdje 
öon  (Sinflufe  ift,  Ijabe  ttf)  mid)  fdjon  in  meiner  Sanbftänb.  SBerf.  in  ^ülidj 
unb  93erg  2,  76  9lnm.  erflärt. 
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beSf)a!b  fyabe  id)  eS  burd)  bie  2Baf)I  beö  Zernag  al§  .g^ea*  oet 
uorltegenben  Slbfjanbhmg  bejeidjnet,  feftjufteHen ,  auf  meldjen 
(Gebieten  ber  Terrttoriatüermaltung  fid)  ftäbtifdjer  (Sinffufe 
geltenb  gemadjt  f)at.  Sim&tyt  (enft  firf)  ber  ©lief  auf  ba$ 
tmterroefen. 

1.  $)ie  SBermaltungSorganifation  unb  bag  93eamten- 
tfjum.  $>a3  totd^tiöfte  (Ereignis  au«  ber  ©efdjicfjte  be£  'Ämter* 
roefen«  in  ber  jnjetten  §älfte  bcS  SftittelatterS  ift  bie  SBerbrängung 
beS  SelmSroefenS  aus  bem  53eamtentf)um.  3n  ber  3e^  üom 
9.  big  *um  12.  3af)rrjunbert  l)atte  fidj  baS  SefjnSroefen  ber  ftaat* 
liefen  5lmter  in  meitem  Umfange  bemächtigt.  £)ie  Slmter  fjatten 
bamit  ifyren  atten  SlmtSdjarafter  jmar  nict)t  ootlftanbig,  aber  bodj 
in  mef entließen  ©tücfen  öerloren.  3>n  ber  9teidj$t>erfaffung  t)at 
ba§  SefmSrocfen  auef)  bis  jum  @d)Iuffe  ber  SReicb^eit  feine  5te 
beutung  begatten,  dagegen  in  ben  Territorien  lebt  baS  reine 
93eamtenüerf)ältni3  mieber  auf.  2Bie  ift  eS  roieberljergeftellt 
korben?  Sßir  fönuen  f)ier  gtoifct)en  ber  Gnitroicffang  in  Italien 
unb  ber  in  2)eutfcr}lanb  unterfdjetben.  $ort  f)aben  bie  <&täbtc 
einen  gro&en  9Intl)eU  an  ber  $8erbrängung  beS  SeljnSroefenS.1) 
3n  $)eutfd)lanb  bagegen  ift  baoon  faum  bie  fRebe.  §ier  fjoben 
bie  SanbeStjerren,  rjauutfädjtid)  mit  $ülfe  ifjrer  2Rinifterialität*), 
baS  ßefmSmefen  aus  bem  93eamtentt)um  befeitigt.  ®ie  beutfdjen 
©täbte  Ratten  ftd}  nur  bann  erljeblidje  SBerbienfte  barum  ermerben 
fönnen,  menn  fie,  mie  bie  grofeen  italiemftf)en  Äommunen,  ficf>  au 
Territorien  erweitert  Ratten.  Sfjre  SBerbienfte  finb  geringer  als 
bie  ber  ©täbte  einiger  auberer  SBölfer,  weil  fie  weniger  mächtig 
maren.  Unfere  5luSeinanberfe$ungen  merben  un$  nodj  öfters 
auf  biefe  £f)atfad)e  führen.    @S  mag  ba^er  fogletd)  t)ter  eine 


*)  Cgi.  tiefer,  ftorfdjungen  $ur  9teicf)§s  unb  8ted)t$gefd)id)te  3talicn8 
2,  275 :  „3n  fetjv  rocitem  Umfange  war  f)ter  bie  feubate  Crbnung  üon  unten 
auf  burrf)  ba$  (Smporftreben  ber  ©täbte  befeitigt  ober  jerfefct." 

8)  Sgl  ©.  O.  ©eloro,  Urförung  ber  beutfdjen  ©tabroerfaffung  S.  115; 
3.  59,225  ff.;  63,  302  f.  fage  abfid)tticr> :  bon  einem  »erbtenft  ber 
©tobte  ift  in  3)eutfd)lanb  in  biefer  Jpinftdjt  „taum"  bie  SRebe.  S)enn  ein 
fleineS  SSerbienft  tommt  iljnen  atlerbingS  ju,  infofern  fie  für  baS  roenig 
umfangreiche  ©tabtgebiet  bie  Übertragung  Don  Ämtern  ju  fielen  auSfäloffen. 
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allgemeine  93emerfung  barüber  $(a&  finben.  Sftan  f)at  ed  in  alter 
unb  neuer  3eit  oft  bettagt1),  baf$  e3  ben  bcutftfjen  ©tobten  nid)t 
gelungen  ift,  it)re  üftadjt  nodj  mef)r  auf  Äoften  ber  2anbeäl)erren 
auszubeizen,  wie  bie  italienifdjen  ©täbte  baS  umliegenbe  platte 
Sanb  aufjufaugen.  Allein  gerabe  ba3  Seifpiel  Statten«  bemeift 
uns,  ba&  eine  foldje  ©ntwicflung  fdjmerluf}  für  $eutfcf)fanb  einen 
SBortfjeil  bebentet  f)ätte.  $ie  gro&en  ©täbte  in  Ober*  unb  Littel* 
italien  finb  baburef),  bafj  fie  fo  üiet  ftaatlidje  9f?ect)tc,  fo  Diel  länb« 
lidje  Gebiete  erwarben,  felbft  $u  Territorien  geworben.  Unb  fie 
fjaben  bann  über  furj  ober  lang  meiftenS  biefelbe  mouardjifcfje 
Söerfaffung  erhalten,  toie  fie  bie  alten  Territorien  befa&en,  jo 
baß  felbft  bie  93cret)rer  republifanifdjer  ©taatsformen  nidtjt  über 
jenen  3Jto<f)täuWad)$  erfreut  fein  fönnen.  ^ebenfalls  aber  barf 
ifinen  fein  SBerbienft  um  bie  fdjlie&lidje  Einigung  Italiens 
jugefcfyrieben  werben:  bie  Äteinftaaterei  mar  gerabe  ba  ju 
£>aufe,  wo  bie  mächtigen  ©tobte  fid)  ba$  umliegenbe  platte 
Sanb  unterworfen  fyatten,  in  Ober»  unb  9Rittelitalien.  (5$  ift 
aud)  nid)t  ein  ehemaliger  ©tabt*©taat,  ber  enblid)  bie  Einigung 
3talienS  burdjgefüfjrt  f)at,  fonbern  eines  oon  ben  wenigen  alten 
Territorien,  bie  fid)  neben  ben  gro&en  Kommunen  behauptet 
Ratten. 

Ungefähr  in  ber  3eit,  jn  njeldjer  baö  SefjnSwefen  au«  bem 
territorialen  #mterwefen  oerbrängt  mürbe,  nafjm  man  eine  Or* 
ganifation  beS  ©ebieteS  für  SBermaltung3$wede ,  eine  Einteilung 


»)  93üd)er,  3)ie  (Sntfte^ung  ber  2$olf8nnrtf)fd)aft  ©.  249  f.:  „$)en  Sdjlufc 
fitem  biefer  ©ntroirflung  (ber  mittelalterlichen  ©tabt)  Ijätte  bie  politifdje  91  b* 
ljängigfeit  ber  2anbfd)aft  oon  ber  ©tobt  bilben  muffen,  bie  ©egrünbung  oon 
©tabtftaaten  wie  in  Italien  unb  tffeilroeife  aud)  in  ber  fd)it>ei$erifd)en  6ib= 
genoffenfdjaft.  ftranffurt  gehört  $u  ben  wenigen  beutfdjen  ©tobten,  luetdje 
in  ber  ©rmerbung  oon  fianbgemeinben  bewufet  biefem  #iele  jufteuerten  — 
freilieft  otjne  e8  ju  erteilen.  $arin  aber,  bafe  in  $eutfd)lanb  bie  ftäbtifdje 
©ntroidlung  einfeitig  unb  unüoüenbet  blieb,  lag  m.  G.  bie  $aupturfad)e, 
roeäljalb  biefelbe  für  ba$  SReid)  nidjt,  wie  e8  anfangt  ben  9tnfd)ein  J)atte,  ein 
binbenbeS,  fonbern  ein  auflöfenbe«  Clement  met)r  rourbe,  roeSIjalb  fie  im  17. 
unb  18.  3ö^unbert  rafdjer  roieber  oon  tyrer  &ö&e  tyerunterfant,  ate  fie  bie» 
felbe  ertlommen  Ijatte."  Sgl.  aud)  ©.  §anfen,  $ie  bvei  53eöölferung«ftufen 
(TOna?en  1889)  3.  263. 
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be8  Territoriums  in  einzelne  SlmtSbiftrifte,  uor.1)  §iefür  fonnte 
naturgemäfe  bie<5tabt,  bei  ber  §8erfd)tebenf)ett  beö  ®ebiet$umfang$, 
aud)  nicht  al§  Sftufter  bienen. 

£)a£  nächfte  grojje  Ereignis  auä  ber  beutfchen  ^Beamten* 
gefchidjte  ift  bie  -fteuorganifation  ber  Sentraloermaltung  im 
16.  3af)rhunbert.*)  ©ie  bcfte^t  namentlich  in  jroei  Momenten: 
in  ber  Einführung  öon  Kollegien  unb  in  ber  Übermeifung  ber 
einzelnen  $8ermaltung8ätt>eige  an  befonbere  53et)örben.  ES  merben 
je£t  hauptfächlich  brei  SBehörben  mit  foHegiater  SBerfaffung  in  ber 
Eentraloertoaltung  gebilbet :  eine  93ef)örbe  für  allgemeine  Sanbeä» 
angelegensten  (SRatf),  $>ofratt) ,  ®ehetmrath),  eine  für  ftinanj* 
fachen  (£offammcr,  föedjenfammer) ,  eine  ritterliche  (Jpofgertcht, 
$ammergericf)t). 

ES  ift  nicht  leugnen,  bafe  bie  ©täbte  fdjon  im  Wittel* 
alter  üflancheS  6efi|en  r  maS  biefen  in  ben  Territorien  erft  jefct 
eingeführten  Einrichtungen  an  innerem  SSerte  motu*  nahefommt. 
Erinnern  mir  uns  ber  zahlreichen  SRathSbeputattonen ,  bie  bie 
mittelalterlichen  ©täbte  fennen.3)  SSertoirf ficht  mar  in  ihnen 
gemifc  baS  Sßrincip,  baS  fpäter  in  ben  Territorien  jur  Einfefcung 
jener  toerfcfjiebenen  foüegialen  23ehörben  geführt  hat.  3J?an  glaubt 
auch  auf  äu&ere  Nachahmung  fchliefeen  ju  Dürfen,  menn  man 
etma  bie  fölnifche  föentfammer  (refp.  bie  Skiftfccr  auf  ber  SRent* 
fammer4)  mit  ben  territorialen  SRechenfammern  oergleicht,  ©ennodj 

*)  ftömide,  (Sntfteljung  unb  dnttoitflung  ber  bergifdjen  9lmt3t>erfaffung 
bis  $ur  SKitte  be8  14.  3ab,rt)unbert«  (93onner  ^iffertation  öon  1892);  ba$u 
ügl.  $eutfd)e  fiiteraturjeitung  1893  ©p.  1234  ff. 

*)  ©.  t>.  Seloro,  3)ie  Stteuorganifation  ber  ÜBerroaltung  in  ben  beutfdjen 
Territorien  be8  16.  Satyrtmnbertg,  §iftorifd)e«  2ofdjen6u(^  1887  ©.  3()3  ff. 
91u8  jüngfter  geit  bgt.  barüber  3tfct>r.  be§  ©erg.  ©efdjic&tSberein«  30,  8  ff. ; 
9Rad)fal)l  a.  a.  O. 

3)  S8gl.  &.  £.  t.  Maurer,  ©täbteberfaffung  3,  190  ff- 

*)  Jpegel,  (Styromfen  ber  beutfcfyen  Stäbte  14,  (Sint.  <5. 136.  Uber  Der* 
loanbte  (5inrid)tungen  in  anberen  Stäbten  f.  ©.  2.  o.  9)faurer,  Stäbte* 
berfaffung  2,  857;  §egel  q.  q.  0.  1,  277.  ©egen  eine  9?ad)almtung  ber 
ftäbtijdjen  9?entfammer  in  ben  Territorien  mürbe  eS  an  fid}  nod)  nidjt 
jpretf)en,  bafe  bie  territoriale  9ffed)enfammer  mit  ben  midjtigften  Steuern  nid)t3 
ju  t^un  f>at  (f.  ©.  b.  SBelow  a.  a.  0.  6.  315),  roätjrenb  bie  ftäbtifetje  9?ent* 
fammer  gerabe  für  bie  Steuerberroaltung  befiimmt  ift. 
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ftnb  bie  €>täbte  f)ter  nicht  üKufter  gemefen;  fonbern  Vorbilb 
waren  für  jene  Sfteuorganifation  ber  territorialen  (Sentralüer  waltung 
bie  franäöfifa>burgunbifchen  (Einrichtungen,  granfreief)  war  ba» 
mal«  bte  fyotye  ©cf)ule  ber  ßunft  ber  Verwaltung  für  alle  feine 
SRachbarlänber,  für  (Snglanb1),  ©aooljen2),  Vurgunb.  3J?tt  ben 
burgunbifchen  Einrichtungen  würbe  2J?ajimiIian  I.  burrf)  feine 
Vermählung  mit  Äarl'ä  be$  ®üf)nen  ^odjter  befannt  unb  richtete 
bann  nach  jenem  Vorbilb  bte  Verwaltung  in  feinen  (Srblanben 
ein. 8)  Von  Öfterreich  auö  würben  bie  neuen  Vetjörben  in  anbere 
beutfdje  Territorien  oerpflanjt.4)  (Sinige  ber  an  ber  Sßeftgrenje 
gelegenen  Territorien  finb  aud)  bireft  oon  bem  franjöftfch* 
burgunbifchen  Vorbübe  beeinflußt  worben. 5)  Vei  ber  Übernahme 
biefer  fremben  Einrichtungen  fonnte  man  übrigens  oielfacf)  an 
oort)anbene  beutfdje  anfnüpfen.  ©o  5.  53.  ift  bei  ber  Vtlbung 
oon  £of gerieten  nicht  bloß  ba$  burgunbifa^e,  refp.  öfterreichifche 
Vorbilb  mafegebenb  gewefen;  nachweisbar  hat  man  auch  baä 
Äammergericht  pm  SWufter  genommen.6) 

l)  Äönig  §einrid)  VII.  oon  (Snglanb,  ber  SBegrünber  be3  mobernen 
englifd)en  Staates,  ging  in  ftranfreid)  in  bie  ©dmle.  Vgl.  SSillj.  33ufd), 
(Snglanb  unter  ben  Juborö  1,  305.  Stud)  ber  erfte  beutfd)e  SanbeSfjerr 
moberner  5lrt,  Äaifer  Äarl  IV.,  Ijat  fdwn  bort  feine  ©dmle  gemalt.  Vgl. 
©urbac&,  Vom  Mittelalter  jur  «Reformation  1,  23  ff. 

«)  fftofenttjal,  $ie  Vetjorbenorganifation  Äaifer  fterbinanb'3  I.,  2tr$iü 
f.  öfierreid&iidje  ©efaittye  69,  103  f. 

»)  Über  ba£  Vucb,  oon  6.  Slbler,  $ie  Drganifation  ber  Zentral* 
oerwaltung  unter  Wajimilian  I.,  bgl.  §.  3.  57,  285  ff.  unb  Itter,  (Sentratbl. 
1886  ©o.  1076  ff.   Sltf.  £>u6er,  Öfterreicr,ifaie  9Jeid)$gefcr,i$te  (1895)  6.  63  ff. 

<)  <Rofentl)al  a.  a.  O.  ©.  223  ff.  ©elegentlia^  finben  bie  SlmtStitel  in 
3)eutfd)lanb  eine  meljr  ober  weniger  oon  bem  burgunbifdjen  Vorbilb  ab* 
weid)enbe  Änwenbung  (SRofentljal  ©.  114  9lnm.  1).  Xro&bem  ift  bie  Über* 
naljme  bebeutfam.  3n  biefem  3ufamnienf)ange  mag  an  bie  im  12.  3af>r= 
$unbert  erfolgte  Übernahme  beä  ÄonfultitelS  erinnert  werben,  ber  in  ben 
beutfdjen  ©täbten  aud)  in  anberem  ©inne  gebraust  wirb  als  in  ben 
italienifajen,  oon  wo  man  iljn  erhielt.  Sgl.  ©.  0.  Velow,  SDie  (£ntftel)ung 
ber  beutfäen  ©tabtgemetnbe  8.  101  f.;  §.  3.  59,  206. 

6)  Vgl.  ©.  0.  Velow,  2>ie  Weuorganifation  ber  Verwaltung  a.  a.  O. 
©.  313  unb  ba$  weiter  unten  über  bie  subscriptio  ®efagte. 

6)  Vgl.  b-  ö-  Kofentfcal,  ©efd)id)te  be3  ©eridjtSwefenS  unb  ber  Ver= 
waltungSorganifation  Vaiernä  1,  147  f. 

fciftotifae  8eit^rift  ».  5.  «b.  XXXIX.  27 
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Obwohl  fnenad)  bie  ©täbte  nic^t  bie  beftimmten  gormen  für 
bie  SReufcfjöofungen  in  bcn  Territorien  geliefert  fyaben,  fo  ift  ber 
ftäbttfcf)e  SBerroaltnngSf örper  bod)  in  bem  «Sinne  öorbilblidj  geroefen, 
toie  wir  ba«  Sßort  trjöifä)  gebrauten.  Stuf  bte  SBebeutung,  bie  ben 
SRatfjSbeputarionen  in  biefer  SBejiefyung  jufommt,  fjaben  mir  fct)on 
fnngemiefen.  (Sbenfo  üerfyält  e$  fief)  aber  mit  ber  reicheren  Entfaltung 
beä  ftäbtifc^en  S3eamtentt)umä  überhaupt.  2)ie  großen  ©tobte,  rote 
ÄÖtn,  Sübecf,  Dürnberg,  fjaben  fdjon  im  14. 3af)rf)unbert  mehrere 
(Elerici  ober  fünften  jugletcf)  in  ifyrem  5)ienfte;  in  Äöln  finb  im 
15.  5af)rl)unbert  oielfactj  bie  SRedjtstetyrer  ber  Unioerfität  jugleid)  bie 
gefdjmorenen  !Rätt)e  ber  ©tabt. J)  3n  ber  Umgebung  ber  Sanbeö* 
Herren  bagegen  finben  mir  üttänner  mit  gelehrter  öilbung  nodj 
mcr)t  fo  friu).  $on  ben  größten  Territorien  abgefefyen1),  fefcen 
fid)  bie  £Rätt)e  ber  ßanbeStjerren  bis  meit  in  ba$  15. 3>at)rf)unbert 
hinein  au§  ungelef)rten  Sftitgliebern  be£  Sanbeäabelö  unb  einem 
geiftlidjen  Rangier,  ber  jeboct)  ebenfalls  nodj  fetneäroegä  immer 
gelehrte  3MIbung  befifct,  jufammen.3)  ©pejiell  and)  beim  Äan^er- 
amte  erfennen  mir  bie  oorauSeilenbe  (Sntnricffung  ber  ©täbte. 
Entlehnt  ift  ber  territoriale  Äan^Ier  ntdjt  itynen,  fonbern  bem 


*)  ©o  bemerft  28.  Stein,  $eutfd)e  ©tabtfdjreiber  im  SKittelalter,  Sei* 
träge  $ur  ©efd)id»te  oornefnnHti  ÄölnS  unb  ber  9tyeinlanbe  ($eftf$rift  für 
SReOtfien,  Äöln  1895),  ©.  47.  »gl.  ©tobbe,  ©efdjicfcte  ber  beutfd)en  3?ed)t§* 
quellen  1,  643. 

*)  Über  Söhnen  unter  Äari  IV.  »gl.  »urba$  ©.  30  ff.  hierbei  ift 
inbeffen  ju  berütffidjtigen,  bajj  #arl  IV.  $ugleid)  ftönig  war.  Sgl.  übrigenä 
©tobbe  1,  633.  3lu$  einem  mittleren  Territorium  füljre  id)  an,  bajj  in 
Urfunbe  beS  $erjog§  oon  Sälicfc&elbern  oon  1407  (fiacomblet,  Urfunben- 
bud)  S8b.  4  9fr.  48)  Dom  Sßeuenftein  boctoir  in  fet)ferred)te  als  tjerjog* 
lieber  Statt)  erfdjeint.  ©.  über  ttjn  Äeuffen,  $>ie  SWatrifel  ber  Untoerfität 
Äöln  1,  54;  2Beftbeutfrf)e  Btfa^r.  9,  366  f. 

3)  »gl.  ftrufd),  S)er  eintritt  geteerter  SRätlje  in  bie  ©raunfebroeigifefc 
©taatsoernmltung  unb  ber  §od)berratf)  beS  dr.  iur.  ©tauffmell,  3tfd)r.  oe* 
§ift.  »ereinS  f.  9tteberfad)fen  1891  ©.  63 :  „93ei  bem  QrriebenSfdjluffe  jroifa>en 
ben  »raunid)i»eigifd)en  dürften  unb  ©täbten  1486  waren  Dr.  3olj.  ©ebord) 
alS  Vertreter  ber  ©tabt  ©raunfdjtoeig  unb  Dr.  ©.  ©iefeler  als  Hbgeorbneter 
ber  ©tabt  Böttingen  t^ätig,  toäljrenb  bie  dürften  nod)  bura>  9ritter  unb  einen 
geiftlicfjen  Äan^ler  oertreten  waren".  ©.  fi.  o.  Maurer  4,  133  f.  roeift  &ier 
aud)  auf  ba«  „»orbilb  ber  ©tabte"  Ijin. 
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^eirfje.1)  Mein  bic  ©igen f haften,  bie  ifm  fpäter  im  Territorium 
nu^eic^nen,  finben  ftcf)  Dörfer  ftf)on  nid)t  blofe  bei  bem  betreffenben 
föniglid)en,  fonbem  aud)  bem  ftäbtifdjen  Beamten.  3unädjft  ift 
ber  „©tabtfdjreiber"  im  allgemeinen  roof)l  früher  im  93eft$  afa* 
bemifcf)er  ©Übung  a(3  ber  33orftcr>er  ber  lanbeSfyerrlidjen  Äanjlei.8) 
©obann  wirb  bort  ber  ©eiftlidje  frütjer  burefy  ben  2aien  erfefct 
al£  fyier.  21(3  burd)fd)ntttltdjer  Termin  läfjt  fidj  etwa  beftimmenr 
bafj  bie  meltlicr)en  ©tabtfdjreiber  bie  geiftlidjen  um  bie  SRitte, 
bie  meltlic^en  fömjler  ber  2anbe3f)erren  bie  geiftlidjen  gegen  @nbe 
be3  15.  3at)rl)unberta  ablöfen.3)  Wut  in  SBejug  auf  ben  oor* 
nehmen  Titel  finb  bie  ©tabtfdjrei&er  ben  territorialen  ^Beamten 
nict)t  oorangegongen.4)  Unb  fpäter,  at3  feit  bem  (Snbe  be$  SRittef* 

J)  ®töl$el,  2>ie  (Snttuidlung  be8  gelehrten  3ri$tert$umS  in  beutfdjen 
Territorien  1,  253.   Srefelau,  fcanbbud)  ber  Urfunbenle^re  1,  458. 
8)  Sgl.  Stein  a.  a.  C. 

3)  93gl.  Stein  ®.  67  ff.  Qn  ben  Stäbten  ftettt  ficE»  eine  benmfete  916« 
neigung  gegen  bie  SlnfteUung  oon  ©eiftlidjen  im  Äanflleibienfte  ein,  bie  in 
ben  Territorien  nirfjt  ober  toenigftenS  nidjt  in  bem  ©rabe  oortyanben  ift.  — 
Über  bie  erften  Saien,  bie  in  ber  fönigiidjen  5?an$lei  befdjäftigt  roorben  finb, 
f.  SJurbad)  6.  48  $lnm.  2.  Der  ältefte  föniglidje  Stander,  ber  fiaie  mar,  ift 
ÄaSpar  ®d)lid.  Sgl.  über  i&n  SBurbad)  6.  49;  Ärufd),  3tf^r.  be3  biftor. 
»ereine  f.  92ieberfad)fen  1893  6.  224;  9Mg.  2>eutfd)e  ©iogr.  31,  505  ff. 
3n  SBaiern  begegnet  jum  erften  Wal  im  Saljre  1367  ein  Saie  aI8  Äan&ler. 
3)od)  folgen  auf  ifm  nod)  öfters  ©eiftlidje,  abroedjfelnb  mit  fiaien.  3)tefer 
SBedjfel  £ält  bi8  jum  ÜBeginn  ber  9?eu$eit  an.  SRtejler,  ($efd)id)te  $3aiern$ 
3,  678.  3n  ©ranbenburg  ftirbt  im  3a(jre  1483  ber  geiftlidje  Äanjler  SeffeU 
mann.  Stuf  itm  folgt  ©igtSmunb  3erer,  jroar,  wie  e«  fdjeint,  fein  ©eiftlidjer 
meljr,  aber  noa^  dr.  iur.  canon.  Stößel,  $Branbenburgs<ßreujjen8  9red)t3* 
oertooltung  unb  9ted)t8öerfaffung  1,  110  f.  3ft  SBraunfdiroeig  fommen  toelt* 
lid)e  flankier  erft  feit  1501  be$.  1503  oor.  JrTufd)  a.  a.  0.  @.  225.  dagegen 
liegt  in  ber  «Stabt  Äöln  bie  ©renje  fdjon  im  3af>re  1455  ((Stein  a.  a.  O.). 
Sgl.  aud)  »aSter  G&ronifen  4,  134. 

4)  3>er  erfte  beutfa^e  Sianbeäberr,  ber  einen  „Äanjler"  §at,  ift  ber  aud) 
im  übrigen  burd)  feine  tyoebgefpannten  9lnfj>rüd)e  feine  3e**9cnofTcn  übet* 
ragenbe  §er$og  9htbolf  IV.  bon  Öfterreid)  (1358—65).  @.  $ranj  Äürfa^ner, 
3)te  Urfunben  ^»erjog  9?ubolf'8  IV.  t>on  Öfterreia^,  VLxdflb  f.  bfterreidjifa^e 
®efd)id)te  49,  33.  SSor^er  tommt  (nad)  frb(.  Witt^eitung  oon  SSret^olj)  nur 
einmal  (1357)  in  einer  subscriptio  ber  Titel  cancellarius  üor  (1308  femer: 
„Serid^tolb  unfer  obrifter  fdjriber").  3)er  regelmäßige  ©ebraud)  beS  ftan$ter» 
titele  batirt  jebenfallS  erft  feit  JRubolf  IV.   3n  Saiern  erf^cint  1367  juerft 
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alterö  bie  Territorien  eine  erl)öf)te  ftaatlict)c  £f)5tigfeit  entfalteten, 
^aben  bie  an  ber  Spifce  ber  93ermaltung  fteljenben  Stander  nid)t 
blofj  an  äufcerem  ?lnfet)en  bie  ©tabtfdjreiber  übertroffen. 

SWit  SRücfftcfyt  auf  ba8  f)öf)ere  Hilter  unb  bie  reicöere  (5nt* 
roicflung  ber  ftäbtifcfjen  SBerroaltung  fönnte  man  nodj  auf  bie 
$ermutt)ung  fommen1),  bafe  bie  2anbe«f)erren  in  ber  fttit,  in 
ber  fie  if)re  Tfjätigteit  ju  ermeitern  begannen,  foldje  Beamte 
beoorjugt  gärten,  bie  Dörfer  im  ftäbtifdjen  $ienft  ttjätig  gemefen 
maren.  Snbeffen  bie  $lnnal)me  eine«  bireften  ©influffeä  ber 
ftäbtifdjen  auf  bie  territoriale  SSerroaltung  beroäf)rt  fid)  aud)  tjier 
nidjt.  tßergegenroärtigen  mir  un§  ben  Sebenölauf  ber  befannteften 
Äanjler  aus  ber  Qcit  oe*  Übergangs  oom  Mittelalter  $ur  9ßeu* 
$eit.  3n  59ranbenburg  ift  ber  erfte  namhafte  Äanjler  ©effel* 
mann.  s-8on  £au3  au*  Pfarrer  in  Gtaboljburg,  oerbanft  er  feine 
fpätere  Saufbafm  offenbar  junäa^ft  ben  perfönlidjen  ©e^ieljungen, 
in  bie  er  bort  ju  ber  §of)enaollern'fcf)en  gamtlie  trat.  Um  1436 
erfdjeint  er  in  fürftlidjen  3)ienften.  Slber  balb  gibt  er  fie  auf, 
um  in  Bologna  ben  ©tubicn  obzuliegen.  93on  bort  prücfgefe^rt, 
im  93efi$  etneS  afabemifdjen  ®rabeS,  erfiölt  er  jefct  baä  Äanjler* 
amt,  baä  er  bann  bis  ju  feinem  Tobe  oermaltet  tjat.  $8on  ben 
fpätcren  branbenburgifdjeu  Äan^lern  ermahnen  mir  bie  beiben 
S)iftelmeier.*)   Sampert  £)iftelmeier,  au3  Seipjig  gebürtig,  mad)t 


ber  9lmt«titel  Stanjler.  3Roientt)al,  33erroaltung«organifatton  Skiern«  1,  270 ; 
9tiejler  a.  a.  O.  Shufd)  a.  a.  C.  S.  205  ff.  beregnet,  bafe  in  ben  meiften 
norb*  unb  mittelbeutfdjen  Territorien  bie  Slnnaljme  be«  Äanjlertitet«  burd) 
bie  Söorftefjer  ber  Äanjleien  ungefähr  um  ba«  $at)r  1443  erfolgt.  —  3n  ben 
Stäbten  war  im  13.  Qa^unbert  ab  unb  $u  ber  ftanjlertitel  üblicr)  geroefen, 
bann  abeT  roieber  oerfdjnmnben  (Stein  a.  a.  C.  S.  39  unb  52). 

l)  So  3)roüfen  a.  a.  C.  S.  14:  „3>ie  geiftlidjen  unb  roe!tlid)en  Surften, 
bie  i^ren  SBortljeU  oerftanben,  roaren  frof),  Oon  bortljer  (nämlid)  au«  ben 
Stäbten)  SRött)e  geroinnen  $u  fönnen." 

*)  2.  Sieroinöfi,  3>ie  branbenburgifdje  Äan^lei  roäljrenb  ber  ^Regierung 
ber  beiben  erften  l)of>enjoUernfd)en  9ftarfgrafen  (1411 — 1470),  S.  54  ff.; 
Stößel  a.  a.  O.  S.  62  ff. 

»)  ©gl.  ©töljel  a.  a.  C.\  S.  191  ff.  Widit  oiel  anbei«  al«  mit  Saniert 
fcifielmeier  oer^ält  e«  fid)  mit  Martin  «Dtoir  (Mg.  $eutfd)e  83iogr.  20, 113  ff.). 
(St  erwarb  übrigen«  ben  $oftorgrab  aud)  roä^renb  feine«  ftäbtifdjen  $ienfte«. 
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feine  ©tubien  auf  ber  bortigen  Unioerfität.  $ann  tritt  er  aller* 
bingS  in  ben  Sienft  einer  ©tabt  (©aufcen).  ©ein  Aufenthalt 
bafclbft  ba uert  jebodj  nicht  lange  (etwa  bret  3af)re),  unb  toäf)renb 
biefer  Qeit  ift  er  jugleicf)  SRechtSfonfulent  be$  benachbarten  Stbclö. 
S)er  Umftanb  fobann,  ber  it)m  bie  ^Berufung  in  lanbeö^errlic^en 
SMenft  einträgt,  ift  nicht  fotoohl  feine  Xfyätigfeit  in  ber  ©tobt 
als  oielmefn:  bie  $)oftortoürbe,  bie  er  gegen  ba3  (£nbe  feine« 
©aufcener  Aufenthaltes  erlangt  t)atte.  Überhaupt  fd)eint  er  ber 
Unioerfität  unb  ber  Empfehlung  ihrer  Sctjrer  in  erfter  Sinie  fein 
©lücf  oerbanfen.  ©ein  ©ofm  Sfjriftian  ift  gar  ntcf)t  in  ftäbtifcfjem 
2)ienft  gemefen ;  er  tjat  feine  Auöbilbnng  auf  ocrfcf)iebenen  beutfajen 
Unioerfitäten  unb  in  ber  Don  feinem  SBater  geleiteten  $anjlei 
erhalten.  9lu3  Saiern  nennen  mir  Seonfjarb  ü.  (Scf.1)  ©r  macht 
feine  ©tubien  in  Sngolftabt  unb  ©iena,  ift  bann  furje  Qeit 
fRat^  be$  SDtorfgrafen  ®eorg  in  Ansbach  unb  tritt  uon  ba  fo^ 
gleich  in  6aierifrf>e  SMenfte.  ©ei  bem  ©acfjfen  ÜMcfn'or  0.  Dffa2) 
ift  ber  Sujammenhang  mit  ber  Unioerfität  noch  ftärfer.  ©einer 
fpäteren  ©tctlung  als  furfädjfifcfjer  9?att)r  Stander,  $>ofrict)ter 
gef)t  nicht  blofj  baS  ©tubium,  fonbern  auch  fiehrthätigfeit 
al§  Sßrofeffor  beS  römifchen  Rechts  oorauS.  ©ein  SanbSmann, 
(Shriftoph  o.  (Sarloroifc3),  ber  oertraute  9f?att)  beS  ^urfürften 
üttorifc  unb  breier  $aifer,  fyat  feine  AuSbilbung  nur  auf  Unioer* 
fitäten,  beutfdjen  unb  franjöfifchen,  unb  im  tjc-tjoglicf)  fächfifchen 
SMenft  erhalten.  @S  rotrb  nicht  nothroenbtg  fein,  meitere  Sei* 
fpiele  anzuführen.  £ie  eben  genannten  bemeifen  jur  ©enüge, 
ba&  nicht  ber  ftäbtifdje  Sienft,  fonbern  bie  fürftlicheStanjlei  unb  bie 
Unioerfität4)  bie  ©ct)ule  ber  lanbeSherrlichen  Äanjlcr  gemefen  finb. 

Seine  Begabung  unb  SSirfjamfeit  ift  überbied  in  elfter  SRcit>c  biplomatifdjer 
töatur.   gür  bie  Übertragung  ber  ftäbtifdjen  auf  bie  territoriale  Serroaltung 
fomint  er  alfo  jebenfaü§  nidjt  in  ©erradjt. 
0  Mg.  beutfdje  33iogr.  5f  604  ff. 

2)  ftanbroörterbud)  ber  StaatSroiffenfdjaften  5,  62  f. 

3)  Wflg.  beutfdje  »iograptjie  3,  788  ff. 

*)  !$n  biefem  3ufammenljang  berbient  e3  (Srroätjnung,  baß  tjranfreid), 
beffen  ©taatSberroaltung  in  jenen  3al)rfjunberten  als  ERufterberroaltung  galt, 
eine  felbftänbige  Sebeutung  neben  Italien  für  bie  Pflege  ber  fjumaniftifdjen 
©tubten,  bie  baS  UniöerfitätSftubium  neu  belebten,  befifct.  SSgl.  ©urbad)  ©.  53. 
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<5ie  mieberholen,  toie  if)r  $(mt  ber  9fietcf)$fan$let  nad^gc6ilbet  ift, 
auch  bcn  8ilbung3gang  ber  fönigtichen  Äanjler.  Sttpifd)  ift  ber 
SebenStauf  be$  erften  föniglichen  Äanjlerg  aug  bem  Satenftanbe: 
Äafpar  Schlief  erhielt  ba3  $an$leramt,  ttatfjbem  er  eine  Unioer* 
fität  (roaf)rjd)emlicf)  Bologna)  befugt  hatte  unb  in  einer  lanbes* 
herrlichen  Äan0tei  (ber  be$  53ifchof3  öon  $lgram)  in  ben  Äanjlet* 
bienften  Untermieten  morben  war.1)  Sftun  finben  mir  freilief) 
gerabe  in  ber  3"*  oeä  Übergangs  oom  Mittelalter  jur  D^eujeit 
fehr  oft  lanbeö^crrlicöe  9iätt)c  „  bie  äugleicf)  föäthe  einer  ©tabt 
finb.2)  Mein  biefe  finb  nidjt  bed^alb  öon  ben  SanbeSherren 
in  ihren  $)ienft  gebogen,  rueit  fie  ftäbtifcfje  öeamte  finb ;  fonbern 
Öanbeöljerren  unb  ©täbte  tjaben  fidj  gemeinfam  ihrer  au£  bem 
gleichen  ©runbe  oerfichert,  weil  fie  nämlich  ihre  juriftifdje 
öilbung  fcf)ä§ten.3)  Überbteö  ^anbelt  eö  firf)  hierbei  nicht  um  bie 
eigentlich  einflußreichen  lanbe3f)errlid)en  ^Rättje ,  öielmeljr  fyavupu 
fächlich  um  folche,  bereit  Meinung  in  einzelnen  auftauchenben 
Rechtsfragen  eingeholt  roirb. 

Überhaupt  fianben  bamalS  ^rartö  unb  $fjeorie,  b.  f>-  $anjlei  unb  üniüerfttät, 
in  innigen  Sejie^ungen.  Über  bie  Uniöerfität§ftubien  Der  Beamten  ber  9lei<f)$* 
tanjlei  unter  Äart  IV.  unb  «Benkel  ^anbelt  Surbach  @.  42  ff.  florfS  IV. 
ftanjter  %o§.  b.  9?eumarft  roibmet  (Sola  bi  3tien$o  entt)uftaftifche  Stetounberung 
(a.  a.  0.  <S.  88  f.). 

l)  Süpifd)  ift  fein  SebenSlauf  für  bie  fpäteren  lanbe§^errlic^en  Jtanjler 
nur  üteHei^t  infofem  nicht,  al8  er  ein  S3ürger3fot)n  ouä  (Sger  toar.  $enn 
obwohl  einerfeitä  bie  3af>l  ber  bürgerlichen  SRät^e  neben  ben  ritterlichen  feit 
bem  Söeginn  ber  fteujeit  junimmt,  fo  mehrt  fich  bod)  anbrerfeitS  unter  ben 
ritterlichen  9?ätt)en  bie  3a(jl  berjenigen,  welche  gelehrte  SBUbung  befifcen  unb 
barum  für  ba§  Äanjieramt  geeignet  finb.  Orrne  3»eif«l  ift  bie  3a*)1  ber 
abeligen  flanier  feit  1500  gröfcer  als  Dörfer  (bie  „oberften  Schreiber"  be* 
SRittetalter«  a!8  Äanjler  gerechnet). 

*)  @3  fei  nur  an  ©regor  §etmburg  erinnert.  Sonft  Dgl.  5.  SB.  meine 
HanbtagSaften  1,  9?r.  242  (©.  727  2lnm.  1). 

3)  ©Ottenbach,  ©dniftroefen  im  «Mittelalter  (jweite  9lufl.),  @.  390 
(f.  auch  S-  394),  unb  SB.  Stein,  a.  a.  O.  S.  53,  machen  barauf  aufmerffam, 
öafc  man  auf  ber  Unioerfität  Arfurt  im  15.  3ar)rf>unbert  bie  Unterroeifung 
in  einem  befonberen  stilus  civitatis  fannte.  (Sin  Stubent  rüt)mt  fid),  baft  « 
nicht  blofe  biefen  beljerrfche,  fonbern  auch  für  anbere  Äan$leibienfte  geeignet 
fei.  So  fteljen  benn  in  ber  Stljat  ber  ftäbtifche  unb  ber  fanbeSherrHche  $ran$lei* 
bienft  getrennt  neben  etnanber. 
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SBcnn  aber  bei  ben  ^Beamten  ber  lanbeSl)errltd)en  (Zentral* 
oermaltung  ber  ftäbtiferje  3)ienft  nic^t  als  i^re  Schule  bejetdjnet 
merben  fann,  fo  gilt  bied  gemtfe  nod)  meniger  oon  ben  nieberen 
SBermaltungSorganen.  (Sin  unmittelbarer  Einfluß  ber  ©tobte 
auf  ba8  territoriale  SBeamtentfmm  —  fei  e$ ,  bafe  e$  fid)  um  bie 
Sßadjafmtung  ber  ©etjörbenorganifation ,  fei  e$,  bafe  e$  fid)  um 
bie  ©djulung  im  ftäbtiferjen  SMenft  tjanble  —  ift  alfo  jebenfallS 
nidjt  anjunefymen.  9?ur  für  einzelne  3^e*9c  oer  $ermaltung 
inäbefonbere  ber  ©teueroermaltung  —  mir  fommen  barauf  ju* 
rücf  — ,  läftt  fid)  öieKek^t  eine  Slbijängigfett  behaupten.2) 

gür  bie  $l)ätigfeit  beS  ^Beamtentums  Ijaben  mir  etnen 
gemiffen  SWafeftab  in  ber  $lu3bilbung  be$  ©djreibmefenS.  2)ie 
©täbte  fjaben  it)r  ©djreibmefen  fcrjneQ  unb  früg  entmitfelt.  5)er 
SBorratfy  an  Urfunben  unb  Elften ,  ben  bie  größten  SftcidjSftäbte 
be3  14.  unb  15.  3af)rt)unbert8  aufmeifen,  übertrifft  ben  einer 
mittleren  territorialen  SSermaltung  auö  ber  gleichen  Qtit  grei* 
lid)  märe  ein  fotetjer  einfacher  Sßergleidj  ber  SHenge  beä  über- 
lieferten ©toffeS  etmaS  UnooHftänbigeö.  $enn  ba  bie  gro&en 
9Reicr)dftäbte  ©taat  (Territorium)  unb  ©emeinbe  jugtetet)  finb, 
müfete  man,  um  ifjn  öoÜftänbig  ju  machen,  ju  ben  3)enfmalen 
ber  territorialen  iBermaltung  nodj  bie  aus  ben  ju  bem  betreffenben 
Territorium  gefyörenben  ©tabt*  unb  Sanbgemeinben  f)injured)ncn,  . 
rooburdj  ber  23ergteid)  fid)  bann  bod)  meiftenS  gu  ungunften  ber 
9Reicf)3ftäbte  geftalten  mürbe.3)  dagegen  tagt  fid)  gemife  behaupten, 

*)  Ob  mefleid)t  bie  territorialen  ©aumeifter  ben  ftäbtifdjen  (t>gl.  33. 
3)oebner,  Urfunbenbud)  ber  ©tabt  §ilbe«l)eim  5  ,  638)  nadjgeafjmt  finb? 
&reili$  borf  man  au«  ber  Übereinstimmung  be«  Warnen«  ni$t  $u  Diel 
fajtiefeen.  3)er  ©aumeifter  ber  ©tabt  Dürnberg  Ijat  ©efugniffe,  bie  man  in 
feinem  Warnen  nid)t  oljne  weitere«  fudjt.  93gl.  Snbre«  Xuc^er'«  ©aumeifter» 
bud)  ber  ©tabt  Dürnberg,  l)erau«gegeben  Don  D.  SBeedj,  ötbl.  be«  liter* 
©eretn«  in  Stuttgart,  8b.  64.  $n  ÄÖln  f>aben  Seitung  unb  Söeaufficfctigung 
ber  öffentlidjen  Sauten  bie  SRentmeifter  (bie  oberften  $inan$organe).  ÄniDping, 
©in  mittelalterlicher  3a&re«I)au«f)alt  ber  ©tobt  ftöln  (1379),  «Wemffen^eft« 
fc^rift  (1895),  ©.  147. 

*)  3)ie  Qrrage,  ob  ber  3)ienfttontraft  ber  ftäbtifdjen  Beamten  ben  ber 
territorialen  beeinflußt  fjat,  werbe  id)  an  anberem  Orte  beljanbeln. 

*)  SÄtmlicb,  Derljält  e«  fid)  mit  bem  StrdjtDtoefen.  2)a«  ftäbtifdje  SlrdtfD* 
wefen  be«  Mittelalter^  ift  be«ljalb  fon$entrirter  al«  ba«  territoriale,  meil 
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bafe  bie  gröfjten  Äommunen  in  jener  3e^  ™  btv  £ecf)nif  be3 
©djreibtuefena  (namentlid)  maö  bte  inneren  SBerfjältniffe  ber 
©tabt  betrifft)  ben  meiften  Territorien  oorauS  toaren.  &ennod) 
t)at  baS  territoriale  @d}rei6tt)efen  feine  6eftimmten  gormen  nid)t 
ans  ben  ©tobten,  fonbern  Dorn  SReidj  ober  oon  ben  franjöftfcf)en 
unb  niebertänbifdjen  Sftadjbarlänbertt  erhalten.1) 

Staat  unb  ©emeinbe  f)ier  jufammenf allen.  T>a§  territoriale  2lrd)iDtt)efen  litt 
überbieä  nod)  unter  bem  Umftanbe,  bafe  bie  9lrd)iDalien  in  Derfd)tebenen 
lanbeSfjerrlidjen  (£d)löfiern,  refp.  in  ©djlöffem  unb  ftlöftern,  nidjt  an  einem 
Orte  aufbewahrt  würben.  93gl.  Söattenbad),  Sdjriftroefen  int  Mittelalter 
(2.  &ufl.),  ©.537  ;  93refelau,  Urfunbenlefjre  1,  149;  9tofent$al,  öerroaltungä* 
organifation  S8aiern$  1,  272  ff.;  üerotnSfi,  ©ranbenburgtfdje  Äanjlei,  S.  125  ff.; 
©.  D.  ©eloro,  Sanbtagäaften  lr  136  f.  Über  ba*  ftäbttfd)e  SlrdjiDroefen  »gl. 
©refelau  a.  a.  O.  6.  149;  Ulrid),  #ur  älteren  ©efdjitfjte  be*  Kölner  ©tobt» 
ardjioS,  3Rittt>il.  a.  b.  ©tabtardjiD  Don  ftöln  10,  1  ff.  ©gl.  fterju  aud) 
SB.  Stein  in  ber  MeDiffen-^eftfajrift,  6.  34. 

»)  2Bie  ba«  territoriale  Urfunbenroefen  im  allgemeinen  unter  bem  (£in= 
flufe  be«  töniglidjen  fteljt,  fo  ift  inSbefonbere  aud)  toon  ber  subscriptio  (Unter* 
fertigung;  f.  über  beren  allgemeine  SBebeutung  ©eeüger,  T)a3  $ofmeifteramt 
6.  97 ;  SeminSfi  ©.  76  ff.  unb  (5.  87  ff.)  biefe  Slbfjängigfeit  IjerDorgeljoben 
roorben.  <5o  bemertt  trufd),  Btfctjr.  b.  Ijift.  SSereinS  f.  Weberfadtfen  1893,  ®.  21üf 
bafe  in  93raunfd)meig  feit  1471  ber  betreffcube  ©ebraud)  ber  faijerlidjen  Äanjlei 
jur  Slnroenbung  fam.  93gl.  ferner  SBagner,  Slrdjioal.  3tfd)r.  10,  39.  3n  ber 
Xtyxt  roivb  für  bie  meiften  beutfdjen  Territorien  in  biefer  Söejieljung  ba$  SJorbilb 
ber  SReidjSfanjlei  mafegebenb  getoefen  fein.  Allein  für  bie  norbroeft beutfdjen 
Territorien  möd)te  id)  nieberlänbifdjen  Sinflufe  annehmen.  3n  Sülid)  unb  üBerg 
Ijat  bte  subscriptio  nämlid)  bie  beftimmte  &orm,  bie  in  ben  gelbrifdjen  Urtunben 
üblid)  ift.  ferner  begegnet  fie  f)ier  fpätei  als  in  ©elbern :  in  SBerg  finbet  fidj  bie 
subscriptio  (in  ber  Urfunbenabt^eilung  3ülia>8erg  beS  $fi  jfelborfer  (Staate 
ard)iD3,  nad)  frbl.  SRittfjeilung  ber  9lrd)tDDerroaltung)  jum  erften  «Wal  1384, 
in  Sülid)  fogar  erft  1402,  mäljrenb  fie  in  ©elbern  fdjon  Diel  früher  ^äufig  Dor* 
fommt.  »gl.  35.  ftiftoff,  ©ebenfroaarbig^eben  2,  «Wr.  109.  184. 186.  Sllfo 
wirb  in  Sülid)  unb  83erg  ber  gelbrifdje  Äanaleigebraud)  nadjgealjmt  roorben 
fein.  Sgl.  nod)  meine  fianbtagSatten  1,  72  9lnm.  3.  ^ener  Wadjroetö  betrifft 
fd)einbar  nur  eine  (Sinjel^eit,  läfet  fid)  aber  aud)  für  bie  ©efd)id)te  ber  S5e* 
einfluffung  ber  beutfdjen  Territorien  Don  SBeften  fjer  im  allgemeinen  Der* 
roertljen  unb  beutet  an,  wie  etwa  ba§  burgunbifa>nieberlfinbifd)e  SSorbilb  bie 
93erroaltung3organifation  in  ben  beutfd)en  Territorien  beeinflufet  Ijätte,  wenn 
2Jlajimilian  I.  nid)t  burd)  feine  £>eiratt)  in  befonbere  Bedienungen  ju  ben 
burgunbifdjen  9iieberlanben  getreten  märe.  3ur  Übernahme  burgunbifdjer 
(Sintidjtungen  Dgl.  aud)  bie  Stiftung  ber  neuen  Orben  (©djroanenorben, 
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2.  2)a3  ©eridjtsmeien.  2)ic  <Stäbtc  bc$  Mittelalters 
madjcn  eiferfüc^tig  barüber,  bafe  jeber  Bürger  nur  üor  bem  <3tabt* 
geriet  9icd)t  nimmt,  bajj  fein  au$roärtiger  $err  bie  ftäbtijdje 
9ted)tfpred)ung  beeinflußt,  baß  ber  ©tabtgeridjtebe^trf  in  jeber 
©egie^ung  feftgefd)loffen  bleibt.  Sftatürlidj  fef)lt  aud)  ben  länb* 
liefen  ©eridjtsbefttrfen  ntdjt  ber  ©elbfterfyaltungötrieb.  Allein  Diel 
lebenbiger  tritt  bie  <3tabt  für  bie  ©efd)Ioffenf)eit  it)reS  ©eridjtä* 
bejirfeä  ein.  ©eit  bem  @nbe  beS  Mittelalters  begegnen  mir  nun 
ganj  benjelben  ©eftrebungen  in  ben  Territorien :  bie  SanbeStyerren 
ber  beginnenben  9?cujeit  jeigen  ben  gleichen  ©ifer  für  bie  ©e* 
fd)loffenf)eit  ttyreS  territorialen  ®erid)tetoefenö,  mie  bie  mittel* 
alterlidjcn  €>täbte  für  bie  it)rer  Sejtrfe.  (£3  liegt  t)icr  eine  uofl* 
fommen  parallele  iBemegung  oor.  greilid)  Ijanbelt  e3  fid)  nid)t 
um  birclte  -iftacfyatmiung ;  fdjon  barum  root)l  nid)t,  meil  bie  $lb* 
fd)ließung  ber  Territorien  naefy  außen  t)tn  eine  Maßregel  tft, 
meldte  fiefy  gan*  befonber«  gegen  bie  <Stäbte  rietet:  fie  tonnte 
nur  burdjgefüt)rt  merben,  inbem  bie  SanbeSfjcrren  ba$  *ßfat)l* 
bürgertljum  unb  ben  föedjt^ug  ber  ©täbte  nad)  auStoärtigen 
Dberfjöfcn1)  befeitigten.  Unmittelbare  (Sinmirfung  auf  bie  neue 
Organisation  beö  territorialen  ®erid}t3roefenö  bat,  menn  nicr)t  in 
jener,  fo  boef)  in  mancher  anberen  93c$iefmng,  inäbefonbere  bie 
Drganifation  ber  SReidjSgcridjtöbarfeit  ausgeübt,  mie  mir  e8  oon 
einem  fünfte  bereits  bemerft  l)aben.2) 

&ubertu3prben).  ©.  2.  ».  9Ranfe,  ^reujj.  ©efd).  1,  111;  ©.  ».  b.  fRopp, 
§anfifd)e  ©efd)i$t8blätter  1886,  ©.  42;  ©.  ».  33elon>,  UanbtagSarten  1,  116, 
3lnm.  155.  —  SBie  fonft  im  ©djreibroefen  ein  Territorium  ba3  onbere  nacte 
af>mte,  borüber  »gl.  ü.  SBeecf)  in  ber  Seftfärift  &ur  geier  beö  25  iätjricien 
«eftefym«  be«  SSerein«  $erolb  («erlin  1894),  ©.  136 :  in  bem  Sefjenbucf)  be3 
93ifd)of8  »on  S»e»er  (angelegt  in  ben  Saljren  1465—67)  ljaben  wir  roof)l 
ba8  SSorbilb  beS  »fnijii^en  Seljenbudje«,  beffen  ^erftellung  im  Sa^re  1471 
begonnen  rourbe,  gu  fef)en.  3)er  SBifdjof  »on  ©»etoer,  3Kattf»ia8  Tarnung,  toar 
£an$Ier  be§  ßurfürften  ftriebrtd)  be8  Siegreichen  »on  ber  5ßfalj. 

l)  SSgl.  j.  ©.  @.  2.  o.  Maurer  3,  776  ff.  ftrenäborff ,  3)ortmunber 
Statuten,  @.  264  f.  ©.  ».  »eloio,  Sanbftb.  58eif.  1,  3(nm.  192—195.  Sanb* 
tagSaften  1,  374  f. 

*)  ©djon  Sßütter,  Jpiftor.  Cbttiuicflung  ber  heutigen  ©taatäüerfaffung  beä 
£eutfd)en  Üteicf)3,  1  (1786),  324  fagt  treffenb:  ,,9?ocf)  ein  nidjt  minber  erf>eb= 
Hefter  93ortt)eil  »on  ©rridjtung  beS  5?ammergertcf)t3  jeigte  fid)  aud)  barin,  baß 
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Sluf  bem  (Gebiete  beä  ©ericf)t§roefen§  tjaben  ftdj  bie  SanbeS* 
Herren  meiter  um  bie  ^Beteiligung  be3  gef)beroefen3  unb  beä  9iaub* 
rittertfjumS  oerbient  gemacht,  ©ie  fyaben  babei  bie  SBunbeS* 
gen  offen)  djaft  ber  ©täbte  gehabt.1)  9ßir  bürfen  fogar  fagen, 
ba&  bie  ©täbte  im  eigentlichen  Mittelalter  met)r  (£ifer  für  bie 
93efeitigung  jener  Übelftänbe  gezeigt  tjaben.  Allein  bie  feaupt* 
arbeit  fyaben  fdjliefclidj  bie  Sanbeötyerren  getrau.  $enn  9iedjt 
unb  Orbnung  fonnten  nur  biejenigen  öollftänbig  t)crftcllen,  meiere 
bie  meiten  glasen  ber  Territorien  bejahen.2)  $)ie  ©töbte  Ratten 
biefe  Aufgabe  nur  löfen  tonnen,  roenn  fie  felbft  fid)  ju  Territorien 
erweitert  Ratten,  ©o  roic  aber  bie  53erf)ältniffe  einmal  lagen, 
fiel  bie  Hauptarbeit  bei  ber  Söefcitigung  ber  im  2anbe  fjerrfdjenben 
®en)altfamfeit  ben  Terrttorialfyerren  unb  bem  SReidje,  übrigens 
bem  ftänbifd)3)  geglieberten  SReidje,  ju.   Sie  ©täbte  f)aben  bie 

nunmehr  ein  jeber  9Reid)£)tani>  in  feinem  ßanbe  ba8  ©eridjtSroefen  auf  einen 
genriffen  ftuf}  fe$en  tonnte.*  —  ©.  2.  D.  SKaurer  4,  95  ff.  getjt  in  bem, 
toad  er  über  bic  93orbtlbIid)feit  bed  ftäbtifdjen  ©crid)t3rocfen§  fagt,  $u  toeit. 
9?amentlid)  barf  man  nidjt  in  ber  28eife,  wie  er  e§  tljut,  bei  mittelalterlichen 
Stabt  ba8  ^ßrincü)  ber  Trennung  Don  Suftij  "nb  SBertoaltung  jufdjreiben. 
3>ie  Srrage  nad)  ber  Sertljeilung  ber  Äomtoetenjen  jnufdjen  Sdjöffenfoffegium 
unb  ©tabtratlj  $.  ©.  mürbe  oft  genug  burd)  einen  einfachen  ÄamDf  um  bie 
Wacfct  entfdjieben. 

>)  3d)  fage  abfid)tlid):  bie  99unbe§genoffenfdjaft  ber  ©täbte.  2>ie 
SanbeSfjerren  ^aben  aueb,  fdjon  im  Mittelalter  bie  ©orge  für  ben  Sanbfrieben 
feineSioegS  ben  ©tobten  allein  überlaffen.  Shtipptng  (in  ber  unten  ju  er* 
mä^nenben  Slbfjanblung  über  ben  fölnifcben  3al)re3f)au3c)alt,  ©.  144)  bemerft 
barum  mit  5Red)t:  „'Sie  gemeiniamen  Qntereffen  ber  dürften  unb  ©täbte" 
tjaben  ^um  Slbfditufe  be§  ßanbfriebcnäbunbe§  oon  1355  geführt.  SBgl.  &.  D. 
©elow,  Sanbftb.  S3erf.  2,  58;  SanbtagSaften  1,  113  ff.  13I>  ff. 

*)  SSgl.  35rot)fen  a.  a.  O.  ©.  10  f. :  „33ie  tapfer  bie  ©täbte  jene  Oers 
nulberte  SRittcrlidjfeit  .  .  .  Oerfolgen  mochten,  e§  mar  bod)  nur  fjier  unb  ba 
ein  (Sinjelner,  ben  fie  griffen  .  .  . ;  baS  Übel  auäjuvotten,  mufete  eine  größere 
Wadjt  ba  fein."  S3üd)er,  (Sntftelmng  ber  93olf3toivtl)id)aft  ©.  214  fdjlägt  in 
biefer  93ejteb,ung  bie  SSerbienfte  ber  Stäbte  etroaö  ju  tyod)  an.  GJjarafteriftifcb, 
ift  eä ,  bafe  oiele  Verträge  jur  SBefeitigung  ber  öffentlichen  Unftc^err)ett  au8= 
fd)liefelicb  Don  fianbeäljerren,  o^ne  ^Ritmirtung  Don  ©tobten,  abgefdjloffen 
roorben  ftnb.  Sgl.  bie  in  meinen  SanbtagSatten  1,  212  ff.  ermähnten  SSor= 
träge  unb  ©cotti,  ©efe&e  Don  MeDe^JJcart  1,  9?r.  22  unb  35. 

3)  SSgL  <Dc.  JRittcr,  $eutfdje  ©cfd)td)te  im  Zeitalter  ber  Gegenreformation 
unb  beö  $ret&igjäf}rigen  Ärtege*'!,  17:  „Ob  biefe  33e^örbe  (ba«  9ieicf|«-- 
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entfdjeibenbe  SRoüe  fo  loenig  gefpielt,  bafe  bie  &mbe3f)erren  Diel* 
mefyr  im  Sntereffe  ber  £erftellung  gcorbnetet  SBetfjältniffe  genötigt 
roaren,  mie  ben  Trofc  ber  9ftitterfd)aften,  fo  audj  bie  ©elbftänbigfeit 
ber  ©täbte  $u  bredjen.  $)enn  bic  SBefeitigung  be$  get)bered)t$ 
nmr  nid)t  blog  eine  grage  beS  ©eridjtStoefenö  unb  ber  ^ßoüjet. 
(Sie  mar  minbeftenS  ebenfo  fefyr  eine  politifdje,  eine  ÜWadjtfragc 
(£$  ift  nidjt  Sufaü,  bofe  bie  ©efeitigung  be$  gef)beroefen3  jeitlidj 
mit  ber  ©ilbung  größerer  Territorien x)  unb  mit  ber  SSerjtärfung 
ber  lanbegljerrlidjen  ®ema(t  innerhalb  ber  Territorien  ^ufammen» 
faßt.  Unb  e3  ift  anbrerfei»  tt>of)l  aud)  nid)t  3ufaU,  bafe  bie 
Ic^te  Jetjbe,  bie  ©rumbadj'fdje,  ouf  bem  flafftfdjen  SBoben  ber 
territorialen  3crfP^tterung  au§brad).  3)?an  f)at  e8  einen  „ginger« 
$eig  für  bie  roeitere  ©ntmitflung"2)  genannt,  roenn  in  ben  forgen« 
ooflen  Stitm  gu  $lu3gang  be3  15.  SatjrljunbertS  au§  bem  Äreife 
ber  ©täbte  feI6ft  ber  93orfd)(ag  auftaudjt,  fid)  einen  gürften  jum 
Sdjirmljerrn  ju  ermäßen.  Sßenn  fie  bamit  ber  SBebrängung 
burd)  einen  anbcren  Surften  üorbeugen  motten,  fo  mirb  baburd) 
unfere  $uffaffung  feineSroegä  roiberlegt.  (53  fommt  aud)  barin 
nur  bie  Tljatfadje  jum  2lu3brud,  bafe  allein  in  einem  größeren 
®emeiriroefen  genügenber  <5d)ufc  ju  finben  mar. 


fammergerid)t)  ifjre  ©erid)t8geioalt  oom  fönfer  ober  oon  ftaifer  unb  ©tänben 
gemeinfam  empfange,  mar  eine  ber  unergrünMidjen  Streitfragen  beutfdjer 
SRed)t3roiffenfd)aft;  Don  wem  fie  tljatfädjlid)  abging,  jeigte  ein  s43licf  auf  iljre 
3ufammenfefcung  unb  ©eauffidjtigung."  .  .  .  „SSenn  fo  ba§  neue  ©eridjt 
feiner  ganzen  SBirffamfeit  nadj  oornefmtlidj  auf  ben  SReid)3ftänben  beruhte, 
fo  mar  ba$  in  nod)  fiöljerem  93?afje  bei  benjenigen  (£inrid)tungen  ber  gfall, 
lueldje  bie  Wiebertoerfung  roiberredjtlidjer  ©etoalt  toerbürgen  foCtten."  — 
föatürlid)  mW  id)  mit  bem  obigen  ©afce  bie  felbftänbigen  SSerbienfte  be8 
mittelalterlid)en  #bnigtt|um3  um  bie  &erftettung  be8  ftriebenS  im  9ieid)e  nid)t 
leugnen. 

»)  Kante,  2>eutfd)e  ©efd)tdtfe  im  3eitalter  ber  Deformation  1  (5.  Slufl.), 
42  ff.  madjt  barauf  aufmerffam,  bafj  gerabe  in  ber  3eit  be8  Übergange*  üom 
^Mittelalter  gur  Weujeit  bie  mädjtigen  Käufer,  bie  feitbem  bie  ©eroalt  gehabt, 
ifyre  Stellung  gewannen,  baß  gerabe  bamalS  an  oielen  Crten  ein  ©eift  ber 
3Cu36reitung  unb  3u)ammcnfärae^UI19  lebenbig  mar. 

*)  SrenSborff,  $>anfifd)e  ©efd)id)tS61ätter,  Safcrgang  1893,  ©.  101.  Sgl. 
$riefatfd),  2>ie  $>o$enjoflern  unb  bie  ©täbte  ber  Warf  im  15.  Qa^r^unbert, 
@.  18. 
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Unerörtert  laffen  mir  ben  ©influfe  ber  8täbte  auf  bie  gorfc 
bilbung  be$  beutfdjen  ^ßrtoat*,  ©traf-,  <ßroje&recf)tes,  ba  mir 
bamit  oon  unfercm  Ttyema  $u  meit  abfdjmeifen  mürben.  (SS  ift 
unbeftreitbar,  ba6  ein  fotct)er  oorf)anben  ift.1)  (5r  roä'rc  freilidj 
üiel  gröfcer  gemefen,  menn  nidjt  bte  SRejeption  beS  römifcf)en 
StedjtS  bajtüifc^en  getreten  märe.  @o  a6er  ftefjt  bie  tSntrotdlung, 
be$  9ied)t$  in  ben  Territorien  mefentlid)  unter  bem  (Sinflufj  be3 
römifdjen  9fecf)t$.  T)ie  Territorien  öffneten  ftcf)  biefem  früher 
unb  meiter  als  bie  ©tabte.  $)enn  „f)ier  fjatte  fcf)on  im  2J?ittel= 
alter  eine  Reform  be3  materiellen  9xed)t$  unb  beS  ^roae&redjtS 
ftattgefunben,  meiere  baS  ©tabtrec^t  bem  fremben  föedjt  gegenüber 
miberftanbSfäljiger  maclite."  „2)a§  <Stabtrecf)t  mar  mett  fon* 
ferüatiöer  in  ber  (Srtjaltung  be$  einfjeimifdjen  9iecf)t$  als  ba$  Sanb* 
rec^t,  unb  fe^en  mir  5.  53.  am  Dftfeeftranbe  bie  ©täbte  lübifdjen 
9iecf)t$  als  Snfeln  beutfcf)en  9ied)tS  fyerüorragen ,  roäf)renb  ba3 
platte  fianb  Dom  römifcfjen  SRed)t  überfcfjmemmt  ift."2) 

3.  S)a3  $rieg3mefen.  9lrnolb  fegt  befonberS  großen 
SBertf)  auf  bie  SBorbilblidjfeit  ber  ©täbte,  infofern  fie  ben  Territorien 
für  baS  Ärtegömefen  bag  SWufter  geliefert  l)aben.  greiltd),  menn 
er  fagtr  bafe  $eftungcn  nid)t  öltet  finb  als  ©täbte5),  fo  ftimmen 
mir  ifnn  barin  ntcf)t  bei.  3)enn  mir  fennen  ja  Stöntg  §einrid)  I. 
md)t  als  ©täbtegrünber,  fonbern  als  Söurgenerbauer.4)  Shitt) 
bafe  bie  ©täbte  in  ber  Slrt  bcS  geftungSbaueS5)  üorbilblid)  gemefen 

■»)  einiget  barüber  6ei  &.  ii.  d.  Maurer  4,  96  ff.  »gl-  ferner 
2B.  ©icfel,  3um  älteften  beutfdjen  3oaftrafred)t,  3tfd)r.  f.  b.  gefammte  ©traf* 
rec^mtffenfdjaft  7,  506  ff.  (WacUtrag  in  SHitt.  b.  Snftitut«  f.  öfterreid). 
©efd)id)t3forfd)ung,  3.  ©rgänjungSbanb,  ©.  497).  6.  j.  93.  ©.  518:  „9lud|  fyer 
gelangten  fie  (bie  üanbeSljerren)  burd)  ba§  Sürgertfjum  $u  ber  (Sinfidjt,  ba&  il)r 
eigene«  ^ntereffe  gewinnen  mürbe,  fallä  fie  bem  ©emerbetreibenben  bie  DoUfte 
Stcr)er^eit  bafür  böten,  baß  bie  SBermaltung  iljn  nid)t  ungeredjt  beljanbeht  tönne." 

s)  SBorte  ©ufjm'S,  SräntifäeS  9lect)t  unb  römifdjeä  3ied)t,  ©.  78.  Sgl. 
fjierftu  aud)  ©ierfe,  ©abifdje  ©tabtredjte  unb  SReformpIäne  beS  15.  3;aljr= 
fanberta,  3tfcr,r.  f.  b.  ©efd).  beä  OberrfcinS  1888,  ©.  129  ff. 

3)  Slrnolb  2,  135. 

4)  93gl.  barüber  juleftt  Äeutgen,  Unterfudmngen  über  ben  Urfprung  ber 
beutfa)en  Stabtoeifaffung,  3.  42  ff. 

*)  %I.  ©ierfe  2,  858:  „mit  jum  £f)eil  aud?  äußerer  S'Jaa^bilbung  be« 
©ölbnermefenS,  ber  fte^enben  (sie!)  §eere  unb  5eftung^antagen". 
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finb,  trifft  nicht  redjt  0u.  SBemgftenS  ^aben  bic  SanbeSfyerren, 
njeldje  im  16.  Sahrfjunbert1)  grofee  geftungen  neuer  Slrt  anlegen, 
fid)  babei  nicht  bie  mittelalterlichen  ©täbtc  §um  SBorbtlb  ge* 
nommen,  fonbern  ihre  9J?ufter  im  SluSlanbe  gefugt.2)  (5$  finb 
auälänbtfche  SBaumeifter,  namentlich  Italiener,  melcfje  jene  geftungen 
be8  16.  3atyrt)iinbert£  nach  fremben  Sftuftem  bauen.8)  dagegen 
hat  Slrnolb  Siecht,  wenn  er  fjeröorhebt,  bajj  bie  größeren  finan* 
gellen  bittet  ber  ©täbte  fie  in  ben  ©tanb  festen,  ftch  einen 
größeren  unb  befferen  SBorratf)  üon  ©efchüfcmatertal  ju  befdjaffen, 
ferner  (Sölbnerheere  in'3  gelb  ju  ftcHen.  ©ie  fyaben,  als  bie 
©elbmächte  ihrer  Qz'xt,  aufjerorbentliche  $lufmenbungen  für  mili* 
tärifche  Qmdt  machen  fönnen.  5)ie  ©tabt  $öln  t)at  $.  SS.  gelegent* 
lieh  *n  einem  grieben3jaf)re4)  82  %  ihrer  ®efammtau$gaben  für 
ihre  militärifche  unb  biplomatifche  «Sicherung  üermanbt6)  —  ein 

')  Ob,  refp.  in  roiefern  bie  ©tobte  ftd)  mäljrenb  beS  Mittelalters  um 
bie  ftortbilbung  be3  <yeftung$bau$  öerbient  gemacht  Ijaben,  fdjeint  mir 
fdjmierig  bestimmen  $u  fein.  93gf.  barüber  2R.  %äf)n%,  ©efdjio^te  ber 
Äricg8u>iffenfd)aften  oorne^mlid)  in  $eutfd)lanb  1,  429.  774  ff.  783  ff.  SSenn 
3äf)n§  ©.  429  bemerft,  bafe  ein  genüffer  ftortfduitt  ftd)  „nid)t  an  ber  99e= 
feftigung  ber  ©urgen,  fonbern  an  ber  ber  ©tobte"  öonftog,  fo  ift  bamit  natüdid) 
nod)  nicht  gefagt,  ba&  ber  &ortfd)ritt  au$  öon  ben  ©täbten  fetbft  auüging. 

s)  3äfm8  a.  a.  C.  ©.  774  unb  791  ff.  $ebt  fjeroor,  bafe  bie  Staliener  in 
biefer  Segie^ung  bie  ©d)üler  bei'  3>eutfdjen  geroefen  finb,  nur  baä,  mag  fte 
Don  iljnen  gelernt,  meiter  gebUbet  (jaben,  fo  baß  bann  „bie  italienifdje  93c= 
feftigungöfdjute  .  .  .  tf)atfäd)ltd)  ba£  ganje  16.  Satjrljunbert  beljerrfdjt". 

*)  Sgl.  fr  93.  ©töljei,  ©ranbenburg^reufeen«  SRecfctSberroaltung  1,  273; 
(S.  o.  93efoiu,  £anbtag3aften  1,  249.  633  (silnm.)  unb  793. 

*)  3n  ftriegS  jähren  natürlich  nod)  meit  mef)r.  ©.  ftntyping  in  ber 
28efibeutfäen  3tfd»\  13,  347  f. 

b)  tfnipping,  ©in  mtttelaiterlidjer  3af}re8$auSfyt(t  ber  ©tobt  Äöln  (1379) 
Sreftfdnift  für  SJfebiffen  (1895),  ©.  141  f.  $te  3HtttJj|eilungen  §egel'§,  Sfjro= 
niten  ber  beutfdjen  ©tobte  1,  188,  über  bie  $>öfje  ber  Ausgaben  in  Ärieggs 
unb  ©.  288  über  bie  in  &rieben3ja&ren  betreffen  nid)t  fämmtüdje  militärifd)en 
Mufmenbungen.  Sgl.  nod)  §.  Wad,  $ie  ftinanaDenoattung  bev  ©tobt  ©raun* 
fdnoeig  bis  $um  Saljre  1374  (©ierre,  Unterfud)ungen ,  $eft  32),  ©.95; 
©Dönberg,  Jinanjberfiättniffe  ber  ©tobt  ©afel,  S.  85.  $e  gröfeer  ba8  Wlaft 
oon  ©elbftänbigfeit,  ba«  eine  ©tobt  beftyt,  befto  ^öfjer  finb  natüriid)  bie  9luf5 
roenbungen  für  militärifdje  3mede  unb  ouSroöitige  ^Solitif,  ba  bei  relatio  ob^ 
gängigen  ©täbten  ber  ©tabtfjerr  (Äbnig,  be^o.  Sanbeäfjerr)  einen  größeren 
i^eil  jenei  Soften  trägt. 
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©.  d.  Selow, 


^rojentfa^,  ber,  bei  ben  reichen  ©innafjmen  ÄölnS,  eine  bebeutenbe 
©umme  barfteflt.  2)er  ftaifer  mie  bie  gürften  fasert  fid)  mcl)r* 
mala  genötigt,  ©efc^üfce  üon  ben  ©täbten  &u  entleihen.  *)  Unb 
menn  bie  ©täbte  beS  Mttelalter$  ben  8anbeSt)erren  im  gelbe 
begegnen  fonnten,  fo  üerbanften  fie  baö  fyauptfädjlicf)  ben  toon 
ifynen  aufgestellten  ftarfen  ©ötbnerfjeeren.  2Sof)t  fyaben  audj  bie 
gürften  feit  bem  11.  3af)rf)unbert*)  in  fteigenbem  ÜJta&e  ©ölbner 
gehalten,  roie  anbrerfeitS  bie  ©täbte  burd)  betaillirte  ©eftimmungen 
für  bie  perfönlic^e  9Sct)rfäf)igfeit  ifnrer  Sürgcr  geforgt  fjaben.8) 
Allein  im  gro&en  unb  ganzen  bürfen  mir  bod)  fagen :  im  2HitteI= 
alter  Ijaben  bie  SanbeSberren  f)auptfäd)lid)  burd)  Setynäleute  unb 
Untertanen4),  bie  ©täbte  burd)  <5ölbnerf)eere  gefämpft.5)  3n 
ber  $lrt,  roie  bie  <Stabte  burd)  SluSnujjung  be$  <steuerred)te$ 
gro&e  ©ölbner}d)aren  aufbringen,  tft  ba3  fpätere  Söerfatjren  ber 
2anbe3f)erren  t)orbi(btid)  gejeidjnet.  Snbeffen  fyanbelt  eö  fid)  aud) 


*)  9lrnolb  2,  136  f.  9lnbrcrfeit$  wirb  bie  GJieBfiätte  bc§  beutfdjen 
Crbenä  in  ÜRartenburg  gerühmt,  ©engler,  Über  ^tneaS  ©ijlDiu§  in  feiner 
Sebeutung  für  bie  beutfdje  9ted)t8gefd)td)te,  ©. 48.  2)ie  ©tabt  Hamburg  bejog 
übrigens  ib,re  SBüdjfen  Don  auSmärtd,  jeboeb,  aud  einer  anbeten  Stabt  (Sübecf) 
unb  aud  ^lanbern  (b.  \).  »ooljl  aud)  aud  flanbrifrfjen  ©tobten),  Äoppmann, 
fiämmereiredinungen  bei"  ©tabt  Hamburg  1,  XCVIII  unb  385. 

*)  ©pannagel,  3ur  Öefd)id)te  be8  beutfdjen  §eern>efen3  t>om  beginn 
be3  10.  bi#  $um  Ausgang  be«  12.  3ab,rfmnbert3,  ©.  71  ff. 

»)  ©.  2.  D.  Maurer  1,  482  ff.;  D.  b.  ftaljmer,  Die  ©ebjDerfaffungen 
ber  beutfa^en  ©täbte  in  ber  jioeiten  fcälfte  be«  14.  3al)rb,unbert8  (3Rarburger 
2>iffertation  Don  1888);  Wl.  ©alfcer,  #ur  @efd)id)te  be3  $anjiger  ftriegSioefenS 
im  14.  unb  15.  Satjrtmnbevt  f$rogr.  beä  ©nmnafiumS  ju  $an$ig,  Oftern 
1893),  ©.  5  ff. 

*)  5ßgl.  ©.  D.  Seloro,  fianbftb.  SBerf.  2,  59;  Sanbtagäaiten  1,  97  ff.; 
©ött.  &tl  9Inj.  1895,  6.  229.  91.  ©gröber,  9ted)t8gefd)id)te  §  47  «Cntn.  6, 
erinnert  baran,  bafe  ber  9fritterfpiegel  e8  für  nötljig  Ijält,  bie  SBorjüge  ber 
„9Rannfd)aft"  Dor  ben  ©ölbnem  fjerDorauljeben. 

*)  Änipping  a.  a.  C.  ©.  142  ff.  Ipegel,  Gljronifen  ber  beutfdjen  ©täbte  1, 
185 :  „3Ba$  man  aud)  Don  ber  &rieg3tüd)tigfeit  ber  ©täbtebürger  im  9RitteI= 
alter  rühmen  mag,  für  biefe  Qeit  ift  nur  fo  Diel  roaär,  bafe  ber  Ärieg  Ijaupt» 
fädjlid)  burd)  ©ölbner  geführt  unb  mit  ©elb  Don  ben  ©täbten  beftritten 
mürbe. *  3U  berüetfic^tigen  ift  Ijiebei  bie  9?eigung  ber  Bürger,  fta^  burtb, 
©elb^a^ung  Dom  Äriegfibienfte  ju  befreien,  ^gl.  33.  (».  53.  o.  Maurer  2, 
840  unb  844  ;  4,  107;  D.  b.  9?ab,mer  ©  49. 
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fjier  mef)r  um  eine  ttypifrfje  (Sntmicfiung  als  um  unmittelbare 
SRacfw  Innung.  SGSenigftenö  ftammt  bie  Organisation  be3  fpäteren 
©ölbnermcfenS  nid)t  oon  ben  (Stäbten  ber.  ©in  fpe^ififcf)  ftäbtifdjeS 
©ölbnermefen  l)at  fid?  nidjt  auSgebilbet ;  namentlich  mof)l  be$f)alb 
nid)t,  weil  bie  ftäbtifcf)en  ©ötbner  $um  gro&en  $f)eil  bie  bitter 
beö  platten  Sanbeö  roaren.1)  Söefanntüdj  befolbeten  bie  ©täbte 
bie  fog.  ©bclbürger,  oornetjme  sperren  ber  Sfacfibarfdjaft,  roelcfje 
fid)  t»erpfltcr)teten,  bie  ©tabt,  bie  ifmen  eine  jät)rlic^e  SRente  jaulte, 
gu  unrerftüfcen.  2tber  audj  abgefef)en  oon  ben  ©beibürgern,  bie 
einfachen  ©olboerträge,  bie  bie  <Stabt  fcf)lo&,  mürben  junt  grofeeu 
$f>eil  mit  ber  ummotynenben  SJiitterfd)ajt  abgesoffen.  $a§ 
SBorbilb  beS  fpäteren  <5ölbnern>efen3  t)at  r  fomeit  eS  fidj  um  bie 
Reiterei  f)anbelt,  öurgunb2),  fomeit  e$  fid)  um  bie  gu&truppe 
fjanbelt,  bie  ©dnoeij5)  geliefert. 

4.  3)aäginan$roefen.  $)ie große SBebeutung ber ftäbtifdjen 
©teuern  fyaben  mir  foeben  f)eroorgef)oben.  S)a3  iBcrbienft  ber 
©täbte  in  biefer  $inftd)t  ift  freilief)  mitunter  überfdjäfct  roorben. 
Slrnolb4)  fpricfjt  ben  ©afc  au«,  ber  naef)  ifun  in  ber  einen  ober 

>)  Shtipptng  a.  a.  C.  Wrnolb  2,  245.  SRenb&eim,  $a«  rrid>3jtänbiid)e, 
befonberS  Nürnberger  ©ölbnerroefen  im  14.  unb  15.  Sa^T^unbert  (Seipjiger 
3)iffert  Don  1889),  ©.  25  unb  44.  Wad  a.  a.  C.  ©.  93  bemerft:  „%n  ber 
großen  sJKel)r$af)l  ber  ^äUe  finb  ©belleute  alä  biejenigen  genannt,  für  bie 
^anbquitinge  (3aljlungen  für  bie  ©ölbner  bei  ben  3Birtt)en)  öottyogen  tourbe." 
Sgl.  auäi      Seo,  2ef)rbucr>  ber  ©efd)id)te  beS  Mittelalter*  (1830),  ©.  679. 

")  SäljnS,  ©efa)id)te  ber  Äriegäroifienftrjaften  1 ,  317  ff.  Sgl.  Gie$u 
Übrigend  aud)  ©.  r».  ©eloro,  SanbtagSatten  1,  353  f. ;  Stfäx.  be8  SJergifdjen 
©efd)id)t8tiereinä  30,  1  ff. 

3)  Sülm«  a.  a.  ß.  ©.  299  ff.  unb  311.  Sart&olb ,  ÄriegSroefen  ber 
$eutfä>n  2  (1864),  161.  <Mud)  in  ben  ftäbtifdjen  beeren  be3  Mittelalter* 
bilben  bie  ©duoei^er  fdjon  einen  roidrtigen  Seftanbtljeil.  Menb^eim  a.  a.  £). 
6.  69  ff.  -  5>ic  Behauptungen  Wrnolb'*  (2, 138),  bafe  bie  ftäbtifcfjen  ©ölbner 
„bie  erfien  Slnfänge  einer  fteljenben  TOij"  barfteHen,  baß  ferner  „bie  all* 
gemeine  ©tenftpflidjt  (ber  ©täbte)  früh  öon  ben  Territorien  aboptirt"  rourbe, 
bebürfen  ber  SBiberlegung  nid)t.  Nur  ju  bem  jroeiten  fünfte  fei  be= 
merft,  bafe  bie  allgemeine  2)ienftpflid)t  ba*  ganje  Mittelalter  Innburd)  in  ben 
Territorien  beftanben  $at  unb  fner  nie  in  bem  Mafee  burd)  SoSfaujungen 
burdjbrodjen  roorben  ift  roie  in  ben  ©täbten.  $ie  allgemeine  3)ienftpflid)t 
neuerer  Slrt  ift  aber  roaljrlia)  aud)  nitt}t  r»on  ben  ©täbten  gefdjaffen  roorben. 

*)  Slmolb  %  138. 
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anbcren  gorm  Öftcrö  mieberfjolt  ift:  „3n  ben  Territorien  (im 
®egenfafc  ju  ben  ©täbten)  ftnb  matyre  ©teuern  nidjt  älter  als 
geroorbene  ©olbtruppen  ober,  wenn  man  mill,  nod)  jünger.  Sföre 
(5ntftef)ung  fällt  in  baS  fünfjet;nte  unb  fed)5et)ntc  Sarjrrjunbert." 
SlHein  bie  lanbe$l)errlid)en  Steuern  ftnb  mel  älter,  als  ?lrnolb 
angibt.  3)te  SanbeSfjerren  ergeben  eine  mirftidje  ©teuer1)  jpätefteuS 
feit  bem  12.  3af)rf)unbert :  bie  Söebe,  lateinifd):  petitio,  precaria, 
exactio,  eine  birefte  ©teuer,  r)auptföcr)ltc^  eine  ©runbfteuer.  ©in 
£anbe$f)err  beS  beginnenben  13.  3atjrf)unbert3  erflärt  fdjon,  er 
müffe  ©teuem  (exactiones)  ergeben,  ba  er  ofme  ©elb  ba$  fianb 
nitf)t  in  grieben  galten  fönne.2)  3)ie93ebe  ift  älter  ober  toenigftenS 
ebenfo  alt  mie  bie  beutfcfje  ©tabtoerfaffung.3)  $ic  ©täbte  ftnb 
alfo  nid)t  bie  erften  (Srfinber  ber  ©teuern  in  $)eutfd)lanb. 
Snbeffen  eine  ©teuer  oerbanft  itmen  aHerbingS  ifyr  ^afein:  bie 
inbirefte  ©teuer,  bie  im  Sftittelalter  fog.  Sfccife  (Ungelb).  ©ie  ift 
„gemifferma&en  eine  (Sntbecfung  ber  ©tabtgemeinbe".4)  ©te  ift 
bie  fpejififd)  ftäbtifc^e  ©teuer  unb  bleibt  bie  mitf)tigfte  ftäbtifdje 
©teuer  ba$  Mittelalter  lunburd).5)   Rubere  ©teuern  f)aben  bie 

»)  »gl.  ©.  t>.  SBelom,  Sanbftb.  93erf.  3 »,  7  ff . ;  3.  58,  196  ff.  Über 
bie  feitbem  fjin$ugefommene  Siteratur  f.  3Refcen,  3)ie  orbentlidjen  bireften 
Staatäfteuern  im  SMätfmm  fünfter  (TOnfter'fdje  3)iffertatton  üon  1895). 

»)  @.  o.  »elow  a.  a.  C.  S.  5. 

8)  §anbwörterbud)  ber  StaatSwiffenfdjaft  2,  349  ff. 

4)  Soljm,  3af)rbüd)er  f.  SRationalöfonomie  34,  260.  ftreilid)  trifft 
Sotym'S  SReinung  (wie  iä^  in  §.  &  59»  240  f.  näljer  bargelegt  Ijabe)  nur 
infofern  ju,  als  bie  ©r^ebung  einer  Slccife  auf  ftäbtifajeni  ©oben  $uerft  jur 
Slnwtnbung  getommen  ift.  S3om  red)tlid)en  Stanb^unfte  au8  ift  biefe  Äccife 
bagegen  eine  tanbeö&errlidje  ©teuer,  bie  allerbingS  regelmäßig  gleich  am 
Anfang  ben  Stäbten  t>crpad)tct,  Derfauft  ober  aud)  frei  überlaffen  wirb. 

•)  Gin  forecfcenber  SBeweiS  für  bie  UnfenntniS,  bie  ftifefa^  auf  bem  ©e* 
biete  ber  beutfdjen  Stäbtegefd)td)te  auSjeidniet,  ift  feine  33ef>auptung  ($eutfäe 
©efdjidjte  3,  322):  „$ie  gewöhnliche  ©runblage  ber  einnahmen  bilbete  eine 
birette  S3ermögen8fteuer ;  wenn  biefelbe  nid)t  au8reid)te,  würbe  fog.  Ungelb, 
eine  inbirefte  SerbraudjSabgabe  erhoben."  3Jian  fielet,  er  fefjrt  baS  waf)re 
5ßerf)ältni8  böflig  um.  SSgl.  bagegen  j.  v43.  Sotjm  a.  a.  O.  S.  260:  „33on 
ber  inbireften  ©teuer,  bem  fog.  Ungelb,  mar  bie  ftäbtifdje  ^inanftuenuaftung 
(wie  in  33afel,  fo  in  allen  übrigen  beutfdjen  Stäbten)  ausgegangen. . .  .  $ie 
inbirefte  Steuer  blieb  aud)  fernerhin  bie  Ghunblage  ber  fläbtifd)en  3-tnanj* 
wivtt)fd)aft."  ftegel,  d^ronifen  ber  beutfcben  Stäbte  1,  281:  „l£*  ift  bemerfenäs 
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©täbte  im  allgemeinen  crft  fpäter,  crft  nad)  unb  nad)  erhoben: 
namentlich  SBermögenSfteucrn  ipiclcn  im  14.  unb  15.  3at)rl)unbert 
eine  SRotte.1)  Sl6er  bie  ©runMage  bilbet  bod)  regelmäßig  bie 
Slccife.2) 

$)ie  ftäbtifd)e  2lccifc  beginnt  mit  Keinen  Anfängen :  aunäd)ft 
finb  ifyr  nur  wenige  ©egenftänoe  unterworfen,  bejonberS  ©etränfe. 
©o  ift  eS  im  13.  3af)rt)unbert.  Allein  ber  ÄreiS  ber  ®egenftänbe, 
bie  ber  ftäbtifdjen  Slccife  unterworfen  werben,  erweitert  fid)  fort* 
fct)reitenb.    3)er  $lccifetarij  wirb  fcf)ttef$Ud)  rec^t  umfaugreic^. 

©an$  biefelbe  (Sntwidlung  finben  mir  —  nur  fpäter  —  in 
ben  Territorien.  §icr  wirb  feit  bem  15.,  auSnatymSmcifc  fd)on 
feit  bem  14.  3at)rfyunbert,  aurf)  eine  $ccife  erhoben.  Slnfangä 
Wieberuin  nur  oon  fef)r  wenigen  ®egenftänben ;  admar)lic^  oon 
einer  fortfrf)reitcnb  ftetgenben  Safyl  ®er  Slccifetarif  mädjft  tner 
ebenfo  wie  in  ben  ©tobten.3) 

©oflen  wir  annehmen,  baß  e$  fid)  f)iebei  Wieberum  nur  um 
eine  trjpifcrje  ©ntwieflung  fyanbelt?  Siegt  l)ter  nitfjt  otefmefyr  bie 
SBermutfyung  nafye,  ba&  bie  Territorien  bie  ftäbttfcfyen  (Sinricfjtungen 
mit  SSewuBtfein  übernommen  tjaben?  SBir  finb  in  ber  Sage, 
biefe  ^ermuttjung  für  einen  gall  burd)  ein  au3brücfttd)eä  3^9ni« 


wertlj,  bafe  bie  frü^efte  allgemeine  unb  regelmäßige  ©teuer  ntcqt  auf  bireftem 
SBege  Dom  ©runbbefifc  unb  Vermögen,  fonbem  Don  ber  Äonfumtion  erhoben 
nmrbe :  baS  fog.  Ungelb.  ©o  natürlid)  unb  naljeltegenb  erfayint  biefe  ©teuer 
für  bie  Cfonomie  eine«  ftäbttfd>cn  (£emeinwefen3."  Slrnolb  2,  139:  „3)te 
ältefte  unb  lange  Beit  bie  einzige  ftäbtifdje  ©teuer  war  bie  .  .  .  inbirette. . .  . 
$irefte  ©teuern  finb  in  ben  ©täbten  weit  jungem  UrfprungS." 

l)  ©Dönberg,  5inanjüert)ältniffe  ber  ©tabt  «afel  ©.  87  f. 

*)  3n  Äöln  ift  roäfjrenb  be$  Mittelalters  fogar  etier  ein  SRüdgang  als 
eine  3unaljme  ber  biretten  SöefteuerungSformen  ju  bemerten.  Änitoping  a.  a.  0. 
©.  153  f.  $arin  ftetyt  bie  ©tabt  ÄÖln  unter  ben  größeren  Kommunen  aller» 
bingä  woljl  allein,  dagegen  Ijat  e$  gewiß  unter  ben  Heineren  nid)t  wenige 
gegeben,  in  melden  ber  ftäbtifdje  §au8Ijalt  baS  ganje  Mittelalter  Ijinburdj 
im  wefentlidjen  auf  bie  Slccifc  befcfjränft  blieb.  93gl.  meine  Sanbft.  Sßerf.  1, 
9tnm.  226  ff. ;  3*f#r-  Vergifdjen  ©efd)id)t§toerein$  23,  197  ff.  Slud)  wirb 
mitunter  im  Mittelalter  eine  birefte  in  eine  inbirefte  ©teuer  umgewanbelt 
(fianbft.  Verf.  1,  Slnm.  152). 

»)  ®.  x>.  «elow,  Sanbftänb.  Verf.  3»,  154;  SanbtagSaften  1,  252  ff. 
unb  697  ff. 

$iftorit*e  Stitmn  SR.  S.  »b.  xxxix.  28 
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ju  bekräftigen.  (Sine  Urfunbe  oon  1388  *)  liefert  un§  ben  93eroei§, 
bafe  bamatö  Surggraf  griebrict)  V.  öon  Dürnberg  eine  inbirefte 
©teuer,  bie  bie  ©tabt  Dürnberg  eingeführt  t)atte,  nad)  Deren 
Vorgang  auct)  in  feinem  Territorium  erhoben  t)at.2) 

»)  Monum.  Zoller.  5,  Wr.  204  (©.  213):  Urf.  Äönig  ©enjel'*  für 
©urggraf  griebricb,  Dürnberg  d.  d.  1388  5.  Wpril:  berieft  iljm  unb 
feinen  (Jrben,  baß  fie  in  allen  ihren  Sanben,  ©engten  unb  ©ebieten, 
in  ihren  ©täbten,  SRärtten  unb  Dörfern  „ein  ungclr  nemen  unb  uf  heben 
mugen  Don  allerlei  gerranf,  als  bog  unfeer  unb  bej  reid)§  purger  $u  9Zuren= 
berg  öon  unffer  laube  ju  biffen  jeiten  in  ber  (tat  ju  Wurenberg  einnemen  unb 
aufgeben".  Smx)t  tyai  auf  biefen  3"fömnienb,ang  §egel,  Gljronifen  ber 
beutfdjen  Stäöte  1,  281,  aufmertfam  gemacht. 

2)  Später  finb  SSorbilb  auf  bem  ©ebiet  ber  inbiretten  (Steuern  nicht 
bie  ©täbte,  fonbern  bie  tjottänbifd^en  ©eneralftaaten  (in  benen  bod)  aber  aud) 
bie  ©tfibte  im  Sorbergrunbe  ftanben)  gewefen.  ©o  (teilte  ber  fehwebifebe 
&an&ler  Crenftierua  unter  ©eihülfe  beS  ^oHänbifdjen  ÄaufmannS  $eter  ©bring 
ein  neue©  ©üftem  mit  erhöhten  3oH)ä^en,  ben  fog.  2i$enten,  auf,  welche  ben 
§anbel  in  ben  Oftfeebäfen  befeuerten.  SSgl.  Soren&en,  2)ie  fchwebifche  Sttmee 
im  dreißigjährigen  Kriege  ©.  1.  Über  ben  (Sinflujj  JpoüanbS  auf  bie  @in« 
fü^rung  ber  Slccife  in  93ranbenburg  unter  bem  großen  Äurfürften  f.  @rb= 
mannSbürffer,  $>eutfcbe  ©efcbtd)te  Don  1648  bis  1740,  1,  426.  —  93ei  biefer 
Gelegenheit  mag  nod)  eine  Öemerfuug  5ßla0  finben,  bie  freilich  nidjt  bie  Sor* 
bilbiiebreit  ber  ©tobte  betrifft.  mir  borhin  henwrhoben,  ift  bie  £eit  be3 
Übergang^  Dom  Mittelalter  $ur  Meutert  eine  ^eriobe  ber  SSergrößerung  ber 
Territorien.  Soweit  biefe  auf  bewußte  §anblungen  ber  Regierungen  jurücf* 
geht,  werben  nur  bie  9)cotibe  in  elfter  Sinie  in  angemeinen  polittfehen  ©1= 
wägungen  ju  fud)en  haben.  Allein  e*  ift  möglich,  baß  aud)  nod)  fpe^ielle 
2Bünfd)e  mttgewirft  haben,  bie  ftd)  auä  ben  auf  oerfd)iebenen  ©ebieten  ber 
ftaatlicben  SBerwaltung  gemachten  ^Beobachtungen  ergaben.  s3Wan  benfe  j.  33. 
an  bie  ©chwierigfeiten,  bie  bie  Appellation  unb  Äonfultation  bei  ©erichta» 
ftötten  außer  Sianbeä  oerurfad)te.  ferner  erfebwerten  bie  Kleinheit  unb  bie 
jerfrreute  Sage  ber  Territorien  außerorbentlicb,  bie  Ginfü^rung  inbirefter 
©teuem.  3n  biefer  £infid)t  finb  bie  SSertjältniffe  öon  ^üüc^sSBerg  lehrreich. 
SSgl.  meine  SanbtagSaften  bon  Sülid)  *  ©erg  1,  736,  9lnm.  2:  2>ie  93efifcer 
ber  ^ülidjer  Unterherrfcbaften  (etjemalä  felbftänbiger  £anbeS^n,fd)aften ,  bie 
nad)  unb  nad)  in  größere  Sttbbängigfeit.bom  ^erjog  üon  ^ülic^  gerieten) 
erflären,  fie  wollten  nad)  3Jiöglid)feit  bafür  Jorgen,  „bat  in  ben  unberljer* 
lidjeiben  mein  nod)  bier  niet  toolfieler  ban  uifferhalb  berfelben  [b.  h-  im 
©ebiet  bce  eigentlichen  ^er^ogthumä  Jülich]  gegeoen  unb  oerjapüt  fal  werben, 
ut  bat  niemand  oirfadi  gegeben  werbe,  balnn  ^u  tomen,  wairburd)  i.  f.  g. 
bewilligte  aeeifen  bcrlleinert  muedjten  werben",  ^ahrbud)  be«  3)üffelborfer 
©efchichtöberein  8,  251:  „$weil  ^u  SBerchem  unb  Wonborf  bie  narung  be« 
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5Bie  im  angemeinen,  fo  fd^eint  bie  ftäbtifche  $rccifeoerroaltung 
auch  in  manchen  ©njelheiten  dufter  geroefen  $u  fein.  <5o  haben 
ftd)  bie  Sanbe^^erten  in  Vejug  auf  baS  *ßerfonal,  bem  fie  bie 
Verwaltung  ber  ?Iccife  übergaben,  toofyl  mitunter  nach  bem 
ftäbtifchen  Vorbitb  gerietet.1)  genter  ift  oermuthlich  auch  bie 
gorm  ber  Verpachtung  ber  $(ccife,  bie  in  ben  Territorien  öfter« 
begegnet,  nach  bem  Vorgang  ber  ©täbte  eingeführt  roorben.2) 
2Benn  uns  bie  Verpachtung  üon  ©teuern  tytute  alö  eine  niebere 
gorm  ber  ©teueroerroaftung  erfcheint,  fo  ift  bod)  ju  berücf* 
fichtigen,  bajj  ihr  roenigftenS  betreffe  ber  inbireften  Abgaben  noch 
oor  nicht  iet)r  langet  ßeit  berVorjug  ber  billigeren  unb  fixeren 
Erhebung  juerfannt  morben  ift.3) 

Ob  auch  anbere  ftäbtifche  ginanjbeamte  au&er  ben  9Iccife» 
Beamten  in  bie  territoriale  Verroaftung  übernommen  morben 
finb,  erfcheint  fraglich-  3n  ben  ©täbten  begegnen  mir  als  aß* 
gemeinen  ginanjorganen  ben  SRentmeiftern.  3>n  ben  Territorien 
fteht  auch  oft  an  ber  ©pifcc  ber  ginanjoermaltung  ein  SRent* 
meifter  4),  oberfter  SRentmeifter 6),  Sanbrentmeifter. 6)   ©och  treten 

metnS  gar  fletn  unb  fie  bem  ßolnifdjen  lanbe  oaft  nalje  grenzen,  batyn  bie 
foufleute  umb  ber  aeeife  nullen  oftmal  äietyen  unb  ba«  ampt  fieroenberg  Der* 
laffen"  u.  f.  ro.  SBie  e$  fidj  aber  aud)  mit  ben  SftDtiüen  behalten  mag,  jeben* 
falls  ift  bie  Vergrößerung  ber  Territorien  in  itjren  folgen  ben  einzelnen 
ßweigen  ber  ftaatltdjen  Verwaltung  —  unb  fo  au*  ber  frinanaberroaltung  — 
$u  (Statten  gefommen. 

»)  ©.  meine  ßanbtagSaften  1,  255  9lnm.  1  unb  334  9tnm.  2  (®.  335). 
3«  bem  an  lefcterer  Stelle  befprodjenen  9lmte  ber  „ßurmeifter"  ügl.  ft.  rmn  ber 
Stnben,  Hist.  de  la  Constitution  de  la  ville  de  Louvain  ©.  113.  128. 

8)  %!•  §>egel,  Gljronifen  ber  beutfdjen  Stäbte  14, 136;  SReinljolb,  Ver* 
faffung*gefdud)te  SBefelS  ©.  104;      o.  Selon),  SanbtagSaften  1,  764  9lnm.  1. 

3)  Vgl.  9tofd)er,  tJtnanjiroiffenfdjaft  §  67. 

*)  ©.  2.  t>.  SRaurer,  frron^öfe  2,  245.  Sacomblet,  Urtonbenbud)  3, 
Er.  316  «nm.  2.  £ampred)t,  SBirt^fcrjaftSleben  1,  1480.  $er  Sientmeifter 
ift  in  ber  erften  Seit  öfters  ©eiftlidjer.  Vgl.  au*  Slimalen  be§  #iftor.  Vereint 
f.  b.  Meberrfcin,  öeft  9/10,  ©.  125. 

5)  Wiftoff,  ©ebenfroaarbig&eeben  2,  Einleitung  8.  10  unb  IV,  Er.  35: 
reddituarius  supremus  terrarum  Gelrensium. 

«)  ©.  o.  Velom,  SanbtagSatten  1,  130.  Sie  Veaeidjmmg  „Sanbrent* 
meifter"  ober  bergl.  wirb  jur  Untertreibung  üon  ben  JRentmetftern  ber  ein* 
feinen  SlmtSbeflirfe  gebraust. 

28* 
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biefe  ntd|t  üiel  fpäter.  fyerüor  als  iljre  ftäbtifdjen  SRamenSnettern. *) 
©o  ift  benn  bie  3Wögltd)feit  nidjt  au$gefd)loffen,  bog  beibe  neben 
einanber  aujgefommen  ftnb,  t)ielleicf)t  eine  gemeinfame  Sßurjel, 
bie  bann  toot)!  ein  Beamter  ber  $rit>atnnrtf)fd)aft 2)  fein  toürbe, 
Reiben  ober  audj  neben  einanber  au$  ben  Sftieberlanben3)  über* 
nommen  luorben  ftnb. 

$ie  ©täbte  beS  Mittelalter^  ftnb  nid)t  blofe  burd)  bieSto 
nu§ung  ir)rer  ©teuerfraft  mädjtig;  fie  ftnb  sugleidj  „bie  Sflittel* 
punfte  be$  SWobiliarfrcbitS".4)  $)urd)toeg  tritt  bei  ifjnen  eine 
auffallenb  ftarfe  53enu£ung  be3  öffentlichen  SfreÖitS  ju  Sage.6) 

*)  darauf,  bafe  ber  territoriale  töentmeifrer  anbere  guntt  tonen  Ijat  als 
ber  ftäbtifdje  (infofern  i§m  ein  fel)r  mid)tiger  X^eil  ber  Stenern,  bie  Don  ben 
ßanbftänben  bewilligten,  nict)t  unterteilt  ift,  fonbern  öon  biefen  felbft  Oer* 
maltet  nrirb),  will  id)  tein  befonbereS  ©eroidjt  legen,  ebenfoioenig  wie  barauf 
(f.  oben),  bafe  bie  territoriale  Sffedjenfammer  anbere  ^unttionen  Ijat  als  bie 
ftäbrifaje  «Rentfammer. 

")  Sin  analoger  ftaU  wäre  ber  territoriale  §ofmeifier,  ber,  wie  ©.  See* 
Uger,  ba8  3)eutfcf)e  $ofmetfteramt  ©. 1  ff.  nadjweift,  au$  ber  ^riDatwirtltfdjaft, 
fpejiett  bei-  flöfterlidjen ,  flammt.  $ür  ben  UrfDrung  be3  töentmeifteramte« 
au«  ber  $riüatwtrtt)fä>ft  rönnte  auf  ben  magister  censuum  unb  äfmlidje 
©ejeidinungen ,  bie  ©aife,  53erfaffung8gefd»id)te  5  (jwette  Auflage,  fcerauäg. 
öon  3eumer),  257  ff.  anführt,  Dermiefen  werben. 

")  Über  SRentmeifter  in  nieberlänbifajen  Xerritorien  f.  Dorljin  SRijljoff. 
SSgl.  ferner  <S.  SDtuUer,  De  registers  en  rekeningen  van  het  bisdom 
Utrecht,  deel  1  (1889),  263  9?r.  241  (Urf.  D.  1329):  Stephanus  de  Zulen 
miles  ...  in  officio  renthmagistratus  sibi  per  nos  (ben  58i)d)of  Don 
Utredjt)  commisso.  9h:.  242  (Urt.  Don  bemfelben  Saljre):  renthmeester, 
van  den  renthmeesterambacht.  Über  SRentmeifler  in  nieberlänbifdjen 
©täbten  f.  ^irenne,  Histoire  de  la  Constitution  de  la  ville  de  Dinant, 
®.  62 ;  Note  sur  un  cartulaire  de  Bruxelles  (Bulletins  de  la  commission 
royale  d'histoire  de  Belgique,  tom.  4),  ©.  22  (1342) ;  Jp.  Dan  ber  ßinben, 
Histoire  de  la  Constitution  de  la  ville  de  Louvain,  ©.  113. 

4)  ©o$m,  3a^rbüdjer  f.  ftationalöfonomie  34,  264. 

•)  3ur  ©efd)irf)te  be8  öffentlichen  ärebit«  in  ben  ©tobten  be8  Mittel- 
alters Dgl.  aufeer  ben  befannten  Arbeiten  Don  ©Rimberg  unb  ©ofmt, 
welche  $uerft  gelleres  Sictjt  über  biefe  Sßer^ältniffe  Derbreitet  Ijaben,  brenne 
a.  a.  0.  ©.  60  5tnm.  1 ;  §.  Dan  ber  Sinben  a.  a.  O.  ©.  125 ;  §aDemann, 
$au3$alt  ber  ©tabt  ©Otlingen,  3eitfa)i\  beS  Wtor.  «ereinä  f.  Weberfadtfen 
1857,  ©.  206.  $ie  mid)tigfte  Unterfuajung  au«  neuefter  3eit  &at  tniDping 
geliefert :  3)aB  ©a?ulbenroefen  ber  ©tabt  Äöln  im  14.  unb  15.  ^a^r^unbert, 
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„2)er  öffentliche  S^hrcbit  war  für  bie  Kölner  (unb  md)t  blofj  für 
fie)  ginanjüerroaltung  ber  ftänbig  angemenbete  Regulator  jur 
©lei$gemid&t3ert)altung  im  ftäbtifd)en  ^auSfjalt1)."  2ludj  in 
biefer  53eaiet)ung,  inSbefonbere  in  ber  9Iu3bilbung  freierer  gormen 
be$  Seif)*  unb  9tentenoerfet)r3  eilen  bie  ©täbte  ben  Territorien 
öoran.8) 

SBon  bem  ftabtifdjen  9Jed)nung$tt>efen  gilt  baSfelbe  roie  t>on 
bem  ftäbtifdben  ©djreibmefen  überhaupt:  e3  ift  reicher  enrmicfelt 
af3  ba3  territoriale3),  otme  bafe  e$  für  biefeS  im  allgemeinen 
ÜWufter  gemorben  ift. 

5.  $)tc  $olijei  (im  allgemeinen).  2)a3  eigentf)üm* 
lid)fte  ©ebiet  ber  ftäbtifdjen  Verwaltung  be§  2Kitrelaiter$  ift 

SBcftbeutitfic  3eitfd)rift  18  ,  340  ff.  (ogl.  auch  Äuipping,  3ahre8t)au3halt  ber 
©tobt  min  ©.  153).  (Sin  befonbereS  «erbienft  ^nipping'8  ift  eS,  auch  auf 
bie  ©chattenfeiten  ber  ©orgtoirtfjfchaft  ber  ©täbte  ^ingeiuiefen  ju  haben 
(©.  840  9lnm.  2). 

*)  Jhtipping,  3fl^eS^au§l)Qlt  a.  a.  C. 

')  21.  o.  &oftanecfi,  $>er  öffentliche  ftrebit  im  Mittelalter,  nad)  Urfunben 
ber  §er$ogthümer  SÖraunfchtoeig  nnb  Lüneburg  (©djmoü'er'S  ftaatS*  unb 
fojialrotffenfchaftliche  3forfct)ungen  33b.  9  §eft  1).  93gl.  ben  gufammenfajfrn* 
ben  Überblid  ©.  121  ff.  ©.  auch  SBerminghoff,  3)ie  SSerpfänbungen  ber 
mittel«  unb  nieberrt)einifct)en  9teichäftäbte  roährenb  beS  13.  unb  14.  Satyr* 
hunbertS  (©ierte,  Unterfudmngen,  £>eft  45).  Uber  ba$  SBertyältniS  ber  terri* 
torialen  ju  ben  fiäbtifdjen  9ftentcnbriefen  »gl.  aufeer  Äoftanecfi  ßnipping, 
©chulbenmefen  ©.  389  f.,  unb  ©.  0.  Seloro,  SanbtagSaften  1,  135  f.  unb  164. 
Jhtiftring  6.  385  Slnm.  93  öermuthet,  baß  bie  ©tabt  mit  bem  Stentenberfauf 
felbft  auch  feine  restlichen  formen  auS  bem  ^rioatfrebitoertehr  übernommen 
tyat.  —  ©.  342  ermähnt  Änipping,  baß  bie  ©tobt  Äöln  im  3ahre  1416  eine 
leihe  bei  ben  Äölner  ©ürgern  gemacht  hat.  ©o  machen  auch  bie  Sanbe^herren 
bei  ihren  Untertanen  (bei  ben  ärmeren  in  fleinen  Beträgen)  Anleihen,  ©iefje 
meine  «anbfiänb.  SScrf.  31,  56  f. ;  3«,  108.  3ft  bieä  »erfahren  auch  ben 
©täbten  nachgeahmt  morbenV 

■)  Qebod)  ift  e8  nicht  in  jebem  fünfte  bem  territorialen  3frechnungs= 
roefen  Dorangeganaen.  ©o  tennen  bie  ©täbte  im  Mittelalter  noch  feinen 
SSoranfchlag  fünftiger  Ausgaben  unb  (Sinnahmen  (Marf  a.  a.  0.  ©.  98  u. 
©.  102;  Änipping,  3ahre§hau§halt  ©•  132).  3«  &en  Territorien  fommt  ein 
fold)er  etma  feit  bem  Anfang  be8  16.  3ahThunbert$  öor  (ogl.  $>iftor.  Safdjen* 
bud)  1887,  ©.  310),  alfo  minbeftenä  nicht  fpäter  als  in  ben  ©täbten.  (Sr 
wirb  jroeifelloä  auä  3rranfreia>93urgunb  übernommen  fein.  $er  9tame  ift 
anfangs:  stait. 
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ba£  ber  fog.  inneren  SBcrroaltung,  ber  ^ßolijei1),  nrie  man 
feit  bem  @nbe  beö  Mittelalters  fagen  pflegt.  £>ier 
hat  bie  ©tabt  im  $Bert)ältni$  §um  Territorium  am  meiften  felb* 
ftänbigeS  (jeroorgebracht.  Man  barf  fid)  nid}t  burd)  bie  3flWen 
be$  ©tabtf)au3halte3  täufdjen  laffen.  9Werbingd  übertreffen  ja 
bie  Ausgaben  für  bic  (Sicherung  ber  ©tabt  nach  aufjen  unb  bie 
©rtjattung  ber  ftäbtifchen  ©elbftän bigfeit  um  ein  mehrfaches  bie 
^uögaben  für  bie  innere  SBerroaltung,  mährenb  bie  moberne  ©tabt 
ihre  (Sinnahmen  faft  ganj  auf  Kultur*  unb  SßohlfahrtSjroetfc  Der« 
roenbet.  Snbeffen  bie  mittelalterliche  ©tabt  ift  eben  nid)t  bloß 
©tabt  im  mobernen  ©innc.  SBenigftenS  bie  größeren  Äommunen 
^aben  auch  biejenigen  gunftionen  mahrgenommen,  welche  t^eute 
in  ben  Aufgabenbereich  be§  ©taateS  faden :  bie  Wufrcchterrjaltung 
ber  9ftecf)t3orbnung  im  Innern  unb  ben  ©dmfc  nach  aufeen.8)  (5$ 
ift  ein  Durchaus  faljcfjeS  JBtlb,  menn  Berber  bie  2Bof)lthctten,  bie 
mir  ben  ©täbten  beS  Mittelalters  Derbanfen,  „im  ©Ratten  eines 
frieblichen  ©tabtregimcntS"  h^orgebracht  fein  läfjt.  9cie  höben 
fich  ©täbte  fo  fct)r  unb  jo  anhaltenb  im  Kampfe  befunben  roie 
bie  beS  Mittelalters.  v$olitifcf)e  ©elbftän  bigfeit  unb  Macht  hoben 
fie  mit  bem  größten  (Sifer  erftrebt.  Äaum  hooen  fie  auf  etmaS 
mehr  ©ctt>tcr)t  gelegt  als  auf  eigene  föed)tfprechung,  politifche 
©elbftänbigfeit  unb  militärifche  Macht,  dennoch  bürfen  mu- 
tagen, bajj  baS  ®ebiet,  auf  bem  fie  recht  eigentlich  original  finb, 
baS  ber  inneren  SBerroaltung  ift.  Original  gegenüber  bem  gleich* 
jeitigen  Territorialftaat  unb  bem  Steide  Territorium  unb  Üteict) 
fümmerten  fich  gar  nicht  ober  fo  gut  mie  gar  nicht  um  bie 
3mecfe  ber  inneren  SBermaltung.  Sticht  foroohl  an  bem,  roaS  bie 
mittelalterliche  ©tabt  als  ©taat,  als  oielmehr  an  bem,  maS  fie 
als   ©emeinbe    gefchaffen    h°t,   ^aftet   baS  meltgefduchtlidje 


»)  Über  SBegriff  unb  ®ejd)id)te  be§  2öorte3  ^oiijei  f.  ßoening  im  $cmb* 
Wörterbuch  ber  ©taatSrotfienfdjaften  5,  159  ff.;  ©.  ü.  S8e(o»r  ßanbtag** 
alten  1,  138.  335.  584.  $a§  ©ort  rourbe  aue  ^ranfreic^  übernommen, 
wie  fo  Diele  tedjmfdje  Sejeidmungen  unb  (Sinridjtungen  jener  3«t.  Übrigens 
umfaffen  bie  ftäbtifdjen  unb  territorialen  Sßolijeioerorbnungen  notb,  etwa© 
mel)r  als  baS,  roaS  toir  „innere  Sßenoaltung"  nennen. 

•)  «gl.  Sbtipping,  3af)resf)auöf)alt  6.  131. 
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Snterejfe.1)  Sßenn  bie  33ürgerfcha}ten  beö  ÜWittelalterS  ben  eigent* 
lieh  politischen  fingen  fo  trief  (Sifer  nribmeten,  fo  lag  baö  baran, 
baß  Damals  bie  ©tabt  gerabe  um  beS  ©dju^eö  it)rer  frieblicf)en 
Aufgaben  mitten  sugletcf)  ©taat  fein  mußte.  SSenn  bie  9luf- 
toenbungen  für  militärtfche  unb  biplomatifcrje  Qmdt  fo  groß 
maren,  fo  bebarf  baö  feiner  befonberen  <£rflärung.  Slucf)  im 
mobernen  Äulturftaat  übertreffen  biefe  Ausgaben  ja  alle  anberen 
unb  roerben  fie  üorau3fid)tlich  ftets  übertreffen.  (53  liegt  in  ber 
Statur  ber  $)inge,  bafe  bie  €>orge  für  bag  £eer  foftfpieliger  ift 
als  5.  93.  bie  für  ba£  ©eroerberoefen  unb  bie  ®efunbheit$poli$et. 
@o  fe^r  ba£  eigentlich  neue  in  ben  ©tobten  üerbecft  fcfyeint,  eS 
ift  boct)  ficfjtbar  genug,  unb  e$  beftel)t  eben  in  ber  allgemeinen 
Kultur-  unb  SBohlfahrtäpflege. 

einer  ber  beften  Kenner  beS  SBcrroaltungSrechteS  aus  neuefter 
3eit  (Soening)  fagt :  in  ber  ^olijeigefe&gebung  ber  mittelalterlichen 
©täbte  „hat  bie  öffentliche  ®en>alt  juerft  bie  Söfung  ber  großen 
Aufgaben  in  Angriff  genommen,  bie  ba$  Sßcfen  ber  mobernen 
©taatöoerroaltung  bilben.  3)ie  ®efchichte  be$  beutfd)cn  $8er= 
raaltungSreehtS  fyat  faft  in  allen  Xfyrikn  an$ufnüpfen  an  bie 
SRecfjtStnftitute  unb  ©afcungen  ber  ©täbte  beä  14.  unb  15.  %a\)x* 
hunbertä".2) 

9Bir  merben  einzelne  befonberö  mistige  QtDe'xQt  ber  ftäbtifcfjen 
^olijeigefefcgebung  fogleidj  ausführlicher  befprechen.  2ln  biefer 
©teile  nennen  mir,  mehr  nur  um  ben  Umfang  ber  ftäbtifchen  SBer* 
maltung3)  31t  charafterifireu,  bie  ©orge  für  SWafe  unb  ©enrierjt4), 


*)  $gl.  ©.  t>.  SBeloro,  $ie  (5ntfte§ung  ber  beutfcfjen  ©tabtgemeinbe, 

©.  2  f. 

*)  33gl.  ipanbioörterbud)  ber  StaatSroifienfdjnften  2,  790. 

*)  Über  bie  ftäbttfdje  Sßolijeigefejjgebung  im  atigemeinen  ogl.  außer 
Soening  ©.  2.  ü.  9Jtourer  4,  109;  G>ierfe  2,  740  ff. 

4)  $a«  SRed)t,  3Rafe  unb  ©etoidjt  ju  orbnen,  b,aben  bie  2anbe8(jerren 
im  <ERttte(aIter  n>ob,l  gehabt,  aber  babon  feinen  erljcblidjen  ©ebrautb,  gemalt. 
3n  ber  $auptfad)e  blieb  braftifcb,  bie  Drbnung  bon  SRafc  unb  ©eroiebt  ben 
©emeinben  überlaffen.  ®.  bartiber  meine  Ausführungen  in  ber  3«itfd)rift 
für  ©ojial*  unb  ©irtf)fd)aft8gefd)id)te  (QerauSg.  Don  SBauev  unb  §artmann), 
23b.  3.  (Srft  feit  bem  Gnbe  be$  ÜRittelalterä  entiotcfeln  bie  2anbe3§errfn 
t>ier  eine  regere  $t>ätigfeit,  obwohl  fie  junädjft  aud)  norf)  nidjt  biel  erregen. 
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für  ba$  ©trafeenmeien  ') ,  bie  ®efunbf)eit«K  bie  Sittenpolizei, 
©efefce  gegen  ben  SuruS2),  über  ben  3*nö^a"T- 

$)ie  Territorien  folgen  ben  Stäbten  in  biefer  £f)ätigfeit 
erft  feit  bem  15.  s),  f)auptfäd)li$  aber  erft  feit  bem  16.  3af)r* 


Sgl.  ©djmoüer,  ^alnrbud)  für  ©efe&gcbung  1884,  ©.  25  ff.  SenterfenSroertb 
ift  es,  ba&  in  ber  auö  bei*  3e**  oe^  SauernaufftanbeS  ftamtnenben  ©djrtft 
„Deformation  ftriebridj'S  III."  (Einheit  oon  «Dtünje,  SRafe  unb  ©eroidjt  Der» 
langt  wirb.   8*.  *>.  Se$olb,  ©efd).  ber  beutfdjen  Deformation  ©.  463. 

*)  Über  bie  Sljätigfeit  ber  ©täbte  auf  biefem  ©ebiete  f.  ©aäner,  3um 
beutfdjen  ©traüentüefen  Don  ber  älteften  3eit  bis  $ur  ^Uiitte  beS  17.  3a&J* 
fjunbertS  (2eip$ig  1889;  ba$u  iiter.  Sentralbl.  1890,  ©p.  790  unb  Eeutfdje 
Siteratuvjtg.  1890,  6p.  1844);  3ofy.  ftrife,  3"*  ®efd}id)te  beS  beutfd)=lom= 
baroifdjrn  fcanbdS,  3tfdjr.  f.  b.  ©efd).  beS  Obcrrfyiin*  1891,  ©.  320  ff.; 
ihtipping,  3al)reSfjau8t)alt  a.  a.  C.  3.  136  unb  147;  $jaoemann  a.  a.  C. 
©.  207  unb  220.  Über  bte  ftürforge  ber  SanbeS&erren  für  baS  ©trafen* 
loefen  fett  bem  Gnbe  beS  «Mittelalters  f.  ©aener  6.  63  f. ;  Dieser,  ©efd)id)te 
SaiernS3,  775 ;  Sampredjt,  SBirt^djaftSleben  2,  242;  ©.  o.  Seloto,  üanötag** 
aften  1,  587.  634.  793. 

*)  Sgl.  ©ommerlab,  9lrt.  SuruS  im  §anbioörtcibud)  ber  ©taatStoiffen* 
fdjaften  4,  1077  ff.  ©d)on  baS  jioeite  ©trafeburger  ©tabtredjt  (ca.  1200) 
enthält  Seftimmungen  über  ben  bei  ^odi^etten  unb  fonft  guläffigen  Wufroanb 
(§  45  ff.).  SBein^olb,  $ie  beutfd)en  grauen  (jioeite  Vluflage)  2,  257  9lnm.  1 
ermähnt  Seftimmungen  aus  mittelalterlichen  Orbnungen  ber  ©tabtUlm  über 
baS  fragen  oon  Hermelin.  2>ie  3?eid)$polijeiorbnung  Don  1548  erflärt  eS 
bann  für  einen  Vorrang  beS  ftürftenftanbeS,  Hermelin  $u  tragen.  —  Übrigens 
ftcljt  bie  ßnttoicflung  ber  SuruSgefefcgcbung  aud)  unter  fird)lid)em  ©influfj, 
namentlich,  unter  bem  ber  ©tjnobalbefdjlüffe.  Sgl.  SBeinljolb  a.  a.  C.  ©.  255 
?lnm.  2  unb  ©ommerlab  a.  a.  D. 

*)  Sereinjelte  fleine  Anfänge  laffen  fid)  roob,!  aud)  fdjon  auS  bem  14.  3abj= 
ljunbert  anführen.  Sgl.  33.  bie  üroler  fianbeSorbnung  auS  bem  %afyxt  1352 
über  bie  9ied)tSberl)ältniffe  ber  Sauern  unb  Jpanbroerter  bei  (J.  t).  ©djminb 
unb  91.  3)opfd),  Urfunben  ^ur  SerfaffungSgefd)id)te  ber  beutfd)=öfterreid)ifd)en 
(Srblanbe  im  Mittelalter,  ©.  184.  3U  ^en  älteften  territorialen  ^Soli^et- 
orbnungen  (übrigens  nod)  nidjt  mit  biefem  tarnen)  gehören  bie  ©efetye  ber 
.^)od)meifter  unb  bie  ÜanbtagSbefd)lüffe  auS  bem  beutfdjen  CrbenSlanbe. 
Sgl.  Söppen,  Sitten  ber  ©tänbetage  ^ßreufjenS  unter  ber  §errfd)aft  beS 
beutfdjen  OrbenS  1,  36  ff.  ©d)on  feljr  früfj  (etioa  1335)  werben  im  OrbenS* 
lanbe  Sefdjlüffe  über  9Kafe  unb  ©eioidjt  gefafet  (f.  a.  a.  C.  ©.  32  ff.).  9tOein 
eS  ift  djaratterifttfdi,  bafe  ber  $od)meifter  herbei  nur  ©täbte,  nidjt  aud) 
Canbbetoolmer  aujief)t. 
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fjunbert  natf).1)  ©eit  biefer  3eit  gibt  c§  audj  eine  territoriale 
$oliäeigefe|jgebung,  territoriale  Sßolijeiorbnungen  (bic  fog.  „SanbeS* 
orbnungen")-  2öenn  Öittt)er  in  ber  <5djrift  an  ben  rfjriftlidjen 
&bet  beutfe^er  Nation  im  Sa^re  1520  bie  Sanbeö^crren2)  auf* 
forbert,  bem  r#9)?t^braucr)  greffenS  unb  ©aufenS",  bemßuruö 
fteuern,  bie  „gemeinen  grauenfjäufer"  ju  Befettigen,  bem  $\n& 
lauf  ju  meljren  unb  „ben  guggern  uno  berg (eichen  ©efeHicfiaften 
einen  Saum  in'3  Stfaul  ju  legen",  fo  beburfte  e3  je$t  für  manche 
biefer  Slufforberung  nidjt  mefjr;  für  öiele  aber  mar  e£  bie  Än» 
regung  ju  einer  bisfjer  ntc^t  ober  faum  begonnenen  Sfjätigfeit. 

S)ie  territoriale  *ßo!i§eigefe|gebung  gef)t  gemife  nid)t  überall 
auf  birefte  9?ad)at)mung  ber  ftäbtifdjen  ^urücf.3)   Mein  jeben* 

*)  Sgl.  bie  ßufammenftedung  bei  (Sichhorn,  2)eutfd)e  @taat§s  unb 
jRechtSgefdjichte  3,  259  g ;  ©tobbe,  ©efdj.  ber  beutfäen  SRechtSquellen  2,  220  f. ; 

bitter,  $eutfdje  ©efchidjte  Don  1555  bi§  1648,  1,  40  9lnm.  1 ;  ©.  b.  Velom, 
fianbtagäatten  1,  690  ff. ;  2ampred)t,  SSirtfchaftäleben  1,  1345.  Über  3Jcüf)len= 
orbnungen  ber  SanbeSfyerren  fett  bem  15.,  refp.  16.  ^atjrfjunbert  f.  $anb= 
Wörterbuch  ber  8taat3wiffenfd)aften  4,  1240.  ßet)tret(^  finb  bie  Ausführungen 
be3  2Reldjior  ö.  Cffa  über  bie  oerfajiebenen  3roeiÖe  &er  w^otijei".  Sgl. 
91.  t>.  Sangenn,  <D?eld)tor  ü.  Dffa  (Seidig  1858),  6.  192  ff. 

*)  ö.  Vejolb,  @efd).  ber  beutfehen  Deformation  S.  292,  behauptet, 
bafj  jene  @djrift  Üuther'S  fid)  „gan$  im  (Sinn  ber  9titterpattei  unb  mit  ab* 
ficfctlicher  Übergebung  ber  dürften  ...  nur  an  ben  tfaifer  unb  ben  beutfehen 
9lbel"  richte.  3>ie3  ift  ein  WifeoerftänbniS.  Sutfjer  wenbet  fid)  gerabe  an 
bie  dürften  (refp.  fianbe§f)erren).  ^anbclt  fid)  t)ier  um  ben  Spraa> 
gebrauch,  nach  welchem  „9lbel"  bie  SanbeSfjerren,  refp.  bie  2anbe3f)e*ren  unb 
bie  föitterfdjaft  jufammen  bezeichnet.  S.  meine  SanbtagSaften  1,  17.  ÖJegen 
©e^olb'ö  Sluffaffung  läfjt  fid)  aufeer  bem  ^nljalt  ber  Schrift  audj  anführen, 
baß  eine  CueUe  für  Sutljer  bie  exhortatio  ad  prineipes  ift.  ©.  Sutljer'S 
SSerfe  6  (55eimar  1888),  394.  Suttjer  mar  eben  nid)t  fo  „reoolutionär", 
wie  SBe$olb  (auf  GJrunb  jener  9luffaffung)  u.  31.  behaupten.  (£r  wanbte  fid) 
einfach  on  biejenigen,  welche  fchon  im  Segriff  unb  auch  am  et)eften  befugt 
waren,  bie  firchliaVpoUtifchen  Verhältniffe  $u  orbnen. 

3)  9?eben  ber  ftäbtifdjen  Verwaltung  hflben  noch  anbere  ftaftoren  auf 
bie  innere  Verwaltung  in  ben  Territorien  eingewirft.  So,  wie  fchon  ange= 
beutet,  bie  Sfirdje  unb  ferner  bie  föeidjägefe&gebung.  3'ieiKd)  ftnb  bie  JReicnSs 
poltjeigefefte  burd)au§  nicht  immer  original.  gunächft  flehen  auch  f»e  wo^l 
ttjeilweife  unter  bem  Sinflufj  ber  ftäbtifdjen  Verwaltung  (ogl.  grren&borff,  S)ie 
SiehniSfähigfeit  ber  Vürger,  «ßadjiichten  ber  ©ött.  ©ef.  ber  SBiff.  1874,  9?r.  4, 
©.  52).   $a  femer  ein$elne  territoriale  ^oligeiorbnungen  älter  finb  als  bie 
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falls  ift  bic  ©ntroidlung  in  ben  <£täbten  auch  t)ier  roieber  tnpifch 
für  bie  in  ben  Territorien  geroefen. 

SBir  roibmen  jejjt  einzelnen  3weigen  ber  inneren  SBerroaltung 
eine  ausführlichere  Starftellung. 

6.  S)aö  ©croerberoefen.  ©eroerbemefen  be* 37cittel= 
alterd  ift  lofal  georbnet.1)  3ebc  ©tabt  f)at  für  fid)  itne  3unf*s 
ftatuten.  sP?it  bem  ©eginn  ber  S^cu^eit  tritt  an  bie  ©teile  ber 
lofalen  Orbnung  beö  ©eroerberoefenö  ober  rocnigftenö  neben  fie 
bie  territoriale. 

$)ie  territoriale  Orbnung  ift  nicht  überall  ber  9lrt,  baß  fic 
gerabe  oon  einem  2anbe3f)crm  gefdjaffen  roirb.  S)ie  ftäbtifchen 
Greife  haben  felbft  baö  öcbürfniö  ber  £>erftellung  größerer  S$cr* 
bänbe  empfunben  unb  e$  oielfad)  ohne  Sftürffidjt  auf  beftimmte 
territoriale  ©renken  üerroirfüct)t.  ©o  treten  gerabe  am  <Sd)lu& 
bcS  ^Mittelalters  bie  <3teinmc$cn  2)  $u  grö&eren  unb  Heineren, 
mehr  fid)  an  (Stammet  als  an  Territorialgren^en  anfd)lie&enben 
Bereinigungen  §ufammen.    Unb  fic  flehen  in  biefer  ÜBe^iehung  ' 

älteften  föeidjSpolijeiorbnungen ,  fo  werben  fic  aud)  oon  ienen  beeinflußt 
toorben  fein.  SBie  e§  ftd)  ober  mit  i&rem  Urfprung  oerljalten  mag,  jebenfaHS 
Ijaben  fie  auf  bie  territoriale  Verwaltung  eingerotTft.  3n  managen  fünften 
wirb  bie  territoriale  Verwaltung  jebodj  weber  üom  SReid)  nod)  oon  ber  5Hrdje 
nod)  oon  ben  ©tobten  beeinflußt,  fonbern  felbftftänbig  fein.  So  5.  93.  auf 
bem  ©ebiet  ber  SSalborbnungen  (ogl.  ipanbwörterbud)  ber  Staatöroiffen- 
fajaften  3,  592  f.;  SJMxteil.  beä  SnftitutS  f.  üfterr.  ©efd)id}tSforfa^ung  1894, 
3.  189;  ©.  o.  93eloro,  SanbtagSaften  1,  146  unb  709  §  4)  $enn  bie 
38alborbnungen,  bie  etwa  mitte(altevlid)e  ©täbte  für  if>ren  bod)  oerljältntöinäßig 
rleinen  23albbcfi|j  erließen,  fönnen  fd)werlid)  als  SKuftcr  in  ©etradjt  fommen. 

*)  Sgl.  t)terau  unb  jum  folgenben  3-  58,  151  f. ;  ©djmoller  im  3at)r= 
buef)  für  ©efefcgebung  1884,  S.  23  ff.  unb  ©traßburger  £ud)er=  unb  SBeberjunft 
©.  539  f.;  «erte  im  $anbwörterbud)  ber  ©taatSwiffenfdwften  6,  465  ff.; 
©ott)ein,  ©irt^frf)aft§gefd)id)te  be3  ©djwarawalbcd  1,  393  ff.;  ©Ulenburg, 
3tfd)r.  f.  ©oj.s  u.  ©irtttfctjaftSgefd).  2,  62  ff.  ©.  aud)  Sanrbud)  für  ©efefc*  * 
gebung  1894,  ©.  318  ff. 

2)  Sanner,  $ie  »auptten  beö  beutfdjen  Mittelalters  (Seipjig  1876), 
3.  54  ff  ;  Sdmtoller,  gorfdmngen  jur  Sranbenburg.  unb  ^reufe.  ©efd)id)te 
1,  70  ff.;  %  Sufdjin  o.  (Sbengreutty,  3>a3  Slbmonter  $üttcnbud)  unb  bie 
JRegenSburger  ©teinmefcorbnung  r>om  §atye  1459  (3J?ittl)eilungcn  ber  Ä.  St. 
t£entralfommiifion  j.  (hforfdmng  ber  Äunft*  unb  ^iftor.  2>enfmale  1894, 
&eft  3/4). 
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nicht  allein.1)  Allein  weit  mehr  noch  nehmen  bie  2anbc3f)errcn 
bie  Einführung  übereinftimmenber  flcroerbcrccfttlict)cr  ©runbfäfce 
für  ein  größeres  ©ebiet,  eben  für  ben  Umfang  iljreö  Serritoriumä, 
in  bie  §anb.  (5ö  gefc^te^t  in  oerfchiebener  SBeife.  ©ntmeber 
erlaffen  bie  Sanbeötjcrrcn  befonbere  ©eroerbcorbnungen2),  tfyeilä 
für  fämmtliche  ober  naf)e$u  fämmtfiche,  tfjeite  für  einzelne  ©c* 
roerbe  be$  SanbeS,  tt)eil$  unter  ^Beibehaltung,  theilS  unter  Stuf* 
Hebung  ber  lofalen  3"nftc.  Ober  fie  regeln  baö  ©eroerbemefen 
in  ihren  gro&cn  sßolijciorbnungen.  Ober  fie  Oermten  toot)I 
Darauf,  allgemeine  Orbnungen  $u  erlaffen,  richten  fict)  aber  bodj 
in  ben  ben  einzelnen  (Stäbten  ober  3ünftcn  erteilten  Urfunben 
nac^  mehr  0De*  weniger  übercinftimmenben  ©runbfäfcen  ober  ucr* 
ftärfen  menigftenö  ben  ftaatüchen  ©influfe  in  ber  einzelnen  <5tabt.n) 
(£ö  ift  felbftoerftänblich,  bafe  bie  fianbcötjcrrcn  bei  biefer 
ihrer  Xtjätigfcit  auf  bem  Gebiete  bc3  ©eroerbetoefenö  baö  bcnu£t 
haben,  roaä  bie  ©täbte  beS  Mittelalters  gefchaffen  fyatten.  Oft 
fonnten  fie  otme  weiteres  ein  alte3  3l,nfWanit  nur  m^  if)vcm 
tarnen  oerfehen  in  bie  Söelt  fenben.  ^ebenfalls  bot  ihnen  baö 
reich  entmicfelte  ©emerberecht  ber  mittelalterlichen  ©täbte  ba* 
fchä^barfte  Material,  baö  fie  auch  thatfäd)lich  uerroerthet  haben.4) 


*)  ©$moOer  q.  a.  O.    ©tieba,  fcanftjaV  ©efd)id)töbl.  1886,  ©.  121. 

8)  W.  Witter,  <£eutfd)e  @ef#id)te  1,  42  f.;  ©tieba,  §anbn>örterbud)  ber 
®taat«tpiffenfd)aften  6,  887  f.;  ©ierfe  3,  767  f. ;  ©otfjein  a.  a.  O.  ©.  420  ff.; 
©djmotler  a.  q.  0.;  0.  93ua>($,  ©efa%  fterbinanb'ä  L,  Urfunbenbanb, 
©.  460  ff. 

3)  ©dmioUer  a.  a.  C.  ©.  82  fugt  üon  Sranbenburg :  „9J?od)te  and) 
oon  1550  biö  1600  an  bie  furfürfilidje  Söeftätiguug  ber  Snnungäftatuten  Siegel 
werben,  ...  im  ©anjen  ift  big  1713  bie  juneljmenbe  3Q^  ber  ^nnungS* 
prioilegien  oon  ben  3unfrmeiftern  unb  i^ren  ftbbofaten  entworfen,  Don  ben 
ftäbtifdjen  Stötten  nid)t  entfpredjenb  geprüft  unb  geänbert,  oon  ber  £ef)nöfan$Iei 
biä  in  bie  fpäteren  $af)\e  bes  grofeen  Äurfürften  fritifloS  gegen  i§re  ©ebüfnen 
genehmigt  roorben."  £>ier  tyanbelt  e$  fid)  junädjft  nur  um  bie  ©tatuten. 
SBie  in  anberer  SSeife  fid)  ber  lanbedljerrlidje  GinfluB  fteigerte,  barüber  fietje 
©dunotler  ©.  81. 

«)  SSgl.  $.  8.  ©drniotler  int  3a$rbua^  f.  ©efefegebung  1884,  S.  29: 
„$er  ©laube  an  bie  ©$äblid)teit  be3  SSorfaufS,  ber  alle  SBaaren  nur  üer= 
treuere,  ging  oon  ben  ftäbtifdjen  ©tatuten  jiemlid)  unocrfürjt  in  bie  fianbeS* 
gefefce  über." 


Digitized  by 


444  ©.  ö.  Scloro, 

(Sin  djarafteriftifdjeä  ©eifpiel  mag  l)ier  511m  Söemeife  bafür  an= 
geführt  roerben,  mie  fe()r  bie  ÖanbeSregierungen  jefct  geneigt  finb, 
Da3  ©en>erberecf)t  ber  ©täbte,  felbft  frember  ©täbte,  nidjt  blofe 
ber  jum  eigenen  Territorium  gefjörenben,  $u  benu$en.  3m 
Safjre  1547  *)  wirb  auf  einem  jülidjer  Sanbtage  ber  ©efdjtufe 
gefaßt,  e3  füllten  einige  öon  ber  Sanbfdjaft  fiety  über  bie  3)ienft* 
boten  unb  SBerfleute  befprecfjen  unb  it)r  ©ebenfen  bem  £erjog 
vorbringen;  ber  iper^og  moHe  bann  „folictjä  burdjfefyen  unb  mit 
ben  ftetten  (Soln  unb  ^licr),  bergleicfjen  mit  bem  abminiftrator 
Solu  barüon  aud)  fyanblen  laffen".  darauf  toerben  beftimmte 
^erfonen  beauftragt,  bie  ©täbte  ftofa  unb  9fad)en  um  TOttt)ei(ung 
it)rer  Drbnungen  ju  erfudjen.8) 


»)  ©.  ö.  «elom,  Eanbtagäaften  1,  584  unb  587.  Über  ben  begriff 
„SBerfleute"  f.  bie  Orbnung  ber  ©tobt  $üren  öon  1588  bei  SBonn,  Kumpel 
unb  ftifcfcbad),  Materialien  $ur  ©efd)id)te  ber  ©tabt  Citren,  ©.  131  f. 

*)  3tä  tfcile  fcier  bie  Antwort  ber  ©tobt  Äöln  (d.  d.  1547  Stegemtar  15) 
mit;  id)  oerbanre  eine  Wbfduift  ber  ÜiebenSmürbigfeit  9t  Änipping'8  (au« 
bem  Kölner  ©tabtartfjio ,  ©riefbud)  68  f.  67  b).  min  an  ben  §erjog  Don 
3üUrf):  Uniern  willigen  bereiben  bienft  unb  bermogen  auoör.  §oc^geborner 
furft,  befonber  lieber  !>er.  $>er  $od)geterte  (öobbart  ©röpper,  ber  regten 
boctor,  Ijat  unS  nad)  öerlefung  u.  f.  g.  befegelter  crebenjen  (b.  b.1547  $>jb.  11) 
muntlid)  oorgetragen,  ba§  e.  f.  g.  begeren,  öon  un$  beriet  $u  werben,  weldjer 
mäffen  bie  orbnunge  ber  taglöner  unb  mevfleute  in  unjer  [tat  gehalten  unb 
wa§  inen  nad)  gelegenljett  ber  jeit  $u  belonung  gegeben  werbe,  ©aruf  wollen 
wir  u.  f.  g.  ju  bienft(icr)er  unb  nadjbarlidjer  antwort  nit  behalten,  baä  bei 
un§  öan  allere  gute  orbnung  barinne  gehalten  worben,  bie  fid)  aber  nulje 
in  biefen  Ieften  buren  jaren  «tiuaä  oerlaufen,  aljo  baä  man  jebem  werfman, 
ber  ein«  meifterS  wert  ift ,  teglid)  uf  feine  eigne  betöftigung  8  alb.  laufenbä 
paimenfc  unb  uf  ber  burger  coften  5  berfelbtger  alb.  in  einem  fommerlidjen 
tage  gegeben  bat  unb  ju  winterjeit  tegliefyen  7V>  alb.  unb  uf  ber  burger 
coften  41/«  aCb. ;  bergleidjen  einem  oppcrfnedjt  f omertagS  uf  feine  coften  5  unb 
ju  minterjeit  41/*  alb.,  aber  uf  ber  burger  coften  3  alb.  9?uf)e  ift  man  mit 
be  ampten  fteinmefcer,  jimmerleut  unb  anbern  bouteuben  in  §anblung  ber 
meinong,  einmal  beftenbige  orbnung  barinne  uf^uridjten.  ©0  balbe  man 
berfelbiger  oerglidjen,  wollen  wir  unbefdjwert  fein,  biefelbige  u.  f.  g.  aud)  ju* 
aufteilen.  Unb  wa8  wir  fünft  u.  f.  g.  jun  eren  unb  bienftlufcen  gefallen 
bewifen  modjten,  be8  foßen  mir  ieber  jeit  nachbarlich,  unb  gutwillig  gefpurt 
werben.  3>a3  erfen  ©ot  almedjtig ,  ber  u.  f.  g.  in  fuvftlidjer  regicrung  unb 
ftanbe  frölict)  unb  gefunt  beware.   ©efdjretoen  am  XV.  becembriS.  —  2)ie 


Digitized  by  Google 


$ie  ftäbtifdje  Verwaltung  beä  Mittelalters  2c.  445 

3m  SWittelalter  mar  bie  SBeroibmung  einer  ©tabt  mit  bem 
SRedjt  einer  anberen  unenblid)  t)äufig.  ©ic  erfolgte  entmebcr  in 
ber  28eife,  bafe  bei  ©tabtfjerr  (SanbeSfjerr)  ftd)  baö  frembe  9kd)t 
für  feine  ©tabt  Ijolte,  ober  fo,  ba&  bie  ©tabt  felbft  fid)  baö 
anbere  ©tabtred}t  geben  liefe.1)  (Sä  fam  audj  oft  t>or,  ba&  eine 
©tobt  ober  ein  geroerblidjer  SBerbanb  in  einer  ©tabt  fid)  ba3 
®eroerberedjt  einer  anberen  ©tabt  aneignete  ober  fid)  barüber 
belehren  liefe  2)  dagegen  tjat  ein  SanbeSfjerr  be£  ^Mittelalters 
bem  ©emerbemefen  morjl  faum  fo  otel  Sfufmerffamfeit  gemibmet, 
bafe  er  fid)  bie  Sftüfje  gemalt  tyat,  gemerbred)tlicr)e  93eftimmungen 
au«  einer  fremben  ©tabt  für  eine  feiner  ©täbte  ju  befdjaffen; 
nur  menn  e3  fidj  um  baö  ©tabtredjt  im  ganzen  fjanbelte,  freute 
er  nid)t  bie  Sirbett.  SBoüenbS  bürfte  e$  ofme  öeifpiel  fein,  bafe 
im  Mttelalter  ein  2anbe8f)err  gemerbred)tlid)e  93eftimmungen 
frember  ©täbte  jur  ©runblage  oon  Orbnungen  für  fein  $erri* 
tortum  ju  madjen  fud)t.  3e$t  bagegen  gefd)iet)t  c£,  mie  ba$ 
Söeifpiel  t>on  1547  jeigt. 


Stabt  ÄÖln  §atte  fid)  im  ^aljre  1374  eine  SBerfleuteorbnuug  gegeben.  ®icr)c 
Äuiüüing,  3al)re3f)au§frilt  ©•  147  Stnm.  1;  ©tein,  Elften  $ur  ©efd).  berSSer= 
faffung  unb  «ermaltung  ber  ©tabt  fiöln,  93b.  2,  Mr.  46  (©.  41  f.). 

*)  93gl.  33.  §cgel,  (S&ronifen  ber  beutfa^en  ©täbte  9,  968;  ü.  SBüjj, 
Slbljanblungen  $ur  ©efd).  be8  fd)wei$erifd)en  offcnttid)en  9icd)t$  8.  472;  38. 
©tein,  3Beftbeutfcr>e  3eitfcf)r.,  12, 300.  3)iefe  ßitate  foHen  auf  weniger  betannte 
Sejie^ungen  ^inweifen. 

«)  3d)  tt)cile  t)ier  jwei  93eifpiele  au«  bem  ©tabtardjiü  $u  fünfter 
(11  9Gr.  248  unb  281)  mit,  bie  id)  ber  SMebenSwürbigfeit  üon  9*.  £rumbt)o(& 
üerbanfe.  Man  erfie^t  auö  biefen  jugleid) ,  baf)  ber  SSerfetjr  üon  ©tabt  $u 
©tabt  aud)  nod)  biä  über  ba§  Mittelalter  bjnauä  befielen  blieb.  1520  Mai  8 
erflären  93ürgermeifter  unb  Statt)  üon  Münfter  auj  eine  Anfrage  ber  ©tabt 
93ie£efelb ,  mie  eS  in  M.  mit  ber  SSittme  eined  Sßärferö  ^tnficfitlid)  ber  ftoxU 
fütjrung  be§  ©efdjäftS  gehalten  werbe,  bafe  bie  2Bittwen  in  allen  (Düben 
unb  Ämtern  berechtigt  feien  baS  £>anbwert  fortjufefcen.  3m  3al)re  1564 
wenben  fid)  bie  Söarbiere  unb  Chirurgen  Mfinfter'8,  ba  ber  SRatlj  fie  auf» 
geforbert,  bie  Slrtifet  einjureidjen,  weld)e  fie  in  eine  fftotte  aufgenommen  f)aben 
wollen,  nad)  flöln  unb  üerfd)affen  [\d>  üon  bort  baö  bortige  ©tatut  d.  d.  1397 
Slpril  14  ((Snnen,  Quellen  6,  ©.  524).  2>er  Sn^alt  biefeS  ©tatutS  wirb 
1564  Oftober  17  Dom  SRatfj  üon  Münfter  al«  föolle  ber  JBarbiere  unb 
Chirurgen  beftätigt. 
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2Btr  motten  nun  bie  2lbf)ängigfett  bcr  territorialen  ©efefc* 
gebung  üon  ber  ftäbtifdjen  nid^t  übertreiben.  (5$  mar  ja  audj 
manctjeS,  ma$  bie  ftäbtifdjen  ($emerbeorbnungen  enthielten,  für 
fcaS  Territorium  nidjt  brauchbar,  3>mmerf)in  jebod)  geigt  ftdj 
un3  f)icr  mie  auf  anberen  (Gebieten  bie  QSorbtIbIicf>feit  ber 
ftäbtifd)en  ©efefegcbung  be«  Mittelalter«.1) 

$>ie  (Srfefcung  ober  mcnigftenS  ©rganjung  ber  fötalen  Orb* 
nung  be§  ©emerbemefen«  burd)  bie  territoriale  rucjte,  rote  fdjon 
angebeutet,  auf  einem  lebhaft  empfunbenen  93ebürfniä.  $)ie  Ur* 
fadjen  ber  #nberungen  f)ter  eingefjenb  ju  erörten,  mürbe  gu  meit 
füfjren.  9?ur  ein  Moment  fei  fjeroorgefyoben.  9Sietteid)t  am 
meiften  r)at  bie  ßanbeSregierungen  jum  Eingreifen  in  bie  gemerb* 
lieben  35ert)öltniffe  ba3  9lnmatf)fen  be8  £anbmerf$  auf  bem 
platten  Sanbe2)  öeranlafet.  5m  Mittelalter  maren  bie  ©täbte 
bie  pritoilegirten  Stätten  für  §anbel  unb  ©emerbe.  $urcr)  ba8 
®äfterecf)t 3) ,  ba$  SBannmeilenrecrjt ,  baS  Verbot  be$  öanbtjanb* 
merfö  in  grö&erem  ober  geringerem  Umfange  gelten  fic  ba8  um* 
liegenbe  platte  Sanb  in  einer  gemiffen  roirtf)fd)aftlid)en  2lb* 
fjängigfeit.  Sflmx  metjrten  fid)  aber  feit  bem  Grnbe  be$  Mittel* 
alter«  bie  auf  bem  Sanbc  betriebenen  (#emerbe,  ttjeil«  in  golge 
einer  näheren  Qsntmitflung  ber  3)inge,  tfjeilS  roeil  man  unmittelbar 
für  bie  länblicrje  Äunbfdjaft  arbeiten  ober  bie  bittigeren  ^robuftionS* 
foften  au§nu$en  ober  audj  fid)  oom  Smn%  ber  ftäbtifetjen  $unfc 
orbnung  loSmadien  mottte.4)  $>ie|"e  Greife  mottten  bie  mirtfy* 
jd)aftlid)e  $>errfd)aft  ber  <5täbte  nidjt  anerfennen.  9lber  audj 
ber  einfache  Sanbmirtl)  empfanb  bie  gorberung  Der  ©täbte,  baß 
er  feine  ^robufte  nur  in  ifmen  abfegen  fottte,  als  brücfenbe 

*)  JR.  SButtfe,  ©efinbeorbnungen  unb  ®efinbearoangäbienft  in  Soffen 
bis  *um  3af)re  1835  ((SdjmoHeT,  frorfäungen  12 4),  ©.  7  erwähnt,  baß 
8act)|en  auS  bem  Mittelalter  nur  eine  ©efinbeorbnung  befifrt,  imb  bie§  ift 
eine  ftäbtifdje. 

«)  %l.  SR.  9?ittev  1,  29  unb  40  f.;  ©djmolier,  Safcbud)  f.  ©efefr» 
gebung  1884,  6.  27  f.  unb  29  f.  unb  1887,  ©.  792,  ftorfäungen  $ur 
SBrnnbenb.  unb  $reufe.  ÖJejd)  1,  65  unb  104;  GJottjein  a.  a.  0.;  ©.  ö.  »clor», 
Sanbtngäotten  1,  145. 

»)  «gl.  fcanbiDörlerbud)  ber  ©taat*roijfenfdjaften  2,  791  f. 

«)  Witter  1,  29. 
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Steffel.  3)a  bie  ©täbte  ihrerseits  ihre  beuorrcdjtete  Stellung  nicht 
aufgeben  wollten,  fo  fam  eö  überall  in  $5eut)d)lanb  ju  einem 
lebhaften  $ampf  jroifchen  <Stabt  unb  2anb,  ber  in  einem  $erri* 
torium  mehr  burdj  ©efchmerben,  bie  man  üor  ben  fürftlichen  §of 
braute,  in  einem  anberen  mehr'  auf  ben  Sanbtagen  auögefochten 
mürbe.  $ie  SanbeShetrfdjaft  mürbe  überall  als  griebenSftifterin 
angerufen.  2Sie  ftellte  fie  fid)  nun  $u  ben  entgegengefegtcn  Sin* 
fprüdjen?  <5ud)tc  fie  lebiglidj  ba$,  ma8  im  Mittelalter  9Jedjt  ber 
©täbte  gemefen  mar,  ju  beroahren?  3m  allgemeinen  bürfen  mir 
roof)l  Jagen,  bafe  fie  biefeS  in  ber  fcfjonenbften  SBeife  ju  bef)anbeln 
ftrebte  (nicht  am  roemgften  burdj  finanjpolitifc^e  SRücfficfjten  ba^u 
beftimmt),  ba&  fie  aber  in  einigen  fünften  fiel)  bod)  fdjon  Don 
bem  ju  gunften  ber  ©täbte  auSgebilbeten  mittelalterlichen  Sßrtoi* 
legienftjftem  entfernte.  3e  meiter  mir  un§  Dom  Mittelalter  ent* 
fernen,  befto  mein:  Slufmerffamfeit  erfährt  bu3  platte  Sanb.1) 

7.  $er£anbel.  2Bie  in  gewerblicher  SSejiehung,  fo  bilbete 
bie  mittelalterliche  <Stabt  audj  inbetreff  beS  £anbel3  einen  in 
fid)  gefdjloffenen  2Birthfd)aft3fompler.  3)ie  Äonfurrenj  auSmärtiger 
Äaufleute  ^tett  fie  aujjer  buref)  ba3  fd)on  ermähnte  ©äfteredjt 
namentlich  burdj  ba$  ©tapel  recht2)  nieber.  $>ie  hierauf  beruhenbe 
ftäbtifdje  ^anbelSpolitif  mürbe  oon  ben  2anbe$f)erren  feit  bem 
©nbe  betf  Mittelalters  fortgefefct.  (£3  ift  aber  eben  ba§  Territorium, 
meldjeS  je&t  ben  (Echufc  beö  ftäbtifchen  ©tapelredjtS  in  bie  §anb 
nimmt.3)  SBäbrenb  er  im  Mittelalter  im  allgemeinen  ben  ©ürger* 
fdjaften  überlaffen  blieb,  fucljen  je§t  übermiegenb  bie  2anbe3f)erren 

*)  68  mag  ^ier  nod)  an  einen  anbeten  auS  ber  mittelalterlichen  ®e= 
roerbeöerfaffung  Ijernorgeljenben  Äonfltft  erinnert  werben,  ben  «Streit  fttuifdien 
^anbroert  unb  Srobrittfjätigfeit.  Sgl.  ba$u  ©.  t>.  b.  9?opp,  $>anfifd)e  ©efd)id)t$s 
blätter,  3at>rgang  1892,  6.  372  ff.;  ©.  ü.  Setoro,  SantoagSaften  1,  284. 

2)  Sgl.  bie  eingefjenbe  f)iftorifd)e  2>nrftellung  be$  ©tapelredjtS  t>on 
©tieba  int  fcanbtoörterbud)  ber  ©taatSwiffenfcbaften  5,  863  ff. 

»)  SEK.  bitter  1,  31  f.  unb  44  f.  SdjmoUer,  Safjrbudi  f.  ©efefcgebung 
1884,  ©.  24.  —  2Ba8  toont  6tapelred)t  gilt,  gilt  aud)  Dom  ^oltwefen.  3m 
Mittelalter  traten  namentlid)  bie  Stäbte  für  Sefeitigung  frember  ßoüftätten, 
refp.  Befreiung  Don  fremben  3i3Hen  ein.  ^efit  tljun  eS  im  allgemeinen  für 
bie  ©täbte  bie  £anbe«f)erren.  Sgl.  S.  &.  ü.  Seloiu,  Sanbtagöaften  1, 
553  ff.  (über  bie  ^^einjöUe  in  ben  Weber lanben). 


- 
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bie  entgcgengcfefcten  Wnfprüdje  if)rer  ©täbte  au§jugleid)en  unb 
ba§  ©tapelrecfyt  tt>rcr  ©täbte  gegen  ba$  frember  Stäbte  ju  Der» 
ttjeibigen  unb  $u  erroeitern.  $)aä  Territorium  wirb  mctjr  unb 
mein:  als  eine  roirtf)frf)aftlicf)c  @inf)eit  aufgefaßt.  @ben  au§  biefem 
©efidjtäpunft  ergab  fid)  freiließ  nod)  eine  »eitere  Neuerung 
gegenüber  bem  Mittelalter:  bie  gro&e  Qaty  ber  fleinen  (Stapel* 
rechte  innerhalb  be$  Territoriums  rourbe  etngefdjränft l) 

(So  energifd)  inbeffen  bie  beutfcfjeu  2anbe3()erren  bie  Sntereffen 
if)rcr  (Stäbte  gegen  einanber  wahrten,  ifjr  Territorium  mar  bod) 
ju  Hein  unb  it)re  ^ntereffen  $u  eng,  als  bafe  ftc  ben  beutfdjen 
§anbel  aud)  ben  auBcrbeutfdjen  Staaten  gegenüber  tjätten  fdjü^en 
fönnen.2)  9luf  bie  SRcidjögeroalt  mar  gleid)faß§  nid)t  ^u  rennen. 
SDarauä  erflärt  fid)  baS  <5d)irffal  ber  §anfa.  Sic  fjätte  fi$, 
unter  ben  oerönberten  SBerljältniffen,  nur  behaupten  fönnen,  menn 
fie,  mie  etma  bie  englifdje  Shufmannfdjaft ,  ben  ?Rürft)aIt  eine« 
grofeen  unb  fräftigen  Staaten  gehabt  fyätte.  Sftidjt  genug  aber, 
baß  ein  foldjer  fehlte;  bie  beutfdjen  Territorialtjerren  ftanben 
überbieS  ber  £an|a  megen  ber  Sclbftänbigfeit  ifyrer  ©lieber  mi&s 
günftig  gegenüber.  $)ie  ©rünbe  für  ben  gall  ber  £>anfa  liegen 
in  erfter  fitnie  auf  politifdjem  ©ebiet.5) 

2)  a$  ®eroerbc  unb  ben  §anbel  betrifft  in  gleidjer  SSeife  bie 
ftäbtifdjc  Tt)euerung#polittf,  bie  im  Mittelalter  fdjon  in  großartiger 
Seife  auSgebilbet  morben  mar.  T)a3  9tetd)  unb  bie  Territorien 
tjaben  auf  biefem  Gebiet  in  jener  3°^  fQum  cttoaS  aufjumeifen.4) 
(Seit  bem  Snbc  be$  9ftittelalter3  gibt  eei  jebod)  aud)  eine  lanbeS* 
t)errlid)e  Tfjeuerungöpolitif.5)    9ie  finbet  namentlich  in  jmei 

»)  Sgl-  S#moUev  a.  a.  C.  <3.  30. 

*)  93on  allen  beutfdjen  Territorien  f>at  nur  bie  Regierung  ber  bur* 
gunbifc^en  Wieberlanbe  eine  erfolgreiche  §anbel8politif  nad)  auSmärt*  ausgeübt. 
«Ritter  1,  45  f. 

3)  Sdjäfer,  ftanbroörterbud)  ber  ©taatSiniffenfctjaftcn  4,  389  f.;  bitter  1, 
54  f.,  2,  22  f.  unb  411  ff.. 

4)  Über  eine  MuSnaljme  ogl.  GJ.  ftünfcel,  Uber  bie  SJerroaltung  be$ 
9)iaßs  unb  ©eiuid)t§roefen3  in  2>eutfd)lanb  »uäfnenb  bed  Mittelalter^,  <5.  58. 

6;  ftitter  1, 43.  48.  SdjmoIIer,  Satjrb.  f.  (iJeje&geb.  1884,  6.  32.  &.  Wbler, 
$ic  frlcifdjtfyeuerungäpolitif  ber  beutfdjen  Stäbte  beim  Sluägang  be$  Littel« 
alterä,  S.  103  ff.  ©.  d.  93eloiu,  Mafmafmien  ber  % Ijeueiungöpolitif  im  3aljre 
1557  am  Wcberr&ein,  3tjdn\  f.  Sozial*  unb  3Birtt)fd)aft«fleid)idite  3,  468  ff. 
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9J?aj$regeln  ihren  Slusbrucf :  in  fiebenämitteltaren  unb  in  9(udfuhr» 
©erboten  (bic  übrigens  nicht  blofe  ju  biefem  3roecf  erlaffen  werben), 
greiltch  bleibt  bie  territoriale  $8erroaltung  etnftroeilen  hinter  bem, 
roaä  bie  ©täbte  in  biefer  33e$iehung  geleiftet  haben,  noch  jurücf. 

8.  £a8  SDiün^njefen.1)  (£$  ift  oft  auäeinanbergefefct 
roorben,  bafj  auj  bem  ©ebiete  beö  5D?ünjnjefenö  ba$  Üfiittelalter 
bie  $eriobe  ber  ©täbte  geroefen,  baö  ütfünjroefen  bamalä  burd) 
fie  auö  bem  Verfall  auf  eine  höhere  ©tufe  erhoben  roorben  ift. 
tiefer  ©a&  gilt  jroar  nicht  uneingefchränft.  $ic  unenblidje 
SUtonnigfaltigfeit  ber  gefd)irf)ttid)en  (Srfdjeinungen  roiberftrebt  ben 
t>tftorifd)en  Äonftruftionen  nad)  „iönthetifcfjem"  SRe^ept,  für  bie 
fein  befonbereS  ©tubium  ber  Duellen  erforberlid)  ift.2)  $)ie 
SSerbienfte  ber  ©tobte  um  ba£  iCTcunjroefen  fann  man  feit  bem 
IB.  3af)rl)unbert  batiren.  $lber  fchon  Damals  nöttjigt  ein  ßanbeö* 
l)err  im  53unbe  mit  ber  ©tabt  Äöln  ben  Sr^bifchof  jur  (Sin* 
fdjränfung  ber  roillfürlichcn  2ttünjerneuerungen,  unb  ber  fianbeä* 
herr  ber  ©teievmarf  fdjeint  eine  oerroanbte  3uftä)ming  auf 
9lnbrängen  feiner  SDfinifterialen  ju  geben.5)  9lu3  bem  14.  Sahr* 
hunbert  feien  bie  oorroiegenb  lanbeSherrlitfjen  rheinischen  Üttünj* 
fonüentionen  genannt.  immerhin  jeboct)  barf  man  für  baä  ÜJiitteJ* 
alter  ben  ©täbten  ein  IjerborragenbeS  SBerbienft  um  baö  ÜRünj* 
tuefen  auftreiben. 

Allein  itjre  Sßirffdmfeit  fjatte  natürliche  ©renken:  eine  all* 
gemeinere  ©efferung  fonnte  nur  burd)  gröjjere  ftaatlidje  Sßerbänbe 
herbeigeführt  roerben.  ©ie  trat  ein,  alö  fich  feit  bem  (Snbe  beS 
SDcittelalterS  bie  innere  SBerroaltung  in  ben  Territorien  (;öt)erc 
3iele  fteefen  begann,  unb  rourbe  baburd)  mitbeförbert,  ba&  feit 
jener  3?itf  roie  fdjon  ermahnt,  mehrere  Territorien  ihr  (bebtet 
oergröfeerten.  3m  16.  3ac)rr)unbert  hat  auch  noc&  Da3  Stach  fich 
be3  SWünjroefenS   angenommen  unb  ^ter  einige  Anregungen 

*)  (Efyeberg,  Über  ba$  ältere  beutfdje  90?ünat»efen  (Seidig  1879).  Serte, 
$lrtifel:  3Rün$rcefen,  §anbroörteibud)  ber  §taat§roiffenfd)aften  4,  1248  ff. 
©timoller,  3nf)rbud)  f.  ©efefrgebung  1884,  ©.  33  ff. 

»)  ©o  nad)  einer  in  anberem  3ufammenljang  gemalten  treffenben 
»emetfung  3ufti'^r  3tfdjr.  f.  bilbenbe  Äunft  1891,  S.  162. 

*)  (Sfjeberg  8.  85. 
fciftoriid»  SfixiJbm  *.  5.  *».  xxxix.  29 
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gegeben.  Snbeffen  toirftid)  fruchtbare  Sfteuorbnungen  vermochte  e$ 
nidjt  burcr^ufüfyren.  „$a8  grofie  gürftentfyum  aOein  unterjog 
fidj  biefer  Aufgabe  mit  einer  menigftenS  alle  feine  Sfabenbubfer 
Übertreffenben  Äraft."1) 

$on  einer  ftadjafjmung  beS  ftäbtifcfyen  aWänjmeienö  burdj 
bie  2anbe3f)erren  läfet  fidj  feit  bem  16.  $af)rf)unbert  nidjt  etgentv 
lid)  f prcc^en.   $)iefe  gehört  bem  2Hittelalter  an.2) 

9.  93ergroefen.  (Sin  befonberS  rur)mrjolIe£  Kapitel 
auS  ber  beutfdjen  iRec^töflefc^idjte  bilbet  bie  ®efdjid)te  be§  beutfdjen 
©ergrecfjtS.  $a3  beutfdje  $ergred)t  t)at  fidj  o^ne  SBeeinfluffung 
öon  aufjen  entmicfelt  unb  einen  ©iege^ug  roeit  über  $>eutfdjlanb$ 
©renken  f)inau$  gehalten.  $>er  moberne  Bergbau  ift  jum  großen 
$f)eil  beutfcfjer  Kulturarbeit  ju  banfen. 


l)  SRitter  1,  56  f. 

J)  93gt.  (Sfjeberg  ©.  96 :  äaifer  $ar!  IV.  gewährt  bem  ^Burggrafen  öon 
Dürnberg  ba§  9ied)t,  in  feinen  <3täbten  Söaireutlj  unb  Äu(mbad)  Pfennige 
unb  fcefler  fd)lagen  ju  laffen  nad)  bem  ftorn,  nad)  ber  9lufaa&l,  fo  man 
Pfennige  unb  fetter  ju  Dürnberg,  ju  Saufen  ober  in  anberen  Stäbten 
fälägt.  Ä.  ta^e  maa^t  mid)  femer  nod)  auf  folgenbe  intereffanten  Uvfunben 
aufmertfam.  1386  geftattet  §5.  SBityelm  Don  SBerg  ($reufc&alrmann,  fiipp. 
ffiegefien  2,  Sflx.  1346)  ber  rafcenSbergifdjen  gflünae  in  «ielefelb,  unter  feinem 
SBapfcen  toeifee  Pfennige  wie  bie  Stä'bte  Sübetf,  Hamburg,  Süneburg  unb 
2Bi8mar  ju  prägen.  1389  Oftober  10  üerleifct  £3.  SBogiSlaf  VI.  öon 
Bommern  (2)äljnert,  Sammlung  ^ommertfdjer  unb  JRügifdjer  Sanbee= 
urtunben;  fünftig  im  Jpanf.  11*8.  93b.  4)  ber  Stabt  @reif8tt>alb  de  munte, 
der  tho  brukende  unde  pennynghe  tho  slande  like  aus  anderen 
Steden  Lubek,  Wismar,  Rostock  unde  Stralessund,  also  dat  ze  de 
munte  nicht  ergher  slan  scolen  laten  we  de  anderen  stede  vorebeno- 
med.  Were  ok.  dat  de  stede  vorebenomed  nicht  een  droghen  edder 
tweyeden  an  der  munte,  so  gheve  wy  unde  ghunnen  den  sulven  unsen 
borghermesteren,  raatmannen  unde  menbeyt  unser  stad  vorbenomed, 
dat  ze  moghen  de  munte  slaen  laten,  alzo  de  van  deme  Sunde  do- 
en,  also  dat  ze  mid  der  stad  Stralessund  allyke  ghud  ghelt  slaen 
unde  nicht  ergher.  Were  dat  ze  de  munte  nicht  also  ghud  een 
sloghen  also  de  van  deme  Sunde,  dat  uns,  unsen  mannen,  unsen 
Steden  unde  landen  witlik  worde,  so  moghen  wy  de  munte  wedder- 
ropen.  93gl.  nod)  aur  ©efd)id)te  be$  nienbifd)en  9Hün$Derein3  Äofcpmann, 
§anferejeffe  2,  Wr.  172  (1379)  uub  229  (1381);  d.  b.  föopb,  ipanfere^effe  7, 
^r.  527  (1422)  unb  740  (1424). 
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$)a$  fo  weit  oerbreitete  beutfdje  Söergredjt  getjt  öon  bcm 
Söergredjt  einer  beutfcfyen  Stobt  ou$:  ber  ©tobt  greiberg  in 
©adjfen.  ®a$  ättefte  focf)fiftf)e  ©ergrety  ift  ba3  Sretberger, 
unb  beffen  SUifeeid&nung  (t)or  1328)  ift  mcfcntüc^  ein  Söerf  ber 
©tobt  greiberg,  mieroof)!  ftd)  fdjon  Damals  Bürger  unb  SBerg* 
mann  nid)t  beeften,  ber  SBergbau  ein  Sanbeäbergbau  mar. l)  $5er 
^ßerfaffer  ift  nicf)t  unter  ben  lanbe£f)errlicf)en  ©ergbeamten,  fonbern 
unter  ben  9ßatf)$mitgliebern  ober  ftäbtifd)en  ^Beamten  ju  fliegen ; 
m'eÜeidjt  ift  er  berfelbe  mie  ber  be8  greiberger  StabtredjtS.2) 

Seit  bem  15. ^afjrtjunbert  nehmen  bie  fäc^fifc^en  fianbeäljerren 
bie  ©adje  in  bie  §anb.  3)ie  je&t  erloffenen  SBergorbnungen  — 
bie  ©djneeberger  unb  Slnnaberger  53crgorbnungen  —  finb  it>r 
2öcrf.  (Sf)arafteriftifdj  ift  e3,  bafe  audj  bie  au«  bem  15.  3af)r* 
ljunbert  erhaltene  Slufjeidjnung  be$  ©erootmfyettäretfjteS  it)re  (Snt* 
ftefjung  ber  Snitiottüe  ber  gürften  uerbanft.3)  3)ie  Sßerljältniffe 
nötigten  bie  Sonbeäregierung  jefct,  bem  söergbau  größere  9Iuf* 
merffamfeit  ju  fdjenfen1),  unb  fie  gab  biefem  Antriebe  nad). 

»)  ©rmifd),  XaS  fädjf .  93ergred)t  b.  Mittelalter«  (Seidig  1887),  <S.LVI  ff. 
SBgl.  ebenba  ®.  LXXf.:  bie  Jöergorbnung  beS  Martgrafen  öon  Meifeen  be= 
nufct  eine  Don  ber  ©tobt  3glau  ber  Stabt  Sfreiberg  mitgeteilte  töedjtSroeifung. 

*)  ©rmifd)  @.  LXV.  33gl.  ebenba  ©.  LXXIV  f.:  ©er  SSerfaffer  beS 
greiberger  JöergredjtS  B  (oerfafet  jroifdjen  1346—75),  eineT  im  Auftrage  beS 
ftreiberger  Statte«  gemalten  Stobififation,  bie  bis  in  bie  tßeujeit  hinein 
offizielle  ©eltung  gehabt  $at,  ift  Dermutljlid)  ber  bamalige  ©tabtjdjreiber  ober 
ein  bergred)tStunbigeS  Mitglieb  beS  SRatfjeS. 

•)  Grmifd)  3.  CXLVU  ff. 

«)  Sgl.  Opet  im  Weisen  Strd)ib  f.  fädjfifd*  <i)efd)id)te  16  (1895),  122: 
„SBer  bie  83erid)te  beS  frreiberger  Urfunbenbud)S  über  ben  ©tanb  beS  93erg* 
bauS  um  bie  Mitte  beS  15.  3aijrf)unbeTtS  einfielt,  ber  nrirb  leidjt  bie  Über« 
jeugung  getoinnen,  bafj  einem  Mangel  an  £f)atfraft,  einer  Unorbentlid)feit 
beS  ^Betriebes,  roie  fie  fid)  bamalS  im  ÄreiS  ber  ©eioerffdjaften  unb  @injel- 
abbauer  geigten,  nur  burdj  energifdjeS  6infd)reiten  beS  Staats,  oor  allem 
burd)  (Sinfefcung  eines  ftaatlidjen  ©eamtenttjumS  abgeholfen  werben  tonnte. 
Mit  richtigem  Slirf  t)at  SaoaUi  fid)  bei  9lbfaffung  feineS  (SntnmrfS  btefen 
©runbfäfcen  beS  fädjfifdjen  93ergred)tS  angefdjloffen."  3)iefer  egregius  miles 
Antonio  bi  ßaoaüt  hatte  bem  8latt)  ber  fttffti  einen  (Sntrourf  überreicht,  auf  ben 
bie  oenetianifdje  93ergorbnung  bon  1488  jurütfgef)t.  5)er  ©ntmurf  ift  ein  fiom« 
promif}  jioifd)en  ber  baierifdien  unb  ber  fäd)fifd)en  93ergved)tSgruDpe;  bie  mefents 
Iidjften  3üge  finb  jebod)  ber  fäd)fifd)en  ©efe^gebung  entlehnt.  Opet  6. 109  ff. 

29* 
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(5f)arafterifttfd}  aber  ift  eä  roieberum,  bafe  bic  £anbe$f)erren  audj  bei 
jenen  Vergorbnungen  nocf)  unmittelbar  bie  bemärjrte  Vergredjtö* 
funbe  De«  greiberger  SRatfjeS  benu&ten.1)  2)ie  Slnnaberger  Orb* 
nung  oon  1509  ttmrbe  bann  tf)eil$  burctj  birefte  Übertragung 
ttjeilö  burd)  bie  Vermittlung  ber  auf  if)r  berufjenben  3oad)im$tf)aler 
Drbnungen  (namentlich,  ber  Vergorbnung  t)on  1548)  bie  Butter 
ber  meiften  neueren  SanbcSbergorbnungen  in  $)eutfdjlanb.2) 

5)  a3  Vergredjt  ber  ©tobt  greiberg  befafe  fctjon  im  13.  Satyr- 
tyunbert  roeite  Verbreitung. 3)  @&  mar  u.  a.  audj  nad)  Sglau  ge* 
fommen.  $a$  Sglauer,  b.  f).  bem  Urjprung  nadj,  jroeifelloS  gret* 
berger*)  Vergredjt  mürbe  bann  mieberum  fefjr  meit  Derbreitet :  burd) 
$)eutfd)Ianb,  big  Venebig,  bis  Spanien  unb  oon  bort  au3  im 
3eitalter  ber  (Sntbecfungen  über  ben  Ojean  bis  in  bie  neue  SSelt. 
Unb  e$  ift  abermals  (roenigftenS  oon  $muä  aus)  ber  3glauer 
©tabtrattj,  ber  biefe  9D?itrt)eiIungen  nad)  auSmärtö  gegeben  tyat.6) 

10.  £>ie  Äird)e.  3n  neuerer  3eit  ift  mit  befonberem  fleaef)- 
bruef  auf  bie  Vebeutung  tyingemiefen  roorben,  meiere  bem  fetyon 
uor  ber  Deformation  auägebilbeten  ßanbe3fird)entf)um  jufommt.6) 

l)  (Snnifd)  @.  CLX1I. 

8)  ©rmifcb,  S.  LX1V.  ©otfcin  ®.  651.  (S.  Auburg,  ©oSlarS  SBerg* 
bau  bis  1552  (fcannooer  1892)  ©.  365.  Über  bie  Übertragung  beS  fä'dtfföen 
©ergretyS  nad)  bem  Weberrljein  ).  meine  Sanbtagfcaften  1,  506.  Urft>rüngli$ 
fd)eint  man  in  3ülia>93erg  me&r  an  ba§  Sßorbilb  Don  ßüttid)  gebadjt  a« 
l>aben  (f.  cbenba  ©.210  f.). 

•)  Grmifdj  6.  XLVI  ff. 

4)  ©rtnifcb,  S.  XLVIH  ff. 

6)  ©rmifd)  <S.  LXVII1  f.  ©3  mag  Ijtet  nodj  ermähnt  werben,  baß 
fturfürft  frriebrid)  II.  Don  @ad)fen  im  3a1jre  1444  mit  einem  Sluälänber, 
nämlid)  mit  Äbrian  (Spierinc,  bem  wegen  feines  ©efdjicfS  in  ber  Äuffinbung 
Don  3RetaHen  befannten  ©ergmetfter  be§  .ttönigreid)8  ©ttglanb  (magister 
minerarum  regni  Anglie),  SSer^anblungen  angefnüpft  ljat,  um  iljn  ju  einer 
Keife  nad)  ©adjfen  belmfS  ftuffudjung  neuer  ©r^lagerfiätten  ju  oeranlafjen. 
2Sir  miffen  jebod)  nid)t,  ob  fte  (Srfolg  Ratten,  ©rmifd)  £>.  CXLVII.  ^ieju 
oergteid>e  man,  baß  ba$  ältefte  s#riDileg  für  bie  Älingenfdjmiebe  oon  Solingen 
faft  genau  mit  bem  Ijjunbert  3af)Te  früher  ben  <Sd)Ietfern  in  (S^efftelb  er« 
teilten  übereinftimmt.  Hlpfj.  £&un,  $ie  Snbufrrie  am  Weberr^ein  2.  $$eil 
(ßeipjig  1879)  ©.  8. 

•)  Sgl.  barüber  $ule&t  Sofmt,  ftirdjenredjt  1,560;  ftriebberg,  fiebrbu^ 
beS  fat&olifcfcen  unb  eoangelifdjen  £ird>emred)t3  (oierte  Stuft.)  @.  51  f.; 
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S)tc  lanbeSfyerrlidje  ®eroalt  roeift  bie  $ird)e  auf  it)r  inneres  Sebent 
gebiet  jurücf  unb  ergebt  jugleic^  ben  $tnfprutf),  bie  äußeren  $er* 
f)ältniffe  ber  Äirdje  ^u  regeln.  <£$  finb  Ijier  folgenbe  fünfte  ju 
nennen:  öefteuerung  beS  ÄirdjenguteS ;  Sefdjränfung  beä  fira> 
liefen  SBermögenSerroerbS  (burdj  bie  &mortifation$gefefce) ;  (Sin* 
fdjränfung  ber  geiftlicf)en  Surtöbiftion1);  Ausübung  eine«  flaat- 
Iidjen  «piacetd*);  (Sinfhifj  auf  bie  ©teilen  befefeung ;  ^8ifitationö= 
unb  allgemeines  9luffid)t3recf)t  innerhalb  beä  Territorium«.3) 
©old)e  SBefugniffe  legten  ftd)  bie  SanbeStjerren  ober  roenigftenS 
Meie  £anbe$f)erren  bereit«  üor  ber  ^Reformation  bei.  @$  mar 
bafyer  im  allgemeinen  nichts  Sfeueä,  menn  Sutljer  ben  djriftlidjen 
Slbel  beutfdjer  Nation  aufforberte,  gegen  bie  $frünbenbefe|uncj4) 
unb  bie  finanzielle  9tu3beutung  burd)  bie  Äurie5),  gegen  bie  geift* 
lid)e  SuriSbiftion  —  „bie  greuliche  ©djinberei  ber  Offi^iole"6)  — 


t>.  Säubert,  3Me  (Sntftefjung  ber  ©d)teättngs$>olfteinifd|en  Sanbeäfirdje 
(6etoarata6brucf  auS  ber  &t\üix.  f.  ©efd).  ber  &er$ogttjümer  8d)le*roig*§ol= 
ftein  53b.  24);  ftaty,  Se^rfuftem  be«  ffircfcnred)t«  unb  ber  Äirajenöolitif  1 
(1894),  262  ff.  Äa§l  fü^rt  biefe  ©eroegung  auf  ben  (£influfe  ber  ObpofitionS* 
literatur  ($ante  unb  WarfiüuS)  $urüd.  SlUein  bie  ledere  ift  auf  bie  ^olitif 
ber  beutfdjen  £anbe8f)errn  faum  tion  (Einfluß  getoefen;  ba8  prattifcOe  ©ebürfni* 
be8  tägtidjen  Sebent  genügt  roobj  aI8  (SrflärungSgrunb.  Überbied  finb  bie 
betreffenben  SJtaferegeln  bet  ÜanbeSljerTen,  wie  wir  fogleid)  fefjen  werben,  jum 
Seil  älter  al8  jene  Stteratur. 

*)  «gl.  barüber  sulefrt  meine  2anbtagäaften  1, 122  f.  220  ff.  622  ff. ; 
3)eutfd)e  3tfd)r.  f.  Äird)enred)t  4,  121  ff.  (forote  bie  bafelbft  angegebene 
Literatur).  @.  audj  Stüde,  ©efd).  be3  §od)fttft$  OSnabrüd  2,  291 ;  G^ronifen 
ber  beutfd)en  ©täbte  2,  418  9tnm.  5. 

')  fjriebberg,  De  finium  inter  ecclesiam  et  civitatem  regundorum 
iudicio  <5.  156  ff.  ©cotti,  ©efe&e  bon  (Siebe*  Warf  1,  12  (Wr.  7).  Stutfdje 
3*fd)r.  f.  JHvdjenredjt  a.  a.  O.       b.  ©Hubert  ©.  34. 

*)  feinte,  3tfa)r.  b.  @ef.  f.  @d)(eftn>tg*$olfteiniföe  ©efd).  1883,  ©.  150. 
©.  b.  ©eloro,  8ur  ©efdjidjte  be3  Sanbe«!irc&entf)um«  in  Süliai,  3tfd)r.  f. 
Äir*engefa}id)te  11, 158  ff. 

«)  Sut&er'a  SBerfe  6  (Weimar  1888) ,  420.  428  «nm.  7.  3u  ber 
lederen  ©teile  bgl.  Soffen,  Hnbrea«  WafiuS  ©.  218;  ©.  0.  öeloio,  Sanb* 
tag«atten  1,  630  «nm.  5. 

•)  Suifcr'S  SBerte  a.  a.  C.  @.  419.  427  (3.  35  f.).  3ur  «efeitigung 
ber  Bnnaten  ruft  Öutfcr  „ftürft,  «bei,  ©tabt"  auf. 

•)  a.  a  0.  S.  430. 
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einjufcfyreiten.  £>aS  Rotten  bie  SanbeStjerren  lange  fcfyon  gettyan. 
DaS  fonnten  bamals  aucf)  mef)r  ober  weniger  fatfjolifdjc  gürften 
tfwn,  roie  benn  t^atfäc^lic^  geiftltc^e  dürften  WmortifationSgefe§e 
erlaffen1)  unb  fo  eifrige  ®egner  beS  SßroteftantiSmuS  tute  ©eorg 
öon  ©acf)fen2)  unb  TOarjmilian  oon  SBaiern3)  ein  SanbeSfirdjen* 
tf)um  ausgeübt  tyaben.  S)ie  Deformation  r)at  freilidj  ben  (Sinflufe 
beS  (Staates  in  firdjltrfjen  Dingen  nodj  gefteigert,  inbem  fie  ber 
toeltlicrjen  ®croalt  erft  roirflicfye  ©elbftänbigfeit  oerlief)*)  unb  ferner 
bem  8anbeSfircf)enttMm  metjr  fonftrufttoc  Sbeen  gab5);  eine 
Steigerung,  bie  übrigens  mittelbar  aud)  auf  bie  SBerljältniffe 
in  ben  fatr)o(ifct)en  Territorien  einmirfte. 6) 

3m  roefentlidjen  in  berfelben  Sßeife  mie  bie  SanbeSt)erren 
ftnb  nun  aud)  bie  ©täbte  auf  fircf>lid)em  (Miete  ttjätig  gemefen.7) 
Allein  roäf)renb  mir  fonft  fo  oft  fanben,  bafe  bie  ©täbte  ben 
£anbeSt)erren  oorauSeilten ,  ift  baS  tjier  nur  in  befdntinftem 
SWafje  ber  gaH.  Unbebingt  fjaben  fie  ben  $8orfprung  blo& 
in  93ejug  auf  bie  5lmortifationSgefe§e :  bie  ftäbtifcfyen  ftammen 
fd)on  aus  bem  13.8),  bie  territorialen  erft  aus  bem  14.  3af)r- 

l)  ©o  in  frurmaina  feit  1462.  Äa^l,  MmortifationSgefefce  ©.126; 
§anbn>örterbudi  ber  ©taatStoiffenfdjaften  1 ,  242.  ©.  aud)  S3argeS,  3a$rbüd)er 
f.  Dationalötonomie  64,  520. 

")  Waurenbredjer,  ©efd).  b.  fat§.  Deformation  1,  97  f. 

3)  ©tieoe,  2)a8  tird)lid)e  ^olijeiregiment  in  Saient  unter  Sttajimilian  I. 
(TOndjen  1876),  ©.  2  ff.  Dofent&al,  «enoaltungSorganifarion  93aiern3  1,  337. 

«)  ©ot)m(  Äird>enred)t  1.  544.   fien*,  ^veujjifdje  3a&rbüd)er  75,  432. 

*)  Sgl.  £a$l,  tird)enred)t  1,  263. 

•)  Did)ter*3)oDe=£a§l,  Äirdjenredjt  (ad)te  Slufl.)  §  74.  —  SHan  öergleidje, 
in  roeldjer  wenig  jadjgemäfcen  5Bcife  Di&fd),  35eutfd)e  ©efd)id)te  3,  426  über 
bie  polttifdje  SBirfung  ber  Deformation  {priest. 

7)  SBgl.  tyeju  im  allgemeinen  @.  S.  o.  Maurer,  ©täbteüerfaffung 
3,  187  ff.  4,  102  ff. 

«)  äcujl,  $ie  beutfd)en  SlmorrtfationSgefefee  (Bübingen  1879)  ©.  51 
%nm.  70  (Arfurt  1281;  jefct  bei  93etier,  Urfunbenbud)  ber  ©tabt  ©vfurt 
$b.  1,  Dr.  311);  ©.  53  3Inm.  71  (ÖoSlar  1219).  Slmolb  2,  177. 
©.  o.  »eloiu,  Saubftänb.  Sßerf.  2,  40  (2Bipperfürt$  1282).  3eumer,  ©täbte* 
fteuern  ©.  80.  Wandje  Don  ben  alten  ftäbtifdjen  9lmortifation3gefe$en  finb 
^ribüegien,  bie  ber  ©tabtyetr  erteilt;  aber  fie  werben  eben  nur  für  ba* 
©ebict  ber  ©tabt  erteilt  unb  müffen  be^alb  als  ftäbtifdje,  nidjt  als  terri* 
toriale  9lmorti)ation*gefe&e  angefe^en  werben. 
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fyunbert.1)  Ob  babet  an  (rntfefjnung  ju  benfen  ift  ober  bic 
gletdje  @rfcf)einung  fid)  au3  ben  gleiten  Urfadjen  erflärt, 
mag  baf)ingeftellt  Reiben.  Sßenn  ferner  bereits  fef)r  früt) 
bie  auffommenben  ©tobte  bie  9Bat)(  beS  Pfarrers  ober  wenig* 
ftenS  ein  SRecfjt  ber  Htfitmirfang  bei  feiner  SefteHung  ju 
gewinnen  fuc^en2),  fo  barf  man  foId)c  gätte  nid)t  mit  ben 
33emüf)ungen  ber  2anbe3f)erren ,  bag  ©teflenbcfe$ung3recf)t 
ftrdjlidjer  ÄoÜatoren,  gar  be£  Sßapfteö  einjufc^ränfen ,  auf 
eine  Sinie  fteüen.  $)enn  e$  fjanbelt  fid)  bort  bod)  nur 
um  ben  Übergang  ber  $atronat$recf)te  be$  ©tabtfyerrn  auf 
bie  ©emeinbe.  2$on  bem  Jfampf  gegen  bie  geiftlirfje  SuriS* 
biftion  fobann  läfjt  fid)  mofjl  jagen,  bafj  er  g(eid)  früf), 
nämlid)  im  13.  3>af)rf)unbert ,  in  ben  ©tobten8)  unb  in  ben 


')  Sa^l  ©.  226.  315.  frriebberg,  De  finium  etc.  S.  193— li»f> 
6).  ü.  SBeloro,  Sanbftänb.  35erf.  a.  a.  0.;  SanbtagSorten  1,  142  ff- 
äftefte  lanbeSfjcrrlidje  SfmortiiationSgefefc  fcftetnt  ftriebrid)  ber  ©djöne  dpi» 
Öfterreid)  (oor  1311)  erlaffen  Ijaben  (geiftlidje  Sßerfonen  bürfen  liegenbe 
©titer  nid)t  ofme  auSbrüdtidje  lanbeSljerrlidje  ©enrifligung  anfaufen).  Über 
ein  Wmortijatton8gefe&  be8  ©rafen  9Biu)e(m  oon  fcoüanb  oon  1328  f.  ©ött. 
©et.  $ln$.  1781  ©.  1238.  23a3  ftriebberg  unb  5?a$l  oon  lanbe$ljerrHd)eH 
9lmortifation8gcff&en  au$  bem  13.  3af>rfmnbevt  anführen,  rebujirt  ftd)  barauf, 
bafc  ein  Sanbe£f)err  ben  Übergang  einer  Söeftfcung  an  ein  firdjlidjeS  i^nftitut 
genehmigt  ober  bestätigt.  58on  foldjen  Böllen  fjat  aber  fdjon  &at)l  felbft  (6.  50 
Wnm.  69)  bemerft,  bafj  bie  lanbeSljerrlidje  (ober  ftäbtijdje)  53e)tätigung  mand)- 
mal  ntdjt  Sbebingung  ber  ©Utigfeit  mar,  fonbern  nur  ju  größerer  Sid)erfjeit 
be3  SRedjtöbeftanbeä  bei*  3uroenbung  erbeten  unb  gegeben  mürbe.  Überbteä 
^cingt  bie  Bestätigung  mitunter  mit  einem  nidjt  immer  fofort  erfennbaren 
befonbeTen  9?ed)t§titel  jufammen. 

*)  @.  o.  33elom,  3)ie  (£ntftefmng  ber  beutfdjen  ©tabtgemeinbe  <B.  111. 
SSgl.  übrigens  aud)  $3.  ©tein  in  ber  9J2ebiffen?^)Hd)rift  <&  32. 

8)  ©cijptcle  au8  bem  13.  $af)rfmnbert  bei  £>infd)iu8,  $ird)enred)t  5,  445  f. 
3)ie  Verbote  ber  fiabung  oor  ein  auStoärtigeS  geiftlidjeS  ©ertdjt  ($i)t.  3li^r- 
59,  201  91nm.  7;  (Junen,  Duellen  2,  196)  laffen  fid)  nur  in  befdjränftem 
SRa&e  f)ierljer  gießen.  Sonft  fönnte  man  auS  bem  12.  ^a^unbett  für 
unfer  X^ema  fdjon  ba3  ©tabtredjt  oon  SHebebad)  §  16  (©engter,  ©tabtredjte 
6.  284)  anführen.  28a§  $infd)iu8  fonft  aus  bem  12.  Qa^unbert  ermähnt, 
begießt  fid)  auf  flanbrifdje  ©täbte.  —  ©.  435  Slnm.  3  unb  S.  437  ?tnm.  3 
meift  ^infd)iu§  bie  irrigen  Angaben  Äö^ne'ä  über  bie  Stellung  ber  ©enb* 
geriete  in  ben  ©täbten  $urütf. 
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Territorien1)  einfefct.  3m  übrigen2)  a6er  wirb  ben  Öanbe3* 
fjerren  ber  Vorrang  jujuerfennen  fein.  ^ebenfalls  ift  ifyre 
Äirdjenpolitif  fdjon  im  9J?itteIaltcr  umfaffenber  unb  groß- 
artiger als  bie  ber  ©täbte.  3)ie  ^Privilegien  f  bie  fie  5.  53. 
00m  $apftc  $u  erlangen  rou&ten,  finb  ja^Iretc^ev  unb  bebeuten* 
ber  als  bie,  roeldje  bie  ©täbte3)  erhielten,  ©ie  oermodjten, 
roenn  ein  fdjtömatifc^er  Sßapft  feine  Obebienj  erweitern  ober  ein 
$apft  fief)  gegen  ba3  ifm  bebrof)enbe  Äon^il  fiebern  rooöte,  meftr 
in  bie  2Baagfd)aIe  ju  roerfen  al*  bie  ©täbte.  $Iud)  mag  er* 
toäfynt  roerben,  bafe  bie  ©täbte  bei  ben  ^Maßregeln ,  bie  fie  auf 
fircf)licf)em  ©ebiet  ergriffen,  mehrmals  gerabe  oon  ben  Sanbeä* 
t)enen  unterftüfct  mürben.4)  Sfnbrerfeits  Ijaben  fie  nodj  im 
9teformation$jeitalter  unb  gan§  befonberö  bamalS  fefjr  oft  ityren 


»)  fcinfchiu3  ©.  447  %tm.  2.  3of.  &anfen,  K^mlanb  unb  SSefifaien 
im  15.  Sahrfmnbert  1  (Sßubr.  a.  b.  fgl.  qSreufe.  ©taat3arcf)iüen  93b.  34), 
©int.  ®.  4  f. 

*)  ©erabe  bie  älteften  9?ad)rid)ten  über  bie  lanbe$ljerrli(f)e  ©ebe  finb 
Älagen  über  SBefteuerung  be3  Siirchengute8  burd)  bie  SanbeS^erren.  $>ie 
lanbeö^errlidje  Jöebe  aber  ift,  nrie  oben  bemerft,  älter  ober  minbeftenS  ebenfo 
alt  wie  bie  ©tabtoerfafiung.  SlUerbingS  ^aben  int  weiteren  ©erlaufe  be§ 
Mittelalters  bie  ©täbte  bie  Steuerfreiheit  beä  flleruä  int  einzelnen  noch  ftärfei 
ignorirt  als  bie  Sanbeäberren. 

3)  Über  päpftlict)e  ^riöitegien  für  bie  SanbeSljerren  f.  ftriebberg,  De 
finium  etc.  ®.  179;  SBarrentrapp,  ^ermann  oonSBieb  2,  5;  £>anfen  a.  a.  £>. 
©.  65  ff.  Über  folche  für  ©täbte  f.  S^ronifen  ber  beutfehen  ©täbte  16  (©raun» 
l'djtueig,  93b.  2,  ^crauög.  Don  ipänfelmann),  XVIII  ff. ;  §anfen  ®.  5  2lnm.  3. 

*)  Sutljer'ä  SBerfe  12,  5.  r>.  ©chubert  ©.  34.  —  $um  ®d)lufj  mag 
^ier  nod)  eines  ^araUeüdmuS  $mifd)en  fiäbtifcher  unb  territorialer  Verwaltung 
gebadet  werben.  3Me  ©täote  galten  im  Mittelalter  fid)  geiftlic^e  Dätlje 
(„oberfte  Pfaffen"  ober  „Prälaten"  ber  ©tobt  genannt).  S3gf.  SB.  ©tein  in 
ber  3tteoifien=5eftfd)rift  ©.  45  ff.   (Sbenfo  haben  bie  Sanbe3b>rren  fäon  üov 

ber  Deformation  „getftliche  SRäthe",  bie  fie  fpejtea  für  ttrc^lic^e  «ngelegen* 
heiten  ((^fachen  einfd)iieBlich)  gebrauten,  »gl.  §iftor.  Tafchenbud)  1887 
@.  316  f.;  Stofenthal,  SerwaltungSorganifatton  S3aiem§  1,  509  9lnm.  3.  $>ie 
(Sinridjtung  wirb  in  ben  ©tobten  unb  Territorien  jiemlid)  gleich  alt  fein. 
3)enn  nicht  jeber  ftleriter,  ber  im  2)ienfte  ber  ©tabt  fleht,  fann  hierher 
gerechnet  werben.  —  Über  bie  ben  proteftantifchen  Äonfiftorien  entfprechenben 
©ehörben,  welche  fatholifche  Territorien  feit  ber  Deformation  fyabm,  togl. 
Dofenthal  ©.  506  ff.;  Dichter^ooe^ahl  a.  a.  C.  9lnm.  2. 
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Öanbeö^erren  gegenüber  eine  fclbftänbige  firdt)tid>e  ^olitif  bemährt 
unb  fidj  baburdfc)  nicht  geringe  SBerbienfte  um  ben  sßroteftantiSmuä 
erioorben.  x) 

11.  $a$  ©chulmefen.  2)ie  ©chulen  be3  SRittelalterS 
fiiib  im  allgemeinen  ©rünbungen  unb  (Einrichtungen  ber  Äirct}e. 
&te  ftärffte  ^luänafmic  bilben  bie  Unirjerf  träten :  fie  finb  in  $)eutfch= 
(anb  ju  einem  X^eit  ftäbtifdje,  jum  größeren  £t)eü  lanbeäherr* 
liehe  ©rünbungen.  3m  mittleren  unb  nieberen  Unterricht  machen 
nur  bie  ©täbre  ber  $ird)e  Äonfurrenj,  infofern  feit  bem  13., 
namentlich  jeboch  erft  bem  14.  3ahrt)unbert  ©tabtfdjulen  in 
fteigenber  Sat)l  auffommen.2)  $od)  finb  bie  mittleren  unb 
nieberen  ©cfjulen  auch  im  fpetteren  Mittelalter  noch  überroiegenb 
firchliche  ^Inftalten.  S)en  2anbe$h?rren  liegt  bie  ©orge  für  biefen 
Unterricht  fern.3) 

3Me  Errichtung  ber  <Stabtfct)ulen  rief  ben  ©crjulftreit  be3 
9J?ittelalter3  heröor,  meil  fie  fich  überall  unter  bem  ©infprudje 
ber  geiftlichen  Herren  tootljog,  melcrje  bis  bat)in  an  ben  betreffenben 
Orten  (Stifte  ober$Hofterfd)ulen  unterhalten  hatten.  ftieUrfacrjen4) 

*)  (£8  mag  an  bie  ©labt  93raunjcf)tueig  erinnert  werben.  $ätte  fie 
nidjt  am  (Snbe  be3  15.  ^aljrljunbertö  ityrer  2anbe8l)errfdjaft  erfolgreichen 
SBiberftanb  geteiftet,  fo  märe  fie  fd)tr»erlid)  ffcäter  jum  ©tüfcbunft  für  bie 
©dmtalfalbener  geworben,  ©o  fef)en  mir,  wie  bie  politifdje  ©elbftänbigfeit 
ber  ©täbte,  bie  im  Mittelalter  bie  frieblidje  Arbeit  ber  SÖürger  gewäljrleiftet, 
auef)  nod)  im  16.  :$af)rl)unbert  ^rüdjte  jeitigt. 

*)  6.  ».  ©timib,  ©efdfc.  ber  ©r^ie^ung  2»,  309  ff.  327  ff.  flammet, 
©efef).  b.  beutfdjen  ©dmliuefenS  im  Übergange  oom  Mittelalter  jur  ^eu^eit 
©.  56  ff.  ©terte  2,  741.  ©.  2.  r>.  Mauter  3,  61  ff.  Älucfcjofm,  Slbfjanb* 
hingen  ber  bater.  9ttab.,  $iftor.  Älaffe,  12 8,  173  f.  föeinljolb,  »erfaffung«* 
gefd).  oon  SBefel  ©.  100.  SB.  ©tein  in  ber  SRetoiffetu&eftfdjrift  ©.  32  f.  44. 
49.  Öfters  finb  bie  ©tabtfdwlmeifter  sugleia^  ©tabtfcfjreiber.  »gl.  ©tein, 
a.a.O.;  »urbaef),  SSom  Mittelalter  *ur  Deformation  1,  33.  3m  Subget 
ber  ©tabt  flöht  oom  ^atjre  1379  figurirt  ba8  93ilbung§=  unb  ©ct)ulioefen 
ntd)t.   Äntyping,  3al)re3l)au§l)alt  oon  1379  S.  151. 

3)  9?ur  infofern  fann  man  üon  einer  Sfjeilnaljme  aud)  tyrerfeit« 
tyredjen,  aß  fie  mandjmal  bie  ©täbte  im  Äamtof  um  bie  ©djule  gegen  bie 
©eiftlidjteit  unterftüfet  haben,   »gl.  St.  «.  ©cr,mibt  a.  a.  O.  ©.  329. 

*)  »gl.  barüber  ßolbemen,  ©efd).  beS  ©c&ulroefen8  im  §erjogt$um 
©raunftyoeig  (SBolfenbüttel  1891)  ©.  20  ff- 
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jöiefeö  Streitet  barf  man  jeboer)  nicht  ju  tief  fudjen :  er  entfprtngt 
auä  mefentlich,  äu&eren  SRücffichten  unb  Sntereffen.  §Tn  einen 
prinzipiellen  ©egenfajj  ift  fcfjon  be^^alb  nicht  §u  benfen,  roeit 
oft  Zapfte,  SBifcfjdfe  unb  $)omfcholafter  ben  Stäbten  jum  Siege 
oerholfen  hoben.  £)enno<fi  ift  e3  oon  folgenreicher  Söebentung, 
baß  jegt  nicr)t  mef)r  bfofe  bie  ftirdje,  fonbern  neben  ihr  noch  eine 
anbete  SWadjt  für  ben  Unterricht  forgt. 

Seit  bem  9Reformation8$eitalter  folgen  bie  Sanbe8t)erren  bem 
ftäbtifdjen  QBeifpiel:  r)aitptföcr)ttcf)  unter  bem  (Sinflufj  ber  fachlichen 
Deformation1)  grünben  jefct  auch  fie  Schulen,  unb  jmar  Schulen 
nicht  bloß  für  ben  höheren,  fonbern  auet)  ben  mittleren  Unterricht. 
Sie  erlaffen  ferner  allgemeine  Schulorbnungen.2)  greilicr)  ftaben 
fie  bamit  baS  ftäbttfe^e  Sd)ultt>efen  feineSroegS  befeitigt,  toie  auch 
bie  S?ircf)e  (fatt)oUfc^c  roie  proteftantifc^e)  feit  ber  Deformation 
bem  Unterricht  nod)  ihre  Pflege  roibmetc.  $)ie  Stäbte  cntnncfeln 
im  16.  Safjrhunbert  pieUcicrjt  fogar  mehr  @ifer  in  biefer  Se^iehung 
al§  im  Mittelalter.  3>ener  Schulftreit  mirb  fortgefc^t3)  unb 
erhält  jefct,  im  Sufammcnljang  mit  ben  in  ber  firdjlicrjen  Defor* 
mation  tjeroortretenben  33efirebungcn,  einen  tieferen  ^iutergrunb. 
3n  Söe^ug  auf  ©rünbung  oon  Unioerfitätcn  übertreffen  bie  fianbe^ 
Ijerren  bie  Stäbte  jefct  noch  mehr  als  im  Mittelalter.  3n  bie 
Pflege  be$  mittleren  Unterrichts  ttjeifen  fiel)  beibe  ctma  gleid)- 
mäßig.  9Son  ben  berühmten  Sßäbagogen  be3  16.  3ahrf)unberta 
§.  93.,  bie  man  „bie  oier  großen  proteftantifdjen  Gehören  be3 
16.  3af)rhunbertö"4)  ju  nennen  pflegt,  finb  jmei  an  ftäbtiferjen 
Schulen  thätig  geioefen  —  3orj.  Sturm  in  Strasburg  unb 
£neront)mu3  2Bolf  in  Slugöburg  — ,  jmei  an  lanbeörjerrlictjcn  — 

')  Über  bie  ungünflige  Söhfung  ber  (Gegenreformation  auf  baä  Sdwl= 
wefen  ogl.  anbrerfeit«  Ähictyofot  q  q.  O.  174. 

*)  SSgl.  WöHer,  Setprbucf)  ber  $ircf)engefc#d)te  3  fterauSg.  Don  flawerau), 
391  f.  $ie  ältefte  baierifcf)e  ©cfwlorbnung  flammt  auö  bem  Safjre  1548 
(Don  fceraog  SSilfclm  IV.).   klud^n  S  175. 

3)  SSgl.  i.  33.  ©.  ö.  «elom,  SanbtagSaften  1,  147.  210.  Über  bie 
SBerbienfie  ber  ©täbte  um  ba8  ©dmlroefen  feit  ber  Deformation  »gl.  u.  %. 
$art()olb ,  (SJeftfi.  ber  beutfcf)en  ©tobte  4,  414,  Äolbemei)  6.  30  ff.  unb  bie 
oorljin  angeführten  allgemeinen  SSerfe. 

<)  Sdjmtb  a.  a.  C.  2«,  276  ff. 
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Valentin  £ro$enborf  in  ©olbberg  unb  SMtchael  üfteanber  in  Slfclb. 
3Me  (Sorge  für  ben  nieberen  Unterricht  blieb,  t>on  ictjr  ücrein$elten 
Anfängen  (anbe^errlic^er  Xt>öttgfeit  *)  abgelesen,  ben  ©emeinben 
unb  ber  flirre  überlaffen.8)  SDer  (Staat  nahm  fief)  ber  <Sadie 
allgemein  erft  mefentlicf)  fpäter  an. 

5)te  (Jrroähnung  3>lfelb'3  erinnert  unä  an  ben  (Streit  über 
bie  SBerroenbung  be$  Äirrf)engute3,  ber  ba3  (Schulroefen  fo  roefent* 
lief)  mit  betraf.  @8  ift  ja  im  16. Safjrhunbert  Biel  Slirchengnt 
einfach  in  lanbeö^err liehen  £>omänenbefi&  oerroanbelt  ober  —  in 
ben  (Stäbten  —  jum  ftäbtifdjen  Äämmereioermögen  eingebogen 
ober  oom  Sanbeöabel  offupirt  morben.  Slber  bennod)  barf  man 
roohl  fagen,  bafj  feit  ber  Deformation  unb  (Säfularifation  ba$ 
$ird)engut  aroecfmäfjiger,  namentlich  auch  mehr  f"r  <Sd)ulen  unb 
Firmen*  unb  Äranfenpflege  oermanbt  roorben  ift  als  Dörfer.  2)enn 
früher  biente  ba8  ftircfjengut  in  ju  grofeem  Umfange  bem  Unter* 
halt  oon  ^ßerfonen,  bie  roeber  ber  (Schule  noch  auch  oer  Äi*che 
erheblichen  9?ufcen  fchafften.  $er  SBorttjeil  fobann,  ben  ber 
Sanbeöabel  oom  Äirchengut  hatte,  ift  im  ÜRittelalter  genrifj  grö&er 
gemefen  als  fpäter. 

£)ie  ooiftel)enbe  $)arftel(ung  jeigt,  bafj  bie  (Stäbte  ben  fianbeS* 
herren  im  ©chulmefen  oorauögegangen  finb.  3um  aber 
hat  ihre  Arbeit  auch  ben  gürften  öireft  als  üftufter  gebient.  §113 
SBetfpiel  bieue  33raun(d)roeig.3)  $)ie  erfte  territoriale  (Schul* 
orbnung  für  $raunfd)meig--2Bolfenbüttel  ift  bie  Äirchenorbnung, 
welche  ber  fdmialfalbtfd)e  99unb,  als  er  ba$  gürftentf)um  Sßolfen« 
büttel  im  3at)re  1542  befefct  hatte,  1543  einführte.  2)ic$  tfirdjen* 
unb  ©d)ulgefe§  geht  im  mefentlid)en  auf  bie  Äirchenorbnung 
jurücf,  meierte  93ugenf)agen  für  bie  <Stabt  SBraunfdnoeig  oerfaf3t 
hatte.  $)ie  Drbnung  oon  1543  öerlor  bann  feit  ber  Sßieberlage 
ber  (Sdjmalfalbener  ihre  öebeutung.  2)ie  nädjfte  Äirdjen*  unb 
(Scrjulorbnung  ift  oon  1569.  (Sic  geht  im  roefentlid)en  auf  bie 
mürttembergifche  Äirdjenorbnung  oon  1559  jurüd,  meldje  zugleich 


»)  93g[.  Götter  a.  a.  C.  S.  392. 

-)  ©.  Srnnffen,  «mt  »orbeftQolm  (fiiel  1842)  <B.  275. 

»)  Äolberoei)  6.  58  ff. 
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bie  ©runblage  für  bie  ßüneburger  Orbnung  oon  1564  ift.  $)ie$ 
Seifpiel  jeigt  jugleid),  roie  nodj  bie  ftäbtifdjen  Orbnungen  beS 
16.  SaljrtjunbertS  als  3J?ufter  btenen  fonnten,  unb  ferner,  roie 
bod)  fdjliefeltdj  ba$  ftäbtifdje  SSorbilb  öerlaffen  würbe  (inbem 
man  fid)  an  eine  lanbeSljerrlidje  Orbnung  felbftänbigen  UrfprungS, 
bie  SSürttemberger,  anlehnte). 

12.  $>  i  e  Slrmenpflege.  &ie  ©e|*cf)id)te  ber  Armenpflege 
oerläuft  ooflfommen  parallel  ber  be$  ©djulroefenS.  SBon  £au$ 
auä  rul)t  fie  ebenfc  mie  bie  ©djule  in  ber  £>anb  ber  $ird)e  (refp. 
in  ber  ton  ®en off enf djaften  tute  3ünften  unb  $8rüberfd)aften). 
3n  ber  jttjeiten  $älfte  beS  TOttetalterS  tritt  neben  bie  firctylidje 
bie  ftäbtifdje  Armenpflege.1)  $ie  gürforge  ber  ©täbte  für  ba$ 
Armenmefen  aufeert  fid)  namentlich  in  folgenben  fünften.  $)er 
©tabtraiö  nimmt  in  immer  roeiterem  Umfang  einen  Anteil  an 
ber  ©pitaloertoaltung  für  fid)  in  Anfprudj.2)  Sieben  bem  fira> 
liefen  ArmenOermögen  fammelt  fid)  jefct  ein  ftäbtifdjeä  an.  ©3 
roerben  Settelorbnungen  oon  ©tabt  wegen  erfaffen.  33ereinje(t 
fommen  aud)  fdjon  oon  ber  ©tabt  angefteOte  Armenpfteger  oor.3) 

2J?it  ber  Deformation  anbern  fid)  bie  allgemeinen  Anfdjauungen 
üljer  baä  Armentoefen.4)   ©ie  befeitigt  inäbefonbere  bie  Anficht 

>)  ©.  ß.  ö.  Maurer,  Stäbteoerfaffung  3,  41  ff.  föetnholb,  SBerfaffungS* 
flefd).  oon  9Scfel  <5.  99.  93.  o.  SBoifowStu-SBiebau,  $a3  Armenroefen  be§ 
mittelalterlichen  Äöln  (33re3lauer  5)iff.  üon  1891).  Sgl.  baju  Neuffen  in  ber 
Seutfchen  Siteraturjtg.  1892  @p.  601  f.  ftnipping,  3a$re8f)au8t>alt  ©.  151. 
3?ie  befte  Überfielt  gibt  Uhlhorn  in  feinem  ausgezeichneten  SSudje :  2)ie  chrtft= 
liehe  fiiebeöthätigfeit  2,  431  ff.  (f.  aud)  ftanbroörterbuch  ber  ©taatSroiffen* 
fchaften  1,  824  ff.).  S.  449  f.  fpridjt  er  über  bie  Armenpflege  in  ben  mittel* 
alterlichen  ßanbgemetnben  unb  ben  3«ftimment)ang  ber  ftäbtifchen  mit  biefer, 
6.  396  ff.  über  bie  genoffenfdjaftlicfce  Armenpflege. 

*)  SSgl.  ©.  Hia&inger,  ©efdj.  ber  firchlichen  Armenpflege  föreiburg  i.  99. 
1868)  (3. 280 :  „^ie  S3ürgergemeinben  behielten  fid)  regelmäßig  bie  Abminiftra* 
tion  ber  Semporalien  eine«  $ofpitalS  Dor  unb  fügten  $ur  frommen  ©efinnung, 
roeldje  foldje  ©efinnungen  in'8  Seben  rief,  noch  bie  ftunft  einer  unwichtigen 
SJerroaltung  unb  bie  Sorgfalt  eine«  guten  $auät)alt3  hin^u." 

8)  Uthörn  ©.  458.  Qn  (Snglanb,  ba§  ja  in  ber  ftaatlidjcn  (Sntroicflung 
$eutfd)lanb  üorau«  mar,  gibt  e3  aus  bem  Mittelalter  auch  fäon  ftaatlidje 
33ettelorbnungen.   Uhlhorn  3,493. 

*)  »gl.  Uhlhorn  3,  13.  16. 
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öon  ber  SBerbienftlichfeit  be3  53ettlerthumS.  ©ie  toanbelt  ferner 
ben  äufeeren  ©^orafter  ber  Armenpflege  um:  bie  mittelalterliche 
Armenpflege ift  anftaltlidjer  Statur;  bie  proteftantifche  ift  ®emeinbo 
ormenpflege.  Diefer  Änberung  Ratten  fct)on  bie  ©täbte  oor-- 
gearbeitet. 

$)ie  ®emeinben,  meiere  jefct  bie  Armenpflege  übernehmen, 
ftehen  freilief)  feineätoegS  im  ©egenfafc  jur  SHrche.  ©ic  finb, 
menigftenS  in  ben  luttjerifc^en  Sanbfchaften,  Dielme^r  bürgerliche 
unb  firc^(icr)e  ©emeinben  jugleict);  unb  fo  auch  in  manchen 
reformtrten  ®egenben.  Anbere  reformirte  ©emeinben,  namentlicl) 
folche  in  Territorien,  beren  #errjchaft  einem  anberen  ©laubenä* 
befenntntS  anhing  (5.  93.  am  9tteberrl)cin),  finb  fogar  rein  ftrd)* 
liehe  Äörper.  3)er  religiö^fittlidje  ©ruft  ber  reformirten  ittretje 
hat  ^ier  eine  grofeartige  firc^ltcf^e  Armenpflege  f)erüorgebrad}t. l) 
©emeinbearmenpflege  ift  jeboct)  auch  biefe,  im  ©egenfafc  jum 
mittelalterlichen  ©hftem- 

©eit  ber  Deformation  mibmen  fich  nun  weiter,  jum  großen 
infolge  ber  reformatorifchen  Semegung2),  auch  fianbeä* 
herren  ber  Armenpflege.8)  ©ie  erlaffen  Armenorbnungen  für  ihr 
Territorium  unb  errichten  ÖanbeShofpitäler.4;  $)ie  örtliche  Armen* 
pflege  im  einzelnen  bleibt  freilidi  ben  ©emeinben.  ©ben  roegen 
be$  lefcteren  Umftanbeä  fonnten  bie  SanbeStjerren  fich  umjomehr 
an  ftäbtifche  Einrichtungen  anfchlie&en. 5) 

')  (Sb.  Simons,  35ie  ältefte  ebangelifd)e  ©emeinbearmenpflege  am 
9Weberr$ein  (93onn  1894). 

»)  ©djon  aQejn  Deshalb,  weil  btc  Deformation  üutt)er's  ben  üanbe^ 
Herren  größeren  Einfluß  auf  bie  Sirene,  bie  ftc^  boeb  bisher  üorjugSwetfe  ber 
Firmen  angenommen  hatte,  oerfdjaffte.  daneben  fommen  bie  allgemeinen 
Orortfdjritte  ber  ftaatlidjen  ©eroalt  in  Betracht,  bie  aud)  in  totfiolifdjen  2errU 
torien  bie  Dbrigfeit  bie  9(ufftd)t  über  bie  ©pitäler  beanfprudjen  ließen.  Sgl. 
barüber  Ilhorn  3, 177  f. 

*)  JRofctjer,  ©uftem  ber  Armenpflege  unb  tatenpolitit  (Stuttgart  1894) 
©.  84  ff.  101.  U$U)orn  3,  77.  83  f.  bitter,  $eutfd)e  ©efd)id)te  1,  48. 
©.  0.  93elon>,  fianbtagsaften  1,  693  (ogl.  aud)  8.  704). 

4)  $gl.  über  bie  in  Jpefjen  au«  ben  SUoftergütem  botirten  Dier  fianbeS* 
hofpitäler  Ilhorn  3,  127. 

•)  U^I^om  roeift  mehrmals  auf  bie  ÜRadm^mung  ftäbtifdjer  Einrichtungen 
hin.   2$gl.  3.  93.  8.  52  unb  96.   ftür  bie  ftäbtifche  Armenpflege  felbft  Traben 
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28ie  auS  bem  ©cfagten  bereite  ^eröorge^t,  finb  bie  2anbe& 
Herren  auf  bem  ®ebiet  ber  Armenpflege  feineöroegS  etroa  mit  bem 
beginn  bet  -Heujeit  gan$  an  bie  ©teile  ber  ©täbte  getreten.  Die 
beutfehen  ©täbte  t)aben  hier  melmeln:  bis  in  bie  neuefte  Seit  unb 
gerabe  in  biefer  eine  l>öd^ft  bebeutungSüoüe  felbftänbige  Sfyätigfett 
cntmicfelt.  *)  Da8  ©Aftern  ber  Armenpflege,  baö  eine  beutfdje  ©tabt 
bc$  19. 3ahrfmnberta  tjerüorgcbrac^t  ^at,  baS  (Slberfelber2)  «Stiftern, 
mirb  heute  oon  ber  nationalöfonomifdjen  SBiffenfchaft  fogar  als 
Sflufter  ber  Armenpflege  bezeichnet  unb  t)at  nicht  nur  in  melen 
beutfehen  ©tobten,  fonbern  aud)  über  Deutfd)lanb3  ©renjen 
hinaus  Aufnahme  gefunben.  Die  gürforge  beS  ©taateS  für  bie 
Armen  fd)lie&t  bie  Xtjatigfeit  ber  (Semeinben  nicht  aus,  mie 
ebenfo  feit  ber  Trennung  ber  bürgerlichen  unb  ftrd)ltdt)en  ©e* 
meinben  unb  ber  AuSbilbung  einer  rein  bürgerlichen  Armenpflege 
bie  rein  fircf)Iid)e  nod)  immer  ihre  ^Berechtigung  behält.*) 

Sn  ben  oorfteljenben  Ausführungen  fyaben  mir  jmifc^en 
birefter  Sftadmhmung  unb  einfacher  ttipifdjer  (Sntmicflung  unter« 
fcrjieben.  Auch  bie  (Srrungenfchaften  ber  (stäbte,  welche  nicht 
unmittelbare  Nachahmung  in  ben  Territorien  gefunben  ha&en* 
finb  nicht  oergeblid)  gemefen.  Die  inbirefte  SSirfung,  bie  eine 
Einrichtung  ausübt,  ift  oft  nicht  meniger  bebeutfam  als  bie  birefte. 

mitunter  anberc,  ältere  ftäbtifdje  (Einrichtungen  als  9Rufter  gebient.  llf)If)orn 
S  .  89:  „Sflan  fcf>uf  in  bem  Äoriegium  ber  Äaftenfyerren  einen  ganj  äfmlidjen 
S3erroattung8förper,  mie  man  beren  für  ftäbtifdje  Angelegenheiten  befa&." 
3.  90:  „§atte  man  bod) .  . .  bad  roarnenbe  SBeifpiel  fo  Dieler  burdj  unorbent- 
lidje  3Sirtt)fd)aft  Ijeruntergefommenen  JllÖfter  unb  (Spitäler  unb  anbrerfeits 
bae  gute  SBorbilb  ber  forgfamen  ftäbtifdjen  3rinanjüenualtung  unb  if>re§  fdjon 
fef)r  auSgcbilbeten  JRedmungSroefenS  öur  Augen." 

*)  Über  bie  SScrbienfte  ber  ©täbte  um  bie  Armenpflege  feit  ber  9Jefor* 
mation  Dgl.  SBartfjolb  4,  337 ;  Sa&rbucf)  f.  ©efefcgebung  1884  @.  286  ff. 
unb  1895  S.  674.  $ür  2utt)er'*  Stellung  jur  Armenpflege  ift  bie  Äaften* 
orbnung  öon  2ei«nig  eine  ber  wicotigften  Quellen.  Ü6er  bie  iörer  ©in* 
füfcrung  entgegengefefcten  ©djmierigfeiten  f.  Sut&er's  SBerfe  12,  6.  SBgl.  au$ 
bie  Siteraturangaben  ebenba  ©.  8  f. 

*)  Ilhorn  3,  453  ff.  $anbmörterbud)  ber  Staatemiffeufdjaften  3,  227  ff. 

3)  Sgl.  Simon«  @.  148  ff. 
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£a$  roertfyoolle  (5rbtf)eil,  ba$  bie  ©täbte  auf  bem  ©ebiete 
ber  SBermaltung  fyinterlaffen  (jaben,  ift  aber  feineämegS  itjr  einzige« 
SScrbienft.  2öir  f)aben  nur  einen  SluSfdmitt  aus  it)rer  Tfjätigfeit 
gefdnlbert. 

3ene  fjortfe^ritte  tyaben  fie  unter  bem  ©djufce  ibrer  potittfe^cn 
©elbftänbigfeit  errungen,  ©ie  mar  bie  $8orauäfe|ung  für  if)re 
gebetcjltdte  Tfjätigfeit  im  Snnent.  SBtr  menben  beSfjalb  in  ben 
kämpfen,  bie  fie  im  2J?ittelalter  für  it)re  Unabfyangigfeit  ju  be* 
fielen  tjatten,  unfere  ©ömpatfnen  meiftenä  itmen  $u,  menngleidj 
baS  formelle  SRedjt  oft  genug  auf  ber  ©eite  if)rer  Gegner  mar. 
$)er  SBanbet  ber  Seiten  ergab  bann  bie  SRotfjmenbigfeit  ber  Unter* 
orbnung  unter  bie  Territorialgetoalten.  fortan  liegt  baS  2Bof)l 
ber  ©täbte  in  bem  3ufa^e"^an9  mi*  Territorium;  fie 
fönnen  nidjt  mef)r  loSgelöft  oon  bem  Territorium  it)re  Sntereffen 
Oerfolgen.  3)te  ©täbte,  meiere  fid)  jener  Unterorbnung  crtoeljren, 
bie  baS  Mittelalter  überbauernben  SfteidjSftäbte,  bleiben  nun  f)inter 
ben  Sanbftäbten  jurücf.1) 


Sftadjf  djrtft.  SBäljrenb  be£  $5rucfe&  ber  üorftefjenben  5lbf)anb= 
lung  ift  erfdn'enen:  SB.  93arge§,  $)ie  2Bof)tfaf)rtepflege  in  ben  beutfdjen 
©täbten  beö  2HitteialterS,  ^reufeifdje  3afjrbüd)er,  81,  250—318. 
93orges  gibt  eine  fet)r  inr)altreicr)e  ©djilberung  ber  3:^ätigfeit  ber 
©täbte  auf  biefem  (Sebiet  unb  ergänzt  infoferti  bie  obige  3)arftetlung. 
Sludj  weift  er  furj  (®.  251)  auf  bie  öorbilbliaje  Stellung  ber  ©täbte 
gegenüber  ben  Territorien  fyin.  gerner  bebt  er  ben  oon  mir  nur 
geftreiften  (f.  öorfn'n  <S.  449  $lnm.  l )  gufammenljang  ^üifdjen  ftäbttfdjer 
unb  länblidjer  (öemeinbeoertoaltung  ftärfer  Ijerüor  (©.  251  ff.).  2)ie 
ungenauen  Angaben  auf  ©.  251  über  Orbnungen  Don  3>ülta),  $öln 
unb  $ad}en  geben  rool)(  auf  bie  oben  aud)  oon  mir  ermähnten  9?ad)* 
rieten  über  bie  jülidjer  Sanbtag3üerf)anbliingen  oon  1547  (f.  meine 
EanbtagSaften  1,  587)  jurücf.  G.  v.  B. 

*)  über  bie  ifoltrte  Sage  ber  5Reid)$ftäbte  fett  bem  16.  Saljrfjunbert 
unb  beren  ungünstige  folgen  ogl.  SRitter,  $eutf$e  ©efandjte  1,  53  f. 
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Sur  ©cf^tc^tc  bcr  SBeflrünbmtg  ber  fdpoebifd) 
nonoegtfdjen  Union. 

JHctna)  Sojäfer. 

3n  bei*  reichen  Stteratur  über  bie  SBegrünbung  ber  fcf)mebtfcf)s 
nortoegifcfyen  Union,  meiere  ber  3ro*ft  jjmifdien  oen  beiben  Staaten 
hervorgerufen  fyat,  ift  bie  neuefte  barfteüenbe  Sßublifation  eine 
©rfjrift  üon  SKilä  ©ben.  betitelt  Kiel-Freden  ocli  Unionen 
(Upfala  1894.  143  ©.  8°),  ift  fie  je&t  auch  in  beutföer  Über* 
fefcung  erfduenen:  $te  fc^webife^  -  norroegifc^e  Union  unb  ber 
Äieler  griebe.  (Sine  ^iftorif *  ftaatSrec^tltc^e  Untersuchung  oon 
(Sben.  ftutorifirte  beutfehe  9Iu3gabe.  9Wit  einer  $8or» 
bemerfung  Don  grifc  Slrnfieim.  (Seidig,  -Duncfer  &  £umblot. 
1895.  155  ©.  8°.)  $)ie  ^^atiac^e,  baß  fie  als  erfte  felbftänbig 
erfcheinenbe  ©chrift  über  biefe  grage  bem  beutfehen  Sßublifum 
üorgelegt  mirb,  rechtfertigt  mof)l  ein  befonbereä  eingeben  auf 
fie.  Seiber  führt  ein  folcheS  ju  bem  SRefultate,  bafe  ©ben'« 
Arbeit  nicht  geeignet  ift,  in  irgenb  einem  mefentlidjen  fünfte 
bie  Kenntnis  ober  93eurtf)eilung  ber  einfehlägigen  Hergänge  ju 
förbem,  motu*  aber  bie  SBerroirrung  unb  Erbitterung  in  ben 
SageSfämpfen  511  fteigern. 

$)er  $8erfaffer  min,  befonberö  in  $nlafe  ber  Sßublifatiouen 
Hubert'«  unb  SRielfen'S1),  biegrage  beantworten :  „3ft  ber  Äieler 

')  L.  M.  B.  Aubert,  Kielertraktatens  Opgivelse  som  Unionens 
retslige  Grundlag.  Christiania  1894.  55  ®.  8°.  —  Y.  Nielsen,  1814. 
Fra  Kiel  til  Mosa.    Christiania  1894.    87  @  8°. 
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griebe  als  ftaatSrechtlidje  ©runolage  ber  Union  preisgegeben 
toorben?"  @S  gelingt  ihm  ber  SKadjtüeiei,  bafe  ©cfjtoeben  niemals 
auf  ben  Vieler  grieben  unb  bie  Slnfprüche,  bie  if»n  biefer  an 
Wormegen  gab,  berichtet,  fie  nie  auSbrücfüch  preisgegeben  r)atr 
baß  einzelne  Äußerungen,  bie  in  biefem  ©inne  gebeutet  morben 
finb,  als  SBeleg  für  eine  foldje  Einnahme  nicht  bienen  fönnen. 
2tud)  t)ot  er  in  einigen,  übrigens  faum  ernftlid)  umstrittenen  Sieben« 
fragen  SRedjt;  aber  in  ber  eigentlichen  Hauptfrage,  ob  bie  gegen« 
toärtig  beftefjenbe  Union  it)re  ftaatSrechtlichc  ©runblage  im  Äieler 
grieben  ober  in  ben  jolgenben,  jroifchen  Sßormegen  unb  ©rfjmeben 
1814  fid)  abfpielenben  ^ergangen  fmt,  finb  feine  Darlegungen 
unhaltbar,  jum  Ztyii  fia)  felbft  miberfpredjenb.  Obgleich  Sdjmeben 
niemals  auSbrücflid)  auf  ben  Vieler  grieben  üerjiehtet  t)at,  fo  fann 
bocf)  fein  S^eifel  barüber  fein,  baß  eS  benfelben  als  ftaatSredjt* 
lidje  ©runblage  für  bie  Union  thatfächlicfj  längft  aufgab. 

3>n  genanntem  grieben  (14.  Januar  1814)  trat  $)änemarf 
SRormegen  an  ©chmeben  ab,  natürlich,  nrie  SBerfaffer  mit  SRecht 
gegenüber  anberenSluSlaffungen  eS  auffaßt,  an  bie  $rone©chmeben, 
nic^t  bloß  an  ben  Damaligen  Äönig.  SDtc  Mormeger  haben  fid) 
biefer  ihrer  Abtretung  nicht  gefügt;  fie  haben  nicht  nur  bie  Unter* 
merfung  unter  bie  fdjtoebifche  $rone,  fonbern  auch  ben  ?lnfchluß 
an  Schieben  überhaupt  oerroeigert.  (SS  beliebt  bem  SBerfaffer, 
baS  oölferrechtlich  als  2lufrut)r  p  bezeichnen.  Zugegeben,  oa6 
biefe  ^Bezeichnung  berechtigt  ift,  fo  roaren  bie  Sftormeger  jebenfallS 
Äufrührer  öon  ber  Slrt,  mie  1809  bie  tiroler,  mie  bie  ©panier 
gegen  Sofeph  unb  Napoleon,  mie  bie  Slmerifaner  gegen  (Snglanb, 
bie  ©riechen  gegen  bie  dürfen,  mie  1830  bie  Belgier  gegen  ben 
ftönig  ber  ütteberlanbe,  bie^olen  gegen  bie  Muffen  unb  —  last  not 
least  —  mie  ©uftao  SBaja  felbft  unb  fo  manche  Slnbere,  Slufrührer, 
bie  man  als  glorreiche  gelben  unb  93efreter  pretft,  menn  fie  (5r* 
folg  fyaben,  Ql3  SWärtijrer  üerehrt,  menn  fie  unterliegen.  Unb 
noch  mehr!  3ft  benn  Sßormegen  bereinft  nicht  auch  ein  felbftänbigeS 
ffanbinaöifcheS  SReich  gemefen  neben  ©djtoeben  unb  2)änemarf? 
Unb  ift  bem  SBerjaffer  bei  feinen  üölferrechtlichen  Äonftruftionen 
nie  bie  Erinnerung  gefommen,  mie  biefe  ©elbftänbigfeit  Oer* 
loren  gegangen  ift?  (£tma  anberS  als  burch  einen  puren  ©emalt* 

$iftotifdje  8eitf*rift  «.  8.  8b.  XXXIX.  30 
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aft,  ohne  jebe  rechtliche  ©runblage?  Unb  ma§  bic  Norweger 
1536  über  fid)  ergeben  ließen  unb  ergeben  laffen  mufjten,  weil  e« 
jmar  feinerlei  üölfer*  ober  ftaat8red)tliche,  luot»!  aber,  bei  ber  ba* 
maligen  Schwäche  unb  Dhnmad)t  beS  normegifdjen  SSolfeö,  eine 
genügenbe  polttifcbe  ©runblage  ^atte,  weil  eS  ber  SluSbrud  ber 
beftetjenben  aj?ad)tt>ert)ältniffc  war,  baS  follten  fte  berpflid)tet  fein, 
für  alle  3ei*cn  Su  ertragen?  ©ie  follten  feinerlet  SRecfjt  hoben, 
ju  gelegener  ©tunbe,  geftüfct  auf  eine  in  faft  ununterbrochen 
auffteigenber  ©ntwitfluitg  wteber  erftarfte  SBolfSfraft,  bie  alt« 
befeffene  polttifcbe  ©elbftänbigfeit  wieber  ju  bea nf prudjen  ?  2öa3 
ift  ba3  für  eine  bölferrechtlicbe  ®elel)rfamfeit,  bie  oon  einem  bcr= 
artigen  töcdjte  nid)t$  weife? 

Uber  gleich  wol)l,  barüber  fann  ja  gar  fein  ßroeifel  fein,  bafe 
ber  $önig  oon  (Schweben  ba§  9ted)t  befaß,  ben  Stieler  grieben 
mit  ben  Staffen  in  ber  §anb  jur  Durchführung  $u  bringen,  bie 
Norweger  unter  feine  £>errfd)aft  ju  jwingen.  SBenn  fic  ihrer* 
fette  politische  ©elbftänbtgfeit  beanfprnchten,  fo  hing  ber  (Srfolg 
baoon  ab,  ob  fte  9)tonn$  genug  waren,  folche  ©elbftänbigfeit  $u 
erringen  unb  511  behaupten.  Die  ©ad)loge  mar  eben  bie,  ba&  fid) 
hier  oon  oornberetn  Seftrebungen  gegenüberftanben,  oon  benen 
feine  fid)  eincS  befferen  9fed)t3  als  bie  anbere  rühmen  fonnte. 
Die  Norweger  waren  eine  unleugbar  beftehenbe,  wenn  auch  ohne 
polittfdje  ©elbftänbigfett  befteljenbe  SRatton;  fte  bottat  jwar  fein 
öölfer*  ober  ftaatärechtlicb  fttpultrteS,  wof)l  aber  ein  ftweifellofeä 
fittlid)e$  SRecht,  in  einem  Slugenblirfe,  wo  fie  als  corpus  vile 
au«  ber  $>anb  einer  9J?act)t  in  bie  einer  anbern  gegeben  werben 
follten,  bie  ihnen  beretnft  rechtlos  entfrembete  politifche  ©elb* 
ftänbtgfett  wieber  ju  beanfpruchen.  (Schweben  anbrerfetts  war 
mich  in  feinem  ^Rechte,  wenn  e$  auf  ©runb  be$  ftieler  griebenä 
Unterwerfung  forberte.  Diefe  ©adjlage  ift  e$,  bie  ^Bcrfaffer  mit 
fetner  boftrinären  SlufrubrStbeorie  oötlig  überfielt. 

Die  wettere  (£ntmidlung  ift  benn  auch  nur  ein  Ausgleich 
jwifchen  biefen  beiben  ©tanbpunften  gewefen  unb  jwar  ein  9luS* 
gleich,  ber  ganj  überwiegenb  in  norwegtfehem  (Sinne  aufgefallen 
ift.  ©djon  ber  Vieler  griebe  loderte  bie  SBanbe  ber  Hbhän gigfett, 
in  ber  Norwegen  bislang  geftanben  hatte.    @r  beftimmte,  bafj 
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„Norwegen  ein  mit  Schweben  bereinigtes  Königreich"  bilben  folle. 
£ie  Auslegung,  bic  93erfaffer  biefer  SBeftimmung  gibt,  fofl  nicht 
angefochten  werben  (ein  Streit  baräber  märe  müjjig,  ba  bie  33e* 
ftimmung  burch  bie  folgenben  (Sreigniffe  jebe  SBcbeutung  oerloren 
hat),  aber  eS  ift  bocf)  nicht  gleichgültig,  ba&  in  ihr  ein  gortfdjritt 
gegenüber  ber  Stellung  liegt,  bie  9cormcgen  in  feiner  "iBerbinbung 
mit  3)änemarf  eingenommen  r)attc.  $5enn  in  biefer  foflte  es  nach 
ber  ^mnbfefte  oon  1536  fein  „eine  ^ßroüina  oon  $)änemarf  wie 
Sütlanb,  günen,  Seelanb,  Schonen,  fo  bafj  eS  fortan  fein  eigenes 
Königreich  mehr  hei&e".  llnb  wie  tytt  ein  gewiffcS  Entgegen* 
fommen  gegen  norwegifche  SelbftänbigfeitSanfprüchc  crfennbar 
mirb1),  fo  in  ber  Spaltung  beS  fchwebifchen  Königs  felbft.  (Sana 
entfpredjenb  ber  milben  SRegierungSmeife,  bie  Schweben  in  ben 
Oon  ihm  gewonnenen  nnb  jeitmeife  bcherrfdjten  fremben  ^rooinjen 
im  allgemeinen  geübt  hat,  hat  Äarl  XIII.  feinen  neugewonnenen 
normegijchen  Unterthanen  ganj  aus  freien  Stücfen,  ohne  irgenb 
Welche  3n,QngSlage,  bie  gleichen  politischen  Rechte  jugefteljen 
wollen  wie  feinen  Schweben.  3m  feiner  ^roflamation  uom 
8.  gebruar  uerfpricht  er  Söerathung  mit  angefehencn  norwegifchen 
Sttännern  „behufs  Ausarbeitung  oon  SBorfdjlägen  für  eine  Konfti* 
tution,  in  welcher  baS  RepräfentationS*  unb  SelbftbefteuerungS» 
recht  beS  SßolfeS  bie  grunblegenbcn  ^ßrineipien  werben  follten". 
derartige  9Rect)tc  hatte  weber  baS  norwegifche  noch  baS  bänifche 
SBolf  befeffen. 

3)ie  Norweger  finb  aber  mit  biefen  3uÖc^änÄ)niffen  nicht 
aufrieben  unb  burch  biefeS  (Sntgegenfommcn  nicht  ftu  gewinnen 
gewefen.  Abgefehen  oon  ihrem  Streben  nad)  Selbftänbigfeit  haben 
fie  fich  babet  auch  burch  ih**  in  jahrhunbertclangen  Kämpfen 
unb  Reibereien  entwicfelte  Abneigung  gegen  Schweben  leiten  laffen. 
$)aju  fam  ein  ©tnjelmoment.  $)er  Detter  beS  Königs,  (Stnuftian 
griebrid),  ber  fpätere  bänifche  König  Shriftian  VIII.,  war  feit 
2)?ai  1813  als  Statthalter  im  Sanbe  unb  hat  fich  —  auS  Welchen 

*)  3>afe  bic  99efrimtnung  einem  folgen  (Sntgegenfomtncn  ifjren  Ursprung 
öerbanft,  erhellt  befonberä  auä  bem  Umftanbe,  bafj  fie  eine  Äorreftur  ber 
Raffung  beS  erften  ©ntrourfö  ift,  in  bem  eS  nur  f>eißt.  bajj  Norwegen  sunt 
Äönigreid)  Sdjroeben  gehören  unb  ifjm  intorporirt  werben  folle. 
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SWotioen,  fann  sunächft  gleichgültig  fein  —  an  bie  ©pifce  ber 
normegifchen  Erhebung  gebellt,  ^at  ihr  gütjrung  unb  üRittelpunft 
gegeben.  (Sine  föationaloerfammlung  trat  im  «öril  in  @tb$t»olb 
äufammen,  arbeitete  ein  SReidjSgrunbgefefc  au8  unb  mahlte  an 
bemfelben  Sage,  mo  biefeö  angenommen  mürbe,  (£t)rtftian  griebrieb, 
ju  SfcorroegenS  Äönig.  (Sinem  folgen  Vorgehen  gegenüber  fonnte 
©darneben,  menn  e8  fein  fRec^t  ntcr)t  ganj  aufgeben  rooflte,  nur 
noc^      bie  SBaffen  appefliren. 

föier  erlangt  nun  ba§  ätfachtoerhältnte  ber  beiben  SBölfer 
eine  SBebeutung.  Säre  bie  Überlegenheit  ©chmebenS  eine  einiger* 
mafeen  erbrücfenbe  geroefen,  fo  t>ätte  e«  bie  normegifdje  ©elb* 
ftänbigfeitSbemegung  in  ihren  erften  Anfängen  erftiefen  fönnen. 
«ber  ba3  mar  bod)  entfernt  nicht  ber  gall.  $er  befte  Strjeil 
Oon  ©chroebenS  ©treitfräften  ftanb  im  §eere  ber  SBerbünbeten 
gegen  Napoleon  unb  mürbe  erft  frei  burch  beffen  ©turj.  2öa$ 
im  deiche  jurüdgeblieben  mar,  reichte  nicht  fyn,  auch  nur  ewen 
SBerfuch  ju  machen.  ®rft  als  $arl  Sotjann  (Söernabotte)  mit  feiner 
«rmee  jurüefgefehrt  unb  meitere  Lüftungen  ootlenbet  roaren,  fühlte 
man  ftct>  ftarf  genug  (@nbe  Suli).  3n  einem  ziemlich  unblutig 
üerlaufenben  gelbjuge  brang  man  ungefähr  50  km  meit  in  geinbe^ 
lanb  ein.  «ber  fchon  am  14.  «uguft  machte  bie  Äonoention  üon 
3)?o&  oHen  friegerifchen  2Kajjregeln  ein  @nbe. 

(53  ift  neuerbingä  ^mehnal,  unb  jmar  beibemal  Don 
fchmebifcher  ©eite,  bie  grage  unterfucf)t  morben,  ob  ©chmeben 
militärifch  im  ©tanbe  gemefen  märe,  ben  SBiberftanb  ber  Sßormeger 
OöHig  ju  brechen,  e3  $u  miUenlofer  Untermerfung  ju  bringen. 
WlanUU  möchte  biefe  grage  üerneinen,  Sjörlin,  gemifj  ber  meit 
grünblichere  unb  beffer  unterrichtete  gorfdjer,  fie  bejahen.1) 
Smetfello«  maren  bie  ©chmeben  ben  Dcormegern  militärifch  mefent* 
lieh  überlegen.  Referent  möchte  fict)  auch  ber  SKeinung  ©jörlin'S 
anfcrjlieften.  5lber  für  bie  grage  nach  ocr  öegrünbung  ber  Union, 

»)  J.  Mankell,  Fältt&get  i  Norge  &r  1814.  Stockholm  1887.  SBgl. 
$ift.  gtfär.  69,  157.  162  8.  8°.  —  ©jöruV«  93uct)  ift  au$  beutfd)  er* 
fdjtenen:  $cr  Jhieg  in  ftorroegen  1814.  9?ad)  amtlichen  Duellen  unb  9luf* 
Zeichnungen  bargeftellt  üon  ©uftaf  SBjövIin.  Stuttgart*  ©toctyohn  1895. 
354  ©.  8» 
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nad)  it)rer  ftaatSrechtltchen  Unterlage  fommt  nid)t  in  93etrad)t, 
maS  f^ätte  gcfdjehen  fönnen,  fonbern  roaS  gefd)ef)en  tft.  Ober 
möchte  jemanb  eine  $fltd)t  ber  Danfbarfeit  für  bie  Üftormeger 
barauS  herleiten,  ba&  ihnen  1814  nicht  fo  t>tel  fttiegSleib  jugefügt 
morben  ift,  als  möglich  getoefen  märe?  STCtemanb  mirb  fie  über* 
jeugen,  ba&  ©cftroeben  nicht  auch  fid)  $u  Gefallen  ben  Ärieg 
eingeteilt  fyabe.  3UDem  ift  DanfbaTfeit  biefer  9Trt  etroaS  bem 
SBölferleben  überhaupt  grembeS.  gür  ben  nüchtern  unb  fac^Iidt) 
Urtheilenben  tft  nur  baS  gaftum  belangreich,  bafe  ©djmeben  bie 
friebliche  SBcrftänbigung  ber  gortfefcung  beS  ÄriegeS  bis  ju  üötüger 
militärifchcr  @ntfcf)ctbung  oorgejogen  Ijat. 

(Sben  oertritt  nun  bie  Meinung,  ba§  ©chmeben  burd)  bie 
Äonüention  oon  üttofj  ben  Vieler  grieben  nicht  preisgegeben  fjabe. 
$)urd)fchlagenb  ift  für  ihn,  bafe  in  ber  ßonüention  nichts  ber* 
artiges  gefd)rieben  ftetjt.  3^re  ©eftimmungen  finb  oon  ber  erften 
bis  jur  legten  jaft  ebenfo  oiele  Durchbrechungen  beS  Vieler  griebenS; 
aber  baS  ift  bem  SBerfaffer  ncbenfädjlich ;  einen  $Ber$id)t  auf  ben 
Äieler  grieben  enthält  bie  Äonoention  nicht,  ergo  grünbet  fid) 
©djmebenS  SRcdjt  unb  bie  ganje  Union  noch  heutc  a»f  oen  Vieler 
grieben.  3d)  mufj  geftehen,  bafj  mir  baS  als  ein  ftarfeS  ©tüd 
oon  gormafiSmuS,  felbft  für  einen  Suriften,  erfcheint. 

Die  Äonoention  oon  2J?o&  wirb  gefdjloffen  jmifchen  bem 
fdjroebifchen  Sfronprin^en  als  Vertreter  feines  ÄönigS  unb  ber 
„normegifchen  Regierung",  ©cf)on  bicfeS  $8erf)anbeln  unb  $Ber> 
einbaren  mit  einer  „ungefefclichen"  Regierung,  mie  bie  beseitige 
normegifdje  oom  ©tanbpunft  beS  Vieler  griebenS  aus  nach  beS 
SBerfafferS  Anficht  mar,  ift  ein  preisgeben  eben  biefeS  griebcnS. 
©leichoiel  aus  meldten  ©rünben,  aber  ©djmeben  oerjichtet  bamit 
auf  bie  Durchführung  biefeS  griebenS  allein  oon  fid)  aus.  $u  ber 
eS  bod)  ein  unbeftreitbareS  „föecht"  befag.  Sßeiter  mirb  bem 
Sßrinjen  griebrich  Shriftian  auferlegt,  bie  ©tänbe  beS  normegifchen 
SReichS  in  ber  burch  bie  (SibSoolber  Slonftitution  oorgefchriebenen 
SBeife  ju  berufen,  unb  ber  Äönig  oon  ©djmeben  ocrpflichtet  fid), 
nicht  nur  mit  bem  fo  $u  ©tanbe  gefommenen  normegifchen  9Reid)Sc 
tage  burch  einen  ober  mehrere  Sfommiffare  ju  oerhanbeln,  fonbern 
auch  bic  Oon  ben  Deputirten  beS  (SibStioIber  Reichstages  tjerfafete 
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Äonftitution  an5unet)men  unb  feine  anberen  $lbänberungen  ber* 
felben  oor$ufd)Iagen,  a($  für  bie  Bereinigung  beiber  9ßeid)e  noth- 
menbig  ftnb,  foldje  Slbänberungen  aber  nur  im  (SinüerftänbniS 
mit  bem  9Reid)8tage  oorjunehmen.  2öo  bleibt  ba  ber  Äteler  griebe  ? 
£er  Äbnig  uon  ©djroeben  fteflt  fief)  ja  faft  ooflftänbig  auf  ben 
©tanbpunft  be$  „aufrührerifdjen"  normegtfcf)en  SBolfö,  erfennt 
runbroeg  bie  öornetjmfte  grud)t  biefeö  „SlufruhrS",  bie  felbft* 
gegebene  Sßerfaffung  an.  ©etbftüerftänblid) ,  menn  biefen  SBer* 
einbarungen  eine  bauernbe  SBerftänbigung  nicht  folgte,  fo  blieb 
e£  bem  Könige  oon  ©djmeben  unbenommen,  auf  ben  Vieler 
grieben  jurücf^ugreifen ;  fdjon  bcötjalb  fonnte  er  nicfjt  auäbrücf* 
lid)  «erdichten.  Aber  biefer  gafl  ift  ja  nicf)t  eingetreten.  @3  ift 
ja  eine  SSerftanbigung  erfolgt.  Unb  biefe  SBerftanbigung,  bei  ber 
e3  auSbrütflid)  auSgefprochen  roirb,  bafe  Norwegen  ein  freie« 
unb  fetbftänbigeS ,  aber  mit  @d)toeben  unter  einem  Könige  Oer* 
einigte«  fRcict)  fein  foü,  bie  bübet  jufammen  mit  ben  oorauf» 
gefjenben  ftaatörechtlidjen  Elften ,  ber  Aufrichtung  einer  Sletd)^ 
oerfaffung  am  17.  9J?ai  unb  ber  Sftofj'Äonoention  oom  14.2luguft, 
bie  ^runblage  ber  gegenwärtig  beftefjenben  fchroebifchsnorroegiftf)en 
Union,  ntdtjt  aber  ber  Bieter  triebe.  Sftorroegen  gegenüber  f)at 
ber  Vieler  griebe  für  Schweben  nicht  mehr  öebeutung,  als  für 
ben  ftönig  ber  Wieberlanbe  gegenüber  Belgien  bie  Söeftimmungcn 
be3  SBiener  ftongreffeS.  ®egen  SDänemarf  unb  jebe  britte  9ttad)t 
ift  aüerbingS  biefer  triebe  nod)  heute  ein  SRed)  tstitel  für  @d)toeben§ 
5lnfprüct)e  an  Sftormegen,  aber  ein  SRedjtätitel ,  ber  im  ©runbe 
genommen  aud)  entbehrlich  gemacht  roorben  ift  burd)  bie  jroifdjen 
<öd)toeben  unb  Norwegen  aufgeridjtete  Union.  Öeftet)t  biefe,  fo 
ift  fie  eine  oöllig  genügenbe  rechtliche  ©runblage,  um  Anfprüdje 
jeber  britten  SWadjt  jurücfjumeifen. 

$er  Sßerfaffer  roibmet  lange  Ausführungen  ben  (£in§etf)eiten 
ber  SSert)anblungen  unb  bem  93emüf)en,  feine  Auffaffung  burd) 
bie  Haltung  ber  ©rofemächte  ju  ftüfcen.  (£r  l)at  ba  in  biefer 
unb  jeuer  Üftebenfrage  gegenüber  nonoegifchen  Auelaffungen  nicht 
immer  Unrecht,  aber  in  ber  £auptfad)e  fämpft  er  gegen  2Btnb* 
mühten,  meil  er  bie  $hat)acf)en  gegenüber  SBorten  unb  gormen 
glaubt  oöllig  überfehen  ju  fönnen.    Styaraftertftifc^  für  feine 
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Sluffaffung  unb  Beweisführung  ift ,  bafe  e3  ihm  nicht  genug  ift, 
bafe  in  ber  Äonoention  oon  SJJofe,  wie  wir  gefefjen  f)a6en,  ber 
$önig  Don  Schweben  auf  bie  oon  ben  Norwegern  felbftgegebene 
Berfaffung  verpflichtet  wirb,  fonbern  bafe  er  forbert,  e8  hätte  bie 
Slnerfennung  tiefer  Berfaffung  in  einem  befonberen  Paragraphen 
„orbentlich  ftipulirt  unb  unoerblümt  wie  um  ttjrer  felbftmiHen 
au$gefprod)en"  werben  muffen!  Betreffenb  bie  Haltung  ber 
®rofemäd)te,  über  bie  mir  ein  recht  umfangreiche«  üttaterial  ben 
gorfdjungen  £)ngüar  S^ielfen'S  oerbanfen,  oertritt  ber  Berfaffer 
bie  Anficht,  bafe  fie  fich  burd)au$  auf  ben  fchmebifchen  Stanb* 
punft  geftellt  hätten,  gormell  betrachtet,  läßt  fich  ba$  allenfalls 
fagen.  $)ie  dächte  fonnten  ben  unter  ihrer  Sttitwirfung  ju 
Stanbe  gefommenen  Vieler  grieben  nicht  oerleugnen,  fie  waren 
fogar  oerpflichtet,  ihn  burchführen  ju  helfen,  unb  bem  entfprechenb 
haben  ihre  Äommiffäre,  bie  eintrafen,  als  fich  ©chwierigfeiten 
erhoben,  baS  Vorgehen  ber  Norweger  auäbrücflich  als  „ungefe&lidj" 
bezeichnet  5lber  ihr  thatfäcf)licheS  (Singreifen  geht  in  einer  ganj 
anbern  Dichtung.  Sie  finb  bemüht,  bie  Bereinigung  ohne  Blut* 
oergiefeen  ju  Stanbc  ju  bringen,  unb  um  baS  ju  ermöglichen, 
wirfen  fie  auf  Schweben  ein  im  (Sinne  beS  (SntgegenfommenS 
gegen  bie  gorberungen  ber  Norweger,  tiefer  ibrer  Spaltung  ift 
eS  nicht  ^ule^t  juaufchreiben,  bafe  Schweben  thatfächlich  entgegen* 
fommt.  Bon  jweifellofer  Bebeutung  ift  hier  wieber  ber  Umftanb, 
bafe  eS  ein  bänifcher  prinj  ift,  ber  an  ber  Spifce  beS  norwegischen 
„Aufruhr«"  fteht.  2öie  man  immer  über  GEhriftian  griebrief) 
urteilen  nub  wie  oiet  £ol)leS  unb  ^ßr)rafenr)ajtcö  in  feinem  Stuf» 
treten  finben  mag,  bie  Norweger  finb  ihm  $u  grofeem  $)anf  Oer* 
pflichtet,  weil  feine  Vertretung  ihrer  Sache  biefe,  man  möchte 
fagen,  hoffähig  gemacht,  bie  Haltung  ber  ©rofemächte  nicht  un* 
wejentlich  beeinftufet  hat.  üftan  fann  über  bie  Berechtigung  ein* 
jeluer  WuSbrücfe  in  $ngoar  SRielfen'S  Darlegung  biefer  $inge 
ftreiten,  in  ber  fachlichen  Auslegung  behält  er  in  allen  §aupt* 
momenten  Stecht  gegenüber  @ben. 

Unb  baS  ©leiche  ift  ber  gaH  in  ber  Beurteilung  ber 
Schritte  ber  fchmebifchen  Regierung.  3)rei  SWotioe  finb  für  biefe 
bejonberS  mafegebenD  gewefen:  einmal  bie  %f)atfati)e,  bafe  eine 
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Stettin  ©<f)äfev, 


ööllige  gemaltfame  SRicbermerfung  ber  SKormeger  benn  bod)  auch 
©djmeben  menfd)lichem  ©rmeffen  nad}  oiel  ©lut  unb  (Selb  ge* 
foftet  fyaben  mürbe;  bann  3n,eifelr  00  öuf  tiefem  2Bege  ein 
bauernber  unb  ruhiger  ^Infchtuft  SftormegenS  an  €>d)meben  ju 
fiebern  fei,  3roe^e^  °ie  *n  oec  ^rt  un0  S^nfmeife  ber  Ieitenben 
^erfönltc^feiten  eine  6tüfce  f  an  ben;  Drittens  bie  Haltung  ber 
©ro§mäcf)te,  bie  einem  frieblidjen  StuSgleidj  entheben  baS  SBort 
rebeten.  ?luf  bie  fid)  eröffnenbe  üflöglichfeit,  ohne  meiteren  Ärieg 
in  ben  Söefife  SRormegenS  ju  gelangen,  ift  Äarl  Sodann  alSualb 
eingegangen.  $)iefe  SRöglichfcit  eröffnete  fttf)  in  bem  Slugenblicfc, 
mo  ©^rtftian  griebrich  ftd)  ntdr)t  mehr  entfe^teben  fträubte,  feinen 
$tnfprü<f)en  auf  SRormegen  enbgültig  unb  ohne  Vorbehalt  $u 
entfagen.  (£s  lag  eben  fo,  bajj  (Sfprifttan  griebrich  baS  fchmierigfte, 
ja  baS  einzige  nennensmerthe  JpinberniS  smifdjen  bem  normegifchen 
S3olfe  unb  bem  fdjmebifchen  Äönige  gemorben  mar.  @S  ift  nun 
felbftberftänblich,  ba&  Schmeben,  inbem  eS  bie  Äonoention  öon 
3Wo&  einging  unb  bie  Entfernung  S^riftian  griebridj'S  aus  feiner 
bisherigen  Stellung  mit  ber  thatfächlichen  Slnerfennung  ber  @ibs* 
bolber  SBerfaffung  erfaufte,  bod)  bemüht  mar,  möglkhft  mentg 
Don  feiner  bisherigen  Äuffaffung  preiszugeben.  Unb  biefem  S3e* 
ftreben  entfpringen  bie  33efttmmungen  ber  Äonuentton  über  bie 
gorm  beS  gurürftretenS  S^riftian  griebricr/S  oon  ber  geübten 
©emalt,  it)rer  Übertragung  auf  Slnbere,  über  bie  gührung  ber 
©efdjäfte  bis  jur  SBetfammlung  beS  Reichstags  burch  ben  @taat$* 
ratt)  „auf  hoben  93efef)I",  eine  ftlaufel,  meiere  bie  Streitfrage, 
ob  im  tarnen  beS  fdjmebifchen  ÄönigS  regiert  merbe  ober  nicht, 
imentfehieben  liefe.  2)aS  finb  „mezzi  termini",  unter  benen  bie 
gegenüberftet)enben  2luffaffungen  gemährt  blieben,  Sluffaffungen, 
bie  gemährt  bleiben  mußten,  menn  man  $u  einer  Berftänbigung 
fommen  moflte,  ba  feine  ber  anbern  $u  meichen  bereit  mar.  3n 
ben  meiteren  SBerhanblungen,  bie  mit  ber  Sßahl  Äarl'S  XIII.  ju 
SRormegenS  Slönig  (4.  9coi>.  1814)  ihren  Slbfdjlufe  fanben,  gerieten 
aber  ©djmebenS  Vertreter  oor  allem  baburch  in  SKadjtheU,  ba& 
Äarl  Johann  bte  Bereinigung  fo  peinlich  um  jeben  SßreiS  (jerbri* 
führen  moüte.  <&o  fam  es,  bafj,  menn  auch  formell  unb  auSbrfid* 
lieh  niemals  ber  alte  ©tanbpunft  aufgegeben  unb  nie  für  gefe&licf) 
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erflört  mürbe,  mos  oor  bem  4.  Sftooember  1814  in  Sftormegen 
gefd)ehen  mar,  man  bod)  burcf>  Aufrichtung  ber  Union  auf  ber 
Dom  „Aufruhr"  vorbereiteten  ©runblage  bie  t^atfac^ltc^e  An» 
erfennung  beS  (Sefdjehenen  oöHig  ^roetfeflod  lieg.  Auch  ^ier  ift 
e3  ein  ©treit  um  SBorte,  menn  man  auf  ben  niemals  erfolgten 
SBiberruf  beS  Seteier  griebenä  baö  entfeheibenbe  ©emidjt  legen  miß. 

9hm  fann  man  ja  biefe  Haltung  Äarl  Sodann'«  bebauern, 
fann  fie  tabefo  unb  für  berberblich  erflären,  mag  f)äufig  genug 
gefdjehen  ift.  ÜJton  fann  ber  Meinung  fein,  eine  fräfttge  gort» 
fe^ung  be3  ftriegeS  mit  bem  Ergebnis  eineä  entf  Reiben  ben  ©iegeä 
über  SRormegen ,  meiter  bie  (Einführung  einer  ber  fdjtoebtfdjen 
nachgebilbeten  Berfaffung  mürben  baä  93ant>  mit  ©djmeben  fefter 
gefdjlungen  ^aben  unb  ber  (Sntmicflung  9Zormegen3  ntct)t  ungünftig 
gemefen  fein.  $)er  plöfclidje  Übergang  in  le&terem  Sanbe  oon 
üölliger  politifdjer  SRechtlofigfett  jur  freieften  Berfaffung  (Suropaö 
^at  ja  jmeifellog  SRachtheile  im  befolge  gehabt,  unb  man  fönnte 
fidt)  auf  ©rünbe  ftüfcen,  menn  man  baS  Urteil  faden  moüte, 
SRormegen  franfe  noch  hcute  ön  Dcn  5°^9en  biefcr  Ummälftung. 
Aber  folche  ©rmägungen  fyabcn  mof)l  einen  hiftorifch^tjeorctifdjcn, 
nic^t  aber  einen  politifaVpraftifchen  SBertt).  3Ba£  gefchehen  ift, 
ift  nicht  ungesehen  ju  machen.  Biel,  fehr  viel  lägt  [ich  auch 
für  Äarl  Sohcmn'S  Sßolitif  fagen,  unb  nicht  ohne  ®runb  t)at  man 
ihn,  feine  SWifbe  unb  Klugheit  als  Begrünber  ber  Union  gepriefen. 
$a&  feine  gehler  —  menn  fie  folche  waren  —  heute  noch  mieber 
gut  ju  machen  mären,  inbem  man  gleichfam  baä  in  Aufmenbung 
oon  Energie  Berfäumte  heute  noch  nachholte,  rotrb  faum  ein  ruhig 
ftenfenber  behaupten  mollen.  Alfo  fann  eö  nur  gelten,  fein 
SSterl  ju  erhalten.  5)er  ßöfung  biefer  Aufgabe  aber  bient  man 
nicht  mit  einer  formal  juriftijdjen  BetrachtungSroeife,  bie  fidj  über 
alle  Zfyatfatyn  h^^eöfe^-  $cr  norroegifche  SRechtSlehrer  Aubert 
fd)lie&t  feine  Arbeit  mit  bem  Söunfrfje,  „bie  in  ©chmeben  gemöhn* 
liehe  Behauptung  oon  beffen  eöentueller  Berechtigung,  in  gemiffen 
gäßen  an  ben  Vieler  grieben  ju  appefliren,  möge  aufgegeben 
merben,  ba  e$  fich  Riebet  um  eine  falfche  politifche  SRebemcifc 
hanble,  bie  nur  geeignet  fei,  bei  allen  Sftormegern  böfeS  Blut  ju 
erregen".  @ben  oermahrt  fich  gegen  biefen  SBunfch  unb  fteOt  ihm 
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3tüet  fcfjroebifdje  entgegen,  einmal,  ba«  93ruber(anb  möge  ©daneben 
feinen  Einlaß  geben,  auf  ben  Äieler  ^rieben  ^ucücfjugretfen,  jum 
onbern,  ,,9corroegen«  Männer  ber  2Biffenfd)aft  mögen  SRebenSarten 
oermeiben  mie  bie,  baß  biefe«  ober  jene«  geeignet  fei,  bei  aßen 
Sftormegern  böfe«  33lut  ju  erregen".  3d)  fte^e  meinerfeit«  nidjt 
an,  311  erffären,  baß  gerabe  gegenüber  $erfud)en,  mie  (Sben  fic 
unternommen  f)at,  Hubert'«  SBunfdj  feine  noüe  ^Berechtigung  t)at. 
$crfutf)e,  bie  norroegifcheSBemegung  oon  1814  als  bloßen  „Aufruhr" 
$u  ftempeln,  aße«  „töecht"  auf  fchmebifdjer,  feine«  auf  normegifd)er 
©eite  ju  finben,  bie  finb  gemiß  nur  ju  geeignet,  böfe«  Q3tut  ju 
mad)en,  unb  erfahrneren  aßen  union«freunblichen  Scannern  Sftor* 
megen«  —  unb  fie  finb  tjeute  oießeidjt  nicht  mehr  ber  größere,  aber 
jebeufaß«  noch  ber  beffere  %t)c\\  ber  Nation  —  tt)re  Stellung  ganj 
außerorbentlid).  <öoroof)I  üon  praftifch*politifchen  mie  oon  miffen* 
fd)afttid)en  ©eftcht«punften  au«  ift  @beV«  SBudj  in  feinem  $aupt* 
inf)a(t  t»erf et)It ,  unb  2)eutfd)lanb«  öffentliche  Meinung  mürbe 
oößig  irre  gehen,  roenu  fie  fief)  biefe  Darlegungen  aneignen  rooßte, 
eine  ©efatjr,  bie  auch  mot)l  faum  befte^t. 

Übrigen«  finb  auch  fdjon  oon  fchmebifdjer,  unb  ^mar  autori* 
tatioer  ©eitc,  @beV«  $)ebufiionen  nadjbrüdlid)  jurüdgemiefen 
roorben  (Svensk  Historisk  Tidskritt  XIV,  Öfversikter  102  ff. 
üon  f£taat«ratl)]  C.  G.  H[ammarskfüld]).  2Kit  Siecht  toirb  ftter 
u.  a.  ^eroorgetjoben,  baß  ©chmeben  nicht  nöthig  fyibe,  im  gaße 
eine«  99rud)e«  ber  Union  oon  norroegifdjer  ©eite  auf  ben  Stteler 
^rieben  jurüdjugreifen ,  wenn  e«  mirflich  bem  ©ebanfen  ber 
©emaltanroenbung  näher  treten  roofle;  bie^^atfaa^e  eine«  SBrudje« 
ber  Union,  al«  eine«  ftaat$red)tlid)  binbenben  $lfte«,  genüge,  um 
<2>d)tt)eben  freie  £anb  ju  geben  in  Hnroettbung  ber  HRtttel,  meldte 
bie  2Bieberaufrid)tung  einer  fchmebifch*normegifchen  Sßerbinbung 
fiebern  fönnten.  Sllfo  auch  für  bie  ultima  ratio  bebarf  e«  fo 
boftrinarer  Huffaffung  nicht,  mie  @ben  fie  beliebt  hat  unb  bamit 
finft  bie  lefcte  ^Berechtigung  feiner  ©djrift  batjin,  fomeit  menigften« 
ihr  Hauptinhalt  in  grage  fommt. 

(Suropa  oerfolgt  ben  norbifdjen  3roW  m^  %tyilna1)mt. 
9Wan  barf  mof)l  fagen,  baß  e«  in  feiner  roeitau«  größten  Majorität 
bie  Söfung  ber  Union  tief  beflagen  mürbe.   SD?tt  bem  treiben 
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bor  norroegifd)en  SRabif eilen  ift  roof)l  nur  in  princtptell  republi* 
fanifdjen  Greifen  <St)mpatf)ie  üorfyanben;  anbrerfeitä  fann  nidjt 
leicht  jemanb  ber  feften,  ruhigen  unb  befonnenen  Haltung 
be3  regierenben  ÄönigS  {eine  Slnerfennung  toerfagen.  Zxoty 
bem  ift,  menn  ein  glücflid)er  9lbfdjlu6  ber  fdjmebenben  fragen 
erreicht  merben  foü\  öon  gröfeter  2öid)tigfett ,  bafe  fc^tuebtfe^e 
^ßublijiften  nidjt  Öl  in'8  geuer  gießen,  inbem  fie  Sluffaffungen 
üertreten,  gegen  bie  jeber  SRorroeger  gront  machen  muß.  £eute 
fd)tue6t  ber  <Streit  in. ber  ^auptfadje  nod)  smifdjen  SßorroegenS 
UnionSfreunben  unb  UnionSgegnern,  unb  nod)  liegt  fein  Einlaß 
oor,  an  bem  enblid)en  ©iege  ber  (Srfteren  ju  ocrjmeifeln.  3" 
miberfinnig  märe  bie  ööHige  Trennung  ber  beiben  9ßad)bar* 
üölfer.  üftimmt  ber  Äampf  aber  einmal  bie  gorm  eine«  ©treiteä 
uon  $olf  jii  SSolf  an,  fo  mödjte  bie  Union  aus  bem  93eretd)e 
ber  ÜJ?öglid)feiten  jurüdtreten.  mürben  fid)  bann  jroeifelloä 
aud)  (SuropaS  ©t)mpatl)ien  meit  met)r  feilen,  als  ba3  fjeute  ber 
gaU  ift. 
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$*£  DertnetnMcfje  Stfjrci&en  Sötcltf'S  an  ttr&ait  VI.  uttb 
einige  taeriorene  glugf Stiften  gBicltf'ä  aus  feinen  legten 

8efcen$tagen» 

SSon  9.  <*;o(«rt$. 

SBiele  9Stclif*^oirfd^cr  berlegen  in  ba§  Sfahr  138^  em  Schreiben, 
ba§  2BtcIif  an  ben  ^Sopft  Urban  VI.  gerietet  hat.1)  SBiclif  fagt  barin, 
er  freue  fid)  lebhaft,  Wenn  e8  iljm  üergönnt  fei,  ^ebermann  feinen 
(Glauben  barjut^un;  befonberS  lebhaft  fei  biefe  greube,  wenn  er  bieS 
bem  $apfte  gegenüber  tfjun  fönne:  benn  ber  merbe  ben  Glauben, 
roofern  e§  ber  rechte  „in  $)emutr)"  beftärfen,  mofern  er  aber  irrig  fei, 
oerbeffern.  2Ran  erwartet  nun  ein  förmliches  ©laubenSbefenntniS. 
&tait  beffen  werben  nur  fünf  fünfte  bargelegt,  bie  inägefammt  auf 
ein  unb  baSfelbe  Biel  führen:  1.  ©oangelium  §at  unbebingte 
Autorität;  2.  jeber  Gljrift,  öor  allem  ber  $apft,  al§  ©tetfoertreter 
(Shrifti  auf  ©rben,  f)at  fid)  nach  biefem  ©efefce  ©otteS  ju  rieten; 
3.  e()riftug  —  fo  ftebt  in  biefem  ©efefc  —  mar  als  2Renf<h  ber 
#rmfte  unb  mieS  jebe  weltliche  §errfchaft  Don  fidtj ;  4.  fein  ©laubiger 
barf  bem  Sßapfte,  ja  felbft  einem  ^eiligen  nachfolgen,  menn  biefe 
Nachfolge  nid)t  auf  bem  SSorbilbe  ©c)rifti  beruht.  EarauS  folgt 
5.,  bafe  ber  *ßapft  bie  weltliche  §crrfcb,aft  preisgeben  unb  ba$u  auch 
feinen  $leru§  anhalten  mufj. 

SBenn  ich  in  biefen  fünften,  fagt  SBiclif,  geirrt  haben  fottte,  fo  bin 
id)  bereit,  mich  jeber  ©ufce  $u  untergehen.  @r  märe  für  feine  Sßcrfon 
bereit,  fid)  bem  $apfte  5U  fteflen,  aber  er  fei  aus  bem  Gtoangelium 

l)  3ulefet  gebrueft  bei  üed)ler,  Johann  ü.  ffiiclif  2,  633—684.  SKe 
übrigen  lateinifdjen  unb  engüfajen  2>rude  ebenba  1,  713. 
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belehrt,  ©Ott  mer)r  ju  gehorchen  alg  ben  Wiensen.  2Ran  barf  aber 
Don  Urban  VI,  beffen  Anfänge  fo  üielöertjeifjenb  gemefen,  erwarten, 
bafj  er  hierin  ^rifto  nachfolgen  werbe  u.  f.  w. 

©egen  biefen  ©rief  Ijat  fdjon  ßedjler  ©ebenfen  erhoben:  biefeS 
©chriftftütf  fei,  wenn  wir  e3  öorurtr)eil$lo8  prüfen,  weber  ber  gornt 
nac^  ein  ©rief  noch  bem  ^nfjalt  nadj  ^  ©ntfcfmibigung  gegenüber 
erhaltener  ©orlabung.  ßechler  ha*  D*n  ^uSbrucf  Epistola  in 
unferem  heutigen  ©ebrauch  genommen,  tiefer  MuSbrucf,  wie  ihn  bie 
SBiener  £anbfchrift  1384  an  bie  ©pifce  biefeS  ©tütfeS  fteüt  (Epistola 
missa  pape  ürbano  VI),  ift  aber  nicht  anberS  aufjufaffen,  als  bei  ber 
©treitfehrift  De  dissensione  paparum,  bie  ja  nach  einer  §anbfct)rift 
auch  als  ein  ©rief  unb  $mar  an  ben  ©ifchof  oon  9corwid),  gilt: 
Epistola  missa  ad  episcopum  Nortwicensem  propter  Cruciatam.  *) 

Üft an  hat  banact)  nicht  an  einen  ©rief  511  benfen,  fonbern  an  ein 
gflugblatt.  $)a  £ecf)ter  im  übrigen  bie  ©rünbe  anführt,  warum  nicht 
an  ein  Schreiben  an  ben  $apft  felbft  ju  benfen  fei,  will  ich  f)*er  nur 
noch  anfügen,  bafc  bie§  Schreiben  gar  nicht  in  ba$  $af)r  1384  gehört, 
fonbern  in  eine  Seit,  wo  er  bon  biefem  Sßapfte  wirtlich  noch  fchreiben 
burfte:  Cum  autem  Dens  dederit  papae  nostro  instin  ctus  iustos 
evangelicos,  rogare  debemus,  quod  instinetus  illi  non  per  sub- 
dolum  consilium  extinguantur  nec  quod  papa  aut  cardinales 
aliquid  agere  contra  legem  Domini  moveantur.  Igitur  rogemus 
Dominum,  quod  sie  excitet  papam  nostrum  Urban  um  VI ,  sicut 
ineeperat  ....  5)a§  ift  ber  ©tanbpuntt,  ben  Sßiclif  im  ©udb,  bon  ber 
företje,  ba§  1378  berfafct  würbe,  einnimmt  unb  wo  er  bon  Urban  VI. 
Wohl  im  §inblicf  auf  beffen  ©orgänger  ©regor  XI.,  ben  er  —  man 
fann  fagen  —  al8  perfönlictjen  geinb  anfielt  unb  al§  foldjen  $a%t, 
fagt:  Sed  benedictus  dominus  matri  nostre  (ecclesie),  qui  nostre 
iuvencule  diebus  istis  providit  caput  catholicum,  virum  evan- 
gelicum,  Urbanum  sextum,  qui  rectificando  instantem  ecclesiam, 
ut  vivat  conformiter  legi  Christi  ordinatur  ordinate  a  se  ipso  et 
suis  domesticis.  .  .  .  Ideo  oportet  ex  operibus  credere  quod  ipse 
sit  caput  nostre  ecclesie  ...  et  in  facto  docet  mundana  spernere 
et  sapide  sentire  celestia. 

SBärjrenb  er  ©regor  XI.  nicht  al§  £aupt  ber  (ftreitenben)  Kirche 
anerfennt,  t^ut  er  bie§  Urban  VI.  gegenüber,  beffen  Sehr*  unb 
SebenSweife  —  unb  ba«  ift  ja  ba§  einzige  Kriterium,  ba§  wir  haben  — 
unS  bie§  anjuerfennen  nöthigt. 

*)  Polemical  Works,    ed.  ©ubbenfieg  ©.  574. 
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So  fonn  SSiclif  nadj  bcr  Cruciata  über  ben  $apft  Urban  VI.  nidjt 
mefjr  gebaut  unb  gefdjrieben  fjaben;  fdjon  im  Trialogus,  ber  int 
Safjre  1381  berfafjt  rourbe,  lieft  man:  „9cad)  bem  eben  ®efagten  rnufc 
man  glauben,  bafj  fein  Sßapft  nadj  (£f)rifti  Slnorbnung  notfjroenbig  ift, 
ja  bafc  er  nur  burdj  ßug  unb  3xug  be§  Satanö  in  bie  Stirpe  eins 
geführt  mürbe:  Et  sie  supposito  quod  non  est  aliquis  talis  in 
ecclesia  militante  per  legem  scripture  quam  habent  fideles,  et  per 
adiutorium  episcopi  animarum,  qui  est  supra  in  ecclesia  trium- 
phante,  stabilius  staret  nostra  ecclesia,  quam  stat  modo.  9ftan 
fietjt,  l)icr  f)at  er  mit  bem  $apfttf)um  fcfyon  abgefd)loffen.  (&§  märe 
für  bie  ftirdje  —  letjrt  er  t)icr  unb  in  onberen  ©djriften  —  Diel 
beffer,  menn  e§  ein  ^ßapfttbum  nidjt  gäbe.  Sem  <ßapjttfjum,  roie  e§ 
befte()t,  banft  man  ba§  Wuffommen  be$  'Sarnjenentf)um§,  bie  «Spaltung 
jroif(f)cn  morgen*  unb  abenblänbifdjer  $irdje  u.  f.  w.  2U§  biefflrcfje 
i{)re  Dotation  unb  bie  meltlidje  ^errfdjaft  nod)  nicfjt  befafc,  ba  roud)8 
fie  gar  prädjtig:  et  statim  post  dotationem  Caesaream  cecidit 
secta  Saracenica  et  post  divisa  est  ecclesia  Graeca  cum  aliis 
ecciesiis  particularibus,  quibus  est  longe  tolerabilius  quam  est 
nobis.  (So  leljrt  er  aud)  im  Trialogus,  man  müffe  bie  gürften  biefer 
SBclt  aufforbern,  fiel)  oor  bem  Staub  be3  5intid)rift  ju  oertfjeibigen ; 
bie  SHerifer,  bie  er  in'§  Sanb  bringe,  müffe  man  »erjagen,  iljn  felbft 
bürfe  niemanb  unterftüfcen.  SBon  ben  JTlerifern  müffe  mau  Oerlangen, 
au§  ber  ©ibel  ben  SBemeiS  ju  erbringen,  bafe  baS  $apfttt)um  in  bie 
Siircfje  nur  eingefdjmuggelt  morben  fei. 

5lm  fdjärffien  äußert  er  fid)  in  feinem  legten  SBerfe  —  bem 
$}ud)  üom  $(ntid)rift.  £>ier  ift  bcr  v^apft  bie  abhominatio  in  ab- 
stracto, ber  (Kreuel  ber  SSermüftung  am  t)l.  Crte.  §eilig,  grabe  fo 
tronifet)  ju  nehmen,  mie  menn  man  fage  „§eUtgfter  Ssßater".  (SS  fei 
gerabe^u  fdjrerflid)  für  alle  Gljriftenmenfcfyen  ju  f)ören,  bafe  ein  foldje» 
$eufcl£f)aupt  (tale  caput  diaboli)  firf)  ben  StcUoertreter  ©otteä  auf 
Cfrben  nennt:  Hoc  ergo  est  abhominacio  in  abstracto  quam 
Daniel  prophetavit.  Sicut  facit  se  nominari  patrem  beatissimum, 
sie  facit  curiam  suam  specialem  nid  um  diaboli  simonie  atque 
omnis  mendacii  vocari  sedem  sacratissimam. 

Söenn  e£  bemnad)  im  %at)xe  1384  feinen  t)eftigften  Qom  erregt, 
bajj  ber  Sßapft  fidj  nenne  immediate  Christi  vicarius,  wie  fann  er  ju 
berfelben  $e'ü  it)m  ein  (Schreiben  jugefanbt  f)aben,  barin  er  ben  ^ßapft 
gernbeju  fo  nennt:  Suppono  iterum  quod  Romanus  pontifex,  cum 
sit  summus  vicarius  Christi  in  terris,  sit  ad  istam  legem  evangelii 
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maxime  inter  viantes  maxime  obligatus.  .  .  .  Siefen  ©cfjriftftücf, 
ba§  mau  freute  nod)  für  ein  an  Urban  VI.  gerichtetes  ©djreiben  tjält, 
ift  bemnad)  ein  fold^eS  nicfjt  unb  fann  and)  nicfjt  bem  ^afjre  1384 
angehören.  l£§  ift  in  einer  3«t  berfafct,  roo  SBiclif  bornefjmlicr)  @äfu; 
larifationSibeen  bel)errfcf)ten,  in  ber  Qeit,  bie  unmittelbar  auf  bie  28al)l 
Urbane  VI.  folgte.  Sin  ber  (Scheit  be3  ©djriftftücfeS,  baa,  roo$ 
ßecfjler  überfein  fjat,  übrigens  auef)  in  ben  Protestationeß  fer^on  al* 
Epistola  oer^eietynet  roirb,  möchte  ic^  nicfjt  jroeifeln.  @in  jeber  <Sa& 
ifi  Söiclififcf,. 

3m  Safere  1384  bilbet  nicht  bie  ePangelifäe  fcemutf)  be*  $leru$ 
unb  bie  ©ntäufjerung  weltlicher  SDcacfjt  bur$  ben  s$apft  ben  Sfngel* 
unb  ©tüfcpunft  be§  ganjen  SBiclif  fd)eu <Söftem8,  f onbern  bie2lbenbmal)l$; 
Iefjre  —  unb  biefer  roirb  f)ier  noefj  mit  feiner  (Silbe  gebadjt.  SBürbe 
bie§  6d)riftftücf  au£  1384  ftammen,  fo  nuirbe  fie  jebegfallS  ermähnt 
fein;  benn  e§  erjftirt  au$  ben  legten  Sauren  SBicIif  feine  ©cfjrift  oon 
ihm,  in  ber  er  nicr)t  feine  Slbenbmahl3let)re  —  t)ier  breit,  bort  fnapp  — 
borträgt.  9hm  f)at  SBiclif  in  ber  2()at  im  Safere  1384  —  PieUeidjt 
fetjon  1383  —  einige  ©riefe,  man  roirb  auch  t>ier  nur  an  glugf cfjriften 
benfen  bürfen,  gefdjrieben  unb  jroar  an  ben  $opft,  an  ben  ©ifefrof 
oon  Lincoln  unb  an  bie  ©rofcen  be3  £anbe§.  2Bir  erfahren  bie£  au$ 
feinem  Slnticfjrift,  roo  er  im  47.  ftapitcl  be3  erften  ©ucfjeö  fctjreibt: 
Et  hinc  scripßerunt  fidein  illam  Romano  pontifici,  episcopoLin- 
colnie  et  ceteris  dominis  secularibus,  qui  in  parte  cognoscerent 
illam  fidem.  Söie  ift  Söiclif  ba^u  gefommen,  berartige  ©riefe  ju 
fcfjreiben,  unb  roa§  be^roeefte  er  bamit?  (£r  getjt  oom  (Schema  au$. 
SSelcher  ^ßapft  ift  ber  rechte?  $)afc  minbefienS  ber  eine,  roo  nicht 
alle  beibe,  oerabfcf)euung§roürbige  ftefter  feien,  ftefjt  ifmi  feft.  2öie 
fann  man  ba  bie  2Bat)rr)eit  erfennen  ?  2)ie  heutige  SHrcfje  irrt  in  Pier 
fünften:  in  it)rer  Set)re  üon  ber  XranSfubftantion,  benn  fie  f)at  au$ 
ber  Anbetung  biefeS  „©ünbelS  Pon  2lcciben5ien  of)ne  3"^°^"  eincn 
©öfccnbienft  gemalt ;  in  ber  Setjre  Pon  ber  eoangelifcfjen  $lrmuth,  ber 
(ämtäufeerung  alles  weltlichen  @ute§  feitenS  be$  ftleruö  —  Sehren, 
bie  fie  nicht  anerfennt  —  unb  in  ihren  ©eften,  b.  I).  in  ben  Crben, 
gemeint  finb  namentlich  bie  ©ettelorben.  9ftan  forfetje  alfo  beibe 
ißäpfte  über  biefe  $)inge  auS.  ©eoor  hier  nicr)t  bie  SBahrheit  feft- 
geftellt  ift,  ^at  fein  (Snglänber  einen  ®runb,  etroa  jur  ft'urie  511  gehen 
unb  bort  in  firdjücrjen  ©efcfjäften  fid)  abzumühen  unb  barf  man  feinen 
geiftlicf)en  grembling  im  Sanbe  aufnehmen,  ©ibt  Pon  ben  $äpften 
einer  über  biefe  Singe  feine  befriebigenbe  ©rflärung,  fo  ift  er  al§ 
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$efcer  anjufefjen  unb  banadj  ju  beffanbetn.  Unter  aßen  bier  fünften 
ließt  ifjm  bie  ßetyre  bom  ßeib  be§  ©erm  am  metften  am  $erjen. 
Über  ben  mobernen  ©öfcenbienft  müf(en  Könige,  geiftlidje  unb  roelt* 
lidje  Obrigfeiten  aufgeHärt  werben.1) 

2Wan  fte()t  bemnadj,  bafj  bie  ©riefe  ober  richtiger  bie  3lug» 
färiften,  bie  äBiclif  unb  (eine  «n^änger  1384  in  bie  SBelt  (jinauS* 
fanbten,  mel>r  ent&ielten,  als  baS  fogenannte  ©djretben  an  Urban  VI.: 
fie  befjanbelten  nod)  bie  ßeljre  öom  SÜtarSfaframent  unb  bie  grage 
ber  getftfidjen  Orben. 


')  Ad  cogno8cendum  autem  si  sint  fideles,  foret  medium  empiri- 
cum  neutrum  eorum  suscipere  tamquam  papam,  antequam  fidem  suam 
sufficienter  declaraverint  de  sacramento  altaris,  de  vita  paupere  et 
exproprietaria  clericorum,  de  extollencia  secte  Christi  super  sectas 
alias  introductas  . . . 
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Einleitung  in  ba«  ©tubium  bev  alten  ©ejd)id)te.  9Son  Gurt  äöaip* 
«tut*.   Seidig,  6.  ^irjcl.   VI,  717  3. 

Der  93f.  gibt  junächft  einen  furjen  „Uberblicf  über  bie  93efjanblung 
ber  alten  ©efdjid)te  in  neuerer  3e^w  (€>.  1 — 66).  Dann  folgt  im 
I.  „allgemeinen  Stfjeil"  eine  ^Besprechung  ber  und  erhaltenen  unioerfal* 
f)iftorifdjen  Arbeiten  be§  SllterthumS,  ber  „SBeltdjronifen",  ber  bio* 
graphtfchen  unb  „fonftigen  «Sammlungen  r)iftorifct)en  SnfjaltS"  (©.  67 
bi§  240);  weiter  eine  furjgefa&te  Überfielt  über  bie  urfunblichen  unb 
monumentalen  Oueüen  (8.  241-  279),  bann  ein  Slbfdmitt  über  bie 
„Metrologie  unb  Pönologie  ber  Otiten"  (@.  280—312),  enblich  ein 
Anhang  über  „Umfang  unb  ffoSbehnung  ber  alten  ®efdjid)te"  (©.  312 
bi§  316).  Der  II.  „befonbere  ZW  beS  SBerfeS  behanbelt  auf 
@>.  325  —  488  bie  Ouellen  jur  ©efd^ic^te  ber  einzelnen  SBölfer  beS 
Orient^  auf  ©.  489—704  bie  CueHen  jur  ©ef^ic^tc  ber  flaffifdjen 
SBölfer,  immer  mit  ?ur5en  Angaben  über  bie  neuere  Siteratur. 

Sief,  mufj  fagen,  bafe  er  fidj  eine  Einleitung  in  baS  ©tubium  ber 
alten  ©efc^idjte  etroaS  anberS  oorgefteßt  r)ötte.  ^unächft  bermißt  er 
eine  Definition  beS  ©ebieteS,  in  baS  ber  Öefer  eingeführt  werben  fott. 
Denn  ber  furje  Anhang  am  ©chlufj  beS  allgemeinen  Zfyzifö  behanbelt 
nur  bie  Srage  nach  ber  Slbgrenjung  ber  Ö>efc^idr)te  beS  SHtertfmmS 
gegen  bie  ©efchichte  beS  Mittelalters ,  noch  baju  in  einer  SBeife,  bie 
jeigt,  bafj  ber  Sßf.  ben  fpringenben  Sßunft  nicht  erfannt  hat.  Die  grage, 
wie  weit  bie  ©ntroicflung  beS  SBirthfchaftS*  unb  ©eifteSlebenS  in  bie 
„©efchiehte"  gehört,  toirb  gar  nicht  erörtert;  thotfächlich  aber  befajränft 
[ich  ber  «f.  faft  burchauS  auf  bie  politifche  ©efdjichte.  SSoju  unter 
biefen  Umftänben  ber  furje  #bfd)nitt  über  bie  Metrologie  bienen  foH, 
ift  bem  3Hcf.  unberftänblich  geblieben. 

äiftorifdjf  8ei*f*rift  ».  &.  Cb.  XXXIX.  31 
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©benfo  fe^r  überrafcf)t  Ijat  ben  9ief.  ba§  geljlen  jeber  (Erörterung 
über  bie  ©runbfäfce  ber  fytftorifdjen  $ritif  in  iljrer  $lnroenbung  auf 
bie  ©efdjidjte  be8  9Iltertf)um3.  Unb  boc^  fjerrfdjen  gerabe  auf  biefem 
©ebiete  nocf)  immer  bie  fdjroffften  SDteinung3öerfd»'ebent)eiten ;  man 
benfe  5.  93.  an  bie  93ef)anblung  ber  älteren  griecr)ifcr)en  ©efdu'djte  burdj 
SBilamomijj  einerfeitS,  ©buarb  Sföeöer  unb  ben  tftef.  anbrerfettS.  (Sine 
Orientirung  be§  SeferS  über  biefe  unb  ät)nlicf)e  fragen  mar  bodj  un* 
bebingt  nottnuenbtg ;  bie  gelegentlichen  SBemerfungen  barüber  bei  ber 
©efpredmng  ber  einzelnen  r)iftortfct)en  §auptmerfe  finb  ganj  ungenügenb. 

<&ef)r  fttefmütterlicr)  ift  audj  bie  Chronologie  bel)anbelt;  tuaS 
barüber  auf  ganjen  23  ©eiten  gefagt  mirb,  betrifft  nur  ba§  SMenber* 
mefen  unb  bie  SaljreSjäfjlungen.  3)a3  ganje  grofje  ©ebiet  ber  an* 
gemanbten  Chronologie  mirb  mit  feinem  Sßorte  berührt,  unb  bodj  ift 
bie8  für  ben  $iftorifer  bei  meitem  bie  §auptfacf)e.  (£§  mar  unbebingt 
nottjmenbig,  bie  ©runblagen  barjulegen,  auf  benen  bie  SJatirung  ber 
©reigniffe  ber  alten  ©efdudjte  beruht,  unb  bie  roidjtigften  Probleme 
^eröorjuf)ebenf  bie  iljrer  Söfung  nod)  Marren.  Seljr  banfenSmertt)  ift 
bagegen  ber  Mbbrucf  be$  ptolemäifd)en  ftönigefanonS  (©.  305 f.);  nod) 
meitere  berartige  beigaben  mären  ermünfdjt  gemefen. 

<So  ift  e§  benn  faft  au§fcr)UcBüct)  Onellenfunbe,  mag  ber  $f-  unS 
bietet.  9lud)  t)ier  aber  ift  er  ber  it)m  geftellten  Aufgabe  feineSmegÖ 
in  bollern  2Raf$e  geregt  gemorben.  @ct}on  gegen  bie  Slbgrenjung 
jmtfdjen  bem  „allgemeinen"  unb  bem  „befonberen"  $l)eil  liefee  fid) 
bieleS  einmenben;  gan$  üerfefylt  aber  ift  bie  3lnorbnung  be§  fpejiellen 
$tjeil3  nadj  bem  etlmograpljifcfjen  ^rincip,  roobei  mir  benn  ju  unferer 
SSermunberung  ^olübioS  unter  ben  „Stalifern*  finben.  (Sbenfo  Oer* 
fef)lt  ift  bie  Öfonomie  be§  Söudjeg:  SSf.  roibmet  ben  Duellen  jur 
orientalifdjen  ®cfd»cf)te  faft  benfelben  9taum,  roie  ben  Duellen  jur 
©efcf)id)te  ber  beibcn  flafftfcf)en  SBölfer  jufammcn,  unb  bocr)  ift  er  in 
ber  ©efcf)id)te  be§  Orients  nidt)t  felbft  gadnuann  unb  nimmt  alfo  fein 
SKaterial  au§  jmeiter  §anb.  $>a  getjen  mir  bocf)  lieber  gleich  an  bie 
Duelle  unb  greifen  ju  ©buarb  HÜietjer  ober  $u  ben  £anbbücf)em  ber 
SßertljeS'fcfyen  ©ammlung.  ©0  bleibt  benn  freilief)  5U  einer  grünblidjen 
Söeljanblung  ber  griedjifdjen  unb  römifetjen  §iftorifer  nicr)t  ber  nötige 
8taum;  namentlich  fetjlt  e8  faft  burdwuS  nn  einer  ftrengen  Duellen« 
analijfe,  unb  ber  Sefer  mirb  mit  allgemeinen  9teben8arten  abgefpeift. 
©in  SBergleid)  mit  ben  entfprec^enben  Slbfdjnitten  oon  ©ufemi^l'ä 
ßitcro turgef ct)icr)te  ber  9Uejanbrinerjeit  fällt  fet)r  ju  ungunften  be8  3$f. 
auS.   $aju  fommt  bann  meiter,  bafj  ber  9Sf.  fid)  Diel  ju  fet)r  auf 
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bic  ^iftorifer  im  engften  (Sinne  be§  SBorteS  befdjränft.  SSon  Sßlaton 
Ijören  mir  gar  nichts,  ebenfo  wenig  bon  $lriftotele3'  Sßolitif;  bie 
^ßolitien  Werben  allerbingS  furj  befprodjen  (auf  faum  jmei  Seiten), 
aber  in  ganj  ungenügenber  Söeife ;  Oon  ber^^i^a/W  noXueta  fagt  ber 
SBf . :  „@&  fann  nidjt  biefeS  OrteS  fein,  bie  jafjlreicfyen  $ontroüerfen, 
bie  fidj  an  ba3  Sdjriftdjen  (sie)  anfmipfen,  ju  ffijjiren  ober  Stellung 
$u  ilmen  ju  nehmen"  (S.  557  $t.).  3<*  felbft  eine  CueHe  oon  f o  fun* 
bamentaler  23id)tigfeit  für  bie  polttifdje  ©efdjidjte.  wie  Strabon'3 
©eograpfjie,  wirb  feiner  ©efpredjung  gewürbigt.  Unb  fo  wirb  benn 
aud)  biefeS  SBucr)  ba8  feinige  baju  beitragen,  „bajj  bie  Stubenten 
meinen,  man  (ernte  bie  griedjifdje  ©efdjidjte  roefentlicr)  au§  ben 
§iftortfern\ 

Sief,  f)at  ben  (Einbrutf,  bafc  ba§  93ua)  au§  ftoHegienljeften  fjeroor* 
gegangen  ift;  unb  wir  3We  wiffen  ja,  baß  ein  gutes  $ollegienljeft 
nodj  lange  fein  guteS  Sud)  ift.  ^mnter^in  füllt  ba8  SBerf  eine  Surfe 
in  unferer  ßiteratur  au3 ;  e3  wirb  ben  Anfängern  ein  bequemes  §ülf$* 
mittel  werben,  befonberS  beim  (Sinpaufen  auf's  (Sramen.  Unb  audj 
mir  $lnberen  fönnen  manches  barauS  lernen;  ba8  bebarf  bei  bem 
tarnen  beS  SSf.  feiner  befonberen  $eroorljebung.  Sief,  aber  glaubte 
e§  bem  SSf.  fdmlbig  ju  fein,  einen  ()of)en  10?a§ftab  an  fein  SSerf 
anzulegen.  ßeloch. 

©ef^id)te  be3  beutfefcn  «ßriöatredjtö.  SSon  grietri*  S$u*ii$um, 
orbentlicf)em  ^rofeffor  ber  9?ed)tSroiffeitfd)aft  an  ber  Untoerfttät  Bübingen. 
Stuttgart,  fterbinanb  (£nte.  1894. 

(Sine  eingefjenbe  2)arftellung  ber  ©efdndjte  be3  beutfajen  *ßrioat= 
rechts  mürbe  einem  oft  empfunbenen  Sebürfnte  abhelfen.  5)a§  oor* 
liegenbe  93udj  ift  freiließ  in  erfter  Sieifje  für  Stubirenbe  ber  9iedjt8* 
miffenfdjaft  beftimmt,  mürbe  aber  aud)  feinem  Sßlane  unb  Umfange 
nact)  geeignet  fein,  bem  jmeiten  in  ber  SBorrebe  angegebenen  3mecfe 
5U  bienen,  nämlidj  einem  weiteren  Streife  oon  „Itticfytfadjjuriften'',  meiere 
für  iljre  3roerfe  Oon  bem  ©egenftanbe  $enntni§  nehmen  muffen,  ju 
bienen;  eS  mürbe  inSbefonbere  manchem  §iftoriter  roillfommen  fein, 
wenn  e8  bem  ©rabe  oon  3uöerläffigfeit  entfpräc^e,  melden  man  bei 
einem  folgen  SBerfe  üorauSfefcen  mufj.  $d)  mill  nid)t  bie  Ungleich* 
mäfjigfeit  in  ber  Söefjanblung  ber  oerfdjiebenen  Stoffe  tabeln,  obwohl 
bie  $arfteHung  einzelner  ©ebiete  unöerfjältniSmäfcig  breit  aufgefallen 
ift:  eS  finb  fiieblingSgebiete  be3  $f.,  roie  j.  53.  Üeibeigenfdjaft,  C£nt* 
mieflung  be§  ©auernftanbeS ,  SDiarfoerf affung ,  Stellung  ber  i^uben. 
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©erabe  biefc  Sßartieen,  welche  bem  93f.  oöflig  oertraute  ©ebiete 
betjanbeln,  finb  bie  beften  be§  SBucheS.  ©törenber  roirft  fdjon 
bie  Ungleichheit  ber  ©ehanblung  ber  oerfdjiebenen  ^eitabfehnitte  in 
ber  3)arftellung  einzelner  ^nftitute.  $lm  fchledjteften  fommt  ba§  SKittet 
alter  weg,  welche^  oft  ganj  ausfällt,  ©o  begnügt  fict)  ber  Vf.  beim 
(Erbrecht  ber  ©dnoaben,  Vaiern  unb  Ripuarier  für  baS  eigentliche 
SHittelalter  mit  ber  Vemerfung,  bafj  es  tyvc  noch  an  genügenden 
Unterfudjnngen  fehle  (©.351.353.359).  3<h  meine,  wenn  man  auch 
Don  bem  SBf .  eineS  ßefjrbucheS  nicht  oerlangen  fann,  baj?  er  überall  au8 
ben  Duellen  herauf  ben  (Stoff  neu  bearbeiten  foU,  —  bafe  ein  fold)e3 
Verfahren  boch  nierjt  $u  billigen  ift.  @3  gibt  für  alle  biefe  ©ebtete 
reichliche^  Sftaterial  feineSwegS  entlegener  Duellen,  bie  ^u  Sftathe  ge= 
jogen  werben  mujjten;  unb  an  Vorarbeiten  jehlt  e$  im  (Jinjelnen  auch 
nicht.  9tm  beften  aufgeführt  ift  bie  neuere  Seit  §ier  lieft  man  bie 
3)arfteHung  oielfach  mit  ^ntereffe.  dagegen  ftehen  bie  ^artieen, 
welche  fid)  mit  ber  älteren  3tit  befaffen,  m.  (5.  tief  unter  ben  «n* 
forberungen,  welche  man  an  eine  wiffenfdjaftliche  Arbeit  fteUen  muß. 
$>a$  Urtheit  Hingt  f)axt  gegenüber  ber  ßeiftung  eineS  SRanneS,  beffen 
SHame  früher  auf  bem  ©ebiete  rechtSgefdjichtlicher  gorfchung  mot)ls 
angefehen  mar.  ^ct)  benfe  aber,  bafj  bie  folgenben  Aufführungen 
eS  begrünben  luerben. 

@S  fehlt  Oor  aaem  an  rjtftorifc^er  Jfftitif  unb  SRethobe.  Duellen* 
fteüen  ber  älteften  3«t  werben  imüermittelt  neben  1000  Sahrc  jüngeren 
oertoerthet.  £>iefe§  Verfahren  ergibt  überrafchenbe  Stefultate.  ©o 
heigt  eS  ©.  191  f.:  „Sine  allgemein  üerbreitete,  bis  in'S  16.  3af)r* 
hunbert  fortbauernbe  Benennung  (ber  unehelich  ©eborenen)  mar 
,$cmigSfinbl,  mag  in  ber  Lex  Salica  unb  Ripuaria  mit  puer  regia 
überfefct  ift".  2)aju  werben  angeführt  eine  Urfunbe  Oon  1468  in 
§altau$'  Glossarium :  „all  u.  jeglich  baftarten,  genanbt  »fönigS  finber' 
in  ber  SWarggraffchaft  Vaben"  ;  fomie  Lex  Sal.  13,  4.  5 ;  54,  1.  Lex 
Rip.  53  (55),  1.  ©.  192  31.  3  wirb  bann  nachgetragen:  Lex 
Burg.  49,  4  unb  76,  1 — 4  finb  pueri  regis  ßeute,  welche  bie  Urteile 
öollfrrecfen,  Sßfänbungen  oornehmen  unb  r)eigen  auch  wittiscalci.  — 
^ienach  fönnte  eS  üblich  gewejen  fein,  Uneheliche  ju  ©ertd)tS büttein, 
©acebaronen,  ju  beftellen."  Sllfo  weil  im  15.  ^ahrtjunbert  in  einer 
©egenb  ©eutfchlanbS  oereinjelt  bie  Vejeidmung  $önigSfmber  für  Un« 
eheliche  gebraucht  wirb  —  eS  gefchah  baS  in  Vejug  auf  ihre  Veerbung 
burch  ben  ^ifhif,  bie  Übrigend  erft  feit  bem  Mittelalter  nachweisbar  ift  — , 
beS hfllb  müffen  bie  ein  ooüeS  gafjrtaufenb  früher  in  ben  VoIfSred)ten 
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als  pueri  regia  (=  Königs  t  n  e  cf)  t  c)  bezeichneten  SJfänner,  bie  unS 
in  ber  Stellung  öon  ©rafen  unb  anbeten  föniglichen  Beamten  be* 
gegnen,  Uneheliche  fein.  Slber  felbft  wenn  man  biefe  ungeheuerliche 
Annahme  nicht  gänjlich  abweifen  müfcte,  hätte  ber  S3f.  bodj  auf  ©runb 
biefeS  GuellenmaterialS  nimmermehr  baS  Siecht,  ju  behaupten,  bafe 
bie  Zeichnung  StonigSfinb  in  biefem  (Sinne  eine  allgemein  Der* 
breitete,  bis  in'S  16.  Satjrhunbert  fortbauembe  geroefen  fei.  Kann 
boch  $h"b"hum  auS  bem  ganjen  3at)rtaufenb  bor  iener  Urfunbe  nicht 
ein  ©eifpiel  anführen!  SBaS  aber  hetauSfommt,  roenn  ber  33f.  nun 
auf  ©runb  ber  mittelalterlichen  Duellen  über  Uneheliche  unb  ber  ©teilen 
ber  S3olf3rechte  über  bie  pueri  regis  bie  fftedt>töftcttung  ber  unehelich 
©ebornen  öom  5.  big  15.  3ahrf)unbert  barfteHt,  fann  man  fich  bcnfen. 

3)afc  eine  richtige  ©djäfcung  beS  2Bertt)eS  ber  einzelnen  Cueffen 
öielfacf)  üermifct  roirb,  erflärt  fich  bum  barauS,  ba§  ber  9Sf.  bie 
neueren  SluSgaben,  toie  überhaupt  bie  neuere  Literatur  etwa  ber  legten 
30  3ahre/  nuT  fporabiftt)  benufct.  Unerflärücf)  aber  ift  eS,  wenn  ©.65 
$1.  5  öon  einer  ©teile  auS  ber  Kapitularienfammlung  beS  SlnfegiS  (3, 65) 
gefagt  roirb:  fie  fei  unficher  wie  bie  ganje  ©ammlung.  $)a  fcheint 
benn  boch  ber  SBf.  bie  bisher  mit  Siecht  als  ganj  jutierläffig  angefehene 
©ammlung  beS  SlnfegiS  mit  ber  gälfchung  beS  53enebictuS  in  einen 
Xopf  $u  werfen.  Söären  folche  3weifel  ernft  gemeint,  fo  mären  fie 
jebenfallS  5U  neu,  um  ohne  jeben  ©chein  einer  Söegrünbung  ben  jungen 
Siech tSbefliffenen  aufgetifcht  ju  werben.  (Sbenfo  grunbloS  behauptet 
%\).  auch  bon  anberen  Kapitularien,  bafe  fie  noch  nicht  genügenb  auf 
ihre  (Echtheit  unterfucf)t  feien,  gür  baS  Verhältnis  beS  S3f.  ju  ben 
Ouellen  ift  bie  $lrt,  n>ie  er  bie  $ejte  ber  Duellen  erft  „öerbeffert" 
unb  bann  biefe  oerbefferten  £ejte  interpretirt,  bejetdjnenb.  ©0 
macht  er  eS  mit  bem  Edictus  Chilperici  (©.  360),  fo  auch  mit  ber 
Constitutio  contra  incendiarios  öon  1186  (©.  175).  ^n  lefcterem 
©efefce  finbet  fich  bie  befannte  ©eftimmung,  welche  ben  filiis  sacer- 
dotum,  dyacononim  ac  rueticorum  ben  Siittergürtel  üerbtetet. 
SDaran  nimmt  ber  SSf.  Slnftofe.  <£r  jief)t  beSfjalb  ben  angeblichen  Xert 
öon  jmei  $anbfchriften  öor,  nach  welchem  öon  ben  ©öfmen  ber  bäuer* 
liehen  <ßriefter  unb  $iafonen  bie  Siebe  fein  foll.  tiefer  $ejt  aber 
lautet  nach  %f).'$  eigener  Angabe :  De  filiis  sacerdotum  dyaconorum 
rusticorum,  waS  alfo  ganj  baSfelbe  bebeuten  mürbe  wie  ber  anbere 
$ert  2Sie  fommt  nun  ber  S3f.  ju  bem  geroünfchten  Sejte?  (Sr  fagt: 
„SBahrfcheinlich  lautete  ber  echte  Segt:  De  filiis  sacerdotum  ac 
dyaconorum  rusticorum.   $lbfcf)reiber  ließen  baS  ac  auS  33erfef)en 
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weg,  worauf  e§  bie  folgenben  an  falfcr)cr  ©teile  einfdjoben."  ©o  fann 
man  freiließ  bie  Xejte  fagen  laffen,  wa§  man  will,  ©emerft  fei  audj, 
baß  ber  93f.  ©.  34  bie  @igentt)ümlid)feiten  ber  Sprache  be§  longo* 
barbifdjen  @bift§  alä  „©pradtfehler"  oerbeffert. 

gür  ben  SRangel  mirflich  fritifc^cr  Söenufcung  ber  beutfdjen  9tect>tö* 
queüen  fann  ben  Öefer  aud)  bie  mit  Vorliebe  angetoenbete  9ted)t§* 
bergleidjung  nict)t  entfdjäbigen.  §at  e$  in  gätten,  wie  @.  75,  wenig 
Söertlj,  wenn  auSfüfjrlicq  auf  altd)tnefifd)e  S3erf)ältniffe  In'ngewiefen 
wirb,  fo  ift  be$  SSf.  föed)t8oergleid}ung  in  anberen  grillen  oöflig  un= 
öerftänblict).  ©o  wenn  ©.  107,  wo  oon  ber  freiwilligen  ©rgebung 
in  bie  ®ned}tfd)aft  au§  SRotfj  getjanbelt  unb  babei,  außer  einem  oon 
©regor  oou  $our3  benoteten  gaUe,  nicfjt  etwa  bie  befannten  öeifpiele 
in  ben  gormelfammlungen  erwähnt  Werben,  fonbern  bemerft  wirb, 
baß  „1871  in  ®orfat)an,  ^erfien,  (Sftern  if)re  ®inber  ben  Eurfmanen 
in  bie  ©flaöerei  öerfauft  Ratten,  unb  baß  au3  bem  alten  (£t)ina  $fjn* 
lidje§  berichtet  wirb".  ©.  293  wirb  behauptet,  baß  ber  „f)auptjäd)= 
lufye"  Sxoed  be§  ÜftuntfdjafoeS  gewefen  fei,  ber  §rau  eine  3"roenbung 
ju  machen.  $ie  Söegrünbung  für  biefe  unrichtige  öe^auptung  lautet: 
„$afür  f priest  fdjon  ber  Umftanb,  baß  auct)  ein  bloßer  SJormunb  ben 
9D?imtfd)afc  erhielt,  ba  eine  59eja^Iung  für  bie  Abtretung  ber  Munt 
bei  biefem  unbemünftig  erfdjeinen  müßte,  fowie  fie  bei  einem  Sßater 
wenigften§  eine  9iol)f)eit  wäre".  9lber  warum  foll  ber  S3ormunb 
feine  33e$af)lung  erhalten  für  bie  Abtretung  eine?  ÜtedjteS,  meld)e§  ben 
©ermanen  wegen  ber  bamit  üerbunbenen  2lnfprüdjc  regelmäßig  al§ 
bortfjeilbaft  unb  begeljrenämertf)  galt?  Unb  baß  eS  bei  einem  SSatcr 
eine  „9tof#eit"  gewefen  wäre,  ift  nadj  ben  Slnfdjauungen  ber  alten  .Seit 
fidjer  unbegrünbet.  3m  ©egenttyeil :  er)cr  war  e§  fcfjon  eine  oerfeinerte 
Sluffaffung,  baß  ber  Sßretö  nicr)t  mef)r  für  bie  grau  felbft,  fonbern  für 
ba§  2Runbium  gejault  würbe.   SBenn  ber  93f.  bann  aber  fortfährt: 

f priest  bafür  aber  aud)  ber  nod)  jefct  bei  ben  9lbigf)e  im  $aufafu§ 
geltenbe  ©ebraudj,  baß  bie  f$rau  bei  jeber  ©eburt  eine§  $inbe§  Oon 
itjrem  Sater  ober  SSormunb  einen  £ljeil  be8  5Wuntfdtja^e§  auSgefolgt 
erhält,"  fo  fann  man  ba§  nur  alä  fd)lagenbe§  93eifpiel  für  mißbräud^ 
lidje  SInmenbung  ber  föed^oergleidjung  bezeichnen.  Üfynliä)  ift  e£  ' 
auc^,  wenn  ©.  21  jagt :  „SBer  fid)  ein  beutlid)e§  »üb  oon  ber 
altbeut fc^en  ©efdjledjtSberfaffung  madjen  miß,  brauet  nur  in 
3.  ©chwicfer'S  ©efd)id)te  ber  öfterreid)if djen  ^ilitärgrenje  bie  ©d)il* 
berung  oon  ben  ©abrugaS  (3abrugas)  ober  JpauSfommunionen  bei 
Kroaten  unb  ©erben  nachliefen".  $)er  S3f.  bemerket  bann  aud) 
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ohne  Söebenfen  biefe  flawifche  Einrichtung  für  bte  $>arfteÜrmg  ber  grunb= 
öerfdjiebenen  beutfdjen  ©ippe  (ögl  aud)  ©.  24).  G£inc  foldje  33cr= 
mengung  —  anber§  fann  man  bieS  nicr)t  nennen  —  ber  beutfdjen 
9tecf)t§gefchichte  mit  frembortigen  fingen  finbet  fid)  aud)  fonft  in  bem 
93udje:  fo  wenn  ©.  7  als  3)enfmäler  ber  9?ecr>t§Iiteratur  au8  bem 
13.  unb  14.  ^ahrhunbert  neben  ©achfenfpiegel  unb  ©djwabenfpiegel 
auSfcrjlie&licr)  zwei  tfdjechifche  *ßriüatarbetten ,  ba3  föofenberger  Buch 
unb  ber  Ordo  judicii  terrae  Boemiae ,  genannt,  unb  roenn  ©.  368, 
nadjbem  über  ba§  @rbrect>t  beutfdjer  ©tämme  getjanbelt  ift,  als  gan$ 
gtetcr)Oerccr)tigt  nicr)t  nur  bte  $lngelfachfen  unb  Slnglonormannen,  foubern 
auc^  bie  ^rutljenen,  bie  fjeibnifcfjen  $reufjen,  bie  gar  nichts  mit 
Germanen  $u  fdjaffen  r)a&en,  befprodjen  werben. 

$aum  nur  als  Langel  an  miffenfchaftlicher  2Retc)obe  aber  wirb 
man  e$  anfef)en  fönnen,  wenn  ber  Sßf.  bei  ber  $Ui3einanberfefcung  ber 
®rünbe  für  bie  befd)leunigte  Mufnafjme  beS  ritaiifäen  föechteS  im  15. 
unb  16.  3al)rf)unbert  u.  a.  bie  93cfct)affcnr)eit  ber  Duetten  be8  beut; 
fct)en  tRcct)te§  anführt  unb  babei  bemerft,  jwar  feien  auct)  Saufen* 
fpiegel  unb  ©dnoabenfpiegel  (wie  ba§  Corpus  juris)  frühzeitig  burd) 
ben  $)rucf  verbreitet ;  „aber  ba§  9fted>t,  weites  fie  barftellten,  lag 
mehr  al§  200  gatjrc  jurücf"  —  baS  beS  Corpus  juris  bod)  fogar 
etwa  1000  Satjre!  —  „unb  bie  ©prad)e  beS  ©achfenfpiegelS  würbe 
im  ©üben,  bie  be8  ©d)WabenfpiegeI8  im  Horben  nict)t  öerftanben" ! 
25iefc  oon  entbcdte  <3ct)roierigfeit  l)at  man  bod),  wie  wir  wiffen, 
fcfyon  im  Mittelalter  in  ber  glücflichften  SBeife  fo  gelöft,  baß  man  im 
Horben  regelmäßig  ben  ©achfenfpiegel,  ben  ©d)Wabenfpieget  aber  im 
©üben  benufcte?!  ©eltfam  genug  nimmt  fid)  aucr)  fnrj  borr)er  bie 
Bemerfung  au§,  baß,  wenn  im  15.  $nhrr)unbert  ein  ^ßrofeffor  in 
Bübingen  Borlefungen  über  2Bürttembergifd)e§  3Recr)t  f)ätte  galten 
wollen,  nüe  ©tubenten,  bie  nicht  auS  SBürttemberg  waren,  biefc  nicht 
befugt  hätten.   3f*  baä  benn  ^eute  biel  anberS? 

(£§  würbe  ju  weit  führen,  wollte  id)  alle  gröberen  SWifcöerftänb- 
niffe  unb  $rctt)ümer,  bie  mir  aufgefallen  finb,  anführen,  ^d)  glaube 
aber  (SinigeS  nodj  tyxüoxfytbtn  ju  foüen,  um  bie  ooUe  Berechtigung 
meines  llrtt)eil§  über  baS  Buch  unzweifelhaft  barjuthun.  ©anj  Oer« 
fehlt  finb  gleich  bie  ^bfdmitte,  welche  über  Bermaubtfchaft  unb  ©ippe 
hanbeln,  §§  3  unb  4.  „9#age"  foll  in  erfter  Sinie  ben  Berfdjwägerten, 
„SRagfchoft"  bie  ©chwägerfdjaft  bebeuten,  wäfjrenb  Söfage  befanntlich 
bei  ben  SSeftgermanen,  ben  $eutfd)en,  urfprünglich  gerabe  allein  ben 
BlutSberwanbten,  baS  SHitglieb  ber  ©ippe  bezeichnet.  3)aran  änbert 


Digitized  by  Google 


488 


Siteraturberidjt. 


audj  eine  Stelle  bei  $altau8  au§  Dem  fpätcften  Mittelalter,  wo  Mag* 
fcbaft  al§  affinitas  erflärt  totrb,  nichts,  ©erabeju  bie  $)inge  auf  ben 
®opf  ftellen  ^etgt  e§  aber,  wenn  Xf).,  bem  bie  Sßiberfprüche  ber  Duellen 
gegen  feine  Annahmen  nicht  gan§  »erborgen  bleiben  fonnten,  ©.  15 
fagt:  „$)a neben  fommt  ber  5lu§brucf  Magen  aud)  in  einem  weiteren, 
bie  93lutSfreunbe  m  i  t  umfaffenben  ©inne  oor."  3)a§  Unglaubliche 
aber  teiltet  ber  93f.  in  ber  ©rflärung  be§  2Borte§  ßibmagen,  welche^ 
in  alemannifdjen  9Recf)t§quellen  be3  fpäteren  Mittelalter^  toorfommt. 
freilich  finbe  ftd)  im  $ugenblicf  nid^t,  bafj  ber  SluSbrucf  fdjon  irgenbmo 
erflärt  ift :  bie  richtige  ©rflärung  liegt  aber  f  o  auf  ber  §anb,  bafj  fie 
tt>aljrfcr)ein(tcr)  fcf)on  üon  Oberen  gegeben  ift.  ßibmage  fann  nur 
ben  ©egenfafc  $u  Sßagelmage  bejeidmen.  SBefanntlich  fteHt  ber  ©achfen* 
fpiegel  1,  3  bie  ©ippe  unter  bem  33ilbe  be§  menfdjlichen  $örper§  bar 
unb  ebenfo  nach  ihm  ber  ©chmabenfpiegel.  5)ie  jur  (Sippe  jäljtenben 
Magen  werben  an  bie  einzelnen  ©lieber  jwifeben  §aupt*  unb  ginger* 
fpifce  gefegt.  2)ie  Magen  be3  6.  ©rabe§  fteljen  am  Dritten  ©liebe 
be§  Mittelfingers:  „in  bem  fiebenten  ©liebe  aber,  Reifet  eS,  fteljt  ein 
Sttaget  unb  nierjt  ein  ©lieb  (let,  lid),  barum  Ijört  ba  bie  Sippe  auf 
unb  fjei&t  9ßagelmage".  2Benn  nun  bie  nicht  mehr  eigentlich  jur  ©ippe 
gerechneten  Magen  be§  7.  ©rabeS  Sftagelmagen  genannt  werben,  fo 
ift  e£  Durchaus  oerftänblicl) ,  wenn  it)nen  gegenüber  bie  Magen  ber 
)ed)S  erften  ©rabe  als  fiibmagen  bezeichnet  werben.  $em  entfpricf)t 
auch  D<e  Wnmenbung  in  ber  bom  Söf.  angeführten  ©teile  ber  ferner 
§anbfefie,  wo  für  einen  SöeweiS  „fieben  ber  nächften  ßibmagen"  ge= 
foröert  werben.  $>anüt  werben  *ftagelmagen  unbebingt  auSgefdjloffen. 
©anj  anberS  aber  erflärt  2h-  DQ3  SSort.  3mar  beutet  er  junächft  2ib 
richtig  als  ©lieb,  fährt  bann  aber  fort:  „Sibmagen  mären  bemnach 
*8ermanbte  burch  baS  männliche  ©lieb"!  $)aS  wirb  alS  faft  felbft= 
üerftänblid)  r)iitö^fteHt.  Slber  eS  gibt  boct)  noch  anbere  ©lieber,  unb  an 
jene§  benft  bei  bem  SBortc  nicht  gerabe  $eber  juerft !  ^a,  nur  wenige 
23erwanbte  würben  nach  biefer  ©rflärnng  nicht  Sibmagen  fein.  — 
©ehr  wunberlich  ift  auch  bie  93emerfung  über  bie  Familiennamen  (©.20): 
„SSortjer  (oor  bem  $luffommen  ber  ^fawiliennamen)  führte  Sebermann 
nur  einen  SSornamen  Henrich,  gebrich  u.  f.  w.,  unb  ber  ©ohn  nannte 
fich  nur  nach  bem  Vornamen  feineS  S3aterS  $enrich-Sohn,  Sriebrich* 
©ohn."  9tef.  t)at  jiemlicf)  oiel  Urfunben  unb  anbere  Duellen  auS 
jener  ,3eit  gelefen,  erinnert  fich  QDer  weber  einem  £enrichs©olm  noch 
einem  gricbricf)s©ofm  je  begegnet  ju  fein,  ^atronljmifa  fommen  aller* 
bingS  oor,  finb  fogar  in  manchen  ©egenben,  wie  in  ©chle8wig*§olftein, 
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bie  mefentlichfte  ©runblage  für  bie  Familiennamen  geworben;  bod) 
ift  bie  ^Behauptung  $h.'S  in  ber  allgemeinen  Raffung  unjuläffig.  2)aS 
unberechtigte  §erein$ier)en  ber  flawifdjen  ©abrugaS  in  bie  beutfdje 
©ippe  ift  fdjon  oben  jurücfgewiefen.  ©.  22  wirb  bann  noch  bie  ganj 
unbemiefene  ^Behauptung  aufgefteßt,  bajj  baS  alte  ©efchledjt  als  unterfte 
$eere$abtf)eüung  10  (Sinjelfamilien  enthalten  habe,  bie  3et)nfd)aft 
ober  baS  $orf  10  ©efdjledjter,  bie  §unbertfdjatt  100  ©efdjledjter  mit 
minbeftenS  1000  SSaffenfähigen.  Saju  wirb  bann  auf  §§  13  unb  14 
berwiefen,  wo  ©.  70  biefelbe  ^Behauptung  nur  weiter  ausgeführt,  ein 
SBeweiS  aber  ebenfalls  nicht  erbracht  wirb,  ^urd)  baS  3«rätfberweifen 
auf  §  4  (bie  erfte  ©teile)  wirb  bie  ©ad)e  nicht  glaubhafter.  9ludj 
wirb  eS  trofc  Xi).  babei  bleiben,  ba§  bie  $unbertfd)aft  als  §eereS* 
abtheilung  100  unb  nicht  1000  waffenfähige  Scanner,  bie  Saufenb* 
fchaft  nicht  10000,  fonbern  1000  umfafete.  —  ©.  74  lieft  ber  öf.  au« 
c.  26  ber  Öermania  feltfamerweife  heraus,  bajj  ju  SacituS'  Seiten 
bie  SDorfgemeinbcn  noch  jährlich,  wie  ju  ©äfar'S  3eiten,  ihre  „©ifee" 
gcwechfelt  hätten.  ©.  78  wirb  als  ältefte  Nachricht  für  bie  (Sntftelmng 
bcS  ^ribatgrunbeigenthumS  auS  bem  ©emeinbefifc  eine  ©teile  ber  Lex 
Visig.  angeführt,  welche  bie  50jährige  Verjährung  für  bie  sortes 
Goticae  unb  tertiae  Romanorum  feftfefct,  bie  mit  biefer  ©ad)e  aber 
nichts  ju  fchaffen  t)at.  3n  ben  römifdjen  ^rooinjcn,  in  benen  bie 
£anbtt)eilungen  erfolgten,  um  bie  eS  fid)  bei  biefcn  sortes  hanbelt, 
gab  eS  fchon  längft  ein  feft  auSgebilbeteS  $ribateigenthum  an  ©runb 
unb  93oben.  ©onft  ift  bicS  ja  eine  5rage,  für  bereu  richtige  Söfung 
ber  93f.  früher  bielfach  mit  (Srfolg,  j.  $h-  im  ©egenjafc  gegen  Söaifc, 
gearbeitet  hat.  $lud)  in  biefeiit  33ud}e  betont  er  mehrfach  nachbrücf- 
lieh  biefen  ©egenfafc.  §ier  ober  hätte  bie  grunblcgenbe  Unterfuchung 
oon  SBaifc  über  bie  altbeutfche  ©ufe  angeführt  werben  müffen,  burch 
beren  SBenu^ung  mancher  ^rrthum  bermieben  werben  tonnte.  5)ie 
mangelhafte  SBenufoung  ber  Literatur  macht  fich  auch  auf  ©.  162  bei 
©efpredjung  ber  ©djöffenbarfreien  geltenb.  5)er  SBf.  fcheint  bon 
3aflinger'S  wichtigem  SBud)  über  biefen  ©tanb  nichts  ju  wiffen,  ebenfo 
Wenig  bon  beffen  $lbt)anblung  über  ministeriales  unb  milites;  beim 
fonft  halte  er  ©.  163  bie  homines  synodales,  bie  ©enbbcr*  ober 
©emperfreien  nicht  für  bie  freien  Herren  (nobiles)  erflären  fimnen, 
bie  fo  genannt  feien,  „weil  fie  jum  Reichstag  erfcf)ienen".  3n  D^ 
$)arftellung  beS  föitterftanbeS  ©.  182  werben  beffen  urfprünglich  ber= 
fchiebene  ©eftanbtheile,  freie  Vafallen  unb  SHinifterialen,  nicht  beutlich 
unterfchieben  unb  wirb  ber  StuSbrucf  SMenftmann  mißbräuchlich  auf  jene 
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auSgebehnt.  —  ©an5  irrefüfjrenb  ift  eS,  wenn  €>.  238  im  Anfdjlufj 
an  bie  ^Bezeichnung  beS  ©runbeigentfmmS  als  (Srbe  bemerft  mirb: 
„namentlich  aber  l)iefe  bie  ben  SRarfgen  offen  zufteljenbe  AHmenb 
^anerbfdjaft',  bie  SDtärfer  Erben  ober  ©anerben".  SBaS  namentlich 
mit  ben  SluSbrücfen  ©anerbe  unb  ©anerbfc^aft  bezeichnet  mirb,  ift 
befannt,  bie  ttnmenbung  auf  bie  3Rarfgenoffenfct)aft  erft  abgeleitet  unb 
fetten.  —  93ei  ber  93ef)anblung  beS  (SrmerbeS  beS  ©runbbefifceS  ®.  141  f. 
merben  bie  urfprüuglict)  öerfcfnebenen  söeftanbt^cilc  beS  gormalafteS, 
iöefifceinmeifung  unb  Auflaffung  nicr)t  beutlich  auSeinanber  gehalten.  — 
Auffallenb  ift  eine  Semerfung  ©.  265.  (SS  roirb  üon  ben  93er* 
pfänbungSbüdjern  gefprodjen  unb  bemerft:  m%n  einigen  Sanbfdwften 
freiließ  ift  man  erft  re<h*  foät  l)Qäu  glommen,  in  ber  ©tabt  Berlin 
an  ber  ©pree  erft  1693."  üRun  ift  allerbingS  in  biefem  3«h*  eine 
furfürftlidje  Söerorbnung  über  bie  güfjrung  „Sagerbüchern"  in  ben 
©täbten  Berlin  unb  (Solu  a.  b.  (Spree  erloffen,  aus  ber  man  aber 
nicht  fchliefjen  barf,  bafe  oorher  SBerpfänbungen  hier  überhaupt  nicht 
eingetragen  feien,  $m  ©egentheil  ed)eUt  auS  bem  berliner  <Stabt- 
buch  beS  14.  ^ahrhunbertS,  bafe  auch  hier  fola^e  Eintragungen  üblich 
roaren.  —  ©.  288  roirb  gefagt,  bajj  bei  roiüfürlicher  Berftofcung  ber 
grau  ihre  SBerroanbten  auf  3a()fong  beS  boppelten  SBibemS  Hagen 
ober  3fef)be  a«f  Seben  unb  $ob  erheben  tonnten.  (SrftereS  roirb  burch 
bie  baju  angeführte  ©teile  (Lex  Burg.  24,  2)  nur  inforoeit  belegt, 
bafe  bei  ben  ©urgunben  ber  oerftofjenen  grau  Anfprudj  auf  eine  Qafy 
lung  in  §öc)e  beS  für  fie  gezahlten  SßreijeS  juftanb :  üon  ben  93er* 
roanbten  unb  ber  Seljbe  auf  fieben  unb  %ot)  ift  nicht  bie  SRcbe.  Auch 
fonft  märe  noch  ausführlicher  Söiberfprucb,  gegen  manches  $u  erheben, 
roaS  in  S8ejug  auf  baS  gerecht  Vorgebracht  roirb,  fo  wenn  baS  fRecr)t 
beS  ©arten,  ben  ertappten  ©t)ebrec^cr  jugleicb,  mit  ber  treulofen  grau 
^u  töten,  erft  bem  fpäten  Mittelalter  jugefchrieben  mirb,  mährenb 
eS  fct)on  bie  2öeftgotf)en  üon  ben  9iömern  übernommen  unb  auberen 
germanifchen  (Stämmen  überliefert  haben;  ebenfo  gegen  bie  Behauptung 
©.  296,  baft  bie  feierliche  gragc  au  bie  SBerlobten,  ob  fie  fich  cl)e= 
liehen  rooUen,  unb  ihre  bejaheiibe  Antroort  barauf  „üermählen"  ge- 
heißen h^be.  EaS  Sßort  bezieht  fich  Qltf  bie  Abmachungen  bei  ber 
Verlobung.  Auch  ju  ben  angeblichen  rechtlichen  Solgen  ber  SEWorgen* 
gäbe  ©.  298  märe  manches  ju  bemerfen.  (Statt  auf  biefeS  unb  anbereS 
noch  einzugehen,  roiH  ich  nur  noen  eine  ©teile  beS  SöudjeS  fjerüorheben, 
mclche  fo  recht  erfennen  läßt,  mie  roenig  ber  SBf.  eS  üerftef)t,  fich  in 
ben  ®eift  beS  alten  9tect)teS  $u  üerfetyen.   (£r  fpricht  üon  ber  feier= 
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liefen  SBefityergreifung,  bei  melier  ba§  alte  töedjt  üielfad)  ba$  (giften 
auf  einem  Dreibeinigen  @tuf)l  erforbert.  Nebenbei  ift  ber  ©tuljl  als 
fHec^t^f^mbot  audj  fonft  regelmäßig  breibeinig.  %f),  finbet  nun  in 
in  einer  Urfunbe  üon  1140  bie  „redjtlidjen  SDterfmale  am  genaueren 
Oerborgetyoben",  toorin  e§  Reifet,  bie  possessio  fjabe  ftattgefunben  per 
tres  dies  et  noctes  publica,  sollempnis  et  libera.  58on  einem  brei* 
beinigen  ©tuljl  ift  ljier  aber  nic^t  bie  föebe.  SBeSljalb  aber  in  ben 
anberen  Duellen  ber  breibeinige  ©tuf)l?  2Röglttf)enfall§,  meint 
f)abe  bie  Ereibeinigfeit  gar  leine  befonbere  23ebeutung.  „Sie  fann 
aber  audj",  fäfjrt  er  fort,  „ftnnbilblidj  fein:  fie  fann  auf  bie  brei 
Jage  beuten  ober  auf  bie  brei  (Srforberniffe  publica,  sollempnis, 
libera."  #ann  man  biefe  fümbolifdjen  ©djemelbeine  nodj  emft 
nehmen?  Unferc  SSorfafjren  maren  glücflidjerroeife  oon  folcr>"  —  tief* 
finniger  SftedjtSfombolif  weit  entfernt.  SBenn  aber  bie  beutfdje  SftedjtS* 
gefd)idjte  in  foldjer  SBeife,  meldte  ben  ©port  f>erau§forbert,  beljanbelt 
roirb  unb  nod)  baju  in  einem  ^urtäctjft  für  ©tubirenbe  beftimmten 
SBudje,  fo  mnfe  ba$  ba8  Slnfeljen  unferer  SSiffenfdjaft  fdjäbigen;  unb 
be^alb  Ijabe  id)  geglaubt,  gegen  fold)e§  SBerfafjren  auöfüfjrlid)  be= 
grünbeten  ©infprud)  ergeben  $u  müffen.  K.  Zeumer. 

3)ie  $efignation  ber  9?ad)folger  burd)  bie  köpfte.  SSon  Dr.  ftarl 
$olber.  (3nauguraI*$iffertation  ber  pfjilofopf)ifd)en  frafultät  ber  Uniüerfität 
^reiburg  in  ber  ©dnoetj.)  ftreiburg  in  ber  ©d)n>ei$,  Unu).*53ud)t)anblung 
99.  8eit$.  1893.   113  ®. 

SBorliegenbe  2lb!janblung,  bie  tfjrc  ©ntftelmng  einer  Anregung 
<Sdmürer'§  oerbanft,  legt  ein  günftige§  3eu9tu^  öon  ^em  nriffenfdjaft* 
liefen  SBirfen,  baS  an  ber  jungen  fatbolifdjen  Unioerfität  ber  <Sd»oei5 
fjerrfdjr,  unb  Oon  ber  ©elebrfamfeit  unb  tüchtigen  ©djuluna,  be$  üßf.  ab. 
©ie  ift  ein  roertf)öoller  Seitrag  jur  jR irc^engef c^ic^te  unb  jur  ©efd)id)te 
be3  fftrdjenredjtö.  Villips  unb  §infd)iu3  Ratten  ftioar  in  ifjren  großen 
SBerfen  über  ®ird)enredjt  bie  ©efignation  ber  ^öpfte  befprodjen, 
jebod)  f)at  e3  bisher  an  einer  eingefjenben  Unterfudjung  hierüber,  tuic 
fie  ber  9Sf.  liefert,  gefehlt.  SreHtd)  fown  ber  53f.,  ma§  bie  erften 
3>af)rf)unberte  betrifft,  fid)  nidjt  oon  ber  bogmatifdjen  Befangenheit 
loäreifcen.  SinuS  ift  ifnn  „nadj  fixerer  £rabition"  ber  SRatfjfolgcr 
be§  WpoftelS  $etruS  auf  bem  römifdjen  93ifd)of8ftuf)l,  ber  erfte  ©lernend 
©rief  rüfjrt  unjroeifelljaft  oon  (£lemen§  tyer,  bie  9cad)rid)ten  beS  (Sufebiua 
über  bie  erften  SBifcfcöfe  9tomg  nimmt  er  fritifloS  l)in  u.  f.  to.  ©obalb 
ber  93f.  aber  feften  93oben  unter  ben  güfjen  fjat,  beruht  feine  $ar= 
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ftellung  auf  unbefangenen,  ftreng  miffenfchaftlichen  Unterfuc^ungen. 
©ingebenb  befpric^t  er  ben  SBerfudt)  be$  $apfte3  @ljmmacf)u8  (499), 
burd)  ©efefc  ba8  Stecht  be8  $apfte§,  bei  feinen  Sebjeiten  bie  Nachfolge 
mit  ben  SBaljlberedjtigten  feftjuftcUen.  $)ocb,  fönnen  wir  ber  SÜnfidjt 
be8  Sßf.,  bafe  <Stymmacf)u$  hiermit  nur  baS  auf  einer  Srabition  ber 
römifchen  ®irdje  beruljenbe  9tedjt  ber  $&pfte,  ^re  Nachfolger  ju 
befigniren,  fchriftlich  fijirt  habe,  nicht  beiftimmen.  ©eit  ber  2Ritte  be§ 
6.  ^a^unbertd  tarnen  Eefignationen  nicht  mehr  üor.  $>ie  Slbfjängig* 
feit,  in  ber  fich  bog  ^apftthum  oon  ben  oftrömifchen  $aifern,  bann  oon 
ben  fränfifchen  unb  beutfdjen  Königen  befanb,  trat  ihnen  ^inbcrnb  ent* 
gegen,  ©rft  mit  ©regor  VII.  beginnen  bie  Stagnationen  mieber,  unb 
faft  ein  3af)rl)unbert  hinburdj  marb  ber  pÖpftlict>e  ©ruf)!  mit  köpften 
befefct,  bie  oon  ihrem  Vorgänger  beftgnirt  unb  banadj  oon  ben 
STarbinälen  gewählt  mürben.  @rft  feitbem  burd)  Slleranber  III.  (1179) 
für  bie  ^apftmarjl  groeibrittelsSRehrheit  oorgef ^rieben  mar,  mürben 
bie  $efignationen  feltener.  TO  lefcte§  «eifpiel  füt)rt  ber  53f.  bie 
2>efignation  $aul'3  III.  burdj  Siemens  VII.  an.  2>od)  ift  in  it)r 
met)r  eine  (Empfehlung  al§  eine  eigentliche  ©efignation  ju  erblitfen. 
2ln  it)rc  ©teile  treten  fpäter  allgemeine  (Ermahnungen,  meiere  ber 
fterbenbe  ^apft  nicr)t  feiten  an  bie  $arbinäle  richtet.  3um  ©a^Iuffe 
erörtert  ber  SSf.  bie  iSia^t,  ob  ber  Sßapft  berechtigt  ift,  feinen  9cacf}s 
folger  ju  ernennen,  unb  öerneint  biefe  ($rage.  (Er  ger)t  babei  oon 
bem  ©runbfafo  au§,  bajj  bem  $apfte  nur  biejenigen  Stechte  5uftef)en, 
meldte  bureb,  ba3  3«"9ni§  einer  Offenbarungöquette  ihm  auSbrücflich 
referoirt  finb.  23ir  glauben  nicht,  bafc  ber  SSf.  fich  bamit  in  Über« 
einftimmung  mit  bem  heute  in  ber  fatr)olifct)en  Kirche  geltenben  Stechte 
befinbet.  Romanus  pontifex  est  supra  jus  canonicum,  mie 
SBenebift  XIV.  erflärte.  $)ie  ©efefcgebungSgeroalt  be§  ^apfteä  ift 
nur  burch  ba$  jus  divinum  befchränft.  Safe  aber  ba8  9Bar)Irect)t  ber 
ftarbinäle  auf  jus  divinum  beruhe,  mirb  mohl  ber  S3f.  nicht  behaupten. 

Loening. 

2)ie  (Sluniacenfer  in  ihrer  firchlidjen  unb  aflgemeingefdjidjtUchen  SBirt* 
fomreit  bi«  gur  TOitte  beS  11.  3af^unbert3.  SSon  (grnft  6atfur.  2.  93anb. 
Jpalle,  Wiemeijer.  1894. 

$)er  2.  ©anb  be3  oorliegenben  SBerfeS  üerbient  in  gleichem  SJcafce 
bie  9Inerfennung,  melche  ber  erfte  allfeitig  gefunben  fyat.  (SSgl.  auch 
3.  70,  101  ff.)   $ie  fritifche  Verarbeitung  eineS  fo  gro&en  unb 
ungemein  jerfplitterten  2Raterial3  ift  eine  ßeiftung,  bie  für  fich  allein 
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fdjon  bem  SBud)  einen  bauernben  $lafc  in  unferer  fjiftorifcf>en  ßiteratur 
fiebert.  Vorüber  lu'naug  bieten  in  biejem  ©anbe  jufammenfaffenbe 
Kapitel  über  SBirtljfcfjaft  unb  $lofterreform,  über  bog  geiftige  fieben 
unb  bie  fhmft  in  ben  (£luniacenfers$Höftern  eine  9ieif)e  anregenber 
unb  roertfjooller  3lu$blicfe  in  größerem  3uf^tnmen^ange.  (Snblictj 
famtnelt  ein  ©d)lußfapitel  bie  allgemeinen  (Srgebniffe  ber  $arftellung 
in  überfidjtlidjer  ©ruppirung. 

$lber  freiließ  biefe  ©rgebniffe  forbern  5um  SBiberfprucf)  t)erau£. 
$ie  überlieferte  9lnfdjauung  fdjreibt  ben  CSluniacenfern  eine  füljrenbe 
Sftoße  in  bem  (Snttoicflungggange  beg  djriftlidjen  5lbenblanbeg  ju. 
ÜRadj  ©aefur  fann  baüon  fünftigljin  nur  in  fer)r  bebingtem  äRaße  bie 
Siebe  fein,  greilidj  im  1.  SBanbe  tritt  er  ber  alten  5lnfdjauung  notf) 
nirgenbg  augbrüeflid)  entgegen,  aud)  im  2.  fprictjt  er  nodj  am  ©ctyluß 
bon  ber  „geiftigen  Umbilbung"  (©.466),  meiere  bie  SBemegung  imSlbenb* 
lanbe  cjerbeifübrte  unb  burdj  bie  fte  „im  ftitten  ben  ©oben  borbereitete" 
(©.  449)  für  bie  toeitere  ©nttoicflung.  Slber  bie  „aUgemeingefdjicfjtlidje 
SBirffamfeit  ber  (Sluniacenfer,  oon  ber  ber  SBf.  im  Site!  rebet,  fdjränft 
er  in  feiner  SJarftettung  bod)  ganj  toefentlidj  ein,  roenn  er  leugnet, 
„baß  bie  ^bee  einer  Reform  ber  ©eiftlicfjfeit  öon  if)nen  augging"  (©.448), 
unb  roenn  er  Ijinjufügt,  baß  man  überhaupt  nict)t  oon  „cluniacenfifd)en 
Sbeen"  im  fpejifif^en  ©inne  „alg  ber  ©umme  aller  reformatorifdjen 
SBeftrebungen  jener  3cit"  (©.  449)  reben  bürfe.  3)iefe  Sbeen,  fo  meint 
er,  feien  bamalg  ©emeingut  geioefen,  er  bejeidmet  fie  gelegentlich  alg 
in  ber  „Xenbenj  ber  &tit"  (©.  461)  liegenb,  roomit  freilich,  über  ifjre 
§erfunft  nichts  auggefagt  ift.  %at  bie  Sßorftellunggfreife,  in  benen  bie 
Sftöndje  oon  (Hunt)  lebten,  foUen  nidjt  einmal  in  ber  0tict)tung  ber 
fünftigen  ©ntroicflung  gelegen  Ijaben.  9Hd)t  bloß,  baß  (£luntt  felbft 
nidjt  im  ftanbe  mar  „$erfönlid)feiten  roie  ©regor  VII.  ju  probu* 
jiren"  (©.  449),  —  „bie  cluniacenfifdjen  ^been  führten  fogar  in  ifjrer 
meiteren  SluSbilbung  nic^t  ju  ©regor,  fonbern  ^u  feinen  ©egnern" 
(©.  445).  2Rit  einem  SBort :  nad)  ©.  Ijaben  bie  Xenbenjen,  meiere  oon 
(£luno  auggingen,  jroar  oorbereitenb  geroirft  für  bie  $lugbilbung  beg 
ljicrartf)ifd)en  ©öjtemg,  aber  bod)  nur  alg  ein  Moment  neben  anberen 
unb  nid)t  alg  bog  entfdjeibenbe.  ©ie  bilbeten  eine  Üttebenberoegung, 
bie  man  fülfdjlid)  für  bie  $>auptftrömung  angefefyen  tjat,  bie  aber 
fdjließlicb,  ganj  anberen  Sielen  juftrebte. 

©o  menig  id)  glaube,  baß  fid)  biefe  Slnfdjauungen  alg  faltbar 
ertoeifen  roerben,  möchte  id)  boeb,  mit  einem  ^ugeftänbnig  ™fy 
jurütff)alten.   ©8  ift  ein  unbeftreitbareg  unb  blcibenbeg  SBerbienft  beg 
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S.'fc^ett  93uche£,  baß  e£  ben  überlieferten  Vorstellungen  einmal  fritifd) 
auf  ben  ©runb  gegangen  ift  unb  feinen  9taum  mef)r  läßt  für  unflare 
^hantaften.  SBir  §aben  nun  enblid^  bie  33eroegung  in  allen  ihren 
33eräftelungen  greifbar  oor  unä  unb  mögen  e3  gerne  bafür  in  ben 
$auf  nehmen,  baß  ber  93f.,  bon  feinem  rntifdjen  Söeflreben  ju  weit 
geführt,  fcf)ließlich  ba^in  fommt,  bie  ©ebeutung  ber  ganjen  ©eroegung, 
roenn  ntc^t  ju  negiren,  fo  bodj  über  (Gebühr  einzuengen.  Slber  freiließ 
ju  folgen  Vermögen  mir  if)m  nid)t  auf  biefem  Söege. 

$)er  Ofcfylcr  oorliegenben  SBudjeS  liegt  m.  (£.  barin,  baß  eS 
bie  Üßebeutung  ber  religiöfen  !^mpulfe,  bon  benen  bie  cluniaccnfifcfje 
23eroegung  getragen  mar,  nicht  fyoty  genug  einfcfyäfct.  (Sine  fatholifdje 
(stimme  ^at  fict)  ba^in  geäußert,  ber  93f.  f)abe  root)l  für  bie  äußere 
©efdjichte  SlunuS  ein  ftaunen3roertf)e§  Material  jufammengebrad)t, 
eine  ©etjanblung  feines  inneren  Sebent  fuct)e  man  bei  if)m  aber  Oers 
geblicb,.  £)er  SSorrourf  ift  fo  ungerecht  nid}t,  roie  e8  auf  ben  erften 
Sölict  fcf)einen  möchte.  9?idjt  bloß,  baß  bie  ©djilberung  ber  ^nftitutionen 
unb  bc$  eigentlichen  2Hönch81eben3  bodj  fehr  jnrücftritt  unb  feineSroegS 
erfööpfenb  ift  (bgt.  ba§  föon  §.  3.  70,  106  Slnra.  ©efagte),  e8  fehlt 
üor  allem  bie  trolle  Verfenfung  in  bie  ®raft  unb  Siefe  ber  religiöfen 
©runbgebanfen  (SlunüS.  $>em  S3f.  ftnb  biefe  ©ebanfen  nicht  »erborgen 
geblieben,  im  ©egentheil,  mir  begrüßen  e3  befonberS  banfbar,  baß  er 
fie  al3  bie  einzigen  Sriebfebern  ber  ©eroegung  flargcfteHt  hat,  aber 
er  unterfchäfct  ihre  Sragroeite  unb  fter)t  i^nen  of)ne  ©ompat^ie  gegen* 
über.  $ie  ©eroegung  erfdjeint  if)m  „unbeftimmt",  „abftraft",  „ibea* 
tiftif dt)**,  ot)ne  „fefte  Siele"  unb  oor  allem  ohne  bie  ®raft  einer 
energifd)en  Agitation"  (©.  449).  (£§  Hingt  roie  ein  ©orrourf,  roenn  eS 
heißt :  „ber  Seelenfang  mar  unb  blieb  ber  eigentliche  3roecf  (©.  464). 

SBir  unfererfeitS  erblicfen  gerabe  in  biefer  SBeltabgejogen^eit  unb 
religiöfen  Steinzeit  ber  ©eroegung  bie  Urfac^e  it)rer  roeltüberroinbenben 
ftraft  unb  in  bem  Langel  einer  firdjenpotitifdjen  Agitation  ben 
mächtigften  §ebel  ihrer  Verbreitung,  ©ben  inbem  fie  nidjt  ein  be» 
ftimmteä  „Programm",  fonbem  eine  „3Beltanfcf)auung"  (bgl.  (3.464) 
unter  bie  Waffen  trug,  r)at  fie  eine  ber  größten  Umroäljungen  Staufs 
geführt,  roeldje  bie  abenblänbifche  ©cf ct)ic^te  fennt.  ©eroiß  b,at  fie  bie 
bierardnfcfyen  ©ebanfen  nict)t  probujirt,  e3  ift  gut,  baß  ber  93f.  ba3 
fo  fc^arf  betont,  aber  noch  weniger  haben  e£  bie  Segiften  gethan, 
roelche  ben  $feubo*I3fibor  roieber  heroorholten  (ogl.  (5.  284.  304  u.  ö.) 
unb  beren  gelehrte  $h&ttgfeit  ber  33f.,  roie  e£  fcheint,  jum  21gen8 
einer  roeltgefchichtlichen  fliebolution  machen  möchte,  ^robujirt  brauchten 
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biefe  ©ebanfen  überhaupt  nic^t  mehr  ju  merbeu,  fie  brausten  nur 
einen  SSoben,  auf  bem  fie  machfen  unb  fid)  5U  neuem  Seben  entfalten 
tonnten,  fie  brauchten  Senbenjen,  bie  ifmen  entgegentamen,  unb  biefen 
SBoben,  biefe  £enben$en  hflt  ihnen  bie  cluntacenftfche  SBemegung  ge* 
liefert:  ofjne  bie  „geiftige  Umbilbung",  bie  bon  ©lunü,  auäging,  mären 
fie  niemals  mieber  aufgelebt  unb  juiu  (Stege  burdjgebrungen.  Set) 
meine,  niajt  erf füttert  f)at  ber  $f.  bie  $nfchauungen  über  bie  55e« 
beutung  ©lunb^  für  bie  allgemeine  ©ntmicflung,  er  t)at  fie  im  ©egen* 
theil,  inbem  er  bie  ©eroegung  in  ihrer  religiöfen  Feinheit  barftellte, 
nur  um  fo  tiefer  unb  fetter  begrünbet.  9ßadj  wie  bor  bürfen  mir 
baran  feftfjalten,  baf*  in  ber  Älofterreform  be§  10.  unb  11. 
fjunbertS  bie  Sßurjeln  ber  ©eifteSrtdjtung  ftecfen,  meiere  ©uropa  fett 
ben  Sagen  ©regor^  in  ü)rem  ©anne  r)ielt.  Sludj  ©.  f)at  feine  anberen 
SSurjeln  oufgebeeft.  @o  fer)r  mir  mit  $anf  unb  Stnerfennung  feine 
fritifche  Seiftung  entgegennehmen,  feine  fRefultate  lehnen  mir  ab. 

G.  Buchholz. 

Safyrbüdjer  be3  $eutfd)en  SReid)*  unter  Reimtet)  IV.  unb  §einri$  V. 
»on  ©erolb  ÜReljer  ö.  ftnonou.  93b.  1:  1056—1069,  SBb.  2:  1070-1077. 
Setpaig,  Wunder  &  fcumblot.  1890—1894. 

91.  u.  b.  %. :  Satyrbücber  ber  beutferjen  ©efd)id)te.  2luf  SSeranlaffung 
®r.  9Kaj.  beS  ÄönigS  öon  93aiern  herausgegeben  burd)  bie  ^iftorifdje 
Äommiffion  bei  ber  fgl.  Slfabemte  ber  2Btffenfd)aften. 

$)urch  ©d)ulb  be§  Sftef.  ift  bie  SBefprectjung  bon  99b.  1  fomeit 
berjögert  morben ,  bafc  nun  auch  ber  2.  Söanb  ber  ^a^rbüd^er 
§einrich'§  IV.  borliegt.  SBeibe  SBänbe  reichen  big  in  ben  Anfang  be§ 
SafjreS  1077,  für  baS  ganje  SSerf  big  jum  (Snbe  §einrich'§  V. 
finb  alfo  faum  meniger  als  fechS  Söänbe  ju  ermarten.  (Schon  biefe 
©rmttgung  jeigt,  meld)  eine  SlrbeitSlaft  ber  üerbiente  SBt.  auf  fid) 
genommen  bat.  deinem  ber  anberen  Mitarbeiter  an  ben  ^^rbüc^ern 
mar  eine  gleict)  grofje  Aufgabe  geftellt.  SWrtct)t  blofc  bem  zeitlichen 
Umfang  nad).  Sebermann  njeifc,  meld)'  unbermüfttiche  SlnjiehungSs 
traft  gerabe  bie  ©efetjichte  ^cinridj'3  IV.  bei  un§  öon  jet)er  auf  bie 
tJorfdmng  geübt  §at,  mic  fie  feit  ^atjrje^nten  ber  beliebte  Hummel* 
plafc  bon  £)iffertationen  unb  Programmen  gemefen  ift.  $a  ift  benn 
mit  ber  3eit  eine  Siteratur  angeroacfyfen,  meiere  für  ben  gufammen» 
faffenben  ^Bearbeiter,  ber  bod)  mo  möglich  nichts  SSichtigeS  überfehen 
burfte  unb  auch  oa*  Unmichtige  unb  ganj  SBertrjlofe  felbft  prüfen 
mufete,  eine  mefentliche  (Srfchmerung  feiner  Aufgabe  in  fid)  fctjlog. 
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2)er  9lutor  aber,  bcr  unter  folgen  Umftönbcn  fd^rieb,  barf  unferer 
banfbaren  SInerfennung  im  borau§  fidler  fein.  35iefe  Slnerfennung 
gilt  nicht  blog  feiner  $rbeit8leiftung  als  fo!cr)er,  fo  grofe  biefelbe  ift, 
fonbern  in  faft  noch  fjöfyerem  ©rabe  ber  Shraft  miffenfchaftlicher  vSelbft* 
entfagung,  meiere  er  mit  Übernahme  unb  Durchführung  biefer  2luf* 
gäbe  an  ben  Sag  gelegt  fjat.  ^reilid),  mir  galten  un§  üerpflidjtct  e3 
augjufprechen,  er  ^at  fidj  feine  Aufgabe  met)r  al§  nöttyg  erfdjroert 
unb  baburd)  feinem  99ud)e  felbft  gefd)aber. 

Sftanfe  ^at  einft  bie  Aufgabe  ber  „Jahrbücher"  bafyin  formulirt, 
bafj  fie  „eine  fritifche  geftftellung  beffen,  ma3  man  über  jeben  einzelnen 
SHoment  mei&  unb  in  wie  meit  biefc  ftunbe  fieser  ift"  geben  fotten. 
3n)eifel$ohne  haben  fie  alfo  auch  eine  fortlaufenbe  fritifche  Orient 
tirung  über  bie  bisherige  Siterotur  ber  (Spodjc  5U  liefern.  £er  SSf. 
hat  mehr  gctf)an.  (£r  Im*  in  ben  Slnmerfungen  ein  nafjeftu  öotU 
ftänbigeS  Referat  über  olle  aufgehellten  Meinungen  unb  9lnficf)ten 
gegeben.  (Er  t)at  fid)  verpflichtet  gefüllt,  mit  jebem  feiner  Vorgänger, 
berufenen  mie  Unberufenen,  in  fritifche  9lu3einanbcrf  efcung  einzutreten; 
er  ^at  burchgehenbä,  auch  bo  wo  er  fid)  juftimmenb  verhält,  bie  Site* 
ratur  in  ben  Mnmerfungen  refapitulirt.  Unb  barin,  meinen  mir,  ift  er  5U 
meit  gegangen.  (£3  märe  unbanfbar,  wollten  mir  ihm  einen  93orrourf  barauS 
machen,  bafj  er  mit  einer  Eingebung  fonbergleichen  ba§  fleinfte  fritifche 
Stäubten  aufgehoben  hat,  mir  erlernten  im  ©egentheil  gern  an,  bafc  er 
feinen  Nachfolgern  bamit  biel  SD?üt)e  unb  Arbeit  erfpart  hat.  ®ie  grage  ift 
nur,  ob  ba§  nicht  auf  etma3  fummarifcherem  SSege  auch  ju  erreichen 
gemefen  märe  (bgl.  Tümmler,  Oftfränf.  9teicf)  1 l,  Söormort  ©.  VI), 
ob  nicht  bie  ^anblidjfeit  be£  93ud)e§  beffer  gefahren  märe,  menn  an 
©teile  be§  referirenben  SBerfjalteng  ber  Literatur  gegenüber  einfach 
fnappe  fritifche  §inmeife  getreten  mären,  menn  $lu§einanberfefcungen 
mie  bie  mit  ©frörer  unb  §efele  meggeblieben  ober  menigftenS  auf 
baS  benfbar  fnappfte  SRafe  jufammengejogen  mären,  unb  enblich  fo 
manchen  her5^4  unbebeutenben  S)iffertationen  unb  Programmen  bie 
(Sfyxt  einer  Söefpredjung  unb  SBiberlegung  nicht  erft  ermiefen  märe. 
2öir  unfererfeitS  mürben  e3  fogar  für  gerechtfertigt  gehalten  fyaben, 
menn  (Srjeugniffe  bon  fo  boHfommener  miffenfehaftlicher  SSerthloftg« 
feit  mie  SDcadwtfchefä  ©efchidjte  ber  ©ifchöfe  bon  SWeifjen  ganj  un* 
genannt  geblieben  mären,  unb  mir  meinen,  maS  ba§  Söudj  auf  folchem 
Sßege  an  «Selbftänbigfeit  etroa  eingebüßt  hätte,  mürbe  e§  an  Über« 
fichtlichfeit  geroonnen  hoben,  bor  allem  mürbe  bann  auch  bie  Origina* 
lität  ber  eigenen  Seiftung  beS  S5f.,  bie  ftd)  jefct  im  fritifchen  ©eftrüpp 
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faft  berbirgt,  beutlicher  an  ben  $ag  getreten  fein.  Mutatis  rautan- 
dis  gilt  bod)  auct)  für  foldje  Söücher  ba§  Sßort  unfere§  ßeffing :  „2)ian 
ift  in  ©efa^r,  fict)  auf  bem  SSege  zur  Söahrljeit  ju  öerirren,  roenn 
man  fidf)  um  gar  feine  SSorgänger  befitmmert,  unb  man  berfäumt  fid} 
ohne  Sftoth,  menn  man  fid)  um  alle  befümmera  miß." 

(£3  fott  an  biefer  Stelle  nict)t  berSSerfud)  gemacht  roerben,  ben 
©inzelertrag  ber  bi§f)er  öorliegenben  Söänbe  ju  ffij^iren.  £a§  all? 
gemeinere  fritifctje  (Ergebnis  aber  möchte  ich  ba^in  formuliren,  bajj  fax 
Zum  erften  2Kal  eine  umfaffenbe  3)arftellung  ber  Anfänge  §einrid)'3  IV. 
gegeben  mirb,  bie  über  ©iejebrechfS  rattonaliftifdje  ftritif  ber  Duellen 
mit  ihrem  gegenfeitigen  Slbfchletfen  nriberfpredjenber  Berichte  ein  gute§ 
©tücf  funauSgeht,  bor  ädern  mit  ber  bon  ®iefebred)t  julefct  ^art= 
näcfig  bertljeibigten  Autorität  ßambert'3  enbgültig  bricht  unb  ben 
plafttfcf>en  ©chilberungen  biefeS  gefährlichen  Tutors  mit  gefunbem 
2Jci&trauen  gegenübertritt,  ^n  einer  9*eit)e  bon  ©rfurfen  zum  1.  mie 
jum  2.  Söanbe  mirb  bie  grage  nach  ber  ©laubroürbigfeit  ßambert'S 
an  ber  £anb  ber  bisherigen  ßiteratur  bon  neuem  mit  allem  detail 
eingehenb  erörtert,  babei  fachlich  bem  §er§felber  SKöndje  faum  etmaS 
gefdjenft,  ohne  bafc  bodj  bon  bemühter  93oSr)eit  unb  hämifcher  ßüge 
bie  9tebe  märe.  $)er  ©tanbpunft  ift  burdjroeg  fritijch  befonnen,  im 
2.  S3anbe  wohl  noch  fefter  al§  im  erften,  mie  benn  5.  $8.  bie 
1,  278  ff.  ßambert  noch  nacherzählte  ©efajichte  bom  $aifer§merther 
ftbnigslraub  nach  $>ieffenbacher'8  Vorgänge  im  2.  Sßanbe  (©.  308)  ge* 
ftrichen  mirb.  SDfanchmal  freilich  märe  auch  ^cr  no<§  e^nc  g^ößcte 
fritifche  ^onfequenj  am  $lafce  gemefen.  ©0  bei  ber  Gtefdjichte  bon 
ber  flucht  93ucco3  bon  §alberftabt  (1076),  bie  üon  ßambert  fo  roman* 
haft  auSgeftattet  ift.  ®an$  richtig  wirb  ber  Verlauf  nicht  biefem, 
fonbern  Söruno  nacherzählt  (2,  680  f.),  bie  Statirung  aber  ohne  53e~ 
benfen  au3  ßambert  genommen,  unb,  ba  fie  nicht  mit  ber  (Srjäfjlung 
Sßruno'S  ftimmen  toill,  biefer  nun  feinerfeitS  be§  $ehler3  gediehen 
(©.  716  9cr.  169).  2Bir  unfererfeitS  meinen,  bafe  an  biefer  ©teile 
nicht  S3runo  au£  ßambert  ju  forrigiren,  fonbern  umgefefjrt  ßambert'S 
in  biefem  3ufammenhang  an  fich  ganz  unbeglaubigte§  3)atum  einfach 
mit  bem  Sfteft  feiner  ©rjählung  ju  berroerfcn  ift.  3)a§  (Ergebnis  biefer 
fritifdjen  Operation  mürbe  zugleich  ber  Chronologie  be§  fächfifdjen 
$lufftanbe8  öon  1076  ju  gute  fommen.  SRidjt  minber  fct)etnt  e3  un§, 
menn  auch  fachlich  ganz  tnbifferent,  boct)  met^obifcr)  richtiger,  nicht  mit 
ßambert  ber  Königin  ^ut)itt),  fonbern  mit  SBruno  ihrem  ©emahl 
©alomon  oon  Ungarn  bie  9toUe  be$  ®efangenmärter§  bei  bem  Söifdjof 
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ju  übertragen.  2Bir  fönnen  ben  SBf.  fyier  nic^t  ganj  bon  §armo* 
niftif  ber  Duetten  freifprecfyen.  G.  Buchholz. 

Scriptores  rerum  Germanicarum  in  usum  echolarum  ex  Monu- 
mentis  Germaniae  historicis  recusi:  Lampertl  monachi  Hersfeldensis 
opera  recognovit  O.  Holder- Egger.  §cmnober  u.  Seipjig,  $o$n.  1894. 
LXVII1  u.  490  @. 

Unter  ben  jarjlreidjen  ©eleljrten,  bie  fid)  in  ben  legten  2)ejennien 
mit  bem  t)erborragenben  ©efctjidjtfdjretber  be§  12.  Satjrljunbertö 
Sambert  —  fo  pflegten  mir  it)n  btöfjer  ju  nennen  —  befdjäftigt 
Ijaben,  l)at  ftd^  feiner  fo  berbient  gemalt,  wie  §oIber-(£gger  burd) 
feine  Unterfudjungen  im  Neuen  Strdn'b  unb  bie  borliegenbe  neue,  erfte 
©efammtau§gabe  bon  ßambert'3  SBerfen.  SBor  allem  berbanfen  mir  bie 
©ntbetfung  unb  ben  Na$mei§,  bag  un§  in  ber  Sßita  Sutt'S,  be§  ©rj* 
bifd)of§  bon^Rainä  unb  ©rünberä  bon©er§felb,  ein  SBerf  ßambert'8  er* 
galten  ift,  beffen  ©ntmurf  bon  be§  Sßf.  eigener  §anb  mir  in  einem 
9#aic)inger  (Sobej,  unb  beffen  bottftänbigere  Sluäfüfjrung  mir  in  fpäteren 
Slbfdjriften,  namentlich  bie  fonft  überall  fe^lenben  fünf  @d)lufefapitel 
in  einer  Trierer  ©anbfdjrift  beS  13.  3ar)rf)unbertS,  befifcen.  §ieburd)  finb 
ganj  neue  2lnt)alt§punfte  für  bie  $rtti!  Samberg  überhaupt  gemonnen. 
SIber  aud)  bie  ©bition  ber  5lnnalen  ift  burd)  umfaffenbe  ^eranjietjung 
aller  §ülf§mittel  unb  burcb,  einbringenbe  Necenfion  roefentlid)  ber* 
beffert  morben. 

Namentlicb,  hat  £>.  bie  Duelle  Sambert'S  für  ben  ganzen  erften  £f)eil 
be§  SBerfeä  bi§  $u  ben  Sebjeiten  be§  2lutor§,  bie  berlorenen  Annales 
Hersfeldenses,  eingefjenb  analüfirt,  berenberfchiebeneNecenfionenbejm. 
^ortfefcungen  au§  ben  barauS  abgeleiteten  $lnnalen  befttmmt,  unb 
nadjgemiefen,  mie  f aft  au§fct)liejjlich  Sambert  biefe  eine  Duette  benufct  hat. 
3)ie  Annales  Weissenburgenses,  eine  jener  abgeleiteten  $lnnalen,  fyat 

in  ihren  forrefponbirenben  ^Ibfdjnitten  baneben  geftettt  unb  in 
ihrer  felbftänbtgen  gortfcfcung  big  1147  neu  ebirt.  (53  finb  jum 
red)t  biffijile  quettenanal^tifct)e  Unterfucfyungen,  um  bie  e§  fid) 
ba  tjanbelt,  unb  bie  $lbgrenjung  ber  berfd)iebenen  Sftecenfionen  ber 
£er3felber  Stnnalen  läfjt  fid)  nid)t  immer  genau  beftimmen,  aber  Nef. 
hat  bei  eingefjenber  Nachprüfung  bie  Nefultate  §.'3  in  allem  mefent» 
liefen  ju  bestätigen  gefunben.  Nur  ^alte  id)  bie  fubfibiärc  Söenufcung 
bon  Negino'§  6b,ronit  feiten^  Sambert'3  nicht  für  ermetölid):  bie  bret  bis 
bier  angeblichen  (Entlehnungen  auS  Üiegino,  nur  fachlich  nid}t  mörtlicb, 
entfpred)enb  unb  bürftig  mie  fie  finb,  laffen  fid)  m.  @.  mit  mehr 
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Sahrfcheinlicfjfeit  als  urfprünglid)er  Söeftanb  ber  Annales  Hers- 
feldenseß  erflären,  ben  bie  abgeleiteten  {Quellen  anfällig  Übereins 
ftimmenb  meggelaffen  ^aben;  auch  in  bem  felbftänbigen  $hcu*  be§ 
Sambert'fchenSBerfeS,  bei  ber(£r$äf)lung  ber$lbcnbmohl£fcene  ju(£anoffa 
ift  eine  SBenufcung  föegino'S  nid)t  ertoetölich ;  fraglich  bleibt  m.  @.  nur 
eine  ©teile  in  ber  Vita  Lulli. 

Söie     gezeigt  hat,  bafj  bie  forrefte  Slcamensform  Sampert  fei,  fo  hat 
er  aucf)  bie  ganje  $erfönlicf)feit  beS  $lutor£  mit  fctjarf  einbringenber 
SienntniS  getoiffermaffen  neu  gefaltet,  überraf^enb  genug  angefichtS 
ber  öiclen  früheren  Sonographien  jur  SBürbigung  Sambert'S.  Wit 
grünblidjer  5lbroetfung  ber  einfeitigen  S3erfud)e,  bieS  ober  jenes  anonome 
©efchichtSwerf  ber  &tit  auf  ©runb  nicht  genügenb  prä5ifer  <Stil* 
öergleidmng  bein  Lambert  ju^uweifen,  hat     beffeu  literarifche  3>nbiüU 
bualität  fe[t  umfdjrieben.  ©in  umfangreiches  33erjeichni£  üon  $araHet* 
ftctlen  au8  ber  Haffifd)en  Siteratur,  ©.  399—490,  foroie  forgfältige 
ßitatennachroeife  in  ben  9Joten  erläutern  ben  (Sprachgebrauch  be3 
9lutor§.   Über  feine  §eiinat,  feinen  SöilbungSgang,  feine  perfönlicfjen 
^Beziehungen  gibt      neue  5tufflärung.  Namentlich  fyat  er  ftdjergefteHt, 
bafj  bie  £er8felber  ftlofiergcnoffenfchaft  ununterbrochen  unb  ljödjft 
entfct)ieben  auf  ©eiten  ber  föniglichen  Partei  geftanben  Ijat,  fo  bafj 
Sambert  mit  feinen  $lnfct)auungen  in  au3gefprocf)enem  ©egenfafc  ju  biefer 
feiner  Umgebung  erfc^eint.   $ur  ©ntfcheibung  ber  fo  oiel  umftrittenen 
grage  nad)  ber  3nberläffigfeit  be§  $lutor£  h°t      einen  neuen  $Iu3= 
gangSpunft  oon  ber  ftritif  ber  Vita  Lulli  au3  gemonneu:  hier,  ioo  mir 
Lambert  unb  feine  silrbeit§iueife  fixerer  als  üielfad)  in  ben  Slnnalen 
tontrolliren  fönnen,  jeigt  er  fid)  hödjft  unjuoerläffig,  fpringt  er  auf 8 
Stüfürlichfte  mit  bem  überlieferten  ©toffe  um,  erfinbet  er  unb  rheto* 
rifirt  er  auf'3  $rciftefte.   MerbingS  mufj  angefidjtS  beffen  ba§  alte, 
immer  roieber  bon  ©inigen  feftgehaltene  SBorurtheil  ju  gunften  be3 
3lutor§  fchnrinben;  allein  e§  fragt  fid)  boct),  ob  man  berechtigt  ift,  üon  ber 
Vita  Lulli  au§  ohne  weiter»  mit  bem  entgegengefejjten  SBorurtheil  an  bie 
$tnnalen  £ambert'§  tjeran^utreten.  £>.  hat  felber  bemerft  (©.  XXVIII), 
bafj  man  ben  Jpagiograpljen  be£  Mittelalter^  oicl  nachgehen  habe, 
unb  ich  weine,  bafj  bas  auch  Ul  biefem  galle  mehr  ju  berütffid)tigen 
ift,  alä  §.  5ugeben  miß.    £)ie  mittelalterlichen  ©chriftfteller  haben 
bod)  einen  feljr  beioufjten  Unterfchieb  jtoifchen  ber  Gattung  ber 
Heiligenleben  unb  ber  $rofangefd)ichte  gemacht:  mie  oft  haben  fie 
erftere  ööüig  au§  oermcintlid)en  ©ifionen  unb  ^nfpirationen  gefchöpft, 
unb  n>em  märe  e3  bagegeu  eingefallen,  auch  nur  bie  geringfte  Shatfadje 

3-2* 
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für  ein  Slnnalenroerf  au§  fotc^er  mtyftifchen  (Erleuchtung  herzuleiten ! 

null  bamit  nur  bafür  plaibiren,  bafe  man  ßambert  nicht  oon 
Vornherein  biefelbe  bemufete  ©leichgültigfeit  gegen  ba§  ^tftortfc^ 
2t)atfächtiche,  bie  er  in  ber  Vita  Oerrätr),  in  ben  Slnnalen  zufdjreiben 
barf;  benn  im  übrigen  ergibt  bie  ®ritif  ber  festeren  felber  ja  genug 
^nbijien  für  feine  Ungenauigfeit  unb  Unjubcrläffigfcit.  ^ct)  fcr)reibe 
biefe  aber  mehr  feiner  rhetorifdjen  Neigung,  feiner  mangelhaften  ftennt* 
ni§  unb  feiner  parteiifd)en  (Eingenommenheit  al§  bemühter  (SntfteUung 
ju,  roährenb  auf  ©runb  feiner  au§  ber  Vita  gefdjöpften  5lnfd)au* 
ung  geneigt  ift,  lefctereä  anzunehmen,  auch  ^  &  nid)t  mii  genügenber 
(Sicherheit  ju  erroeifen  ift.  Q.  93.  fefjcint  e§  mir  burdjauS  nicht  er* 
roeiSlich,  bafc  Sambert  ben  urfunblichen  SSortlaut  ber  fog.  Securitates 
oon  (Sanoffa  gefannt  unb  fomit  beren  %n\)alt  bemüht  fälfehenb  toieber* 
gegeben  tjabe;  unb  bafe  er  jene§  ©otteSgericht,  ba§  <ßapft  ©regor  bem 
Könige  beim  9lbenbmaht  Zu  Sanoffa  jugemuthet  fyabtn  foll,  frei  nach 
föegino  erfunben  hätte,  erfcheint,  abgefefjen  öon  ber  Unnad)n)ei§lichfeit 
biefer  (Entlehnung,  fdjon  barum  unjutreffenb,  roeit  ähnliche  Fabeleien 
auch  bei  anberen  3eitgenoffen  aufftofeen,  bie  fotoof)l  oon  9tegino  roie 
oon  Lambert  burd)au§  unabhängig  finb;  Sambert  gibt  vielmehr  in 
biefen  gälten,  rote  fo  oft,  unfontrollirte  ©erüchte,  Slnftchten,  sJcad)* 
reben  feiner  Partei  roieber  unb  zeigt  fid)  nid)t  fo  berechnenb  in  ber 
Cfntftetlung  ber  &hatfad)en,  roie  $>.  burdjroeg  annimmt. 

9ttan  fieht,  e#  ift  nur  eine  geringe  Sftüance,  um  bie  9ref.  oon 
bem  Urtt)etl  abroeichen  ju  müffen  meint,  unb  in  ädern  roefentlid)en 
halte  id)  bie  Üambert^ragen  burch  bie  neue  9lu§gabe  für  üollgültig 
abgefd)loffen.  2)icfelbe  ift  inhaltlid)  unb  formell  als  eine  9J<uf1er= 
leiftung  zu  betrachten  E.  B. 

(Sine  $3iener  SÖrieffammlung  jur  ©efd)tcf)te  be8  3>eutfd)en  SRetdjeS  unb 
ber  bfterveidjifdjen  Sänber  in  ber  zweiten  $>älfte  be§  13.  Qahrhunberte«.  9?ad) 
ben  ^I6fd)riften  oon  91.  Starjer  herauäg.  oon  O.  Äeblid).  W\t  brei  tafeln. 
28ien,  in  omm.  bei  fr.  XempSftt.  1894.  (5t.  u.  b.  X. :  SDtittheilungen  auä 
bem  uatifamidjen  9lrd)ioe.   2.  Söanb.   £>erau£g.  Don  ber  f.  f.  Mfabemie.) 

3m  9#ai  1892  ftiefe  21.  8tarjer  bei  feinen  Arbeiten  für  ba§  Isti- 
tuto  Austriaco  in  Ütom  auf  ben  Cod.  Ottobonianus  2115,  ber 
bem  ^noentar  jufolge  Variae  Germaniae  saec.  XVI  enthalten  follte, 
in  SSirflichfeit  aber,  roie  eine  Oon  O.  Leblich  unternommene  Unter* 
fuchung  einzelner  Stüde  biefer  ^anbfdjrift  ergab,  eine  neue  reich* 
haltige  Duelle  ^ux  $efcl)ichte  ber  £eit  föubolf  8  oon  §ab3burg  bar* 
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bietet.  SR.  tyat  benn  aud)  beten  Bearbeitung  übernommen  unb,  wie 
wir  gern  anerfennen,  in  furjer  %xtft  5U  @nbe  geführt,  ©eine  ©ins 
leitung  (<S.  I— LV)  belehrt  in  trefflicher  SBeife  über  bie  §anbfchrift, 
ihren  ^nh^*  unb  bic  ©laubwürbigfeit  unb  Urfprünß(icr)feit  ber 
Überlieferung. 

$)ie  Jpanbfdjrift  mürbe  in  ben  neunjiger  fahren  be8  13.  ober 
in  ben  erften  ^Q^en  be§  14.  ^ahrhunbertä  in  SBien  getrieben  unb 
befanb  fid)  bort  bis  1530,  worauf  fie  in  ben  Befi&  ber  Königin 
S()riftine  oon  Schweben  unb  fpäter  in  bie  oatifanifdje  Bibliott)ef  ge= 
taugte.  9cicf>t  weniger  al§  13  §änbe  waren  an  if>r  ttjätig.  Sie  fafjt 
161  Blätter,  gol.  1—25  finbet  fict^  bie  Summa  be$  SohanneS  üon 
Bologna  (Pödinger  O.  u.  ©.  9,  593—712).  2)a  biefe  wot)l  nicht 
Oor  1289  befannt  gewefen,  fo  fonn  aud)  bie  folgenbe  Brieffammlung, 
oon  ber  ein  ZtyeW  Oon  berfelben  §anb  wie  bie  Summa  gefchrieben 
ift,  nicht  au§  einer  früheren  Seit  flammen. 

Su  ber  eigentlichen  Brief fammlung  f  Reibet  ber  Herausgeber  jmei 
2:l)cile  ftreng  bon  einanber.  $er  eine  enthält  Stüde,  bie  bitytx  un* 
befannt  waren,  ber  anbere  jumeift  foldje,  bie  fidj  auch  in  anberen 
gormularbüd)ern  au3  ber  3^it  föubolf'3  finben;  jener  enthält  eine 
nad)  beftimmten  ©efid)t§punften  georbnete  Sammlung,  biefer  be« 
funbet  feine  beftimmte  Drbnung.  $m  erften  $f)eile  finben  fid)  litere 
regum,  dueum,  comitum,  episcoporum,  humüium  ecclesiasticarum 
personarum.  $lud)  innerhalb  biefer  ©ruppen  ift  eine  gewiffc  9tang* 
orbnung  öorhanben.  liefern  Sßrincip  julieb  finb  jeitlid)  unb  fachlich 
5ufammengef)örenbe  Stüde  augetnanbergertffen,  fo  5.  B.  bie  ganje 
auf  bie  Bedienungen  jmijchen  Ottofar  unb  Üiubolf  bezügliche  $or= 
refponbenj.  %üx  eine  ^Ineinanberreifjung  nad)  chronologifchen  ©eftct)tö* 
punften  ^aitc  ber  ©ammler  feinen  Sinn.  £ie  £atirungen  fehlen 
jumeift ;  $itel  unb  (Eigennamen  finb  gefürjt,  oft  geänbert.  3)ie  will« 
fürlichen  #nberungen  finb  511m  ©tue!  bod)  nicht  feljr  bebeutenb  unb 
fönnen  in  ben  meiften  fällen  leicht  erfannt  werben. 

$)ie  SJfaffe  ber  Stüde  gehört  ber  geit  Ottofar'S  nach  ber  Gr* 
Werbung  Ofterreid)8,  bann  be$  ftönigS  SKnbolf  unb  91lbred)t'3  al§ 
£>erjog  oon  Cfterreid)  an.  Über  1298  reicht  fein  Stürf  l;inauS.  $ie 
§auptmaffe  beginnt  mit  1277.  9?id)t  weniger  al§  120  Stüd  ftet)en 
in  engfter  Beziehung  jur  föniglictjen  unb  öfterreict)ifcr)en  ftanjlei  unb 
ju  bem  Sanbfchreiberamte.  $lud)  ber  ^riöatforrefponbenj  griebrtch'S 
ton  Dürnberg  unb  be$  BifdjofS  Bruno  üonOImüfc  ift  eine  giemlic^e 
Slnjahl  oon  Hummern  entnommen.    „$ie  §älfte  ber  ganjen  Brief* 
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menge  be^ie^t  fid)  auf  bie  öfterreid)it'd)en  Sänber."  91m  meiften  ift 
S&ien  berücfficfjtigt.  (Sdjon  barau§  ergibt  fid),  bafc  „ber  (Sobej  nid^t 
blofc  in  Söien  gefcfcrieben,  fonbern  bie  (Sammlung  aud)  bort  ent* 
ftanben  ift".  2)ie  meiften  (Stücfe  biefer  ©ruppc  geljen  auf  SKaterialien 
5urütf,  bie  ber  fgl.  ^ßrotonotar  ©ottfrieb  gefammelt  l)at.  $er  eigent* 
lidje  Bearbeiter  biefer  (Sammlung  mar  ein  anberer  ^rotonotar  be&= 
felben  SftamenS,  ber  in  ben  $)ienften  be8  $er^og§  Sllbredjt  ftanb  unb 
1295  geftorben  ift. 

2)er  Herausgeber  unterfudjt  hierauf  ben  jmeiten  £l)eil  ber  (Samm* 
Iung  unb  fein  93erf)ältni3  ju  ben  anberen  SBrieffammlungen  au§  ber 
3eit  föubolf  3,  bie  befanntlid)  auf  eine  Arbeit  beS  fgl.  WotarS  SlnbreaS 
üon  9Robe  jurücf geführt  werben,  fßon  ben  291  9£ummern  beS  jroeiten 
XljeilS  finben  fi$  224  aucf)  in  anberen  gormularbüdjern. 

(Somofjt  ©ottfrieb  als  2lnbrea§  benüfcten  für  if>re  Sammlungen 
ec^teS  Material,  unb  in  biefem  Umftanb  liegt  ber  Hauptmertf)  ber 
borliegenben  «Sammlung.  2Sn§  bie  Gbition  betrifft,  finb  bie  einzelnen 
©tücfe  djronologifd)  georbnet;  SSeränberungen ,  roeldje  bie  (Sammler 
an  itjren  Borlagen  gemalt,  finb  burd)  furfiben  3)rucf  gefennaeicfynet. 
5)ie  Einleitung  bringt  eitblict)  eine  „bergleidjenbe  Tabelle  ber  ©riefe 
im  Codex  Ottobonianus  2115  mit  ber  $lu*gobe  unb  ben  anberen 
gormularbüdjern".  3)er  Slnfjang  enthält  bie  SSarianten  jum  jmeiten 
$fjeif,  Exordia,  Salutationee  etc. 

$ie  neue  Sammlung  bietet  junädjft  für  2ohU  unb  ^robinjial* 
gefd)irf)te,  bnrin  mieber  für  Öfterreid)  unb  ©öfjmen  biel  neueS 
Material.  9lber  aucf)  auf  bie  9fteid)Sgefcf)icf)te  unb  bie  päpftlicfje 
^olitif  fällt  bielfatf)  neueS  Sicfjt  (bgl.  bie  dummem  21.  22.  23.  29. 
30.  33.  36—40.  51.  79  u.  f.  m.),  unb  cS  märe  unfere  $flid)t,  bie 
©rgebniffe  im  ©injelnen  tycrauSjutjeben  unb  ju  betrauten.  £a  aber 
ber  Herausgeber  felbft  biefeS  Material  unmittelbar  bei  ber  sJ?eu* 
bearbeitung  berftegeften  ftubolfS  unb  in  ber  ©efcf)icf)te  biefeS  XfönigS, 
an  ber  er  arbeitet,  Dermertfjen  roiH,  fo  mag  an  biefer  «Stelle  boüon 
Umgang  genommen  merben. 

$ie  Ausgabe  als  folc^e  ift  mit  aller  Sorgfalt  gemalt.  <E)ie 
9lbfcf)rift  ift,  mie  id)  mid)  an  Ort  unb  (Stelle  überzeugen  fonnte, 
jiemlicf)  genau  unb  mürbe  überbieS  bon  Dr.  Steige  nochmals  forgfam 
berglid^cn.   $er  Kommentar  ift  bollfoinmen  auSreid)enb. 

J.  Loserth. 
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$eutf(fc  SReich8gefd)id)te  im  3ettalter  griebrid)'§  III.  unb  9Raj'  I.  3Rit 
befonberer  93erüdfid)tigung  ber  Öfterreidjifdjen  Staatengefd)id)te.  SBon  Äbolf 
»adjmann.   2.  ©anb.   fieipaig,  Seit  &  So.  1894.   XII,  768  S. 

93eim  ©rfcheinen  beS  1.  ©anbeS  im  3af>re  18841)  ^atte  ber  SSf. 
nod)  jwei  weitere  33änbe  angefrinbigt;  erfreulicf)erweife  f)at  er  fein 
3tel  —  er  ger)t  nur  bi§  jur  SBar)I  SWajimilian'S  im  Saljre  i486  — 
jefct  in  einem  Sßanbe  erreicht,  wobei  bann  allerbingS  bie  legten  I^ahre 
nid)t  mehr  fo  wie  bie  früheren  mit  einer  in  olleS  detail  ber  S3er« 
hanblungen  eingehenben  ©enanigfeit  bargefteHt  finb.  $n  ben  je^n= 
jährigen  ©tubten,  bie  jwifdjen  beiben  93änben  liegen,  !jat  ber  33f.  nn 
Söerftänbigfeit  ber  $luffaffung  bon  3ei*en  unD  9?ien[ct)en,  fowie  an 
©ct)ärfc  be8  ©licfö  für  bie  ©ebeutung  ber  ftcf)  abfpielenben  SSorgönge 
err^ebücr)  gewonnen;  er  bemüht  fidt)  reblict),  bie  auf  ber  93üfme  biefer 
20  3at)re  bon  1467  bis  1486  in  ben  Sorbergrunb  tretenben  $erfonen 
objeftiö  nach  ihren  9leben,  Schreiben  unb  §anblungen  ju  öerfte^en 
unb  bem  ßefer  üorjufü^ren ;  er  bringt  namentlich  ben  tfaifer  ftriebrid) 
in  eine  Beleuchtung,  bie  if)n  jroar  feine§weg3  auf  Soften  anberer  in'3 
$unfel  gefegter  ftiguren  burd)  optifd)e  ftunftftücfe  oerfdjönt,  jebocr) 
bie  nrirfüd)  tüchtigen  $ü$t  biefeS  anfdjeinenb  fo  fargen,  aber  in 
feiner  auf  einen  ftarfen  ©tauben  an  feine  (Stellung  unb  fein  £au3 
geftüfcten  gätjigfeit  immerhin  bebeutenben  StfanneS  erfennen  lägt. 
Söenn  trofcbem  bie  ßeftüre  be§  SBucheS  eine  anftrengenbe  unb  faft 
ermübenbe  Arbeit  ift,  fo  liegt  ba3  einmal  bann,  bafj  bie  bargeftellten, 
oft  fyötyt  öerwicfelten  Vorgänge  be§  mirflict)  lebenbigen  3ufa,nmen* 
hangeS,  mie  iljn  nur  bie  SBirffamfeit  einer  SHdeö  beherrfdjenben  $bce 
ober  Sßerfönlichfeit  ^erüorbringt,  obHig  entbehren,  anbererfeitS  an  ber 
mec)r  unb  nicht  immer  leid)t  refleftirenben  3)arfteHung8meife  be8  93f. 

S)ie  ^öffung  ber  Aufgabe,  bie  Anlage  be8  28erf§,  bie  ©ruppirung 
be§  @toff§  oerratfjen  ben  bie  ganje  Sßolitif  ber  Qt'it  überfdjauenben 
weiten  93licf,  ber  bem  ©efdjidjtf Treiber  eignen  muß,  welcher  fidj  an 
eine  fo  grofje  Aufgabe  heranwagt;  aber  in  bem  ewigen  S)urcbeinanber 
ber  fid)  unaufhörlich  burdjfreujenben  ©eftrebungen,  bie  wenigftenS  ju 
feinem  bie  Nation  befriebigenben  (Ergebnis  führen,  ift  ber  SSf.  oft 
öom  Serge  in  bie  bie  $Iu$fid)t  befdjränfenben  ^r)ä(er  hinabgefticgen. 
Slber  laffen  wir  un§  baburd)  bie  ftreube  an  bem  bebeutenben  Stücf 
gorfrfmng,  ba3  unS  geboten  wirb,  nicht  trüben.  (£$  liegt  un3  bod) 
ber  erfte  93erfud)  einer  wirtlichen  9fetch§gefdjid)te  beS  auSgehenben 
99iittelalter8  öor.    $ie  öflerreic^ifdt)e  gärbung,  in  bie  er  getauft  ift, 

»)  fc.  3.  52,  335. 
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erfdjeint  ntdjt  unberechtigt;  immerhin  finb  bie  $läne  unb  3kk  unb 
ju  guter  Se£t  audj  bie  (Erfolge  be§  rjab^burgifctjen  $aifer$  bod)  un* 
gleid)  bebeutenber  al3  bie  ber  tf)ätigften  unb  fyeroorragenbften  SReid)§« 
fürften.  $or  inneren  9teid)§angelegenf)eiten  ift  in  biefer  3ei*  ^iei 
roemgcr  bie  Hebe  al3  Don  auswärtiger  Sßolitif. 

3n  ber  Stellung  be§  9tcid)§  ju  ben  öftlidjen  2Käd)ten,  ju  bem 
mit  ber  $atf)olifenpartei  fo  tapfer  ringenben  tf c^edt)ifc^«r)ufitifc^ei[i 
SBÖfymcnfÖnig  unb  ju  bem  magt)arifcf)en  (Smporfömmling  in  Ungarn, 
ber  bie  $uf  ammengefaßte  ®raft  feiner  Nation  fo  fiegreid)  nad)  SÖeften 
öorfd)ob,  roie  §u  ben  ebenfalls  auf  moberner  ©runblage  fid)  auf* 
bauenben  ©taatenbilbungen  beS  SBeftenS,  ju  Söurgunb  unb  ju  ben 
©djroeisern,  beögletct)en  ju  granfreid),  jnm  $apfte,  roaren  überaß  bie 
£au§intereffen  Jpab§burg§  im  Sßorbergrunbe;  nod)  oiel  munberbarer 
afe  bei  feinem  ©ofme  9fta£imilian  erfdjeint  bei  griebridj  IIL  ber 
ftontraft  ber  befäränften  9Wad)tmittel  unb  ber  toeitauSgretfenben 
Slfpirationen.  ©eine  Üage  ift  immer  eine  mit  ben  größten  ©djroierig* 
feiten  fämpfenbe,  baö  borgen  bem  §eute  abringenbe,  oft  gerabeju 
erbarmlidje,  unb  bod)  meiere  jäfje,  n)iberftanb3fäl)ige  SebenSfraft,  ber 
anbererfeitS  jeber  ©d)immer  Oon  §eroi§mu£  fet)lt! 

$er  ©toff  ift  in  5toei  große  $lbtl)eilungen  jerlegt.  2)ie  erfte, 
1467—1476,  füt)rt  bie  Überfdjrift:  $ie  burgunbifdje  betrat,  weniger 
loeil  biefe  ilnren  f)auptfäd)lid)en  Snljalt  ausmacht,  benn  ben  größeren 
£f)eil  beSfelben  bilbet  bud)  ber  ©trett  um  bie  throne  $Böf)men,  als 
toeil  fie  mit  ber  (£rreid)ung  be§  Pom  ®aifer  SBurgunb  gegenüber 
auSbauernb  ©erfolgten  3ielc§  auSfüngt.  3Me  jtoeite  9lbtf)eilung, 
1477—1486:  ®a§  beutle  9teict)  im  ©egenfafce  ju  Ungarn.  5)ie 
römifc^e  $önig§roal)l9D£ajimilian'§  I.  ift  erfyeblid)  turjer  unb  ^etgt  auet) 
gegen  (Snbe  merjr  eine  überfidjtlidje  2)arftellung.  Keffer  ctjarafterifirt 
ber  93f.  ben  3nt)alt  unb  ©tanbpunft  fetneS  93udje§  in  bem  Sieben* 
titel:  $aifertf)um  unb  moberne  ©taatenbilbungen  im  ßften  unb  SBeften 
be§  SReidjeS.  ©rünbung  ber  ©roßniadjt  be§  §aufe3  §ab8burg.  $)ie 
güHe  neuen  9Diateriat£,  ba3  r)ier  junt  erften  Sftat  in  einer  groß  an* 
gelegten,  bod),  wie  fd)on  angebeutet  ift,  alle  Vorgänge  bi3  in'S  ©in* 
jelne  Oerfolgenben  $arftellung  üermertf)et  worben  ift,  ift  außer orbentlid) 
groß  unb  ebenfo  außerorbentlid)  jerftreut;  wa§  ber  Söf.  felbft  an 
ardjioalifdjem  Stoffe  ausgegraben  t)at,  bat  er  mäfjrenb  ber  Arbeit  in 
brei  Sßänben  ber  Fontes  rerum  Austriacarum  (2,  42.  44.  46)  Oer* 
öffentlich  ©djritt  für  ©djritt  belegt  er  Me§  mit  genauen  Guellen* 
nadnoeifen ;  man  wirb  fet)r  feiten  finben,  baß  er  93ebeutenbere§  über* 
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fehen  f)at  bietet  ba3  Vucb,  auf  btefe  SBeife  eine  überaus  banfenS* 
Warthe  ,8ufantmenfaffung  beS  heutigen  ©tanbeS  ber  $orfd)ung,  fo  führt 
e§  biefelbe  faft  in  allen  Partien  mit  fixerer  §anb  weiter.  @iner  fo 
reichhaltigen  Arbeit  gegenüber  in  (Sinjclheiten  mit  bem  Vf.  ju  rechten 
hält  fRef.  menigftenS  an  biefer  ©teile  für  ganj  unangebracht.  Sßenn 
bie  näcfjften  ^a^rjebnte  wieber  ebenfo  biet  neue  Duellen  erfchliefeen, 
als  bie  legten  in  bie  Öffentlichkeit  gebracht  t)ßben,  bann  wirb  ja  SDcancheS 
ju  berichtigen  fein,  aber  auch  bie,  bie  bann  mit  ©elbftgefühl  im@in^ 
jelnen  meiterbauen  werben,  werben  nicht  nött)ig  t)aben,  bie  toon  V. 
aufgeführten  ©runbmauern  borerft  wieber  abzutragen.  —  ©.  91.  92 
mufj  ber  ftopftitel  lauten  Nürnberger  Reichstag  ftatt  SRegenSburger. 
©.  262  enthalt  ber  jweite  ©afc  einen  offenbaren  Söiberfpruch-  ©.  538 
ift  ofienfib  im  ©inne  oon  oftenftbel  gebraucht.  ©.  714  ftatt  Stampf 
um  ©üben  i.  ©logau.   ©.  262  ftatt  atfacon  I.  SOcacon.  Mkgf. 

$ie  SBieberbelebung  beS  flafftfd)en  SUterthumS  ober  ba3  erfte  3ahr* 
hunbert  be3  £umaniSmu3.  Son  ®eorg  ©oigt.  2  SBänbe.  dritte  Stuflage, 
beforgt  üon  URar  8e|«erM.  Serita,  ©eorg  Weimer.  1893.  1.  93b.  XVI, 
591  @. ;  2.  8b.  VDI,  543  ©. 

S)ie  neue  Auflage,  jwei  galjre  nach  ©•  ^öoigt^  £obe  erfchienen, 
ftimmt,  wie  ber  Herausgeber  im  Vorwort  öerfict)ert,  mit  ihrer  Vor* 
gängerin  nicht  nur  in  ber  äußern  Einrichtung  beS  VudjeS  unb  ber  2(norbnung 
beS  ©toffeS,  fonbern  auch  xn  Dcr  Veurtfjeilung  ber  Sßerf önlic^f citen  unb 
ßeiftungen  ber  §umaniften  überein,  nur  in  biographifcher  unb  biblio* 
graphifcher  ^inficht  feien  Stnberungen  nöthig  geworben.  3)er  §erauS= 
geber  hübe  fid)  bemüht,  bie  neuem  Arbeiten  unb  Veröffentlichungen 
über  ben  §umaniSmuS,  bie  feit  ben  legten  jwölf  fahren  in  &eutfch= 
lanb,  Italien  unb  granfreid)  in  fo  reicher  Süße  erfchienen  finb,  unter 
möglkhfter  ©chonung  beS  urfprünglichen  SefteS  ju  oerwerthen,  unb 
habe  feine  5lnberungen  faft  burchweg  in  bie  Slnmerfungen  oermiefen, 
ohne  feinen  geiftigen  Slntheil  an  bem  SBerf  in  feiner  jefcigen  ©eftalt 
äußerlich  5U  kennzeichnen.  $ux  Veurtfjeilung  feiner  £bätigfeit  Oerweift 
er  auf  einen  Vergleich  mit  ber  borigen  Auflage. 

Selber  täfjt  fich  nicht  fagen,  bafc  ber  Vergleich  bem  Herausgeber 
511  fonberlichem  Sobe  gereichen  tonnte;  Sßaljrung  beS  alten  VeftanbeS 
bei  einem  fo  bebeutfamen  SSerte  wie  bem  oorliegenben  mag  unter 
Umftanben  eine  $ietät§pflid)t  fein,  bann  hätte  man  aber  eS  fich  an 
einer  unberänberten  Auflage  genügen  laffen  t önnen ;  nach  Dem  Vorwort 
burfte  man  aber  eine  oerbefferte  unb  oermehrte  erwarten,  wirb  aber 
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in  biefer  (Srroartung  burdjauS  getäufcfjt.  3)ie  reiche  Literatur  ber 
legten  jmölf  ^aljre  über  bcn  §umani3mu§  ift  aud)  in  ihren  bebcntenbften 
(Srfcheinungcn  nur  ganj  unzulänglich  berücffi tätigt  morben.  $ch  finDC 
nirgenbS,  bog  ©bertjarb  ©othein'S  Buch  „jur  ftulturentmicflung  ©üb* 
italienS",  1886,  ba3  bie  Kenntnis  ber  fübitalifchen  unb  befonberS  ber 
neapolitanifcben  Nenaiffance  fo  fet)r  geförbert  §at,  benujjt  toorben  ift, 
obgleich  ©otfjein  an  mehr  al£  einer  ©teile  gegen  Boigt'3  darfteflung 
©infprucf)  ergebt;  SDenifle'S  „©efc^ic^te  ber  Uniberfitäten  im  bittet* 
alter",  1885,  bleibt  trofc  unmittelbarer  Volenti!  gegen  Boigt  unerwähnt; 
baSfclbe  gilt  bon  ^autfen'S  „®efcf)ichte  be§  gelehrten  Unterrichts", 
1885,  beren  erfter  $bfcfmitt  bem  §umani§mu§  gemibmet  ift  unb 
fcfjon  um  it)rer  eigenartigen  Sluffaffung  öon  ber  fulturellen  Bebeutung 
be§  §umani§mu§  unb  um  beS  lauten  SBiberfprucp  millen,  ben 
<ßaulfen'§  Betrachtung Smeife  gcfunbcn  fm*»  ber  Beachtung  roürbig 
geroefen  märe.  —  Unb  ootteubS  erft  bie  ftattlic^e  3afjl  bon  ©injel* 
barftettungen  unb  Ausgaben,  mit  benen  un§  namentlich  Italien  unb 
granf  reich  befdjenft  t)at  —  mie  menig  ift  baüon  in  ber  Neuauflage 
auch  wur  angeführt !  Nur  jmei  Beifptele :  ©abrieEÜ'3  Sluffafc  über  bie 
Briefe  beS  Sola  bi  9?ienjo  öermifct  man  ebenfo  mie  beffen  SluSgabe 
be3  Epistolario  di  Cola  di  Rienzo,  1890;  aber  auch  £abra3'  im 
Sfahre  1886  erfchienene Ausgabe  ber  Cancellaria  Johannis Noviforensis 
ift  bem  §erau3geber  unbefannt  geblieben ;  bie  italienifchc  mie  bie  beutfehe 
Veröffentlichung  fteht  in  leicht  jugönglichen  ©chriften  gelehrter  ©efetU 
fchaften.  2>ie  $tufjäf)lung  läfct  fich  leicht  öermehren.  $m  Xejt  ift  gar 
manches  ftehen  geblieben,  ma§  bei  aller  $ietät  für  ben  Bf.  bodj  beffer 
getilgt  morben  märe.  Staju  jählen  bie  Dielen,  aflerbingS  burch  bie  $n* 
orbnung  be£  ©toffeS  berurfadjten,  Sßiebcrholungen,  bie  fich  aber  bei  forg* 
fältigerer  durchficht  mol)l  hätten  minbem  laffen,  auch  eine  Nachprüfung 
ber  chronologifdjen  eingaben  hätte  fich  empfohlen;  benn  bie  ©igenthüm* 
licfjfeit  ber  Florentiner  $at)re3rechnung,  ba§  neue  $at)r  erft  mit  bem 
25.  SSKärj  anzuheben,  ift  nicht  immer  berücffid)tigt  morben.  5)a§ 
ungünftige  Urteil,  ba£  Boigt  über  bie  italienifchen  Unioerfitäten  gefällt 
hat,  ift  oon  ber  (Sinjelforfchung  nicht  beftätigt  morben;  auger  2)enifle'S 
Buch  jeigen  eine  Neitje  italienifcher  Arbeiten,  bafj  ber  Slntljeil  ber 
Unioerfitäten  an  ben  humo™ftifchen  Beftrebungen  biel  bebeutenber 
mar  als  Boigt  angenommen  hat;  bcfonbcrS  gilt  bieS  bon  $aoua,  <ßabia 
unb  glorenj.  £ajj  jmifchen  ber  Uniberfität  ju  9tom  unb  bem 
Studium  generale  an  ber  Shrrie  ju  untertreiben  fei,  ift  fomohl 
Boigt  al§  2.  entgangen. 
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%u<fy  im  einzelnen  Ratten  manche  Stüd^tigfeiteTi,  bie  bei  ber  Übers 
fülle  be§  (£>toffe£  unüermeiblich  waren,  jejjt  befeitigt  werben  fönnen. 
Söeccabelli'ä  Hermaphroditus  ift  gar  nicht  ber  2(u§bunb  bon  Softer« 
haftigfeit,  wie  23oigt,  wof)l  burdj  ben  £itel  bewogen,  angenommen  r)at; 
fdjon  (Seiger,  noch  mehr  aber  ©ott)ein  fm&en  ba§  Urteil  über  bieS 
merfwürbige  93ucb,  ba8  ein  fo  ernfthafter  SRann  wie  93artolomineo 
oon  SKailanb  rühmt,  auf  ba§  richtige  Sföajj  jurücfgcfütjrt. 

2Ba§  mir  au§  ber  Neuauflage  über  ®aifer  $arl'§  IV.  ^Beziehungen 
jum  £mmani§mu§  erfahren,  ift  nod)  oon  griebjung'3  ^eute  ^iemltcr) 
Deraltetem  Buche  abhängig.  (Seither  ift  aber  unfere  Kenntnis  oon 
ben  ©inftüffen,  bic  in  Böhmen  im  14.  ^ab,r^unbert  5U  einer  5trt 
grüljrenaiffance  in  literarifdjer  unb  fünftlerifcher  Begehung  gefügt 
haben,  ganj  erheblich  gemachten.  5)a§felbe  SÖtfaterial,  au§  bem 
Burbach  eine  muftergültige  unb  geiftbolle  S^arafteriftif  ber  Kultur 
Böhmens  unter  ftarl  IV.  aufbaut,  fjätte  jum  größten  Xt)eit  aud)  2. 
ju  ©ebot  geftanben.  Bürbach'«  Sluffäfce  bieten  mieber  eine  SReifje  oon 
Berichtigungen  unb  Ergänzungen  ju  Boigt'£  SBerf ;  e3  ift  5.  B.  nic^t 
richtig,  bafc  $arl  nie  nach  einem  SibtuS  oerlangt  hätte  (ogl.  29,  267), 
ber  tfoifer  hat  it)n  in  franäöfifdjer  Überfefcung  gelefen.  Bor  ädern 
^at  ©Urbach  mit  ber  gmrberung,  bie  fremben  (Strömungen,  bie  feit 
ber  5Ritte  be§  14.  3af)rhunbert§  auf  ba3  geiftige  Seben  SteutfcbJanbS 
roirfen,  in  ihre  Beftanbtheile,  ben  fran^öfifchen  unb  italienifchen,  ju 
jerlegen,  ber  fünftigen  gorfdjung  über  bie  literarifche  fltenaiffance 
£)eutfchlanb$  ben  2Beg  gemiefen  unb  ift  f^ute  wob,!  ber  Berufenfte, 
beren  ©efcf)ichte  ju  fchreiben  unb  mit  ©.  Botgt'3  $funb  weiter  ju 
wuchern. 

$ltte§  in  allem  wirb  man  fagen  Dürfen :  wer  Oon  ©.  Boigt'S  3Serf 
bie  aweite  Auflage  befifct,  braucht  fich  nicht  ju  beeilen,  fte  mit  ber 
britten  ju  oertaufchen,  unb  wer  biefe  befifct,  muf?  fich  üor  $l»gen 
halten,  bafj  fie  tro|j  ber  SahreSgaljl  1893  boch  nur  bem  (Stanb  ber 
ftenntniffe  etwa  um  1880  entfpridjt.  Chroust. 

©efd)id)te  bev  Gegenreformation  in  33ö(jmen.  $on  tinton  (Binbeli). 
Seibjig,  2)uncfer  &  Jpumblot.  1894.   532  3. 

Wit  biefer  erft  nach  bem  2obc  be§  Bf.  herausgegebenen  (Schrift 
hat  ©inbelb,  wieber  ben  Boben  betreten,  auf  bem  feine  gorfchung 
begonnen  unb  wohl  auch  Die  meiften  Berbienfte  errungen  hat,  nämlich 
bie  innere  ©efd)ichte  Böf)men§.  2Ba§  er  unter  bem  $itel  ber  „©egen* 
reformation"  bietet,  ift  eine  2)arfteUung  fowohl  ber  firct)licr)en  wie  ber 
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ftaatlidjen  SSertoaltung  unb  Umgeftaltung,  meiere  über  Sööljmen  roäfjrenb 
ber  ad)t  ^atjre  nadj  ber  ©ctjlacht  am  SBeifjen  33erg  erging.  $)er 
33or$ug  ber  meiften  Arbeiten  nämlict)  eine  weit  au§greifenbe 

arcr)i^alifd)e  ^orfcfyung,  tritt  ^ter  in  befonberS  auSgebe^ntem  äÄafce 
tjerbor:  feine  3JJittl)eilungen  unb  Zitate  eröffnen  einen  überrafetjenben 
SluSblicf  auf  uubefannte  Oueüen  unb  $t)a*fac{)en-  $lnbrerfeit§  freiließ 
festen  auef)  nict)t  bie  befannten  Mängel.  (Sin  methobifd)  arbeitenber 
©efdn'ct)tfc&,reiber  mürbe  SB.  bie  ungebrueften  Elften  über  bie  firetj- 
lidje  föeaftion  getbiuanb'S  II.  in  SSö^men  nidjt  l)eranjiet)en ,  ef)e  er 
bie  im  s2lnt)ang  toon  ßarafa'S  Germania  sacra  gebrueften  Slftenfrücfe 
ex  cancellaria  regni  Bohemiae  fict)  angeeignet  hätte:  ©.  hingegen 
führt  mof)I  biefe  ©c^riftftücfe  an,  aber  nidjt  als  gebrueft,  fonbern  roie 
er  fic  in  feinen  Arcbjöen  gefunben  tjat,  unb  mit  SnljaltSangaben, 
meiere  gegen  bie  SSoUftanbigfeit  unb  3uüerläffigfeit  feiner  Slu^üge 
Diele  ©ebenfen  erregen.  (£§  hängt  bie§  mit  ber  Eigenart  $u* 
fammen,  ber  eine  fcltene  Xfmtft  befafe,  aug]  einem  SBuft  öon  2lften, 
gleictjfam  im  $lug,  mistige  Vorgänge  ju  f äffen  unb  im  $lug  eine 
5lnjahl  barauf  bezüglicher  ttorrefponbenjen  ju  fammeln,  roäbrenb  bie 
©ebulb,  bie  Cuellen  erfchöpfenb  ju  bearbeiten,  befonberS  auch  in  bem 
(Sinn  fie  ju  bearbeiten,  bafj  er  fiel)  üor  allem  einen  uottftänbigen 
Überblicf  über  bie  (Srgebniffe  beS  gebrueften  3Katerial§  öerfct)afftc,  ihm 
abging.  Übrigens  roirb  man  bei  SöeurthcUung  be§  Dorliegenben  93uche8 
nicht  üergeffeu,  bafj  c3  ein  opus  postumum  ift,  unb  fict)  folglich  aud) 
nidt)t  511  fet)r  baran  ftofeen,  menn  bie  3u|öntinenfaffung  be8  lEinjelnen 
ju  größeren  'ilbfctjnitten  faft  überall  ben  CSinbrucf  beS  Unfertigen  macht. 
91m  etjeften  fct)cint  mir  bie  im  neunten  Kapitel  gegebene  Sntfte^uug§s 
gefliehte  ber  „Derneuerten  £anbe3orbnung"  jufammenhängenb  unb 
üerbaltniSmäftig  juocrläfftg  ju  fein.  Sern  hohem  ^ntereffe  finb  auet) 
bie  bei  ber  Söehanblung  ber  fircf)lict)en  Angelegenheiten  gebrachten 
^iittl)cilungen  über  ben  ©egenfafc  ättnfetjen  ben  ^efuiten  unb  anbern 
Crganen  ber  .<pterarcl)ie,  welcher  bei  ber  Ummanbelung  ber  ^rager 
Uainerfität  herüortrat  unb  in  ben  ©egenmirfungen  be3  ^efuiten 
i'amormain  unb  be§  ftapujiner§  SBalcriano  sD?ngni  feinen  fdjärfften 
5lu§brucf  fanb,  —  nur  bafe  oon  biefem  nrie  non  Dielen  anbern  ^heilen 
beS  S8ucf)e3  bem  Sefer  ber  Söunfd)  jurücfbleiben  loirb,  eö  möchten  bie 
Dom  $f.  neu  crfd)loffenen  Gebiete  gefd)icr)tHcr)cr  ft'enntniS  recht  balb 
einen  forgfältigen  Ausbau  erfahren. 

Moriz  Ritter. 
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3)er  nteberfäc^ftfdj-bänifc^e  Jfrieg.  SSon  Julias  Otto  Opd.  3.  93anb 
(1627—29).   SRagbcburg,  ftaber'fche  SBudjbruderei.  1894.    749  ©. 

£a§  ©efd)idjt3tt>erf,  baS  mit  biefem  3.  SBanbe,  bierunbamanjig 
3«^re  feit  bem  ©rfdjeinen  be§  1.  93anbeS,  abfdjliefet,  f)at  je  nach  ben 
Erwartungen,  mit  bcnen  man  an  ba§fetbe  herantrat,  fehr  berfd)iebene 
SBeurtheüungen  erfahren.  Sßer  e§  lefen  will,  in  ber  Meinung,  eine 
folgerechte  unb  flore  fcarfteflung  ber  (Sreigniffe,  ober  aud)  nur  eine 
lichtboHe  2lu§einanberfefcung  einzelner  berwiefefter  93err)ättniffc  ober 
ftreitiger  fragen  gefdjichtlicher  gorfdjung  5U  finben,  wirb  ba§  93ud), 
in  bem  ber  Sauf  ber  ©cfdjidjte  in  eine  Sftethe  wenig  sufammenhängenber 
Mbfchnitte  jertheilt  ift,  unb  bie  Xhatfadjen  auS  einer  eintönigen  golge 
ferner  berftänblichcr  SlftenauSjügc  herau§gefd)alt  werben,  mit  Unmuth 
au3  ber  §anb  legen.  28er  e§  bagegen  jur  Unterftü^ung  eigener 
gorfdmng  gebraucht,  wirb  oor  ber  ©emiffenhaftigfeit,  mit  melier  ber 
38f.  bie  weit  berflreute  Siteratur  burdjgearbeitet  unb  für  jebe  £hatfad)e 
bie  bortiegenben  3eu9n*ffe  sufammenjuftetlen  gefudjt  f)at,  mit  ebenfo 
biel  silc^tung  wie  2)anf  erfüüt  werben.  2luch  ou§  einer  9?eir)c  bon 
9trd)iben  finben  fid),  wenn  nid)t  tiefgreifenDe,  fo  bod)  tiietfact)  erganjenbe 
^Beiträge.  (Sine  onbere  ^rage  ift  e£,  wieweit  man  Opel  folgen  barf, 
wenn  er  nicht  einfache  ^tjatfne^en,  fonbern  berwiefelte  $8erf)anblungen 
auf  ©runb  Weitfdjweifiger  unb  üielbeutiger  SIftenftücfe  barjulegen  fuetjt. 
Jpier  wirb  ber  (Siubrucf  toon  Unflarhcit  unb  SBiberfprüdjen  gleich  beim 
erften  Sefen  geweeft  unb  bei  näherer  Prüfung  beftätigt  werben.  2öer 
bie3  Urtfjett  ju  weit  geljenb  finbet,  ber  möge  als  (Stichprobe  etwa  ben 
ftbfd)mtt  über  ben  SWüljtfjaufener  fturfürftentag  bon  1627  (©.  374  ff.) 
burd)gef)en  unb  3unäc§ft  ^ufehen,  wie  weit  er  au§  ber  ^Inalrjfe  be» 
ungebrueften  *ßrotofollg,  weldje  O.  ate  5)arfteUung  ber  SSertjanblungen 
gibt,  Hug  ju  werben  bermag,  fobann,  wie  fief)  bie  alfo  gewonnenen 
©rgebniffe  über  bie  23efd)lüffe  ber  Siurfürften  ju  anberweitig  befannten 
Angaben,  wie  fie  5.  93.  au§  ber  9tefolution  be§  (Srjbifdjof^  bon  Sftainj 
bom  28.  2Härs  1628  (bgl.  bie  Zitate  ©.  456)  $u  entnehmen  finb,  ber* 
halten.  £u  ««er  ähnlichen  Stichprobe  würbe  ftet)  ber  Sfbfdjnitt  über 
bie  maritimen  ^ßrojefte  ©panienS  unb  be§  ftaiferS  in  ben  %atyen  1625 
bi§  1628  empfehlen.1)  —  9iod)  fchärfer  finbe  td)  mich  bielfacb  ba  jutn 
Siberfprud)  aufgeforbert,  wo  ber  95f.,  über  bie  unmittelbaren  SluSfagen 


*)  9Jid)t  oenuerthet  hat  Cpel  in  biefem  9lbfd)nitt  bic  manche«  fteue 
bringenbe  Arbeit  ton  ©mbelt;  in  ben  S>entid)itften  ber  SSiener  Mfabemie, 
philoU&iftor.  klaffe,  39.  $bb. 
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ber  Sitten  f)tuau3gef)enbf  felbftänbige  Stfermuthungen  aufftellt.  3>ie 
Slrt  j.  58.,  wie  er  <3.  588  ff.  ben  (SinfaU,  bajj  hinter  ben  föapujiners 
berieten  über  SSaUcnftetn  oon  1628  jroar  nicht  als  eigentlicher  Autor, 
aber  bod)  al§  Miturheber  ber  ©raf  oon  (Schtoarjenberg  ftecfe,  be* 
grünbet,  fcheint  mir  ba§  gerabe  ©egentfjeil  einer  ernftf)aften  93eioei§* 
füljrung  ju  fein.  —  Srojj  biefer  (Sinroänbe  betone  idt)  inbe§  nochmals, 
bajj  ba3  ö.'fche  Söerf  für  %ebcn,  ber  ben  betreffenben  3citraum 
bearbeiten  miß,  oon  ^oljem  2Sertt)e  ift.  Moriz  Ritter. 

^rotofolle  unb  Delationen  bes*  branbenbutgifdjen  ©ef^imen  5iatt)eS  au$ 
ber  3eit  beö  fturfürften  ftricbrid)  2öilf)elm.  SSon  Slrchioar  Dr.  Otto 
DicinarbuÖ,  $riuatbo$cnt  an  ber  Uniocrfität  Söerlin.  2.  unb  3.  33b.  (31.  u. 
b.  ^ublifationen  au§  ben  fgl.  pveufeifdjen  6taat§ard)iöen.  54.  u.  55.  SBb. 
CXLH,  684  bearo.  841  <5.)   Seipaig,  6.  fcirsel.  56 

(Selten  ^at  ein  Kollegium  eine  fo  oielfeitige  Sfyätigfcit  entmicfelt 
wie  ber  branbenburgifdfje  ©eheime  9tatrj  unter  ber  Regierung  be3 
©roßen  fturfürften.  $113  einzige  (Sentralbef)Örbe  be§  eben  erft  in  ber 
(Sntmicflung  begriffenen  ©efammtftaateä  Oerfügte  er  über  eine  faft  un= 
befdjränfte  ftompetenj.  üfteben  ben  roic^tigften  fragen  ber  äujjercn 
$olitif  unb  ber  inneren,  Politiken,  finanziellen  unb  ^uftijöerroaltung 
gelangten,  bei  bem  Langel  am  filtrirenben,  unteren  ^nftanjen,  bie 
unbebeutenbften  Stleinigfeiten  unmittelbar  oor  fein  gorum.  ©ine 
beliebig  herausgegriffene  SageSorbnung  enthält  j.  53.  folgenbe  fünfte : 
©tänbifc^e  Sßerhanblungen,  granffurtcr  &eputation£tag,  Cjenftierna, 
Verbrechen,  ftontributionSrefte,  3d)benicfer  3»efef  ®rieggfd)aben,  3«>tt 
5u  SSerben,  Sßrioilegien  ber  greiemualber  Siiefcer,  $ferbercquifition, 
$urchmärfche,  Oberberger  Pfarrer,  preufeifclje  Angelegenheiten,  WIM^ 
üerfjanbluugen  u.  f.  ro.  $>n  biefer  Sülle  öon  SBerljanblungäftoff  liegt 
jum  großen  Sljeil  ber  SSerth  ber  Sjkotofollc  be8  ©er)eimen  9tattje§. 
%u  3"^u"ft  toirb  niemanb,  ber  fidj  mit  irgenb  einem  ftapitel  brauben* 
burgifc^er  ©efdjidjte  in  bem  betr.  3citraum  befdjäftigt,  acbtlo§  an 
il)nen  oorübergeben  bürfen.  AllerbingS  finb  oiele  ©egenftänbe  nur 
mit  ein  paar  Stidjmorten  protofoüirt,  fo  bajj  bie  qualitative  9teict)= 
haltigfcit  be£  9J?ateriaI£  tyintw  ber  quantitativen  5iirücfftet)t.  $cnnod) 
t)at  fid)  ber  Herausgeber  cntfdjloffcn ,  bie  ©bitionSgrunbfäfcc  beö 
1.  SöanbeS  auch  'n  Dcn  beiben  oorlicgenben  33änben,  meldte  bie 
3eit  Uom  April  1643  bis  Auguft  1647  um f äffen,  beizubehalten.  Alle 
Sßrotofollc  roerben  roürtlid)  unb  ol)ne  Auslaffungen,  bie  9tclationen 

')  Sgl.  bie  Öefpred)ung  uon       1  $>.  3-  66,  320. 
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unb  anöeren  ©tücfe  gröjjtentheilS  wörtlich  ober  in  ausführlichen  SluS* 
jügen  mitgetheilt.  SBir  galten  biefeS  Verfahren,  befonberS  bei  ben 
SßrotofoHen,  burdjauS  für  rid)tig  unb  hoffen,  bafe  eS  aud)  in  ben  folgenben 
Söänben  beibehalten  mirb.  (SS  fyat  nid)t  nur  ben  SBorttjeil,  bafj  ein 
3urürfgreifen  auf  bie  arc^irjalifct^en  Originale  felbft  für  ben  ein? 
bringenbften  ©pejialforfcher  fortan  überflüffig  ift.  2Ser  auS  ben  turjen 
Angaben  fiel)  nietet  genügenb  belehren  fanu,  ber  finbet  in  ihnen 
mentgftenS  §mroeife,  mo  feine  genauere  ftorfdjung  ein^ufe^en  t)at. 
©o  leiften  auch  °>e  fleinften  Dotijen  millfommene  Degeftenbienfte. 
Überhaupt  üerbient  bie  $edmif  ber  ßbttion  unetngefchränfteS  £ob. 
$)ie  genaue  SBejeirfmung  ber  §ertunft  jcbeS  StücfeS  unb  feiner  5Be= 
fchaffent)eit  (ob  $on$ept,  Ausfertigung,  eigenhänbig,  fignirt,  forrigirt  jc.), 
bie  furjen  Snr)altöartgaben  am  ®opfe  ober  am  Danbe,  bie  meife  33e* 
fc^ränfung  ber  erläuternben  Slnmerfungen ,  alle«  baS  ift  mufterljaft 
unb  nachar)menSmertb.  3"  ganj  befonberem  2>anfe  finb  mir  bem 
Herausgeber  für  baS  oon  ir)m  felbft  bearbeitete,  aufjerorbentlid)  forg* 
fältige  ©adjregifter  verpflichtet ,  moburd)  baS  oon  Dr.  ©apper  eben« 
falls  fet)r  genau  entroorfene$erfonen=  unb  OrtSregifter  ergän5t  mirb. 

©leid)  bem  1.  ©anb  enthält  auch  ber  2.  unb  3.  eine  Deilje  üon 
©chriftftücfen,  bie  meber  ^rotofolle  noch  Delationen  beS  ®ef).  Datt)eS 
finb.  Manche  oon  ihnen,  mie  j.  SB.  bie  auf  bie  Delationen  ergangenen 
furfürftlichen  Defolutionen,  bilben  eine  nothmenbige  ©rgänjung ;  über 
bie  SluSmahl  unb  ben  organifdjen  3ufQmmcn^n9  anberer  lägt  firr) 
OieÜeicht  ftreiten,  boch  mirb  im  allgemeinen  baS  ©efüf)l  überwiegen, 
auch  für  fie  bem  §erauSgeber  banfbar  ju  fein.  ^Beiläufig  bemerft, 
theilt  eine  biefer  Zugaben  baS  ©chidfal  oieler  Slrchibfinblinge.  ®er 
©rief  Sfoaur'  an  ben  ©rofjen  fturfürften  üom  24.  gebruar  1647 
($.  u.  D.  3,  Dr.  426)  ift  nämlich  fd)on  in  ben  Negociations 
eecretes  touchant  la  paix  de  Munster  et  d'Osnabrug  (4,  30)  ge* 
brueft.  ^ch  ermähne  baS  ^auptf äct)ticr)  beSf)al&,  meil  baS  in  bem 
lejjten  Xtyii  biefeS  93riefeS  auSgefprodjene  Ilrtr)eil  5loaur/  über  grom* 
holb  auf  ©runb  etneS  faft  gleichjeitigen  Berichts  Sloaur/  an  3J?a$arin 
(Neg.  secr.  4,  20)  einer  ftarfen  ftorreftur  bebarf. 

SSot)!  jeber,  ber  nach  Dett  unD  9re't^  lmrD  ftc  m\t  öem 
SBunfche  auS  ber  £>anb  legen,  nun  balb  auch  eine  ber  mobemen  gorfdnmg 
entfpredjenbe  £arftellung  ber  $efd)ichte  beS  branbenburgifchen  ©e= 
heimenDatheS  ju  erhalten.  $luS  ber  fortfehreitenben  Veröffentlichung 
feiner  2$erf)anblungen  erhellt  ebenfo  fet)r  bie  2öid)tigteit  feiner  ©tel* 
lung  im  Organismus  ber  branbenburgifchen  ©ehörben  beS  17.  %a\)x* 
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Rimberts,  luie  anbrerfeitS  bic  Unjulänglidjfeit  ber  biSfjer  über  ifm  öor* 
fjanbenen  Literatur.  3)iefe  ©efd)icf)tc  fann  im  3ufammen^awÖ  aDcr 
erft  bann  gefdjrieben  roerben,  roenn  bie  Elften  feiner  Xfjätigfeit  üott= 
ftänbig  Vorliegen.  W\t  richtigem  Xaft  Ijat  $R.  beSfjalb  ber  33er» 
fudmng  roiberftanben ,  fie  bruc^ftücfrucife  in  ben  (Einleitungen  $u  ben 
oerfdjiebenen  Söänben  ju  geben.  3)ie  (Einleitung  am  Einfang  be§ 
2.  33anbe3,  bie  fidj  ebenfo  mie  ba£  9tegifter  am  (Enbe  be§  3.  auf 
beibe  Söänbe  erftreeft,  enthält  nur  wenige  33emerfungen  über  bie 
Drganifation  be§  ©efjeimen  9tatf)e£  unb  bie  Stellung  feiner  einzelnen 
SKitglieber.  ©ie  fcf)lie&t  fidj  oielmef)r  eng  an  bie  (Einleitung  be8 
1.  $8anbe§  an  uub  bef)anbelt  bie  ©runbjüge  ber  branbenburgifdjen 
^olitif  in  ben  lefcten  Sölten  ©eorg  SBilljelm'S  unb  in  ben  erften 
griebritf)  Söilfjelm'S.  ^nbem  ftd)  bemüht,  bie  ©ef$icf)tfd)reibung 
biefer  3e>t  i^rer  ftänbifcfjen  gärbung  ju  entf leiben,  rütft  er  Sßerfonen 
unb  SBerfjältmffe  in  ein  ganj  neue§  Sidjt,  beffen  ©trafen  mit  fteigen* 
ber  Söärme  auf  ben  ©rafen  Slbam  öon  ©cfjroarfcenberg  fallen,  mäfnrenb 
bie  bielgepriefenen  Anfänge  be£  ©rofcen  fturfürften  oon  ©Ratten  nicb,t 
frei  bleiben,  ©djroarfcenberg  ift  nach,  ilnn  nidjt  mef)r  ber  böfe  fcämon 
be3  fdjtoädjften  ^o^enjottern,  ber  oon  beffen  grofeem,  jugenblid) 
genialen  ©ofme  al§  „frtcbljäffige  ^erfönlidjfeit"  richtig  burdjfclmut 
unb  glücfücf)  befeitigt  toirb.  (Er  ift  üielmefjr  „ber  getreue  (Ecfart" 
be§  furfürftlidjen  §aufe§,  ber  jielberoufjte  SSertreter  einer  wehrhaften 
^olitif  3kanbenburg§,  Don  ber  fein  unerfahrener,  fiänbifch  beratener, 
neuer  junger  §err  „im  Anfang  feiner  Regierung  au«  iugenblicftem 
3beali§mu§  unb  au3  mangclnber  ÄenntniS"  abteuft,  um,  burdj  eigene 
(Erfahrung  genütjigt,  balb  $u  ihr  jurücf  jufehren.  3)en  2lu§gang§punft 
für  biefe§  Urtfjeil  bilbet  bie  oon  2)?.  energifd)  betonte  5luffaffung, 
bafc  ©chioarftenberg  al§  ©taat^mann  oor  allem  «ein  grunbfäfclicf)er 
©cgner  be$  ©tänbetl)um§  unb  ein  SBorfämpfer  ber  abfoluten  SOionarchie 
in  'öranbenburg^rcufcen"  geioefen  fei.  2Sa£  er  jum  iöemeife  bafür 
öorbringt,  ift  fo  über^eugenb,  bafj  mir  if)m  in  biefem  für  bie  principielle 
Sßürbigung  be§  ©rafen  fo  mistigen  fünfte  nur  beipflichten  fönnen. 
3lud)  oon  ^üonnlität  ©chroar^enbcrg'S  gegen  feinen  furfürftlidjen 
Jperrn,  oon  S3erbäcf)tigung  feiner  $8ejief)ungen  jum  Äaifer  ober  gar 
oon  l)od)öerrätl)erifco,en  Umtrieben  mirb  in  ,ßufunft  feine  Siebe  mehr 
fein  bürfen. 

9titf)t  ganj  fo  glüeflich  unb  gelungen  fdt)etnt  mir  bagegen  ber  oon 
SR.  Oerfucb,tc  9*ad)roeiS  ju  fein,  bafe  bie  einzelnen  Sttafcregeln  ber 
©chroarfcenberg'fchen  Sßolitif  ftetS  bie  richtigen  maren  unb  baß  bie 
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„lanbftänbifdje  griebenSpolitif"  beä  ©roßen  ®urfürften  bon  1640  bis 
1644,  fpejieu*  ber  SBaffenfttdftanb  mit  ©djmeben  feinem  fianbe  „nur 
fernere  SRadjtljeile  gebraut  fyabe".  Daß  bie  großen  Werbungen  öon 
1637/38  ein  gef)Ier  roaren  unb  ber  SBerfudj  ber  Offenftüe  in  Bommern 
gän$lidj  mißlang,  muß  2Ä.  felbft  ^ugeftefjen.  06  bie  ©elbftänbtgfeit  unb 
bie  ©ouöeränetät  ©eorg  SBilfjelm'S  Damals  burdj  ben  $aifer  mirflidj  fo 
ftarf  bebtest  mar,  mie  mir  ©.  38  2lnm.  1  lefen,  ift  minbeftenS  fragltct). 
Die  SReutralitätSpolitif  griebrid)  Söityelm'S  gegenüber  ©djmeben  mar 
eine  bemußte  Slbfefjr  öon  bem  ©djmarfcenberg'fdjen  Softem,  ba§  ift 
richtig,  aber  fie  mar  boct)  nur  OpportunitätSpolitif  unb  bebeutete  feineS* 
megS  einen  bauemben  SJerjidjt  auf  bie  eigene  SBeljrtjaftigfeit.  De8* 
Ijalb  bürfen  mir  bie  Söerbungen  öon  1644,  in  benen  SDt.  bie  föücffeljr 
beS  $urfürften  ju  ben  gefunben  ©runbfäfcen  ber  ©djmarfcenberg'fdjen 
«ßolitif  erblich,  nify  of)ne  meiterS  als  eine  birefte  ^ortfefcung  biefer 
Sßolitif  f)inftetlen,  jumal  ba  fie  ftd)  gegen  einen  ganj  anberen  ©egner, 
nämlicf)  ben  $fal$grafen  öon  Auburg,  richteten. 

©o  ließe  fidj  nodj  manches  pro  et  contra  anfüfjren,  moju  eS 
Ijier  an  Kaum  fetjlt.  DaS  Üble  bei  ber  DiShiffion  über  alle  biefe 
fünfte  liegt,  mie  ja  in  fo  bieten  äf)nlid)en  Ratten,  barin,  baß  auf 
beiben  «Seiten  ju  öiel  mit  ©ebingungSfäfcen  operirt  merben  muß.  Ob 
ber  ©taat  ber  ^ofjenjollern  beffer  babei  gefahren  märe,  menn  fcfyon 
©cfymarfcenberg  bie  frieblidjen  SBaljnen  beS  ©roßen  $urfürften  eins 
gefctjlagen  ober  menn  biefer  auf  ber  feinbjeligen  Haltung  gegen  ©djroeben 
beljarrt  Ijätte,  mirb  fiel)  niemals  miberfprud)SloS  bemeifen  laffen.  Die 
S3err)ältniffe  lagen  üietmeljr  bamalS  fo  fdjmierig  unb  öerroorren, 
baß  mir  felbft  f)eute  nicfjt  im  ©tanbe  finb ,  einen  SluSroeg  ju 
nennen,  ber  baS  Sßräbifat  „flar  unb  ftc^er",  gefdjmeige  benn  „einjig 
richtig"  berbiente.  Die  §auptfadje  mar  unb  bleibt,  baß  ber  ©roße 
fturfürft  überhaupt  einen  folgen  unb  jmar  einen  efjrenüollen  fanb. 
Unb  mie  mar  berfelbe  befdjaffen?  &tte  großen  (Erfolge  bis  jum 
fd)mebifdj=potmfdjen  Kriege  öerbauft  griebrict)  2Silt)ehn  bodj  faft  auS* 
fcf)Iießlid)  feiner  Diplomatie.  Die  beiben  SWale,  mo  er  bie  Sßolitif 
ber  bemaffneten  Neutralität  in  eine  Sßolitif  ber  2Saffentf)aten  umfefcen 
mollte  (1646  unb  1651  gegen  Sßfalj*9ßeuburg),  enbeten  befanntlid)  mit 
einem  mititärifdjen  giaSfo.  ©o  fem  eS  unS  fclbftöerftönbticr)  liegt, 
bie  SBebeutung  beS  bamalS  begrünbeten  miles  perpetuus  ju  unter* 
fd)äfeen,  fein  93erfagen  in  ben  beiben  Momenten,  mo  er  tt)ätig  in  bie 
sßolitif  eingriff,  foflte  unS  bod)  jum  Jöemußtfein  bringen,  baß  baS 
§eil  be§  ©taateS  bamalS  nidjt  einjig  unb  allein  im  ©djmerte  lag. 

^iftorifdje  ßeit^rift  91.  fr  ©b.  XXXIX.  33 
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Xie  grageaeidjen,  bie  mir  hinter  einjetne  ber  SK.'fdjen 
füljrungen  gefegt  b,aben,  f  ollen  bie  allgemeine  SBertfjfdjafcung  feinet 
Einleitung  burcb,au3  nidjt  Ijerabfejjen.  (£8  ift  anjuerfennen,  bafe  et 
baä  3)iaterial  jur  ©tüfje  feiner  Stnfid^t  mit  Umfielt  gefammelt  unb 
fef)r  gefeiert  berroertfjet  t)at.  ©eljr  biele  (£injelt)eiten  treffen  audj  un« 
bebingt  $u,  mit  3ted)t  wirb  ber  ©egenfafc  jroifdjen  ftänbifct)er  unb 
nntiftänbifdjer  Sluffaffung  ber  $olitif  ()ernorget)oben,  bie  einzelnen 
$erfönlid)feiten  werben  bortrefflidj  djarafterifirt. 

93efonber8  banfenSroertf)  ift  aud)  bie  ^Beigäbe  eineS  4.  $apitel3, 
ba§  ftd)  mit  ben  roirthfdjaftlidjen  guftänben  unb  SBanblungen  in 
fianb  unb  ©tabt  befdjäftigt.  %n  tf)m  roerben  bie  Sßrotofolle  unb 
Delationen  ausgebeutet,  um  bie  33erfjeerungen  ju  fdutbern,  meiere 
ber  $reifetgjäb,rige  Krieg  in  ber  äRarf  anrichtete.  23ie  gewaltig  er 
unter  ber  ftäbtifdjen  SBebölferung  aufgeräumt  b,at,  ergibt  ftd)  mit  er* 
fcfjrecfenber,  ftatiftiftfjer  $euttid)feit  au§  ber  fefjr  forgfam  gearbeiteten 
©täbtetabeUe,  meldte  bie  Einleitung  abfließt.      C.  Spannagel. 

Corrispondenza  tra  L.  A.  Muratori  e  G.  G.  Leibniz  conservata 
nella  biblioteca  di  Hannover  ed  in  altri  istituti  e  pubblicata  da 
Matteo  Campori.    Modena,  G.  F.  Vincenzi.  1892.   XLHI,  335  6. 

$)ie  in  ber  ©efd)id)te  ber  SSiffenfdjaften  munberbolle,  leiber  nidjt 
eben  f)äufige  (£rfdjetnung  5roeier  burd)  gemeinfame  Arbeit  unb  burdj  bie 
gleichen  Aufgaben  berbunbener  ®eleb,rter  bon  bem  Dange  Seibnifcen§ 
unb  95?uratori'3  tjat  mit  SRecfyt  frfyon  mefjr  ol8  einmal  bie  $lufmerf* 
famfeit  ber  fpäteren  gorfdjer  auf  fict)  gebogen.  $lber  roeber  be3 
Sföardjefe  ©iufeppe  (£ampori  *)  furjer  ^Serfucr),  nod)  $lfreb  Sfteumont'S 2) 
geiftreidjer  Effatt  geben  ein  boHfommcn  beuttict)e$  93ilb  üon  ben  5öe« 
jieljungen  ber  beiben  SRänner  ju  einanber,  bon  ifyren  gemeinfamen 
Arbeiten  unb  bon  bem  Äonflifte,  ber  fie  entjmeite.  ^lud)  bie  ©iograplne 
SKuratori'ö  bon  ©oli*5fturatori  (1756)  bietet  für  ba§ 

SBerfjältnig  Sfluratori'S  ju  Öeibni^  nietjt  biet  mefjr  als  bie  fieibnifc* 
JBiograp^ie  bon  ©utjrauer.   $enn  ba8  Material,  auf  ba§  fie  fidj 

*)  Leibnitz  e  Muratori  in  Prose  e  Versi  nella  ßollenne  inaugura- 
zione  della  statua  a  L.  A.  Muratori.  Modena  1853.  $a  ber  fleine 
9luffafc  in  2)eutfd)lanb  unbetannt  geblieben  fein  fdjeint  —  auef)  SBegele, 
4>i)toriograp^ie  ©.  642,  nennt  ifm  nid)t,  roaS  aflerbingö  nid)t3  beroeift  — ,  fo 
fei  t)ier  auSbrütflid)  auf  iljn  Dernriefen:  er  beruht  auf  urfunblidjem  SRaterial 
unb  felbftänbiger  ^oifdmng. 

»)  «flgem.  3Konat3fd)rift,  SRära  1854. 
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ftü^ten,  mar  bodj  fe^r  unboUftänbig  unb  un^ureit^enb.  ©on  ben 
©riefen,  meiere  Seibnifc  unb  SDiuratori  mit  einanber  au§taufdjten, 
toareu  nic^t  eben  Diele  befannt.   Auf  fie  aber  fommt  afle$  an. 

Um  fo  gröjjereS  Sob  üerbient  unter  folgen  Untftänben  §err 
SMatteo  (Sampori,  ber  fief)  bie  2Rülje  ntct)t  fjat  öerbriefcen  laffen,  bie 
jroifdjen  Seibnifc  unb  SKuratori  geroedjfelten  ©riefe  ju  fammeln  unb 
forgfältig  fjerauSjugeben.  (S§  finb  im  ganzen  98  ©riefe,  bie  er  in 
extenso  abbrueft,  baoon  69  inedita  unb  9  bisher  nur  jum  3:t)eil 
bekannte.  $)aju  fommen  in  einem  Anfange  6  roeitere  auf  Arbeiten 
SRuratori'S  bejüglidje  ©riefe,  bie  er  bem  Archivio  Gonzaga  ju 
SHantua  entnommen  c)at.  3>ie  ©riefe  9Wuratori'§  an  ßeibnijj  öerbanft 
^ampori  bagegen  ber  fgl.  ©ibliotfyef  ju  §annoöer,  meiere,  rote  man 
roei&,  ben  SKadjIaß  SeibnifcenS  bcroaljrt;  bie  ©riefe  be8  lederen  aber 
finb  tf)ei(§  naefc  ben  Originalen  be§  Archivio  Soli-Muratori  ju 
SWobena,  tf)eil8  nad)  ben  ^onjepten  SeibnifcenS  in  §annoöer  roieber* 
gegeben.  Audj  ba§  <5taat$arcf)iö  ju  Sftobena  §at  einige  ©riefe  bei* 
gefteuert.  Rubere  entftammen  ber  Sammlung  (£ampori'§  ober  ber 
jüngeren  fdjon  citirten  ^ublifation  ©tufeppe  (Sampori'S  unb  SDiuratori'S 
Scritti  inediti. 

2)  iefe§  ftattltd)e  unb,  fo  öiel  id)  fer>e,  öoHfiänbige  Material 
geftattet  nun,  ben  ©ejiet)ungen  ber  beiben  grofjen  SRänner  ju  einanber 
©djriit  für  Stritt  nad)jugel)en.  (£§  ift  ein  eigener  SReij,  fidj  an  ber 
glänjenben  3>trtion  unb  ber  rounberbaren  $Iarf)eit  ber  Argumentation 
£eibnifcen§  ju  erfreuen  ober  ben  grünblitfjen  unb  $uroeilen  bon  fräftigem 
§umor  geroürjten  AuScinanberfefcungen  9JJuratori'§  5U  fotgen.  %üx 
ben  (Mef>rten  inSbefonbere  finb  biefe  ©riefe  eine  aufterorbentlidj 
reiche  Duelle:  nidjt  nur  bie  I^nbioibualität  ber  ©eiben  erfcfyliefet  fid) 
bem  fiefer  je  länger  je  meljr,  aud)  roie  fie  arbeiteten  unb  in  i§ren 
gorfdmngen  Oorrücften,  fann  man,  manchmal  bon  2Wonat  ju  Sftonat, 
Oerfolgen. 

3)  ie  gemeinfame  Aufgabe,  über  meiere  bie  beiben  ©elef)rten  faft 
8  $a\)xt  Ijinburdj  forrefponbirt  fjaben,  mar,  mie  man  roeifj,  bie  ©efdjidjte 
be*  §aufe§  (Sfte.  <Seitbem  Seibnifc  mit  feiner  1695  erfcfyienenen  . 
Lettre  sur  Ja  connexion  des  maisons  de  Brunsvic  et  d'Eßte  ben 
fjalb  oergeffenen,  Ijalb  burd)  genealogifdje  Fabeleien  öerbunfelten 
gemeinfamen  Urfprung  ber  (Sfte  unb  Sßelfen  erroiefen  r)atte,  fa§  er 
bie  (Sfte  faft  al§  fein  angeftammteS  £>errfd)erf)au8  an,  für  beffen  ©röfje 
er  unermüblid)  tfjätig  toar.  SftidjtS  mar  bem  §ofe  Oon  9föobena 
roitlfommener  al§  bie  glänjenbe  geber  be§  großen  beutfdjen  ^ublijiften ; 

33* 


Digitized  by  Google 


516 


ßiteraturberidrt. 


Don  ben  päpftlicfyen  Parteigängern,  befonberS  oon  bem  boSbaften 
©iufto  ^ontanini  angegriffen,  nafjm  er  überaus  gerne  ben  SBeiftanb 
ßeibnifcenS  gegen  bie  läftemben  römifdjen  Otf^rn  on.  So  entftanb 
in  £eibnifcen$  Stopf  ber  "ißten  ber  Vindiciae  Estenses,  in  benen  er 
bie  ©röfje  ber  @fte§  erroeifen  unb  bie  (Sinroürfe  ber  ©egner  $unft 
für  s#unft  roiberlegen  roollte.  (3hr  roitt  für  baö  Hilter  be§  ruhmreichen 
®efd)lecht§  neue  *8eroeifc  erbringen  unb  ben,  allerbingö  irrigen,  ®ebanfen 
be8  oon  ihm  oerehrten  unb  oerbtenten  $8accf)im  an  ben  ßufammenhang 
ber  älteren  ©fte§  mit  ben  93orfar)ren  ber  großen  SKat^ilbe  oon  (£anoffa 
erroeifen.  Mus  bem  geplanten  SBerfe  rourbe  jroar  nichts,  aber  er  führte 
bie  beiben  §ofhiftoriograpf)en  öon  ©raunfchroeig  unb  SHobena  juerft 
ju  häufiger  ft'orrefponbenä  unb  balb  auch  ju  gemeinfamer  Arbeit.  (£3 
roar  fein  SBunber,  ba&  e£  ben  jungen  Italiener  unroiberftehlicf)  locfte, 
feinen  tarnen  mit  bem  be$  berühmten  beutfchen  p^ilofop^en,  ben  er 
als  feinen  fietprer  unb  TOcifter  ju  bekämen  nict)t  mübe  roirb,  Der* 
bunben  ju  fef)en:  fcf)on  ju  Anfang  beS  %af)xe*  1709  fjat  er  ßeibnifc, 
an  ben  er  jum  erften  Wal  om  28.  September  1708  getrieben  rjatte, 
ben  $orfd)Iag  gemalt,  bie  geplanten  Vindiciae  ju  erroeitem  unb  bie 
Arbeit  fo  ju  teilen,  bafc  Seibmfc  bie  ©efdjic^te  .beS  §aufeS  (£fte  unb  ber 
braunfcfyroeigifdjen  ßinie,  er  felbft  bie  be3  eftenfifc^en  ßroeigeS  fdjreiben 
f oUe ;  baS  SBerf  folle  bann  unter  beiber  tarnen  erfcfyeinen.  Auch 
barau§  rourbe  nid)t§,  tro&bem  SERuratori  immer  roieber  auf  biefen 
üßorfdjlag  5urücffam ;  Seibnifc  roidj  au§ :  ber  Qtebanfe  biefer  gemeinfamen 
Unterfuc^ung,  ber  nic£)t  feinem  ft'opf  entfprungen  roar,  mochte  ihm 
nicht  gefallen.  3hn  50g  e3  je£t,  ba  er  foeben  bie  beiben  testen  SBänbe 
ber  Scriptores  rerum  Brunsvicensium  noUenbet  hotte,  übermächtig 
51t  feinen  Slnnalen;  bort  gebaute  er  bie  ©efdn'cfyte  be£  §aufe§  ©fte 
im  ^ufammenhang  mit  ber  beS  §aufes  üöraunfdjroeig  ju  behanbeln. 
Schon  ^ier  liegt  ber  ft'eiin  flu  bem  Xtonflifte,  ber  baS  5öerf)ältni$ 
ber  beiben  ber  gleiten  Aufgabe  jugeroanbten  belehrten  fo  empfinblkh 
ftören  füllte. 

■Diit  ben  ©eleljrten  ift  e£  befanntlidj  ein  eigen  $>ing;  im  fünfte 
,  bcö  9tuQmc3  üerftehen  fte  feinen  Spafe,  unb  an  ber  ©röfje  unb  ben 
Stiftungen  Ruberer  fid)  unbefangen  5U  erfreuen,  roirb  ihnen  juroeilen 
fernerer  als  anberen  Sterblichen.  5luct>  ßeibnifc,  fo  liebenSroürbig  er 
unö  in  biefen  Briefen  entgegentritt,  roar  tyier  fdjroach.  SBie  fonnte  er 
über  bie  feinbfelige  s«Hecenfion  grollen,  bie  ber  böfe  gontanini  an 
feinen  legten  Söänben  ber  Scriptores  in  bem  $cneäianifd)en  Giornale 
de'  letterati  d'Italia  (Tom.  XII.  1712  p.  388  sq.)  oerübt  hatte:  er, 
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ber  faiferlidje  iRat^,  möchte  ben  Übeltäter  am  liebften  ber  faiferltd)en 
SRegierung  benunjiren  unb  ben  Söotfc^after  be§  ÄaiferS  in  SSenebig 
gegen  it)n  mobil  machen;  er  benft  ernftlich  baran,  ju  bemirfen,  baß 
gontanini'S  ©djrift  in  ben  fotferltcrjen  fianben  bie§feit§  unb  jenfeitS 
ber  &lpen  berboten  merbe.  greilicf),  ebenfo  fdjnell  ift  er  mieber 
befänftigt.  5luc^  ba8  Sßer^ältniS  ju  bem  jungen  Sfturatori  mar  bon 
Anfang  an  ein  fcf)iefe3.  (£r  mar  bem  Jüngern  unb  Hufftrebenben 
gegenüber  ber  große  $)?ann,  ber  bie  ©efchidjte  mefentlich  bom  ©tanb* 
punftebe3$olitifer§  betrachtete;  auch  feine gorfdjungen  fottten  Politiken 
groecfen  bienen;  in  feinem  uniberfalen  ©eifte  geftaltete  ftd)  biefe 
S^ötigfeit  nur  als  ein  befdjeibener  $^eil  einer  umfaffenberen  SSirf* 
famfeit.  2Jcuratori'§  Siele  maren  nict)t  fo  hoch  geftecft,  ein  unermüb* 
lieber  ©ammler  unb  ein  raftlofer  gorfcfjer,  mie  er  mar,  münfdjte  er 
bic  ©rgebniffe  feiner  ardn'balifcfjen  Stfachforf jungen  fo  balb  als  möglich 
bem  gelehrten  «ßublifum  borjulegen;  met)r  (Meb,rter  al§  Sßolitifer,  ^atte 
er  nur  geringes  SSerftänbtS  für  beS  Stnbern  politifdje  öebenfen:  Le 
carte  e  Temdizione  non  conquifltano  stati.  $>ie  leibige  ©eroofmfjeit 
be§  3eitalter§,  gelehrte  ©ntbeefungen  unb  ftunbe  geheim  ju  galten, 
fam  f)in$u,  ba§  einmal  ermetfte  Mißtrauen  ju  berftärfen :  mir  finb  am 
(Snbe  ganj  ebenfo  mie  Sfturatori  erftaunt,  flu  feljen,  mie  meit  SeibnifcenS 
©tubien  borgebrungen  maren  unb  maS  er  bereits  feftgefteflt  hatte, 
inbeS  fein  italienifcher  SRitarbeitcr  in  mühfamer  gorfdjung  fid)  burdj 
bie  bunfle  ©enealogie  ber  (Sfte  hindurcharbeitete.  SSahrtjaft  bemun* 
berungSmürbig  erfcfyemt  aud)  §itx  ßeibnifcenS  überlegene  ©elehrfamfeit 
trofc  aller  ßurücfhaltung :  mie  er  9Kuratori  bie  einjuf d)lagenben  ardji* 
balifchen  SBege  geigt,  it)n  fomof)!  auf  ba§  ttjrr^enifa^e  $üftenlanb  mie 
auf  SDtailanb  t)inmeift  —  ein  beutlicher  ÖeroeiS,  baß  feine  gorfdjungen 
über  bie  ^l^nen  ber  (Sfte  biet  meiter  gebieten  maren,  als  irgenb  jemanb, 
aucb,  ?Kuratori  ahnen  fonnte.  9Iber  er  berlangt  baS  Unmögliche ;  nodj 
über  ben  f)iftorifcf)en  ©tammbater  ber  (Sfte,  ben  9Jcarfgrafen  $lbalbert, 
Otbert'S  I.  SSater,  f)inau^  Den  er  tängft,  SRuratori  aber  erft  nach 
langen  fjorfdjungen  gefunben  t)attef  forbert  er  ardjibalifche  5Btuf f c^Iüff c ; 
fo  lange  roill  er  bon  einer  überftürjten  ^ublifation  nichts  miffen. 
2Bir  begreifen  XRuratori'S  (Smttäufchung  unb  (Smpfinblichfeit,  baß  fein 
beutfdjer  Nebenbuhler  feinen  ftorfdjungen  burchauS  nicht  bie  SBebeutung 
jumaß,  bie  feinen  jahrelangen  ©tubien  $ufam,  unb  baß  jener  immer 
fdjon  baS  mußte,  roaS  er  mühfam  entbeefte,  auch  wohl  im  einzelnen 
fritiftrte.  Mehrere  folcher  Äontroberfen  jiefjen  fich  burch  bie  ftorre« 
fponbenj  hinburdj;  bie  $lrt,  mie  fie  bebattirten,  ift  lehrreich  für  ben 


Digitized  by  Google 


Siteraturbertdjt. 


roiffenfchaftlidjen  (£f)arafter  ber  beiben  ©elet)rten;  roöf)renb  SWura* 
tori  fid)  oft  eigenfinnig  auf  feine  nicht  immer  richtigen  Anfielen 
öerfteift,  roirb  Scibnifc  nid)!  mübe,  ir)n  mit  neuen  Argumenten  ju 
überzeugen. 

$och  nicht  biefe  ftreitigen  fünfte  führten  ju  bem  bebauernS* 
merken  ®onftift.  Smmer  wieber  rjatte  ßeibnifc  bie  ^ßubltfation  beS 
SRuratori'fchen  SöerfeS,  beffen  SfRanuffript  bereits  fertig  geftedt  unb 
ir)m  5ur  Begutachtung  jugefanbt  mar,  fjinauSaufdjieben  gemußt,  juerft 
auS  bem  ©runbe,  roeit  er  biefe  gorfdmngen  al§  noch  rttcr)t  ab* 
gefchloffen  erflärte,  bann,  meil  it)re  frühzeitige  ^ublifation  ber  eigenen, 
im  Auftrage  feineS  dürften  unternommenen  Arbeit  ba§  93efte  roeg* 
june^men  bro^te.  SOfan  tierftef)t  ßeibnifcenS  ©ebenfen,  mie  SWuratorPS 
fteigenbeS  Mißtrauen.  Wicht  jum  erften  unb  nid)t  zum  legten  $Wal 
gefctyat)  e§,  baß  ein  jüngerer  ©elefjrter  fid)  um  bie  grüßte  feiner 
eigenen  Arbeit  burd)  einen  älteren  unb  berühmteren  (Mehrten  bebrofjt 
glaubte.  Unglücflicherraeife  fanben  fid)  ßeute,  roeldje  biefeS  natürliche 
Mißtrauen  ju  fdjüren  mußten  ;  elenbe  SHatfchereten  unb  SBerleumbungen 
ber  ©nglänber  unb  ber  SNobenefen  in  Sonbon  führten  enblid)  ben 
Sörud)  herbei. 

2Ran  fennt  bie  große  Streitfrage  um  bie  Priorität  ber  ©rfinbung 
ber  ^ntegralrecrjnung  jmifchen  Uceroton  unb  Seibnifc.  @&  mar  nicht 
nur  eine  (Sache  literarifrfjer  ©dmlen,  faft  mehr  noch  ein  ©egenftanb 
nationaler  Stiüalität.  3>ie  (Snglänber  fd)ttmren  auf  ihren  SReroton  unb 
erflärten  ben  3)eutfd)en  fdjlechthin  für  einen  elenben  Plagiator.  2>er 
Jtönig  ©eorg  felbft,  in  feinem  deiche  unpopulär  unb  umfomehr  beftrebt, 
bie  ©unft  feiner  englifdjen  Unterttjanen  ju  geroinnen,  mar  feinem 
großen  §ofhiftoriograpf)en  feineSroegS  günftig  gefinnt;  er  grollte  ihm 
noch  roegen  feines  SSerfucheS,  in  faiferliche  $)ienfte  überzutreten.  3)er 
Jpof  urthcilte  natürlich  roie  ber  §err,  unb  bie  ^albangltfirten  Jpanno* 
üeraner  in  Sonbon  hatten  e§  fehr  eilig,  in  bie  englifchen  Schmähungen 
einzustimmen.  £er  ©raf  o.  ^Bothmer  roie  ber  ^aron  o.  Söernftorff, 
beibe  hannooerifdje  SRtnifter  in  Bonbon,  fcheuten  fich  nid)t,  bei  bem 
mobenefifchen  ©efanbten  ba§  Mißtrauen  gegen  Seibnifc  ju  fdjüren, 
unb  ber  mobenefifche  ©efanbtfd)aftSfefretär,  ber  Abt  ©iufeppe  9tiüa, 
fchrieb  nun  feincrfeitS  ©rief  über  93rief  an  feinen  gelehrten  greunb 
nach  SHobena,  in  benen  er  it)n  üorben  argliftigen  Anfd)  lägen  SeibntfcenS 
roamte.  SWan  \)at  in  Sonbon  offenbar  ^Kuratori  gegen  ßeibnifc  au§* 
fpielen  roollen;  9?eroton  felbft  bemühte  fich,  Sfturatori'S  Briefe  an 
tötoa  in  bie  §änbe  ju  befommen,  boct)  roohl  um  fie  gegen  feinen 
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©egner  ju  berroenben.  SSie  grofc  ber  §a6  bieder  (Snglänber  gegen 
Seibnifc  roar,  Berräth  einmal  tftiöa :  bisogna  dire  che  il  sig.  Leibnitz 
sia  composto  di  zolfo,  salnitro  e  di  qualunque  altra  materia 
capace  di  subitamente  prender  fuoco,  e  che  in  oltre  abbia  un' 
anima  in  corpo  rnolto  nera.  (£r  fei  ein  garbatüssimo  cavaliere, 
ein  plagiatore,  ein  uomo  di  mal  cuore  e  pieno  di  maliziosi 
artifizii.  (£3  ift  ein  unerfreulicher  93licf  in  baä  ©elehrtenlebcn  jener 
$eit,  ben  biefe  ©riefe  gewähren,  unb  immer  roirb  man  beflagen 
muffen,  bafe  äRuratori,  fo  begreiflief)  fein  Sflifcrrauen  auch  roar,  ben 
geinben  fieibnijjenS  mehr  geglaubt  tyat,  al§  biefem  felbft.  @r  fjai, 
roie  man  roeife,  biefeS  SWifetrauen  nie  überrounben.  9Iber  auf  ber 
anbern  ©eite,  roie  tritt  trofc  aller  (Schwachen  SeibnifcenS  ßiebenS* 
roürbtgfeit  unb  unOerg  leibliche  ©elehrfamfeit  neben  SKuratori'S  (Sifer 
unb  ©ruft  in  biefen  ©riefen  ju  £age !  Sur  bie  ©efdjichte  ber  Seibnifc'fchen 
Slnnalen  unb  noch  mehr  ber  SDcuratori'fchen  Antiquitates  werben  fie 
immer  bie  roichtigften  öuellen  bleiben.  Kehr. 

Saiem  unter  bem  ^inifterium  3Hontgela3,  1799—1817.  löon  Dr. 
«id|a?b  ©rof  bu  SWoulin  «darf,  ^rißatbojent  ber  ©cfcbict/tc  an  ber  Uni* 
öerfttät  fcetbelbevg.    1.  93anb:  1799— 1800.   «Künctjcn  1895. 

(£rft  „ba§  fefte  ©erou&tfein  nicht  blog  be§  geiftigen,  fonbem  auch 
be§  politifchen  $eutfd)tf)um3"  ermöglicht  e§  jefot,  roie  ber  23f.  fagt, 
„ohne  fittlicr^e  ©ntrüftung  ben  (Seift  eines  3e^raum^  3U  fcf)ilbem,  roo 
bie  politifdjen  ©reigniffe  bod)  nur  bie  nottjroenbige  üöafiS  gelegt  t)aben 
ju  bem  Ausbau  eineS  mobernen  Söaiem,  ba$  feiner  ©eftimmuug,  ber 
jroeite  ©runbpfeiler  beS  3)eutfd)en  9tetct)eS  ju  roerben,  fytömnf)  ent* 
gegengebradjt  roorben  ift."  $)a§  SBerf  ift  fefjr  roeit  angelegt.  2>ie 
beiben  erften  SBänbe  roerben  febiglicfj  ba§  Sßolttifc^e  bieten,  roäljrenb 
fid)  ber  3.  Söanb  bem  inneren  treiben  juroenben  roirb.  3tudj  bie 
ferneren  93anbe  f  ollen  unter  biefen  ©eftchtSpunft  georbnet  roerben, 
benen  alSbann  jum  ©chlufc  ein  ftftenbanb  folgen  fott.  $)a  nun  ber 
1.  SBanb  nur  ben  neunten  %f)di  be§  achtzehnjährigen  3c^raumS  be« 
hanbelt,  fo  tann  man  auf  eine  ftattlid)e  ^Xn^ar)(  oon  Sßänben  rechnen, 
öon  benen  jroei  55ritttheile  ber  äußeren  Sßolitif  be3  (trafen  9flontgcla3 
geroibmet  finb,  roährenb  ein  3)ritttheil  bie  9lu3bilbung  be3  einheitlichen 
baierifchen  9techt8ftaate§  barftellen  foü.  25a  lefctere  bisher  noch  "id)* 
genügenb  behanbelt  unb  flar  bargefteHt  roorben  ift,  roirb  biefer  Xt)eil 
ber  Arbeit  ficherlich  h°()eg  3>ntereffe  bieten.  Ob  aber  auch  c*ne  f° 
eingehenbe  Betrachtung  ber  im  roefentlichen  bereits  befannten  äußeren 
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Sßolitif  erforberlid)  mar,  fann  mof)l  bejroeifelt  merben,  umfomehr  ba 
ber  $Bf.  oorjugSmeife  nad)  bcn  fdjon  mehrfach  benufcten  preufeifcljen 
unb  fran^öfifchen  Elften  gearbeitet  fyat,  roährenb  ba8  3)£ünchener 
©eljeime  StaatSardjib  ifjm  oerfcf)Ioffen  geblieben  ift.  immerhin  l)at 
er  noch  manches  ^ntereffnnte  gefunben,  namentlich  über  bie  ^Beziehungen 
SBaiernS  ju  ^ßreujjen  unb  9tuj$lanb.  3Me  baierifdje  Regierung  mar 
bamalS,  roo  fie  bie  begehrlichen  $lnfprüdje  be§  übermächtigen  öfter» 
reichifcben  93unbe3genoffen  noch  mehr  ju  fürchten  r)atte  als  ben  fran* 
jöfifdjen  ©egner,  gern  bereit,  ftdj  ber  preufjifrhen  Sßolitif  unter$uorbnen, 
fich  oon  Sßreufjen  leiten  unb  bafür  befdjüfcen  ju  laffen.  $)a  ihm  biefer 
Sd)u&  nicht  in  ber  geroünfcf)ten  SBeife  gemährt  mürbe,  ift  SÖaiern 
bann  junächft  in  ein  SchufcoerhältniS  ju  Sftufclanb  getreten.  $er  S8f. 
erläutert  nicht  nur  bie  ^ßolitif  ber  baierifdjen  Regierung,  fonbern  jeigt 
auch,  roelchen  Sßiberfpruch  fie  bei  ben  Stänben  unb  bei  ber  öffent* 
liehen  SReinung  in  Samern  fanb.  SDttt  roachfenber  ©nergie  fprach  fich 
ba3  ßanb  gegen  ba8  SöünbniS  mit  Öfterreich  au§  unb  forberte  ben 
Slnfdjlufj  an  granfreid),  obgleich  e$  Oon  ben  ftranjofen  nicht  meniger 
ausgebeutet  mürbe  al§  bort)er  oon  ben  Öfterreichem. 

Paul  Goldßchmidt. 

$aä  $eutfcf|e  SReid)  ein  monaranfeher  SinhettSftaat.  SJon  «Hert 
b.  «ttbiOe.   Berlin  1894.   294  6. 

Sfhibitte  geht  au§  bon  bem  SBiberfprud),  ber  in  bem  93egriff  eines 
93unbe§ftaate8  liegt,  unb  miH  biefen  begriff  befeitigen.  ©ntmeber  ift 
ein  fogenannter  SBunbeSftaat  ein  Staat,  b.  h-  bie  (Sntfcheibung  liegt 
bei  ber  Regierung  be§  ©efammtftaateS.  Dber  er  ift  ein  ©unb  Oon 
Staaten,  b.  h-  im  Satt  be§  änwfdS  liegt  bie  ©ntfeheibung  bei  ben 
einzelnen,  unb  bie  gemeinfame  bemalt  reicht  nur  fo  meit,  a(3  bie 
Verträge  unb  ber  SSitte  ber  (Sinjelftaaten  e§  geftatten.  $lbgefehen 
babon,  ob  biefe  ßritif  einmanbfret  fei:  geminnt  man  mirflich  ein 
fruchtbarere^  Sßrinjip,  roenn  man  mit  31.  ftatt  SBunbeSftaat  fagt  (Sin* 
heitSftaat  mit  meitgehenber  3)ecentraltfation?  Deicht  ber  ©rab  ber 
^Decentralifation  unterfcheibet  in  erfter  Sinie  ben  ©inheitSftaat  bom 
53unbe3ftaat.  2öa§  un3  junächft  Oeranlagt,  einen  Staat  nicht  a!3 
©inheitSftaat  ju  bezeichnen,  ift  bie  gorm  feiner  ©lieber.  SSenn  für 
btc  Stheile  nicht  bie  %oxm  oon  ^ßrobinjen,  fonbern  bie  bon  Staaten 
überliefert  ober  gemählt  ift,  befonberS  menn  biefe  Staaten  dürften* 
thümer  unb  Königreiche  finb  —  fo  miberftrebt  e§  unS,  bon  einem 
(£tnf)eit§ftaat  $u  fprechen.   (£3  ift  baS  auch  nicht  0Io§  ein  populäre« 
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SSebenfen,  fonbern  moljl  begrünbet  für  jeben,  ber  bie  ©ebeutung  ber 
ftorm  unb  beS  RamenS  ber  Dinge  im  Politiken  Seben  $u  mögen 
metfj.  Der  ^Begriff  SBunbcSftaat  bietet  eine  roiflfommene  §ülfe  $u 
^Bezeichnungen  foldjer  fomplijirten  Staaten.  R.  tegt  ©eroidjt  barauf, 
bafc  bie  ©taatSrechtSlefjrer  bei  ber  ^Definition  beS  SöegriffS  93unbeS= 
ftaat  eS  bermieben  £u  fagen:  ber  ©unbeSftaat  ift  ein  Staat,  fonbern 
fid)  unbestimmter  SBenbungen  bebienen  mie  ein  politifcheS  ©ebitbe 
u.  {.  to.  Ob  baS  aQe  tbun,  prüfe  id)  nid)t  nad),  benn  ade  berftef)en 
unter  biefen  $luSbrütfen  bod)  baSfelbe  ttrie  @taat  unb  üermeiben  ben 
einfachen  ^Begriff  nur,  roeil  eS  nid)t  eine  einfache,  fonbern  eine  foin* 
plijirte  fjorm  beS  <&taate&  ju  bezeichnen  gilt. 

Die  $luffaffung  beS  Deutfd)en  3^eict)ö  als  (SinheitSftaat  mürbe 
baS  ©efütjl  ber  ©emeinfamfeit  ftärfen  unb  auch  bie  Neigung,  bie 
gemeinfamen  Einrichtungen  auSjubehnen,  unb  jmar  aud)  gegen  ben 
Söillen  etma  miberftrebenber  (Sinjelftaaten.  attandje  merben  baS  für 
ein  ©lücf  galten  —  aber  anbere  nicht  unb  ftc  mürben  bie,  bie  nun 
in  ber  Ummanblung  beS  SBegriffS  bie  gähne  beS  (SinheitSftaateS  auf* 
pflanjen,  als  griebenSftörer  anfehen,  bie  ben  RedjtSzuftanb  angreifen. 

höre  fcfjon  ben  SSf.  ben  ©inroanb  ergeben,  bafc  eö  it)m  nur  um 
bie  miffenfctyaftüdje  (Schärfe  ber  Definition  ju  tfjun  fei.  @ut,  aber 
oft  genug  beutet  er  an,  bafe  biefe  @d)ärfe  auch  politifd)  bienlich  fein 
merbe.  Darum  fei  audt)  baS  poütifche  Söebenfen  ermähnt.  Dodj 
laffen  mir  baS.  @o  getieft  er  bei  feiner  ©croeiSführung  borgest  — 
er  fommt  auS  ben  <Sd)mierigfeiten  nid)t  heraus  unb  macht  nun  ben 
SBerfudj,  ben  dfjarafter  beS  heutigen  Deutfdjen  Rcid)S  als  eineS 
©infjeitSftaatS  ^iftortfc^  ju  ermeifen,  inbem  er  ju  zeigen  fudjt:  1.  DaS 
heutige  Deutfdje  Sfteit^  fei  ber  Rechtsnachfolger  beS  alten  1806  er« 
lofdjenen,  unfere  $aifer  bie  „legitimen  Nachfolger  jener  langen  Reihe 
bon  (£äfaren,  unter  beren  ©jepter  Deutfdjlanb  bie  glänjenbften  unb  auch 
bie  traurigften  Seiten  feiner  ©efchidjte  burchlebt  §at"  (<S.  9.)  2.  DaS 
alte  heilige  römifdje  Reich  fei  bis  julefct  restlich  ein  ©inheitSftaat  ge* 
mefen.  Der  hiftorifche  SBeroetS  für  biefe  Sluffaffung  beS  r)eiHc)en  römifchen 
9Reich§  ift  mijjglütft,  unb  fonberbnr  muthet  eS  an,  bafj  er  ausführt, 
im  Saufe  ber  ^afjrhunberte  ho&e  oo§  fettige  römifdje  Reich  beutfeher 
Ration  feinen  (£fmvafter  als  rechtliche  gortfefcung  beS  römifchen 
Seitreichs  abgeftreift,  nicht  blofc  thatfächlid),  fonbern  auch  rechtlich, 
unb  baS  Reich,  Da$  Äaifer  5ran5  »im  S«hrc  auszutilgen 
glaubte",  fei  ein  anbcreS  Reich,  ein  beutfdjeS  Reich  gemefen.  Wit 
feiner  fonftigen  ^efmnblung  bon  $hatfac§en  u«°  fifam  gehalten 
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einmal  geltenber  SRechtSanfchauungen  ift  ba§  nic^t  Dereinen.  $)ie 
3eit  Don  1806  bis  1870  betrautet  er  ferner  rechtlich  a!3  Interregnum. 
„$)a$  alte  5>eutfdt)e  üieidj  beftanb,  n>ie  mir  beroiefen  fyaben,  nod) 
immer  ju  Sflec^t*'  (3.  98).  3)a§  ift  nicht  beroiefen,  Dielmehr  ift  ber 
93f.  ju  recht  fünftlid)en  Slujfaffungen  gebrängt  roorben.  Ebenfo  er* 
ge()t  e$  ifjm  bei  ben  Vorgängen  beS  l87°f  tuelc^e  ben  Sftorb* 

beutfd)en  99unb  ju  bem  Eeutfdjen  SKeicb,  erweiterten  unb  erhöhten. 
Er  gerät!)  hierbei  aud)  mit  feinem  ©runbfafc  in  SBiberfpruch,  baß  man 
ba§  Siefen  eineS  <Staate§  in  erfter  ßinie  auS  ben  Vorgängen,  ben 
$luffaffungen  unb  2lnftchten  ber  ©rünber  be§  <5taat$  fefrftellen  müffe, 
nicht  ober  bodj  erft  in  jrociter  ßinie  au»  ber  SSerfaffung  felbft.  ©o 
glaube  id)  feine  Slnfidjt  richtig  ju  Derfteljen,  jebenfatl§  begebe  id)  mich 
bamit  auf  baS  gelb,  auf  bem  er  bie  Entfcheibung  glaubt  fudjen  *u 
muffen.  £a  ift  nun  aber  flar,  baß  roeber  $önig  Subroig  Don  ©aiern 
in  feinem  berühmten  Bfrfularfdjreiben  Dom  4.  Sejember  1870  Don 
einem  EinheitSftaate  fprid)t,  nod)  baß  93i3marcf  unb  $elbrücf  u.  f.  ro. 
eine  Erneuerung  be§  alten  9?eicb,§  ober  gar  —  maS  9t.  bodj  forbem 
müßte  —  eine  9lnerfennung  ber  tyatfaty,  baß  ba^  1806  aufgelöfte 
SReid)  noc^  beftefje,  in'§  SBerf  ju  fefoen  meinten.  Sßie  fünftlich  unb 
unhaltbar  bie  $uffaffungen  finb,  ju  benen  SR.  greift,  mag  ber  <§afc 
©.  92  jeigen:  „Einen  fturerjfanjler,  bem  biefe  $flid)t  (bie  28a!)l  ju 
leiten)  obgelegen  t)ätte,  gab  e§  nid)t  mehr,  ber  ftönig  Don  ^ööt)men 
in  ber  Sßerfon  be§  ^aifer§  Don  Cfterreidj  fyattt  im  Sßrager  ^rieben 
auf  jebe  äRitnrirfung  an  ber  9JeugeftaItung  5)eutfd)lanb§  SSerjic^t 
geleiftet.  <So  mußte  bem  Könige  Don  Söaiern  al§  rechtmäßigem  5Raa)s 
folger  be§  STurfürften  Don  $fal$baiern  ber  erfte  9tang  unter  ben  ju 
roätjlenben  Surften  eingeräumt  werben. "  93aiern  fyat  einfach  als  ber 
anerfannt  mächtigfte  unb  beäfjalb  al£  ber  geborene  SBortfjalter  ber 
übrigen  dürften  bie  s2Iufforberung  erlaffen.  5)ie  SBilbung  beS  $)eutfchen 
Geichs  ift  1870  unterftüfct  roorben  burch  bie  Erinnerung  an  bie  lange 
gemeinfaine  ©efdjidjte,  bie  unfer  SSolf  in  ben  formen  be£  he^'9en 
römifcben  9teid)§  burchlebt  hat,  aber  man  ha*  1870  roeber  baran 
gebaut,  ba8  alte  9fteid)  ju  erneuern,  noch  ha*  man  Geglaubt,  ba§ 
thatfädjlid)  noct)  beftehenbe  micber  aI3  folcf)e§  an^uerfennen.  —  3111« 
5iifct)orf  macht  fdjartig,  boe"  ift  ber  Einbrucf,  mit  bem  ich  D*e  auf 
grünblichen  (Stubien  ruhenbe  unb  burch  fcharfe,  roenn  auch  einfeitige 
Beleuchtung  roidjtiger  Vorgänge  förbernbe  Slbhanblung  au§  ber  £anb 
lege.  G.  Kaufmann. 
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Bibliographie  de  l'Histoire  de  Paris  pendant  la  Revolution 
Frai^aise.  Par  Maurice  Tourneux.  I.  II.  Paris,  Imprimerie  Nou- 
velle  11  Rue  Cadet.   1890.  1891.    L,  520  unb  XLIV,  822  ©. 

$)iefe  moniimcntnlc  Arbeit,  bie  eine  ber  reichten  gunbgruben 
für  bie  genauere  ©rforfebung  ber  9teDolutton§gefcf)icf)te  ju  werben 
üerfprid)t,  roirb  ein  ©egenftücf  51t  bem  SBerfe  oon  Slleranber  Suetet) : 
Repertoire  general  des  sources  manuscrites  de  l'Histoire  de  Paris 
pendant  la  Revolution  francaise  bilben.  Wurf)  gehört  fie,  rote  biefe, 
ber  grofeen  (Sammlung  gefd)id)tlicf)er  Sßeröffentlidjungen  an,  bie,  bureb 
bie  Sentenarfeier  oon  1889  f)ert) orger ufen,  unter  bem  Sßatronat  beS 
©emeinberatheS  Don  SßariS  erfdjeinen.  3)ie  Aufgabe,  bie  Sourneur 
^u  löfen  hat,  bietet  öietleicht  nodj  größere  ©ebroierigfetten  als  bie, 
roeldje  %  Suetet)  obliegt.  $)enn  bie  gebrueften  Ouellen  ber  Sßarifer 
9rcöolutionS0efct)tcr)te  Oon  Leitungen  unb  ©ammelroerfen  bis  ju 
Einjelbrucfen  oon  Sfteben  ober  ©efefcen,  $ampt)leten,  fliegenben 
©lättdjen  u.  a.  m.  finb  Segion.  Sludj  ^at  man  fie  an  ben  Der* 
fcfn'ebenften  ©teilen,  unb  nidjt  nur  im  ®eburtSlanbe  ber  Sfteoolution 
aufjufuchen.  $>er  gefdjulte  unb  unermüdliche  9Jt.  bem  man  u.  a. 
bie  fcfyöne  9luSgabe  ber  Correspondance  litteraire  unb  bie  SWit* 
tljeilung  ber  Proces-verbaux  de  la  Commune  de  Paris  10  aoüt 
1792  ä  1  juin  1793  in  ben  ^ublifationen  ber  Societe  de  l'Histoire 
de  la  Revolution  Francaise  Oerbanft,  f)at  fidj  feine  4)?üf)e  üerbriefjen 
laffen,  allen  geregten  $lnforberungen  ju  genügen.  Wan  erfennt  bieg 
fdjon  au$  ben  bi§t)er  erfdjienenen  jroei  Öänben.  (Sine  ausführliche 
(Einleitung  unterrichtet  über  bie  §auptfammlungen  ber  in  grnge 
fommenben  STJaterialien  unb  über  ben  $lan,  ben  ber  Herausgeber 
fich  öorge^eichnet  hat.  Sftan  braucht  nidjt  fagen,  bafc  bie  (£rofer= 
$otfeftion  im  British  Museum  nicht  Oon  ihm  üernad)läffigt  tooröen 
ift.  $)od)  gebenft  er  ber  barauf  bezüglichen  Arbeit  $lrnolb  ©djaefer'S 
(§ift.  Btfchr.  53b.  40)  erft  im  2.  s-8anb.  %\\  biefem  fommt  u.  a. 
auch  bi°  9ri16e  Ufteri'fdje  (Sammlung  ber  $üricher  ©tubtbibliothef  ju 
ihrem  Siechte.  2Sertf)boll  ift  ber  Überblicf  über  bie  r)auptfäcr)licf)cit 
SSerfäufe  ret»olution§gefct)icr)tIicr)er  Siteratur,  ber  fich  gleichfalls  in  ber 
Einleitung  beS  1.  ©anbeS  finbet. 

tiefer  53anb  felbft  betrifft  junädjft  bie  einschlägigen  ©driften 
allgemeinen  Inhalts,  fytxaui  bie  28at)len  oon  ^SariS  5U  ben  ßtats 
generaux,  banadj  bie  einzelnen  ©reigniffe  Oon  1789  bis  jum 
18.  93rumaire.  £er  2.  33anb  enthält  allcS.  roa§  fich  auf  bie  munizipale 
Crganifation  oon  $ariS,  feine  Oeroaffncte  Stacht,  bie  ©erattjungen 
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unb  Afte  ber  SMftrifte,  ©eftionen  unb  $lubS,  fomie  ben  fjaupt* 
ftäbtifdjen  Journalismus  begießt.  2)rei  weitere  Bänbe  fter)en  in 
AuSfitf)t.  Banb  3  unb  4  foüen  fid)  mit  bcn  „Monumenten,  ©itten, 
Jnftitutionen',  mit  „Biographie  unb  SJcemoiren"  befd)äftigen.  Banb  5 
mirb  bog  allgemeine  föegifter  enthalten,  (Ergänzungen  einer  fo 
ungemein  roeitfdjichtigen  ©ammlung  unb  fleine  Berichtigungen  beS 
Kommentars  aufjufinben  ift  nid)t  ferner.  BeifpielStmlber  fei  $u 
1,  68  9fr.  337  ermähnt,  bafc  eS  ftd)  bei  BulpiuS  nidt)t  um  ein 
„^feubontym",  fonbern  um  ©oetlje'S  ©djroager  fjanbelt.  An  biefer 
©teile  mären  auch  ft.  ©.  ÖlSner'S  „Bruchftücfe  auS  ben  papieren 
eineS  Augenzeugen  unb  unparteiifdjen  Beobachters  ber  franjofifc^en 
föebolution"  (ogl.  ^eutfctje  Seitfchrift  für  ©efchichtSroiffenfchaft  1890 
3,  100—127  unb  Aularb:  La  Societe  des  Jacobins  2,  100)  ju 
ermähnen  gemefen.  2Bie  geminnreid)  anbrerfeitS  ber  Kommentar  beS 
JperauSgeberS  ift,  bemeifen  u.  a.  2,  497  unb  512  bie  ^otijen  jur 
Biogrop^ie  Stöberer'S  unb  SRaret'S,  ober  2,  488  ber  Artifel  über  ben 
Mercure  de  France.  $5ie  Arbeiten  bon  ^efdu'enS,  §atin  u.  A. 
toerben  burdj  bie  oon  Stf.  ber  eS  aud)  an  SBiebergabe  djarafte* 
riftifdjer  ©oljfrfjnittc  nicht  fehlt,  ganz  in  ben  ©chatten  gestellt. 

Alfred  Stern. 

Recueil  de  documents  relatifs  ä  la  Convocation  des  £tat8 
gene>aux  de  1789.  Par  Armand  Brette.  I.  Paris,  Imprimerie 
Nationale.  MDCCCXCIV.    CLIX,  534  8. 

AIS  $f)eil  ber  Collection  de  documents  inedits  sur  l'histoire 
de  France,  bie  baS  UnterrichtSminiftertum  fyxauäQtben  läfct,  mirb 
eine  ©ammlung  Oon  Aftenftücfen  erfdjeinen,  welche  fich  auf  bie 
Berufung  ber  9teid)Sftänbe  Oon  1789  begehen.  2)ie  äußere  Anlage 
beS  1.  BanbeS  entfpricht  ganz  berjenigen  beS  Recueil  des  actes  du 
comite  de  salut  public,  publie  par  F.  A.  Aulard.  Auch  ift  ber 
gcnonnte  ausgezeichnete  ©elehrte  mit  ber  Beauffichtigung  beS  3)rucfeS 
ber  neuen  ©ammlung  betraut.  Jhr  Bearbeiter,  A.  Brette,  l\at  [ich 
bereits  burch  Beiträge  in  ber  3eitfd)tift  La  Revolution  Francaise 
unb  in  ben  ^Sublifationen  ber  Societe  de  l'Histoire  de  la  Revolu- 
tion francaise  (Le  sermont  du  jeu  de  Paume)  tjortr)ei!r)aft  befannt 
gemacht.  2öic  metf)obifd)  unb  forgfältig  er  Z"  Oerfahren  gebenft, 
erfietjt  man  auS  feiner  (Einleitung,  ©ein  SSerf  mirb  auf  Diel  fefteren 
©runblagen  ruhen,  als  bie  in  §rage  fommenben  Bänbe  ber  Archives 
parlementaires,  bie  fchon  haufiö  angefochten  toorben  finb.  (SS  mirb 
bie  merthöollfte  Borbereitung  einer  üollftänbigen  ©ammlung  ber 
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Cabiers  bilben  unb  bie  Ijödtjft  üerroicfelten  öffentlic^-red^tlic^en  3Us 
fitänbe  beS  alten  granfreid)  in  neuem  Sitzte  erfdjeinen  laffen. 

3)er  erfte  $fjeil  bet  Sammlung  betrifft  ade  9lfte  ber  föniglidjen 
©eroalt,  ber  Parlamente  unb  ber  9cationalüerfammlung,  bie  fieb,  auf 
bie  ^Berufung  ber  9teict)8ftänbe  bejietjen.  $)ie  $>ofumente  werben  tt)eil8 
roörtlict),  tfjeitö  in  9tegeftenform  mitgeteilt.  3)er  jroeite  $l)eil 
befdjäftigt  fieb,  mit  ben  Agenten  ber  Regierung  unb  ben  üerfdjiebenen 
Beamten,  bie  bei  ber  Berufung  unb  Ghrroäf)Iung  ber  SfteidjSftänbe  ju 
tlmn  Ratten.  $)iefe  Siften  enthalten  eine  ^ütte  mistiger  biograpfyfcfjer 
9cotijen  über  SDcmifter,  ©ouüerneure,  Sfrtenbanten,  geiftlidje  SBürben* 
träger  u.  f.  ro.  ^n  ber  golge  fotten  Siften  ber  SDeputirten,  S)ofumente 
üerfdu'ebenen  ^n^lt§  (abgefef)en  üon  SßrotofoIIen  unb  Cahiere),  bie 
auf  ba3  28af)lgefd)äft  Sejug  fjaben,  Überfielen  ber  Baillages  unb 
Senechaussees  mit  genauer  Angabe  ifjrcr  ©renjen  fieb,  anfdjliefjen. 
%üx  afle§  bie«  bieten  bie  Archives  nationales  ben  reidjften  ©toff. 
«Rarere  Angaben  über  ben  arcfjiüalifdjen  ©eftanb  finben  fieb,  gleia> 
falls  in  ber  Einleitung.  3ur  (STgönjung  ber  in  bem  $reb,iü  auf« 
bewahrten  2)rurfe  bienen  bie  unerfdjöpflidjen  ©djäfce  ber  Bibliotheque 
nationale.  5U§  ein  ©eifpiet  bafür,  bafc  mitunter  ber  $ejt  einer 
mistigen  Urfunbe  nur  in  einem  gebrueften  ßibell  aufbewahrt  ift,  fei 
auf  ©.  252  tjingemiefen.  Alfred  Stern. 

Seutfcfc  unb  italienifdje  £unftd)araftere.  ^8on  8.  fttejjl.  fttantfurt 
a.       £.  ÄcUer.    1893.    VIII,  254  @. 

$)ie  antife  ftunft  mar  oorjugSweifc  ^laftif,  Die  moberne  ift  üor* 
jugSweif e  SJcalerei ;  ber  (£fjarafter  ber  antifen  fömfr  ift  ein  plaftifdjer, 
auet)  roo  fie  Malerei  ift,  ber  (Sljarafter  ber  mobernen  ®unft  ift  ein 
malerifdjer,  aud)  wo  fie  ^laftif  ift;  bie  antife  SPunft  beüorjugt  ba§ 
$t)pifcrje,  bie  moberne  ba£  ©Ijarafteriftifcbe,  Snbioibuelle ;  jene  ftettt 
ba§  Söefentlidje  burdjauS  in  ben  SSorbergrunb ,  biefe  gewährt  bem 
$ufäfligen  meljr  9iaum;  in  ber  antifen  Shinft  rjerrfc^t  bie  SRutje,  in 
ber  mobernen  bie  Bewegung;  bie  antife  &?unft  ift  ibeal,  bie  moberne 
ift  realiftifd).  $iefe  8ä|je  wollen  ungefähr  ba8  in  Stürze  bejeidjncn, 
wa§  feit  51.  SB.  ü.  ©Riegel  bie  9Jtitgift  eine§  jeben  fein  fottte,  ber  bie 
®unft  r)iftorifcJt)  unb  äftf)etifcb,  5U  betrachten  unb  ju  genießen  gefonnen 
ift.  Xiefe  ®runbfäfoe  laffen  fidj  aud)  als  leitenber  gaben  in  bem 
üorliegenben  Söuct)  üon  9*ief)l  erfennen,  unb  jroar  mit  ber  SBeite* 
rung,  bafe,  wenn  auef)  bei  aller  Sßeeinftuffung  üon  «Seiten  ber  Antife 
bie  moberne  Sftmft  niemals  ifjren  eigentümlichen  ©t)arafter  eingebüßt 
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bat,  bodj  immerhin  ba§jenige  Öanb,  melcfjeä  al£  $>auptfunbftätte  Der 
Überrefte  antifer  Shinft  aujufctjcn  ift,  jroar  öom  Horben  nic^t  unberührt 
blieb,  aber  im  ß^arofter  fetner  Shmft  ber  $lntife  am  näct)ften  ftet)t; 
bog  bagegen  3)eutfcf)lanb  uttb  bie  SNieberlanbe,  meiere  it)rcrfeit§  mieber 
ganj  bebeutenb  öon  Spalten  beeinflußt  waren  (Dürer,  9iuben§),  immer* 
hin  bie  ©igenart  ber  mobernen  föunft  entfcf)iebener  ausprägten,  liefen 
Unterfdjieb  jroifdjen  italienifcher  unb  beutfeher  &unft  fucf)t  9iiehl  in 
anfchaulicf^phontafieboller  SSeifc  unb  an  treffenben  ©eifpielen  barju* 
fculegen.  ©ein  öuef)  ift  au§gefprochener  Sftafeen  ebenfo  fef)r  für  ben 
SHinftler  unb  Slunftfreunb,  wie  für  ben  Shmftf)iftorifer  gefchrieben. 
Unfere  Qeit  ift  bie  3cit  ber  3)?ufeen  unb  ber  föunftblätterfammlungen. 
2)a§  SDiufeum  aber  entfernt  ben  Slunftgegenftanb  auS  ber  Umgebung, 
für  bie  er  urfprünglicb,  gef  Raffen  mar,  beeinträchtigt  fo  beffen  28ir* 
fung.  (£S  gehört  ein  bebeutenbeS  2Uafe  öon  9lbftraftion3üermögen 
baju,  um  Don  biefer  fatfa^en  Situation  abjufetjen;  e§  gehört  ^^antafte 
unb  (Smpftnbung  baju,  um  bie  ursprüngliche  Situation  fid?  ju  Oer* 
gegenwärtigen.  ähnlich  toert)ält  e§  iid)  mit  ben  Sammlungen  ber 
Äunftblätter.  2öie  leicht  wirb  unter  btefen  »ertjältniffen  ber  Ihinft* 
freunb  oerleitet,  ben  utfprünglidjen  ,3wetf  ber  ftunftwerfe  ju  überfehen. 
Der  SSerfaffer  be§  üorliegenben  99uct)e§  befifct  bie  gäfjigfeiten,  roeldje 
biefe  ®efat)r  auSfchliefeen ;  er  weife  feine  fiefer  oertraut  ju  machen 
mit  bem  ganzen  .ßuftanb,  au§  welchem  bie  ftunftmerfe  entfprangen, 
unb  ber  Umgebung,  für  meiere  fie  berechnet  waren.  (£r  füt)rt  un§ 
ein  in  bie  mittelalterliche,  beutfdje  Stabt  mit  it)ren  türmen  unb 
engen  Strafjen.  (£r  jeigt  uns?  bie  italienifdjen  S3errjältniffe,  wo  ftatt 
ber  befcb,eibenen  93ürgerwohnungen  ^ßaläfte  bie  Präger  ber  ftunft  finb, 
wo  nic^t  bie  Sftmft  für' 3  JpauS,  fonbem  bie  $lu§fchmücfung  be§&ufeern 
überwiegt,  wo  bie  ^ßlaftif  mehr  monumentale  ©röfee  erhielt,  währenb 
bie  beutfehe  in  ber  Durchführung  überlegen  ift.  @r  führt  un§  oor 
ba£  Xtyox  ber  beutfehen  Stabt,  $eigt  un3  bie  £anbfcb,aft  mit  ihren 
eigenen  9tei5en,  gibt  unS  eine  lebenbige  Schilberung  ber  anberS» 
gearteten  italienifd)en  ßanbfchaft  unb  weife  im  .ßufammenhang  bamit 
bie  Unterfchiebe  beutfeher  unb  italienischer  £anbfchaft3malerei  ein* 
leuchtenb  bar5ulegen.  %i$  fpejielle  93eijpiele  jur  Darlegung  feiner 
Sluffaffung  bienen  bem  Sßerfaffer  bie  Stäbte  9legcn3burg  unb  Verona, 
bie  ®ünftler  giefole  unb  gra  Sartolommeo,  Dürer'§  Sftinft  füYä  §au3, 
b.  h-  feine  §oljfchnitte  unb  Slupferftidje,  ©iooanni  Söellini,  Bichel* 
angelo,  Daüib  $enier3  unb  91briacn  SBroumer,  jum  Schlufe  Sßetcr 
$aul  sJtuben§,  in  welchem  baS  anjiehenbe  93ilb  cineS  §öhepunfte$ 
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norbifcfyer  $unftentmicflung  entworfen  wirb.  3)e3  93f.  fpejiftfdje 
Eigenart  befielt  in  einem  innigen  Sftacfjempfinben,  einem  gefühlvollen 
SBerfenfen  in  ben  Shmftgegenftanb  unb  feine  eigentümliche  Umgebung, 
©r  ift  eine  lürifdje  SRatur,  öor  allem  geeignet,  ftimmungSooUe 
©dulberungen  mit  poetifdj  tfjätiger  Sßljantafie  entwerfen.  28er 
ba  meint,  bafe  feine  $trt  ber  5)arftettung  nic^t  redjt  geeignet  fei  für 
ein  miffenfdjaftlidjeS  SBud),  ber  übertrage  einmal  eine  cf>arafteriftifdje 
©teile  in  bie  abftrafte,  wiffenfdjaftlidje  %oxm,  unb  tpenn  biefelbe 
infialtlid)  al^bann  nod)  burd)au§  ju  Stockte  beftetjt,  fo  wirb  ein 
foldjer  fiefer  wotjl  aud)  jugeftetjen,  bag  be3  Sßf.  91rt  ifjre  Öeredjtigung 
unb  itjren  eigentümlichen  2Bertt)  §at.  Ch.  Berghöffer. 

©efd)id)te  ber  bitbenben  Äunft  in  ©öljmen  öom  Xobe  SBenjel'S  IIL  bi3 
gu  ben  §ufttenfricgen.  9Son  3.  92eutmrt|.  1.  SBanb:  ungemeine  93erf}ält* 
niffe,  Baubetrieb  unb  Saubenfmale.  <ßrag,  3-  ®-  ^alüe.  1893.  VIU,  616  ®. 
mit  57  Jafeln. 

^n  bem  Kampfe  ber  Nationalitäten,  unter  meldjem  ba§  fdjöne 
©ötjmerlanb  fo  ferner  ju  leiben  f)at,  fpielt  ba£  tftüftjeug  ber  ©efdjidjte 
leine  geringe  SRotle:  bie  $fd)ed)en  motten  ermeifen,  bafe  fie  ein  alteS 
ftulturtoolt  feien,  bie  3>eutfdjen  (jalten  baran  feft,  baß  bie  föultur, 
meiere  in  99öf)men  get)errfct)t  tjabe,  üorjugSmeife  beutfdjer  91rt  fei 
unb  bie  $fcf)ed)en  ba§,  wag  fie  geleiftet  tjätten,  ben  $>eutfdjen  Oer* 
banften.  %n  biefem  SBiberftreit  ber  Meinungen  ergreift  ba§  neuefte 
SBerf  SReuwirtfj'S  nicr>t  einfeitig  Partei,  aber  gerabe  baburd),  gerabe 
wegen  feiner  objeftiüen  Slrt  ber  ©c^ilberung,  bei  weldjer  nur  mit* 
unter  ba§  ftolje  ©efüljl  burdjblifct,  ein  Eeutfdjer  ju  fein,  ift  e§ 
geeignet,  für  alle  Briten  ein  wid)tige§  ®ampfe§merfäeug  ju  werben. 
Erbarmungslos  jerftört  e8  an  ber  §anb  ber  Urfunben  unb  $>enf* 
mäler  bie  oon  neueren  tfdjedjtfdjen  ^iftorifem  unb  ftunfrt)iftorifern 
gepflegte  ßetjre,  bafc  baS  golbene  Qcitaikx  93öf)men§,  bie  glänjenbe 
9legierung§epo^e  ttaifer  ftarl'3  IV.,  auf  tfd)ed)ifd)em  ©eifte  beruhe. 
Unter  §eranjiefmng  einer  erftauntid)en  ijütte  ardjiüalifdjen  9ftaterial§ 
wei|  31.  barjulegen,  bafj  Oor^ugSmeife  bie  internationale  ©tellung, 
welche  93öl)men  S)anf  ben  ßujemburgern  im  14.  $al)rf)unbert  ein* 
nat)m,  fowie  bie  jablreicfyen  im  ßanbe  lebenben  'Deutfdjen  unb  bie 
au3  Schwaben  unb  anber£wotjer  berufenen  ^ünftler  e§  waren,  welche 
jene  tjofye  tftunft*  unb  ftulturblüte  bewirften,  oor  ber  wir  nod)  tjeute 
bewunbernb  ftefjen.  Oiadjbem  im  Einfang  be§  14.  !3>of)rf)unbert3 
franjöfifdjer  ©influjj  erfyeblid)  an  ©oben  gewonnen  fjatte,  SBaumcifter 
au§  Stöignon  berufen  waren  unb  ^Bauten  nad)  bem  Sftufter  be§ 
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s}*ap[tpalafte§  ju  Slöignon  unb  be8  Souöre  in  Sßartö  begonnen  roaren, 
erblühte  unter  $arl  IV.,  ber  ein  greunb  beutfdjer  ®unft  war  unb 
beutfdje  ^ictjter,  SDcaler,  ©ilbljauer  unb  ^(rc^iteften  an  feinen  §of 
jog,  bie  beutle  Äunft  f)iex  mächtiger  roie  nur  in  irgenb  einem  rein 
germanifchen  ©aue.  3>er  SRaum  »erbietet  e3  mir,  (Sinjelheiten  ju 
berühren ;  nur  ben  ©ang  ber  Unterfudjung  be8  93f .  etwas  näher  bar* 
julegen,  fei  mir  geftattet.  $n  umfidjttger  unb  umfaffenber  SBeife 
fc^ilbert  9i  bie  SBorauSfefcungen  unb  SBebingungen,  au3  melden  ba§ 
gtän^enbe  ®unftleben  unb  Sunfttreiben  ber  farolinifchen  (Spoche  ent* 
fprang.  9cach  einem  furzen  Überblicf  über  bie  äufeere  ©efchid)te 
©öfmienS  mährenb  beS  14.  ^a^unbertS  führt  er  bie  einzelnen 
93eöölferung3elemente  al§  görberer  ber  $ftmfttf)fitigfeit  bor:  bie  Wit? 
glieber  be§  S?önig^aufe§,  bie  $Bifcf)öfe  be8  £anbe§,  unter  melden 
einige  ju  ben  namhafteften  $erfönlidjfeiten  ifjrer  3eit  jählen,  bie 
Sßelt*  unb  ®loftergeiftlid)feit,  ben  $bel  unb  ben  Sürgerftanb ;  fobann 
legt  er  bie  jeneS  StWunbert  beherrfchenben  funfrfreunbftdjen  unb 
funftfeinblic^en  (Strömungen  unb  %been  bar,  roie  ba8  Aufblühen  be$ 
gronleid)namfultu§,  bie  Zunahme  ber  2Raricn=33erchrung,  bie  53er= 
ef)rung  ber  8anbe§patrone,  bie  toachfenbe  Neigung  jur  $rad)tentroicf* 
lung  unb  ^Repräsentation,  bie  (Errichtung  ber  Uniocrfität  u.  bgl.  m.; 
anbrerfeit§  aber  bie  fteigenbe  Oppofition  gegen  bie  9teliquienoerefjrung 
unb  üor  allem  ba§  Sluffommen  be§  §ufiti§muS,  ber  ja  fdt)lte^lidt)  bie 
ftolje  SBlüte  brechen  foßte.  3)ajj  ben  fremblänbifdjen  (Sinroirfungen 
befonberS  forgfam  nachgegangen  wirb,  ift  nach  bem  oben  ©efagten 
felbftoerftänblich;  aber  t)eroorgeI)obcn  mufj  werben,  bafc  ber  93f. 
feineStoegS  einfettig  ift,  fonbern  bem  9luf=  unb  (Smporfrreben  be8 
tf d)ecf>ifcr)cn  23olfe3  burebauö  gerecht  wirb  unb  bie  nationalstfdjedjifdjen 
ftünftler  unb  tt)re  Seiftungen  gebütjrenb  in  ba§  Sicht  ftefft. 

tiefem  allgemeineren  folgt  bie  <3cf)ilberung  be§  93au* 

betriebt  nnb  ber  93aubenfmäler.  ®ie  feftgeregelte  Crbnung  im  93au* 
mefen,  ber  $tbfcf)lufj  ber  Verträge,  bie  Saupolijei,  bie  Söefdjaffung 
ber  Materialien,  bie  Crganifation  be*  $Sauamt§  unb  ber  ©aufjütte, 
bie  mirtf)fct)aftlicr^c  Stellung  unb  SBe^ahlung  ber  einzelnen  Arbeiter* 
flaffen  unb  bie  Soften  beS  SöauroerfS  werben  ausführlich  befd)rieben. 
5lUerbing£  wirb  man  bie  (Smpfinbung  nicht  ju  unterbrüefen  oermögen, 
bafj  ber  33f.,  ber  auch  im  übrigen  eine  etmaS  breite,  fief)  in  SBieber« 
holungen  bewegenbe  DarftellungSweife  nicht  ganj  fyat  überwinben 
fönnen,  hier  ju  ausführlich  geworben  ift;  in  eine  ©efdu'chte  ber 
bilbenben  ftunft  gehörten  faum  biefe  umftänblichen  unb  ermübenben 
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3ahlennacr)meife  öon  $lrbeiterIohn  unb  SERaterialienfoften,  bie  man 
lieber  511  einer  befonberen  Slbhanblung  rein  r>olf^rt)irtr)fcr)aft!icr)er 
9htur  bereinigt  gefeben  f)ätte.  SSiU  mon  öon  biefem  formalen  93e= 
benfen  abfeben,  fo  liegen  gerabe  fjier  ©rgebniffe  öor,  bie  weitgehenbe 
Beachtung  üerbienen;  ich  weifj  nicht,  ob  wir  fonft  eine  fo  juoerläffige, 
feftgegrünbete  8cf)ilberuiig  mittelalterlichen  ^Baubetriebs  bcfityen,  wie 
Tic  unS  §ier  geboten  wirb.  $>en  legten  unb  ausführlichsten  9lbfdmitt 
beS  ^BucrjeS  bilbet  bie  ©chilberung  ber  ©aubenfmäler,  welche  gleidt}* 
falls  ben  einbringenben  ftleifj  beS  SBf.  in  IjerOorragenber  SBeife  offen* 
bart  unb  meiere  buref)  bie  Beigabe  oon  57  frönen  £icf)tbrucriafeln, 
foroie  burdj  mehrere  Seytittuftrationen  wirffam  unterftüjjt  wirb.  Unb 
fo  ftellt  benn  bnS  93uct)  9<7S  einen  bemerfenSmerthen  ftortfcfjritt  in 
unfern  91nfdjauungen  über  bie  funftgefchicbtliche  (Sntwitflung  beS 
Mittelalters  bar.  SBie  bringenb  notljwenbig  eS  ift,  bie  Shinftgefcfn'djte 
fo  ju  pflegen  unb  ju  ber)anbeln,  wie  9R.  eS  im  ®eifte  Slnton  ©pringer'S 
unb  Mlwin  ©cfmlfc'S  tr)ut,  erfennt  man  beutlich  auS  ber  wie  ein 
rother  gaben  burefj  baS  ©udj  fieb  jiehenben  Sßolemif  gegen  Kornelius 
©urlitt,  ber  auf  geifhreict)en  §b,pothefen  unD  ftiliftifchen  ^h"^^^iten 
feine  ©arfteHung  aufbaut,  bureb,  feinen  2J?angel  an  r)iftorifcr)eT  $ennt* 
niS,  Schulung  unb  SKet^obe  aber  nur  ju  oft  fit!)  ju  Srugfchlüffen 
unb  irrefüt)renben  Muffaffungen  f)at  oerleiten  laffen.  Olme  mid)  in 
aßen  ©injel^eiten  mit  bem  9c7fd)en  SBerf  ibentiftjiren  $u  wollen, 
glaube  id)  boct)  fagen  $u  fönnen,  bafc  bie  SSiffenfdjaft  allen  $lnlafj 
hat,  fid)  ber  'if)x  bargebrad)ten  ©abe  mit  r)er5ltct)er  $)anfbarfeit  ju 
erfreuen.  Herrn.  Ehrenberg. 

Sßilfjelm  Äaulbac^.  Son  QanS  Müller.  1.  »anb.  SRit  ftaulbacb/S 
©elbftbilbniS  Dom  Sah«  1824.   »erlin  W.,  ft.  Fontane  &  (£0.  1893. 

gür  eine  SHinftlerbiographie  märe  baS  ©ud),  beffen  bisher 
erfdu'enener  1.  S3anb  atiein  554  grojje  ©eiten  umfafjt,  ju  meit  an* 
gelegt,  ba  $aulbacf)  bereits  iefct,  erft  jmet  ^ar)r5er>nte  nach  feinem 
$obe,  nur  noch  ^iftorifet)  erfaßt  werben  fann,  alfo  für  bie  @nt» 
wieflung  ber  $unft  eine  geringe  SBebeutung  gehabt  r)at;  ba§  fidt)  „in 
wenigen  SBerfen  ber  ftunft",  wie  ber  93f.  fagt,  „bie  öerfdjieben* 
artigften  Stimmungen  unb  3eitrid)tungen,  Jhmftfragen  unb  gntereffen, 
SBahrheiten  unb  SMhümer  f0  mannigfaltig  unb  umfaffenb  wieber* 
fpiegeln,  wie  in  ben  feinigen",  ift  richtig,  würbe  aber  jur  Segrünbung 
einer  fo  eingehenben  93ef)anblung  noch  nicht  r)inreicr)en ;  benn  auch 
tro£  feines  „queüenben  3Hetci)tr)umS  an  ©eift  unb  ^a\t,  «bfidjt 
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unb  ^bce"  $at  $aulbad)  ju  ben  fütjrenben  ©eiftern  nicht  gehört,  bn 
er  nur  ben  bereits  in  ber  3C^  liegenben  ©ebanfen  WuSbrudf  oerlieh: 
bagegen  gewinnt  baS  Buch  feine  oolle  Berechtigung  burcf)  bie  liebeüofl 
eingehenbe  Slrt,  wie  ^ier  ein  an  SJ^ü^en  unb  Arbeit,  aber  auch  an 
(Erfolgen  unb  an  ftittem  ©lütf  reicr»eS  SCRenfchenleben  gefdjilbert  nurb. 
3>urd)  eine  ausgiebige  unb  gefcf)ma<föoUe  Bermerthung  beS  umfang« 
reiben  Söriefnac^IaffeS,  burd)  bie  (Sinflechtung  perfönlicher,  auf  (Smft 
ftörfter,  Submig  ©peibel,  StRorifc  (Sarriere,  Siarl  ©tieler  unb  bie 
gainilie  jurücfgehenber  Erinnerungen  ift  eS  bem  Bf.,  ber  fich  in 
feinen  Reiben  oollfoinmen  eingelebt  $at,  ot)ne  jebod)  bicfem  gegen* 
über  weber  einen  panegtyrifchen,  nocr)  einen  fritifdjen  SWaßftab  anjus 
legen,  burdjauS  gefangen,  ein  einheitliches  SebenSbilb,  bem  ber  SBertf) 
einer  @elbftbiograpf)ie  innewohnt,  in  gefälliger,  leicht  fließenber  3)ar« 
ftellung  ju  bieten. 

2Bir  burcijleben  mit  bem  Stteifter  feine  fernere  ^ugenbjeit,  bie 
er  al8  ber  ©oljn  eineS  fleinen  ®olbarbeiterS  in  troffen,  bann  in 
SKü^^eim  an  ber  9Ruf)r  oerbracht,  unb  tonnen  eS  it)m,  bem  nad) 
beS  SBf.  SluSfprudj  „feine  Spur  romantifc^en  SBefenS"  anhaftete, 
wohl  nachfühlen,  wenn  er  in  fpäterer  3eit,  als  er  bereits  auf  ber 
§öf)e  feines  DtutjmeS  ftanb,  eS  bebauert,  baß  er  nicht  ^abe  Bauer 
werben  fönnen  auf  jener  rotten  Erbe,  beren  ftätylenbe  Straft  er  an 
fid)  erprobt  t)atte.  2)ann  folgen  bie  %a\)tt  auf  ber  ©üffelborfer 
SIfabemie,  wo  er  für  ben  beften  unb  felbftänbigften  unter  allen 
<Sd)ülern  beS  Kornelius  galt  (©.  52  unb  101  werben  wichtige  Sitten* 
frücfe  oon  (Kornelius  unb  bem  9J?aler  ßolbe  jur  Kenntnis  ber  bortigen 
^ihinftjuftänbe  mitgeteilt);  1826  bie  Überfieblung  nach  München; 
enblid)  1834  bie  fünftlerifdje  %fyat,  bie  ilm  mit  einem  Schlage  über 
alle  feine  ®en offen  emporhob  unb  5iir  Berühmtheit  machte:  bie  ®om* 
pofition  ber  ^unnenf flacht,  beren  $bee  wie  auf  8.  287  nach- 
julefen,  com  $lrcr)iteften  ®len$e  eingegeben  worben  ift,  unb  jwar 
in  einer  bem  romantifchen  ©egenftanbe  beffer  angepaßten  malerifchen 
Sluffaffung  als  ber  monumentalen  ©eftalt,  bie  Äaulbach  felbft  biefer 
S)arfteUung  oerlieh. 

©ein  jweiteS  großes  SBerf:  bie  3erftörung  ^erufalemS  bon 
1836,  im  folgenben  ^arjre  ber  im  Auftrage  beS  Äronprinjen  Sflaj 
ausgearbeitete  Entwurf  ju  einem  (£tiflu*  rueltgefct)ict)tlict)er  Bilber, 
bann  1842  bie  $läne  für  ben  Sßanbfchmucf  beS  $reppenhaufeS  beS 
Berliner  SftufeumS  finb  bloße  9lnmenbungen  beS  in  ber  Tünnen* 
fchlacht  aufgehellten ,   bem  3eitgefchmacf  entfprechenben  $rincipS, 
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gefd)icl)t§pl)ilofopf)ifd)e  Slnfdjauungen  burd)  reidje  gigurenfompoft* 
tionen  jur  3)arfteflung  ju  bringen.  „$>er  ©cift  ©otteS  in  ber 
©efcffidjte  ift  e3,  bcn  icf)  malen  roollte,"  erflört  Shulbad)  felbft 
einmal,  unb  ber  S3f.  cfyarafterifirt  fie  richtig  bafjin,  bafj  fte  „alle  ein 
@tü(f  gemalter  §egcFfdjer  $t)ilofopl>ie"  feien,  ©eletjrte  §iftorien« 
malerei  im  <Sinn  einer  nacfy  nriffenfdjaftlidjer  Üöilbung  bürftenben  Qeit 
ift  baS,  eingec)enber  (Erläuterung,  roomöglidj  gar,  nad)  beS  SEReifterS 
SEBunfd),  ber  begleitenben  SRufif  bebürftig:  mdjt  aber  jene  ernfte  unb 
naiöe  §iftorienmalerei,  beren  endgültiger  ^n^palt  feine  Gxflärung 
in  ftd)  felbft  trägt.  SBejeidjnenb  für  biefe  ©eifteSridjrung  beS  &ünftler3 
ift  e8,  bafj  bie  beiben  Reifen  nad)  Stalten,  bie  er  1835  unb  1838 
unternahm,  faft  fpurenloS  an  it)m  uorübergingen;  ebenfo  bafc  in  bem 
an  SReifterroerfen  überreifen  $alaj$o  ^Sitti  ba$  Söitb  eine«  roenn 
audj  tüchtigen,  fo  bod)  leblofen  ®ünftler8  ber  beginnenben  SSerfaUjeit, 
ber  Sriumpt)  $abib'§  üon  SWatteo  ^Roffctti,  in  erfter  Stnie  feine  Siebe 
geroann. 

Bon  ben  SBerfen  feiner  grüfoeit  bagegen,  in  benen  feine  ftäfngfeit 
ju  fcfyarfer  Beobachtung  ber  menfdjlidjen  (£t)araftere  fiel)  in  roafjrfjaft 
origineller  SBeife  geäußert  tjat,  bon  bem  SRarrenfjaufe  unb  bem 
SBerbredjer  au§  oerlorener  (Sfjre,  machte  er  fpäter  roenig  Aufhebens. 
«13  ber  Seiter  beS  Bibliograp()if(f)en  SnftüutS  in  fcilbburgljaufen 
it)m  1835  in  richtiger  23ertf)fd)äfcung  ben  Borfdjlag  machte,  eine 
(Serie  SRarrenbilber  au8  bem  Seben,  eine  Börfenfaene  ä  la  jpogartf) 
ju  entroerfen,  ir»ie§  er  bieS  Slnftnnen  al§  eine«  §iftorienmaIer£  un= 
toürbig  jurücf.  $tuf  biefem  ©ebiet  rjätte  er  BleibenbeS  fcfjaffen 
fönnen.  ©in  ©lücf  ift  e3,  baß  ber  SReinecfe  3rud)S  (1840 — 1846)  $u 
©tanbe  tarn.  51udj  in  feinen  $obe§bilbern  ()at  er  äfmlidtje  $öne 
angeflogen,  ©eine  bielberounberten  ©oetl)e*Bilber  bagegen  bezeugen 
nur  ben  tiefen  ©tanb  ber  beutfdjen  Shtnft  um  bie  SRitte  be3  ^at)r* 
(junbertS. 

2Rit  ber  Übernahme  beö  3)ireftorpoften$  an  ber  9Ründ)ener 
Slfabemie  im  3at)re  1849  fcf)liefct  biefer  Banb  ab.  211$  tjödjft  be* 
luftigenbe  ©pifoben  feien  bie  Berichte  über  ben  3eid)emmterricf)t,  ben 
Äaulbacf)  als  $lfabemiefd)üler  einigen  oornetjmen  tarnen  ju  erteilen 
fudjte  (©.  106  ff.),  unb  über  feine  SRelbung  jum  TOttärbtenft  (®.  235) 
hervorgehoben.  W.  v.  Seidlitz. 
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Die  Herren  Derf  affer  erfudjen  mir,  Sonberabsüge  ifyrer  in 
geitfdjriften  erfeftenenen  2Uiffäfce,  roeldie  jie  an  biefer  Stelle 
berürfftditigt  tDÜnfdjen,  uns  freunblidtf  ein3ufenben. 

Sie  «etorftion. 


Affgemeines, 

3n  SReffina  ift  baS  erfte  §eft  einer  neuen  £eitfd)rift  für  alte  ©efdjidjte 
er  [Lienen:  Rivista  di  storia  antica  e  scienze  affini,  diretta  dal 
Dr.  Giac.  Trope a,  Messina,  tipografia  d'Amico  1895.  Sit  foH 
bierteljäljrlicf)  in  föeften  bon  fünf  Sogen  erfahrnen;  SßretS  für  3aljre8» 
ab onnement  12  2.,  für  bie  einzelne  Wummer  4  2.  $a8  1.  &eft  enthält 
nufeer  betn  Programm  einen  Shtffafc  Dom  Herausgeber,  ©.  Srotoeo: 
l'Etna  e  le  sue  eruzioni  nelle  principali  fonti  greche  e  romane,  eine 
HterarI)iftortfd)e  ©tubte  bon  @.  @.  Stijjjo:  Questioni  Stesicoree,  vita  e 
scuola  poetica,  unb  einen  berfaffung$gefdjtd)tlid)en  Slrtifel  bon  (£.  (£ocrf)ia: 
Del  modo  come  il  senato  romano  esercitava  la  funzione  dell*  inter» 
regno;  baneben  SWiScetten,  SRecenfionen  (u.  a.  bon  Söelodj'8  ©riec^ifcfjer 
©efdjtdjte  unb  bon  <£b.  SReber'S  Unterfudjungen  &ur  ©efdjtdjte  ber  ©raedjen), 
3eitfd)riftenfd)auf  Stötten  ic. 

SMe  S8erlag8bud)l)anblung  bon  O.^Regentjarbt,  Serltn,  forbert  jur  9Rit* 
arbetterfdjaft  an  einer  ©ammlung  bon  Söiograbljien  Ijerborragenber 
Scanner  auf  bem  ©ebiet  be«  fcanbeU  unb  ber  Snbuftrie  auf. 

3n  TOarfeifle  (bei  2>omenc)  ift  bie  erfte  Kummer  einer  neuen  äeit* 
färift  für  ben  Süben  ftranfreidjS  erfdjtenen,  unter  bem  Eitel:  Revue  de 
Provence. 

33on  einer  neuen  w©eograbr)ifa>n  3ettfd>rift",  herausgegeben  bon 
Ä.  §ettner,  ift  ba«  1.  §eft  erfdjienen  mit  Staffeln  bon  8.  föettner, 


Digitized  by  Google 


«Rothen  unb  ftacfcridjten.  533 

t£.  o.  8?id)tljofen  unb  Sb.  ©rütfner.  3)en  SBefdftujj  beS  ftefteS  madjt  eine 
9tubrif  „©eograbljifdje  Sßeuigfeiten"  Don  9t.  Sifcau. 

S)te  bisher  Don  8.  Ouibbe  herausgegebene  3)eutfd)e  3^itf(^rift 
für  @5efc^ic^tdruiffenf^aft  fünbet  in  einer  92oti$  beS  neuen  §efte3 
an,  bafj  ber  ^afjrgang  1895  ganj  ausfallen  fott.  5Bom  3al)re  1896  ab  fott 
bie  3ettfd)rift  reorganifirt  unb  unter  neuer  9tebaftion  (in  Seitojig) 
bann  nrieber  regelmäßig  erfdjeinen. 

3m  Berlage  bon  ©uncfer  &.§umblot  in  Seidig  ift  baS  1.  £eft  einer 
neuen  Sßubufation  erfa^ienen:  Staats*  unb  üölferredjtHttje  31  b» 
fjanblungen.  JperauSgeg.  oon  ©.  QeUinef  unb  ©.  SRetyer:  S)ie 
SRonarri}  omadjen.  Sine  2)arfteflung  ber  Teöolutionären  Staatslehren^  beS 
16.  SaljrljunbertS  (1575—1599)  oon  fö.  Z  reu  mann  (2  9Jc.). 

$a8  9?  e  u  e  91  r  $  i  o  ber  ©efeDfdjaft  für  ältere  beutfttje  ©efdjidjtSfunbe 
foQ  Dom  nädjften  (21.)  SBanbe  ab  in  einer  Stärfe  Don  50  3)rud*bogen  (ftatt 
früher  40)  erfdjeinen,  unb  eS  ift  ber  $reiS  bemgemäfe  oon  12  auf  15  !<ül. 
jätjrlid}  erf)öl)t  roorben. 

S)ie  im  üorigen  3a$re  unter  Sßorfife  oon  $rof.  %.  Sogt  in'S  Seben 
getretene  @d)leftfa)e  ©efeflfdjaft  für  SBolfSfunbe  gibt  als  eigenes  Organ 
„iDlitt^eihmgen  ber  ©d)lef.  ©efellfdjaft  f.  SolfSfunbe",  rebigirt  oon  ft.  s3  o  g  t 
unb  O.  Striekel,  f)erauS,  oon  benen  jefct  ber  1.  93anb  erfdnenen  ift. 

3m  §erbft  biefeS  ^atjreS  fofl  in  Berlin  eine  Serfammfang  ber 
fcreujjifdjen  ißroDinjialfoniertoatoren  ftattfinben,  bie  u.  a.  über  bie  SBegrün* 
bung  einer  befonberen  3eitfd)rift  für  bie  2)enf  malSpf  lege  beratfjen 
foU.  ©ie  foU  f)auptfäa)lia)  eine  93er$etd)nung  ber  fjrunbe,  foioie  eine  93e* 
fpreduing  alles  beffen,  toaS  für  (Spaltung  unb  (Srforfdjung  ber  oorljanbenen 
3)enhnäler  ber  SSorjeit  gefttjieljt,  bieten.  Wtan  foflte  allerbingS  (meinen, 
baß  biefen  fttotdtn  im  SRaJjmen  einer  ber  bereits  ibefteljenben 
fairiften,  etwa  im  9lnfd)lu&  an  baö  Äorrefponbenjblatt  beS  ©efammtoereinS, 
©enüge  gefdjeben  fönnte. 

SSon  ber  Revue  internationale  des  archives,  des  biblio- 
theques  et  des  musees  (t>gf.  bie  iWotij  74,  525)  ift  jefct  baS  1.  $eft  ber 
Wrdjtoabtljeüung  unb  ber  SRufeumSabtbeüung  erfajienen.  SBir  noriren  aus 
bem  9lrdjtof)eft  einen  längeren,  cinfüf)renben  Slrtifel  oon  Glj.sSB.  SangloiS: 
La  science  des  archives  (93erfaffer  gibt  einen  Überblta*  über  Wrdjiöioefen 
unb  tritt  namentlid)  für  möglidjfte  Gentralifation  ein).  —  ©letdjjeitig  Oer« 
weifen  ioir  auf  einen  Strtifel  ton  31  ob.  ©alli  in  ber  Nuova  Antologia 
üorn  15.  Suli  1895:  Per  gli  archivi  di  Stato  (SSorfdjlöge  jur  SReuorgani* 
fatton  beS  9trtt)ioroefenS  in  Statten). 

(Sin  Muffafc  oon  9R.  $latt  in  ber  Political  Science  Qoarterly 
10,  2  erörtert  bie  ©egriffe  Staat,  ©ouoerän,  Regierung:  A  Triad  of 
political  coneeptions:  State,  Sovereign,  Government  (the  State  is  the 
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theater  of  positive  law,  —  the  sovereign  is  the  Commander  of  posi- 
tive law,  and  the  government  is  the  formulator  and  administrator  of 
positive  law). 

3it  einem  Programm  beS  SjkogijmnaftumS  in  9Jcalmebto  (Dftern  1895r 
35  6.  4°)  beröffentltdjt  3f.  ©aar:  ©tubien  übet  ben  gefdjidjtlidjen  Unter» 
ridjt  an  ben  leeren  Seljranftalten  beS  MuSlanbeS.  SRäljere  flßittljeilungen, 
bie  eine  toiflfommene  Überftdjt  gewähren,  merben  über  ben  ©efcfytdjtSbetrieb 
iu  ftranfreid),  Siujjlanb  unb  Sßorbamerifa  gemacht.  Über  Stalten  unb 
©nglanb,  über  bie  nur  eine  furje  92otij  jum  ©djlufj  gegeben  wirb,  fonrie 
über  unfere  norbifdjen  ©tammDerroanbten  wäre  eine  älmlidje  Überfta^t  in 
einem  jroeiten  Programm  erroünfdjt. 

ftr.  91  In 'S  Heiner  Auffafc  „Über  ben  ©inbrud)  beS  Materialismus  in 
bte  &tftortfd)en  SBifienfdjaften"  (93reufj.  ^aljrbücfyer,  Auguft  1895)  fei  $ier 
ermähnt  als  ein  Stityn  ber  gefunbeu  SReaftion  gegen  bte  med^anifd)=ato= 
miftifd^e  SetradjtungSroeife,  wie  fie  namentlich  anf  bem  ©ebiete  ber  neueren 
Siteraturgefdudjte  leiber  ftar!  um  fid)  gegriffen  fyat. 

2>er  als  Sßadjfolger  ©eeleto'S  an  bie  Untberfität  (Jambribge  für  neuere 
©efdjidjte  berufene  fiorbActon  Ijat  eine  MntrtttSoorlefung  gehalten,  an 
ber  in  ber  englifcfyen  treffe  jum  Stfjeil  fefjr  fdjarfe  fititif  geübt  »oorben  ift. 
2)afe  er  als  3Hufter  ber  @efd)icf)tfd)reibung  unferer  Xage  nebeneinanber 
9ftanfe,  HRommfen  unb  Xreitfd)fe  Ijinftetlt,  wirb  aUerbingS  aud)  einen  beutfdjen 
Sefer  etnmS  feltfam  anmuten  unb  lafet  auf  reajt  eHeftifc^er  ötelfettige 
Neigungen  beS  neuen  Professor  regius  fdjliefeen. 

3»n  ^uni^eft  ber  Seutfdjen  9tabfcl)au  Veröffentlicht  2.  ©tein  einen 
«uffafc:  $aS  $rincib  ber  ©nhoicflung  in  ber  ©eifteSgefcbieffte ;  einleitenbe 
©ebanten  §u  einer  (bemnädjft  toerbffentlia^enben)  ©efd)id)te  ber  ^ß^ilofo^ie 
im  3eitalter  ber  SRenaiffance.  Serfaffer  fafet  feine  ©runbanfdwuung  felbft 
in  bie  ^orrne!  jufammen:  3)ie  immanent  teleologifdje  ßntttntflung  ift  baS 
tragenbe  Sßrinci^  ber  ©eifteSgefd>ief)te. 

Über  bie  Srgebnifje  ber  neueren  Ausgrabungen  in  91  g  t)  p  t  e  n  orientirt 
ein  ©ffai  bon  (S.  9lm£lineau  in  ber  Revue  des  deux  mondes  oom 
15.  3uli:  Les  fonilles  recentes  en  £gypte.  SBgl.  aud)  in  ber  Gazette 
des  beaux  arts,  ftuli  185)5:  Correspondance  d'^gypte;  le  nouveau 
tresor  de  Dahchour  oon  9(1.  ©atoet  (mit  Stbbilbungen)  unb  einen  9tuf* 
foft  üon  ©.  ©t  einbor  ff  im  9luguftf>eft  ber  3)eutfd)en  SRunbfdmu:  8ier* 
jef)n  3a$re  ägnptifcfier  Ausgrabungen  (bei  ben  ^nramiben  öon  SJcemfcljtS, 
hn  ftaijum  unb  (Sl  Amarna;. 

$te  Revue  d'Assyriologie  3,  3  bringt  ben  üon  3.  ^eujaü  bem 
franjüfifcf)en  UnterricbtSminifterium   erftatteten  $ertd)t  über  bie  legten 
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©argec'fdjen  9lu8grabuugen  (ügl.  unfere  Wotij  74,  337  f.) :  Mission  de 
M.  de  Sarzec  en  Chaldöe.  Huitieme  campagne  de  fouilles  (1894). 
©benbort  bejubelt  ©erger  eine  neugefunbene  fnprifdje  Qnfdjrift  aus 
ber  tßtolemäerjett  über  bie  Crrridjtung  einer  ©tatue  im  Xempel  beS  SDcelcart 
5U  Samafa,  bie  ba8  ^rortbefte^en  pljönijifdjer  Ütefte  auf  bem  Korbtet!  t»ou 
6l)pern  in  bieier  3*it  ^eigt:  Memoire  sur  une  inscription  ph^nicienne 
de  Chypre.  SBir  notiren  nod)  einen  Strtifel  oon  3.  Cppert:  Les 
mesures  de  Khorsabad  (Seftimmung  oon  Sängen*,  ftlädjen*  unb  $oijl= 
mafeen). 

3m  American  Journal  of  Archaeol.  10,  1  pubh^irt  3-  $ .  $eter§: 
Some  recent  results  of  the  TJniversity  of  Pennsylvania  excavations 
at  Nippur,  especially  of  the  temple  hill.  —  3)ie  Revue  archäol.  26 
(«Kai,  3uni  1895)  bringt  einen  Slrtifel  Oon  2.  $  e  u  j  a  \):  Mythes  chaldeens. 

3n  ber  ^unififoung  ber  ^Berliner  9fat$ropol.  @e)*eD|d)aft  Ijielt  Dr.  2elj  = 
mann  einen  SBortrag  über  bie  93e5ieljungen  jiuifdjen  Qz\t*  unb  SRaum* 
meffung  bei  ben  Söabotoniern. 

$)er  p^üofopt).=r)iftor.  klaffe  ber  SBiener  Stfabemie  rourbe  öou  Sorna- 
f er) e f  ber  erfte  Xfyeil  einer  Slbljanblung  über  „®afun  unb  baö 
Guelfengebiet  be§  Xigriö*,  eine  3ufamTncnfte^un9  Q^er  £wteüen= 
jeugniffe  über  biefe  Sanbfdjaft  („©efdjidjtlidjes  über  ©afun")  üorgefegt. 

2lu§  bem  Bulletin  ber  Academie  des  Inscript.  {^Kär^Stpril  1895) 
notiren  roir:  Note  de  M.  J.  Menant  sur  quatre  tablettes  acheme- 
nides  decouvertes  par  M.  Chantre  ä  Kara-Euyuk  (in  Äappabocten). 

3n  ben  9Zad)ridjten  oon  ber  tgl.  ©efellfd).  ber  SBifjenfd).  ju  ©öttingen, 
1895,  $eft  2,  finbet  ftdj  ein  Sluffafc  oon  3-  SBellljauf  en:  3)ie  SRücffe^r 
ber  S^ben  au$  bem  babttlonifdjen  (Srjf.  SBerfaffer  toenbet  fid)  gegen  bie 
Stuffteüungen  oon  28.  Sq.  Ä  oft  er  8  jur  (Sljronologie  oon  Sfra  unb  Sßefjemia 
unb  über  ba§  93erl)ältni£  ber  im  ßanbe  jurücfgebliebenen  ju  ben  au§  bem 
Gfil  jurürffe^renben  3«benf  roeltf)  letzteren  er  für  bie  (Srftarfung  unb  9?eu= 
formation  be8  Subenüjumä  bod)  größere  SBebeutung  al§  ÄofterS  beimißt. 

„(Senologie  ber  Könige  Oon  3§rael  unb  Quba"  beljanbett  ein  Wrtifel 
oon  5.  töü$l  in  Quibbe'3  Beitfdp.  12,  (nebft  9*ad)trag:  9?eftifijirung  unb 
(Sröärung  ber  Giften  in  ben  SBüdjern  ber  Äönige  unb  Gfjronifa'). 

(Sin  Slrtifel  oon  X.  Ä.  ßfjenne  in  ber  Contemporary  Review  355: 
The  archaeological  stage  of  Old  Testament  Criticism  betjanbelt  ben 
9htßen,  ben  bie  SBibelforfdjung  auS  ber  Slffijriologie  gejogen  Ijat.  —  3n 
ber  Dublin  Review  117  finbet  fid)  ein  Slrtifel  oon  3-  $  0  to  I  e  1 1 :  The 
book  of  Daniel  (SSerfed)tung  älteren  Urfprungö  beSfetben).  3n  bemfelben 
§eft  be^anbelt  (S.  Oan  ben.  Siefen:  Origin  and  history  of  the 
septuagint  (©ntfteljung  ber  Überfefeung  in  Weganbrien  unb  it>re  weitere 
(4*efd)id)te  in  früc)cr)riftlicr)er  3eit). 
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AuS  ben  Stüdes  Religieuses  aKörj  unb  Suni  1895  notiren  wir  einen 
Artifel  Don  A.  2)uranb:  La  semaine  chez  les  peuples  bibliques. 

3n  2Rp,fene  hat  man  fürjlid)  mit  neuen  Ausgrabungen  begonnen. 
3c^n  ©räber  ftnb  geöffnet,  in  benen  man  Sronjefchmerter,  ©djmudfadjen 
u.  f.  to.  gefunben  §at. 

3n  3)elplji  ift  neuerbtngS  aufjer  weniger  bebeutenbeu  ©fulpturen  2c. 
aud)  ein  grojjer  ©efammtfunb  Don  6700  mittelalterlichen,  meift  griednfchen, 
ftcilifd)en  unb  Denejiantfchen  TOnjen  auS  ber  3rit  Dor  1400  n.  (Sfjr.  ent* 
becft  morben. 

83ei  ben  Ausgrabungen  auf  ber  AfropoliS  Don  Athen  ift  eine  3nfcr)rift 
gefunben,  bie  einen  Zfyil  ber  ^Rechnungen  für  baS  ©  t  an  bbilb  ber 
Athene  beS  s}$hibiaS  enthält.  3)ie  Auffid)tSbeamten,  benen  bie  AuS* 
f ü^rung  biefeS  3BerfeS  unterfteflt  war,  befuuben  auf  ber  3nfd)rift,  baß  fie 
Don  ben  ©djafcuteiftern  bie  ©umme  Don  100  Talenten  erhalten  haben,  unb 
fie  geben  an,  maS  fie  baOon  für  ben  Aufauf  Don  ©olb  unb  ©Ifenbein  für 
bie  Statue  DerauSgabt  haben.  AuS  biefen  Angaben  ift  augleid)  ber  9ttarft* 
Drei§  beS  ©olbeS  in  jener  3eit  (ca.  438  d.  (S^r.)  ju  erfd}liefeen. 

3m  Sa^rfiuaj  beS  faiferl.  beutfdjen  Archäologifehen  3nftitutS  10,  2 
beginnt  Sfjr.  Seiger  mit  ber  Veröffentlichung  Don  „Wnfeniichen  ©tubien" 
(1.  Über  bie  Surg  unb  ©raber  Don  'äJcnfene,  in  ©rgönjung  $u  feinem 
§>.  3-  71,  363  erwähnten  Programm). 

3)er  ©djwerpuntt  beS  SudjeS  Don  Sauer:  ©runbfragen  ber 
§omer  =  Äritif  (fieipjig,  .^ir^el.  1895.  321  ©.)  rut>t  in  ben  teftfritifdjen 
Abfchnitten,  wä^renb  gerabe  bie  fjiftorifdjen  $h«le,  bie  Sehanblung  beS 
„fjiftorifchen  SternS"  beS  <SpoS  unb  einzelne  fac^frittfcrje  Erörterungen  in 
bem  fünft  treffüctjen  Suche  leiber  recht  öerfcljlt  finb.  GS  mag  bafjer  genügen, 
wenn  id)  f)kx  auf  meine  ausführliche  Sefprecfcmng  in  ben  „^reufnidjen 
Jahrbüchern"  Derweife.  Erhardt. 

Über  mnfenifdje  unb  l)omerifcb,e  ßultur  Ijanbelt  ein  Artifel  Don 
2R.  §oerneS  in  ber  £fterr.41ngar.  3?eüue  18,1:  ©riechenlanbS  ältefte 
ftulturftufen  unb  itjre  norbifchen  Se^iehungen.  3«r  ^omerifa)en  Archäologie 
notiren  wir  ferner  einen  Artifel  auS  ber  3tf$*«  f-  bie  üfterr.  ©tyinnaften 
46,  3 :  35er  homerifdje  Sogen,  eine  naturwiffenfdjaftlidje  Unterfuchung  Don 
©t.  ftellner,  unb  einen  Artifel  Don  23.  SR  et  d)  el  in  ben  Ard)äolog.= 
Epigraph-  ^citth-  auS  Cfterr.=Ungarn  18, 1 :  $te  £>rf  otfjDre  im  homerifchen 
SKegaron. 

AuS  ben  Arct>äoIog.=(5pigrapt).  Eltttheilungen  18,  1  notiren  wir  noch 
Überfielen  über  „Altertümer  auS  9cieberöfterreid)"  Don  Sab  et  unb 
über  bie  „Antifenfammlung  im  erjbtfcböflichen  ©eminare  ju  Ubine"  Don 
0-  Sau fo  unb  ©ticotti  (©fulpturen  unb  ^nfchriften),  enblich  „Antife 
^nfdjriften  aus  Bulgarien"  (meift  griedufd),  37  Hummern)  Don  S.  3>obruSfn. 


Wotijen  unb  9?ad)rid)teu. 


537 


2lu8  bem  Journal  of  Hellenic  Studies  15,  1  notircn  tbir  einen 
f)übfd)en  Sluffafc  bon  St.  SB.  (£oof:  The  bee  in  greek  mythology.  3)a§* 
felbe  $eft  entölt  eine  forgfältige  topograpWaVard>äologifcf)e  Mbfjanblung 
Don  38.  2  o  r  i  n  g :  Some  ancient  routes  in  the  Peloponnese  (bie  ©trafeen 
bon  SKegalopoliä  nad)  Segea,  bon  ©parta  nacb,  3Regalopo(i3,  bon  ©parta 
nadj  Xegeo  unb  Sftantinea  über  «DlegalopoliS  unb  birefte  ©rrafjen  bon 
£egea  nad)  ©parta;  mit  beigegebenen  Äarten  unb  Plänen).  23on  bemfelben 
SSerfaffer  folgt  eine  Heine  Snfdjriftenpublifation  •  Four  fragmentary  in- 
8cription8,  an  bie  fid)  ein  Slrtifel  t>on  2B.  5t r f iorigt)t:  The  frontier  of 
Lycia  and  Caria  unb  jtoei  weitere  3nfd)riftenpu&ltfationen  reiben:  Greek 
inscriptions  from  Lycia  (31  Wummern)  bon  @.  2)abie8  unb  Inscriptions 
from  Lycia  and  Pisidia  copied  by  Daniell  and  fellows  (auf  einer 
©jpebitton  im  3af>re  1842,  28  Wummern)  bon  G.  §UI3.  $ie  übrigen 
Slrtifel  beS  §efte§  finb  meljr  runftgefdnd)ttid)en  unb  tejtfrittfdjen  ^nljaltS, 
unb  mir  erwähnen  nur  nod)  ben  überfid)tttd)en  2lrtifel  am  ©djlufj  be§ 
SöanbeS:  Archaeology  in  Greece  1894/95. 

3n  ber  3Ud)r-  oe3  Vereins  beutfdjer  Ingenieure  ©b.  39  (1895)  ift  eine 
9lbljanblung  bon  9J.  Jpaatf  erfdjierien:  Über  attifdje  Xrieren,  in  ber  93er* 
faffev  Dom  ©tanbpuntt  be§  ©d)iff3baumeifter3  au$  (er  war  felbft  früher 
$ireftor  ber  ©tettiner  ©djiffgbauanftalt  „SBulcan")  ba3  Xrierenproblem  ^u 
beljanbeln  fud)t  (im  ©egenfafc  ju  33reufing). 

(Sine  neue  ^nfd^rift  bon  WiforoS  beröffentlidjt  Öiller  bon  (Mrt* 
ringen  in  ben  ©ifcungSber.  ber  SBerl.  $lfabemie  ber  SSiffenfdjaften  9?r.  2G. 

9lu8  ber  SKärjfi^ung  ber  9lrd)äolog.  ©efeUfd).  gu  93erlin  fjeben  mir 
Vorträge  unb  SRittljeitungen  fjerbor  bon  (SurtiuS  über  Urfunben  aus 
bem  £ljcfauru§  ber  $ltbener  in  3>elpfji,  bon  SBelger  über  ba§  (5unea= 
fruno8=s^roblem  unb  bie  neuefteu  Serfudje  ju  feiner  Söfung  (gegen  3)Ör* 
pfelb)  unb  bon  Äern  über  ben  bon  föumann  gefertigten  ©tabtplan  bon 
SDtagnefia.  —  $n  ber  9lpritfi£ung  fprad)  Äoepp  über  <£banö'  (Sntbedung 
fretifdjev  ©djviftaeidjeu  aus  mi)fenifd)er  0>9l-  nnfere  Wotij  ©.  356); 
Slfcmann  über  bie  ^arfteUung  bon  ©djiffen  auf  3>ipt)(onbafen,  bie  nad) 
itmt  nid)t  als  attifdje,  fonbern  als  pfjönteifd)e  ©dnffe  ju  erflären  finb; 
enbtia^  ©rütfner  über  bie  präf)iftorifcf)fn  ©aubenfmäler  ber  Snfel  ©la  im 
ftopatSfee  (bgl.  bie  Wotij  ©.  357  f.).  —  $n  ber  SKaififeung  fprad)  fcetrlirf) 
über  neue  ftunbe  in  Pompeji  unb  93o8co  reale  (naa^  Stutopfie)  unb  Äoepp 
über  ba§  grofee  ©d)lacbjenbenfmal  in  ^ergamon,  inbem  er  gegen  ftraenfet 
(bgl.  unfere  Wotij  ©.  358)  für  ©aebler  gartet  nab,m.  3)ie  au§fü^rlia)en 
Serit^te  bgl.  in  Wr.  22—24,  «ßr.  25  unb  29  bev  3Bo(f)enfa^r.  f.  Kaff.  $$iIoI. 

3n  ber  neuen  afabeinifcb,en  SBoc^enfa^rift  „3)ie  ?lula"  betjanbett 
SR.  <ßöb,lmannin  einer  längeren  ^Irtifelreitje  Wr.  6—10  ettoaä  breit  „SMe 
(Sntfte^ung  beä  (£äfari§mu8".  ^er  2ite(  ift  infofent  trrefüljvenb  unb  ^ätte 
minbeftend  ben  Bufafe  „bei  ben  ©riedjen"  erforbert,  als  SSerfaffer  nic^t 
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fomoht  bcn  römifcfyen  (£äfari§mu£,  al§  öielmef)r  bic  analoge  (5ntmia*Iung§= 
reifte  bei  ben  ©riechen  bis  jur  Monarchie  ftfejanber'S  be§  @)rofeen  unb 
feiner  Nachfolger  in'3  Auge  fafet.  —  AuS  SRr.  9  u.  10  berfelbcn  3eitf(^rtft 
oerweifen  wir  noch  auf  einen  Artifei  Oon  ©.  ÜRetjer:  Alte  unb  neue 
©prägen  in  tfteinaften,  in  bem  SBevfaffer  über  bie  Derfdjiebenartigen  Sprach* 
ftämme  in  Sleinaften,  Ureinwohner,  inbogermanifche  unb  femitifche  Stämme, 
befanntlich  ein  fct)r  fdjwierige«  unb  üerwicfelte«  %tyma,  trefflich  orientirt. 

3n  ber  Revue  des  Universitös  du  Midi,  bie  feit  furjem  als  neue 
Serie  ber  Annales  de  la  Faculte  des  lettres  de  Bordeaux  erfdjeint, 
oeröffentticht  ©.  9ivabet  eine  längere,  fid)  otelfach  mit  bem  in  biefer  3ett= 
fdjrift  5öb.  74  erfcf)ienenen  Auffafc  Oon  Äaerft  berührenbe  Abljanblung :  La 
deification  d'Alexandre  (I,  tör.  2,  SBorbeauf  1895). 

3n  Sicilien  finb  bei  ber  altgriechifchen  Kolonie  3Regara  §nblaea  unb 
in  ber  ftälje  oon  StirafuS  bei  ßaftelucio  auf  bem  Serge  (Srimili  größere 
prähiftorifche  3*uwbe  auS  ber  Steinzeit,  an  legerem  Orte  in 
SSerbinbung  mit  einer  Wefropole,  gemalt  worben.  Au§  SnrahtS  wirb  audj 
oon  ber  Aufftubung  oon  ©räbern  auö  ber  friir>Qtied)ifcr)en  gett,  bem  8. 
unb  7.  Safjrtmnbert  o.  <Sfn\,  berietet. 

93eim  Anlegen  einer  neuen  Strafte  in  SRom  ift  man  in  ber  9?äfje  beS 
ÄoloffeumS  auf  bauliche  SRefte,  SDlofaif  unb  3Rauerwer!,  geftoften,  bie  oon 
Sanciani  als  ftunbamente  ber  % itu^  =  2^ermen,  bie  man  bW^er  am 
fübweftlichen  Abhang  beS  Aquilin  annahm,  erftärt  werben.  SSeitere  9?ach* 
grabungen  icheinen  bie  Annahme  ju  beftätigen. 

'Sie  jefct  erft  nachträglich  befannt  wirb,  ift  bei  ben  Ausgrabungen  in 
93o§co  reale  (ogl.  unfere  SRotij  74,343  unb  einen  Bericht  oon  St.  SM  au 
in  bcn  5J?tttf).  be§  faiferl.  beutfdjeu  Arcfjäol.  SnftitutS,  SRöm.  Abth-  9,  4) 
auch  ein  großer  Silberfdmfc,  ^ßrunfgcfäße  mit  fjerrlicfjen  3)arfteHungen  in 
^odjrelief,  ähnlich  wie  beim  Jpilbe«heimer  Silberfunb,  jum  SSorfa^ein 
gefommen.  2>er  oom  Sefifcer  be§  ©runbftücfeS  junädjft  oer^eimliajte  ftunb 
ift  oon  9lothfd)Üb  in  $ari3  für  eine  r)atbe  Million  erworben  unb  ben 
Sammtungen  be§  Souore  al§  ®efd)enf  überwiefen. 

Qm  Ütbeinifdjen  2Rufeum  50,2  tritifirt  ein  Artifei  Oon  Äruinb  = 
t)  o  1 5 :  $u  ben  Afftyriafa  be$  ÄtefiaS,  bie  Oon  unS  73, 160  erwähnte  Ab= 
hanblung  oon  Warquart.  @§  folgt  ein  Artifei  oon  SR.  %f)m:  $ie 
Epigramme  beS  3)amafu8,  in  bem  SSerfaffer  eingefjenb  biefe  djriftlichen 
Stilübungen  auf  bie  9Härtürer  behanbelt.  23ir  erwähnen  gleichseitig,  bafe 
al§  erfteS  Volumen  ber  Anthologiae  latinae  supplementa  jefct  aud)  eine 
Ausgabe  ber  (Epigramme  be§  2)amafu§  oon  bemfeiben  Sßerfaffer  erfdjienen 
ift:  Damasi  epigraramata.  Accedunt  Pseudodamasiana  aliaque 
ad  Damasiana  illustranda  idonea,  recensuit  M.  Ihm.  £eip5ig,  Xeubner. 
1895.  145  S.    8u  jebem  Slücf  finb  umfängliche  Adnotationes  hinzugefügt; 
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am  (Snbe  fünf  ^nbtceö.  —  SBir  notiren  auS  bcm  9?^ein.  SRufeum  ferner 
Unterfudnmgen  ton  3-  83eloch  „$ur  ©efdjtthte  ber  älteren  griechifehen 
fiüri! 44 :  1.  S^eogniS  ton  SWegara  (flammte  nach  93eloch  au§  bem  ficilifdjen 
SWegara;  bie  fifirnoSlieber  ftnb  um  500  t.  (£^r.  ju  fefcen);  2.  SUfaeoS  unb 
ber  Ätieg  um  ©igeion  (©igeion  mürbe  nur  ein  3Ral,  ton  SßififtratoS, 
erobert,  unb  auch  $Utaeo§  unb  SßittafoS  gehören  in  bie  piftftrateifehe  3c*t- 
Söeibe  ^opotljefen,  namentlich  bie  lefctere,  fcheinen  und  fcr)r  problematisch). 
Sn  einem  «einen  Slrtifel  „Über  bie  SSeiljinfchrift  ber  «Rite  be8  <|Jaionio§" 
meint  bann  ft.  Äoepp:  bie  ^einbc  mürben  auf  ber  ^nfchrift  nicht  genannt, 
nicht  auä  furcht,  fonbern  roeil  e8  ju  tiele  terfchiebene  maren  in  ben  erften 
Sauren  nach  ber  Slnfieblung.  —  (Jnblich  notiren  mir  au8  bem  #eft  eine 
brauchbare  äufammenfieüung  ton  (S.  &ofiu§:  9lbmifct)e  $id)ter  auf 
fünften  unb  eine  «DciSceOe  ton  93.  ©arbtljaufen:  $ie  Eroberung 
3erufalem8  burch  fcerobeS  (gegen  33emerfungen  ton  Äromaoer). 

3m  $erme«  30,  2  behanbelt  ein  Strtifet  ton  SR.  SB eil  mann:  SeonibaS 
ton  83n$anä  u«o  $emoftrato8  (sc.  als  OueUen  für  bie  Biologie  ber  &ifcr)e 
bei  Oppian  unb  Slelian);  unb  ein  Muffafc  ton  9R.  t.  SBilamojoifc* 
«Woellenborff:  Sie  fcerfunft  ber  Magneten  am  SRäanber  (im  Slnfchlufc 
an  bie  ©chrift  ton  Äern,  tgl.  &  74,  533  f.).  ^n  einem  längeren 
Strtifel:  3)er  Urfprung  be$  Obtoffeu8=3Rtthuä,  mit  einem  Strang  über 
Xobtenbienft  unb  Jperoenfult,  ermibert  fobann  ©b.  sJReter  auf  ben  Singriff 
SRohbe'S  (tgl.  unfere  SRoti^  74,  532  ff.  SBir  termeifen  beiläufig  noch  auf 
einen  Slrtifel  ton  ft.  SB.  S^tonS,  ber  einen  terttanbten  ©toff  behanbelt, 
in  ber  Classical  Review  9,  5  [$uni  1895] :  Greek  law  and  folk  lore, 
über  ba§  ©efefe  ton  fieoS  unb  ben  griednfehen  SSolföglauben  unb  83olf$* 
brauet)  inbetreff  ber  ©eelen  9lbgefchiebener).  3m  2.  £>cft  be§  §erme3 
ftnbet  fidj  ferner  noch  *in  Slrttfel  ton  83.  Keil:  $>er  ^erieget  $eliobcro8 
ton  $ttfjen  (SSerfucb,  ieine  Fragmente  näher  ju  beftimmen  unb  ju  ergänzen), 
unb  enblich  ©raeten  publijirt  „ein  Fragment  beä  2admre8"  (nach 
einer  §anbfdjrift  ber  ^Jarifer  SRationalbibltothet,  ein  gröfeereS  Stüct  über 
ben  JRhtJthwu«  in  ber  $rofa  ber  SRebner).  —  (Sinen  fetjr  mannigfaltigen 
Inhalt  hat  baS  3.  $eft  berfelben  Scitfd^rift.  38ir  notiren  2h-  SRommfen: 
3)ie  armenifchen  §anbfd)riften  ber  (Shronif  be§  (SufebiuS  (empfiehlt  eine 
neue  33ergleiefjung  ber  fcanbfchrift  E  bei  ^etermann.  SSgl.  ton  SRommien 
noch  unter  SRiöceUen:  Qnfchriften  ton  SurubiS  unb  Siltibaeon  [über 
©.  ^ompeju«]  tgl.  bie  «Rothen  ©.166  unb  359).  —  %  ©tengel:  ^u 
ben  attifchen  (Sp^ebeninfchriften.  —  9t.  ^oed:  ©er  Eintritt  ber  9Rünbigs 
feit  nach  attifchem  9iecht  (mit  toüenbetem  18.  3af)re,  gegen  Söufolt  unb 
©ilbert).  —  3B.  ©trootman:  3)er  ©ieg  über  bie  Sllamannen  im  %at)xe 
268  (mar  mirllid)  ein  ©ieg,  ben  Äaifer  ßlaubiu§  n.  fchon  tor  bem  ©othen* 
frieg  erfocht).  —  3-  83  a  h  1  e  u :  Über  eine  ©teile  im  OctatiuS  be8  2Rinuciu£ 
^elij  (emenbirt  unb  tertheibigt  bie  auf  ba§  alte  Seftament  bezügliche  ©teile 
in  Äap.  19).  —  3.  £oeppfer:  2)aS  attifche  ©emeinbebuch  (gegen  Sloch 
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über  ba8  Xyl-iaQxixbv  y^nnunreiov,  bgl.  bie  9?oti$  ©.  355).  —  3R.  ©djan  j: 
©ueton'8  Dratum  (Stefonftruftion  biefeä  SBerfeS  in  Stbtoeidjung  bon  SHciffer- 
fäjeib;  c8  tjanbelte  nad)  ©djana  ft)ftematt)d^  nur  bon  9?atur,  Sftenfct)  unb 
3eit,  unb  ein  jmeiteä,  bon  9tciffcrfc^eib  bamtt  fonfunbirteS  encbftobäbifd)e3 
SBerf  „Üloma"  ift  ganj  baüon  $u  fdjeiben).  —  ©nblicb,  91.  SÖefyr:  3)er 
amb§ilod)ifcr;e  ÄMeg  unb  bie  Äerfuraeifdjen  Qbtimaten  (neue  93ebanblung 
einer  bon  Äöfjler  im  $erme8  26  ucröffcntltc^tcn  Snfcbjift).  —  9tu3  ben 
SWiScetten  ermähnen  wir  aufeer  ber  bon  Sftommfen  nod)  bie  bon  ft.  931afj: 
X^axiavoi—  Xfiortavoi  (erftereS  war  atS  botfStljümtiefye  Ummanbtung  für 
Christianoi  big  in'«  4.  3a^unbert  in  ©ebraud))  unb  SBemerfungen  jur 
n0L  !A3yv.  be3  HriftoteleS  Den  33.  Äeil  unb      ©.  Xljompfon. 

9lu8  ben  9?eucn  Safyrbücfyern  für  Wtologie,  1895,  3,  notiren  mir 
Slrtifel  öon  @.  2t.  Sagner:  #u  $iobor'8  brittem  unb  erftem  93uct)e  (über 
bie  {Quellen  $i ob or'S,  namentlich  Slgatfjardjibe«) ;  bon  (S.  Jfrautl)  bie  %oxt* 
fefeung  ber  Unterfud>uugen  über  „SSerfcrjoüene  Sänber  be8  ältertyumS" 
(bie  Oftgrenje  <Bti)tt>icnÖ  unb  bie  93i5lferreiet)e  im  Often  bon  ©fbt^ien  nach, 
$erobot);  einen  Meinen  Strtifet  bon  O.  Ringel:  #ur  ©efdndjte  ber  griecfnfäen 
$>eilfunbe  (§erob.  III,  131  über  EemofebeS)  unb  enbtid)  bon  9t.  SÖBitmS: 
$te  $eit  erften  ©ftabenfriegeS  (ftefifteUung  ber  (Sljronotogie  bon 

144—132  b.  Gl)r. ;  ber  Anfang  be3  ÄrtegeS  ift  ntctjt  bor  141  ju  fefcen).  — 
9tu§  $eft  4  ber  Safjrbüdjer  ift  nur  ein  Strtifet  bon  <y.  ©ufemiljt  ju 
erroäfmen:  3)ie  Üeben§üeit  be3  9tnbronifo3  uon  9tfjoboS  (ca.  125 — 50 
b.  9tu§einanberfe0ung  mit  bem  9trttfet  bon  ©erife  in  ber  neuen  2lu3« 
gäbe  bon  ^auln'3  9?eatenctoftobäbie). 

$ie  Revue  des  Stüdes  greques  29  (8,  1)  enthält  Strtifel  bon  9t. 
3)arefte:  Une  pretendue  loi  de  Solon  (bgl.  bie  Sßotij  ©.  163);  bon 
Df.  ^otleauj:  Sur  une  inscription  de  Thebes  (fdjon  bon  Solling  im 
Corp.  inscr.  Graec.  septentr.  9?r.  2419  bubUjirt,  jefct  im  ■JHufeum  ju 
Ütjeben;  eine  Sifte  bon  ©djenfungen  jur  iperfteltung  ber  ©tabt  nadj  bem 
^at)re  316  bon  ben  burd)  Weranber  b.  ©r.  erlittenen  ©d)äben);  bon  ty. 
Xaunero:  L'inscription  astronomique  de  Keskinto  (auf  9tfjobo§, 
publijirt  bon  filier  bon  ©aertringen  unter  ben  griedjifdjeu  3nfelinfd)iiften); 
oon  ©.  ©d) tu mb erger:  Poids  de  verre  ötalons  inonetaires  d'origine 
byzantine;  bon  STtj.  9t ei n a d) :  Inscriptions  d'Amasie  et  d'autres  lieux 
(35  Wummern  au§  ftleinafien);  unb  enblicb,  ben  ©djlufc  ber  Stb^anbtung 
üon  ©irarb:  De  lexpression  des  masques  dans  les  draines 
d'Eschyle. 

3n  ber  Revue  archöol.  26,  3  (2J?ai,  Quni  1895)  be^anbett  fi.  3)imier: 
La  polychromie  dans  la  sculpture  antique  im  ©egenfa^  ju  ben  Über« 
treibungen  bon  Goüignon.  Sir  notiren  au8  bemfelben  §eft  noc^  9trtifet 
bon  X anner b:  Sur  les  subdivisions  de  l'heure  dans  l'antiquit^ 
unb  bon  ©•  9J  ein  ad):  Les  deesses  nues  dans  l'art  oriental  et  dans 
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l'art  grecque  (9?atftb,eit  flammt  nid)t  ouS  bem  Grient,  fonbern  au8 
©riedjenlanb). 

9lu3  bem  Dorljergetyenben  $eft  ber  Revue  archeol.  26,  2  notiren  mir 
rtodj  eine  fßaDDruSpubtifation  Don  Nicole:  Requete  adressee  a  des 
officier8  romains  (papyrus  in^dit  de  la  collection  de  Geneve;  $ln$eige 
einer  &rau  Dom  Serfdjroinben  ir)rc8  ©atten,  bejm.  ©Ute  um  SRadjforfdiung 
nad)  feinem  Sßerbleib). 

3n  ber  Revue  de  Philologie  19,  2  publijirt  93  r  e  a  1  bie  Don  un3 
fdjon  ermähnte  (®.  166)  lnscription  de  Curubis,  unb  3f.  9?icoIe 
93rud)ftücfe  beS  ßhtripibeifdjen  CrefteS  Don  einem  $apDru§  (Une  page  de 
l'Oreste  d'Euripide  sur  papyrus  d'Egypte).  3n  einem  Strtifel:  Pausa- 
mas et  la  destruction  d'Haliarte  ebenbort  befdnilbigt  olle  au  5  ben 
^aufaniaö  einer  fiarfen  (Jonfufton  in  feinen  Angaben  über  bie  3erftörung  ton 
$aliartu8;  in  2Birtlid)feit  mürbe  §aliartu3  gar  nidjt  Don  ben  Verfem  unter 
3Eerje3,  fonbern  nur  öon  ben  Römern  im  $rieg  gegen  ^erfeuä  erobert. 
3Bir  notiren  au3  bem  $eft  enblid)  Notes  epigraphiques  (Athenes— Lemnos- 
Milet)  oon  3-  3?elamarre. 

$n  ben  Melanges  d'archeol.  et  d'hist.  15,  1  fejjt  ®t.  ©feil  feine 
arrfjäologifdien  ©tubien  über  römifdje  Überrefte  in  Slfrifa  fort  in  einem 
Strtifel:  Satafnis  (Perigotville)  et  Thamalla  (Tocqueville),  mit  Slbbrud 
Don  40  ^nfajriften. 

©in  Slrtifel  Don  ©.  ©ergi  in  ber  Nuova  Antologia,  Qluli  1895,  fudjt 
bie  ^rage  Chi  erano  gli  Italici?  Dom  antljropologtfdjen  ©efidjtSpunft  au8 
ju  beantworten.  —  3n  ben  Studi  Storici  4,  1  wirft  ©.  ©caramella  bie 
tfrrage  auf:  Dove  sia  sorto  per  la  prima  volta  il  nome  „Italia",  (I)ält 
gegenüber  Gocdjia  an  Galabrien  feft).  (Sbenbort  Deröffentliajt  ©.  $ai3  einen 
Slrtifel:  I  Berbici  dell'fAsia  Minore  e  dei  Pirenei  ($olemif  gegen  £olm) 
unb  3.  9?iccolini  beginnt  |mit  ber  ^ublitation  einer  neuen  flufammen* 
ftellung  ber  Fasti  tribunorum  plebis,  ab  an.  260/494  usque  ad  an.  731  23 
(baä  Dorliegenbe  $eft  enthält  bie  Einleitung  unb  bie  haften  bis  306,448). 

9lu8  bem  Bullettino  della  Commissione  archaeol.  comun.  di  Roma 
231  notiren  luir:  fcNuove  osservazioni  sul  mosaico  di  Palestrina  Don 
Cr.  SRarucc^i  (mit  Slbbilbung  beS  fargeftcllten  SRofaifS)  unb  eine  topo* 
grap^ifäe  ©tubie  Don  hülfen:  11  tempio  del  sole  nella  regione  VII 
di  Roma. 

3n  Jben  Rendiconti,  della  R.  Accad.  dei  Lincei  ju  9ftom  4,  3  tft 
eine" religion8gef$id}tli#e  <Stubie  Don  G.  $a§cal  abgebrudt:  Le  divinita 
infere  e  i  Lupercali  (Dgl.  bie  Wotij  ®.  166). 

3m  aRä^eft  ber  Notisde  degli  Seavi  oeröffenlirfft  ©arnabei  einen 
bemerfenSroerttyen  Strtifel:  Di  una  rarissima  „tessera  hospitalis"  con 
iscrizione  latina  (auS  $  r  a  f  a  c  c  0). 
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$n  ben  Atti  della  R.  Accad.  delle  scienze  di  Torino  30,  7  Ijanbelt 
(5.  fterrero:  Di  un'  iscrizione  di  Aosta  (Debtcation  ber  incolae  Salassi 
an  Sluguftu«  au§  bem  Safce  23/22  u.  (S$r.). 

(Sin  tntereffatited  Jfjema  beljanbelt  in  intereffanter  5)arfteflung  bie 
Weine  ©d)rift  t>on  ©ttore  ©iccotti:  Donne  e  politica  negli  Ultimi  anni 
della  repubblica  romana  (TOailanb,  ©elbftüerlag ;  48  ©.).  9tadj  einer  alU 
gemeinen  Einleitung,  in  ber  ein  Überbltcf  über  bie  Stellung  ber  frrauen  in 
JHom  in  älterer  3«t  gegeben  n>irb,  befpridjt  SBerf.  bie  (Sntnricfelung  poli* 
tilgen  (Sinfluffeä  be§  weiblichen  GJefcf)led)teS  in  ben  legten  3eiten  ber 
SRepublif  unb  füt)rt  enblid)  eine  SRcir)c  einzelner  Frauentypen  au«  biefer 
3eit  bor  (Globia,  ßalpurnia,  ©erüitia,  ©cribonia,  ^orcia,  ftulüia,  Gleopatra, 
Cctama,  fiiöia). 

3n  ber  Beilage  ber  2Künd)ener  Mg.  3tg.  Dom  2.  $uli  ift  eine 
Mndjener  UniDerfitätSrebe  Don  91.  D.  33 e et) mann  abgebrneft:  2>ie 
Senbenägefe&gebung  be§  ßatferS  SluguftuS.  SBerf.  leugnet  ben  ftufcen  biefer 
©efe&gebung,  ber  (Sfjegefefce  ic. ,  jur  SReformirung  ber  gefeafcr)aftltcr)en 
Stäben  iener  3t\t,  unter  offenbarem  frtnblicf  auf  bie  ©egenroart,  fo  ba& 
ber  Vortrag  felbft  ben  ©tjarafter  eines  SenbenaDortrageS  erhält. 

$m  Sutiljefte  ber  2>eutfd)en  3hmbfd)au  finbet  fiel)  ein  «uffafc  Don 
2Haf  Füller :   Sie  roaljre  ©efdnd)te  be§  SelfuS,  in  bem  bie  ©ebeutung 
biefer  ©treitfdjrift  be8  (JelfuS  über  ben  loyos  «Aiyfrfc,  bie  roir  nur  auS  ber 
®egenfcf)rift  be$  DrigineS  fennen,  für  baö  BerftänbniS  ber  Anfänge  bcö 
Gt)riftenthum3  in  feinen  Berührungen  mit  ber  $f>ilofo^ie  erörtert  wirb. 

3m  <£)iftorif(^en  3at)rbud)  16,  2  veröffentlicht  ©ttglmator  ben 
Anfang  einer  Slbfjanblung:  3)er  9?euplatonifer  $roflu§  aI3  Vorlage  be§ 
fogen.  2>ioiit)fiu§  Slreopagita  in  ber  fietjre  Dom  Übel.  %\t  angebogenen 
Stellen  jeigen  in  ber  Sljat  bie  öollfommenfte  Übereinftimmung  be§  5>ionp,fiu$ 
mit  ber  ©djrift  be§  $rof(u§  de  malorum  subsistentia. 

$n  Äairo  ^at  Dr.  Äarl  ©djmibt,  ber  im  fterbft  D.  3«.  al8  ©tipenbiat 
nod)  Egypten  gegangen  ift,  auS  ber  Bibliottjef  beS  ÄlofterS  Sldjmim  eine 
altdjriftlidje  ©djrift  in  foptifdjer  ©pradje  entbeeft,  bie  fid)  al«  ein  Dialog 
äioifd)en  3efu§  unb  ben  Jüngern  über  bie  fleifd)lid)e  9luferftel)ung  barfteKt 
(nacl)  ©dnnibt  mat)rfd)einlid)  auS  ber  erften  Ipätfte  be§  2.  3al)rljunbert8 
n.  Gl)*-  ftammenb;  Dgl.  barüber  bie  ©i&ung3berid)te  ber  Serl.  9lfab.  ber 
38ifienfa.  <Hr.  31). 

^uf  bie  91berciu§=3nfd)rift  (Dgl.  unfere  ^otij  73,  162)  fommt  S. 
6ont)  beere  in  einem  Slrtifel  in  ber  Classical  Review  9,6  (3uli  1895) 
jurücf:  Harnack  on  the  inscription  of  Abercius.  ©r  publijirt  eine 
armenifdje  Überfefcung  ber  Snfdjrift  unb  üertjält  fid)  ben  ^loeifleru  an  bem 
d)riftlid)en  ßljarafter  ber  3nfd)rtft  gegenüber  fet^r  referoirt.  —  SSir  notiren 
nu§  beinfelben  ^>eft  ber  Classical  Review  einen  Strtifel  oon  28.  ^eterf  on: 
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Two  editions  of  the  Germania  of  Tacitus  (Ü6er  bie  Ausgaben  üon 
ft.  gurneaur,  Clarendon  Press  1894,  unb  üon  §.  9R.  ©teüljenfou, 
Gambribge  1894). 

Über  „Sertuütan  in  ber  Siteratur  ber  alten  IHraV  üeröffentlidjt  51b. 
§  a  r  n  a  d  einen  inljaftSreidjen  Artifel  in  ben  ©ifcungSber.  ber  ^Berliner  Afab. 
ber  SBiffenfd).  29  (mit  einem  Anfang  üon  ©elegen). 

•  3n  ber  Xeubner'fdjen  bibliotheca  scriptoruni  graecorum  et  ronia- 

norum  üeröffentlidjt  A.  ©rinfmonn  ben  gried)ifd)en  £ejt  ber  Seinen  ©djrift 
beS  Atejanber  üon  ßüfoüoliS  gegen  bie  SÄanidjäer:  Alexandri 
Lycopolitani  contra  Manichaei  opiniones  disputatio 
ed.  A.  Brinkmann  (Seiüjig,  £eubner  1895,  31  unb  50  ©.).  3n  öcr 
Praefatio  orientirt  er  über  baS  SBenige,  roaS  ftd)  über  bie  <Scf)rift  unb  ben 
SSerfaffer  feftfteflen  lägt.  Sefcterer  fd)rieb  nadj  iljm  am  @nbe  beS  3.  ober 
füäteftenS  ju  Anfang  beS  4.  l^aljrljS.  n.  (Sljr.  unb  mar  nid)t,  toie  man  be» 
Rauptet  tjat,  ßtyrift,  [onberu  ^latonifer.  2>er  $e|t  ift  nad)  bem  Codex 
Mediceus  auS  bem  9.  3aljrf>.  reütbirt,  auS  bem  in  ber  SSorrebe  audj  baS 
Fragment  eines  @ebtd)teS  sie  rbv  Baßäewv  ßnade'a  abgebrudt  wirb,  baS 
nadj  Srinfmann  roaljrfd)einlid)  als  SBibmung  ju  einer  Sammlung  manidjäifdjer 
©djriften,  bie  bem  ßaifer  üor  bem  Sßaulicianerfriege  überreid)t  rourbe, 
üerfafet  mürbe. 

gleue  2Süa>er:  I  tele,  @efd|.  ber  Sieligion  im  Altertimm,  beutle 
Ausgabe  üon  ©.  ©etyrid).  1,  1.  (©otf)a,  <ßertf)e3.)  —  9R.  SBübinger, 
S)ie  Uniüerfattyiftorie  im  Altertum.  (SBien,  ®erolb.  5  —  ©.  SReoer, 
3)ie  wirtijid)aftlid)e  (Snttüidlung  beS  AltertfjumS.  (3ena,  fttfdjer.  9K.  1,50.)  — 
83  u  f  0 1 1 ,  ®ried).  @efd)td)te.  II.  3toeite  üermetyrte  unb  üöüig  umgearb.  Auflage, 
(©ottya,  ^ertljeS.)  —  Aristotelis  DoXvtüa  'Afrrjvaiatv  it.  edidit  Frid. 
Blass.  (Biblioth.  Teubneriana.)  —  0.  <Süruner  =  ©ieglin,  §anb  = 
atlaS,  Atlas  Antiquus,  Sief.  4.  (©otlja,  ^ertljeS.)  —  Saumgarten, 
ß.  91.  ©eneca  unb  baS  Gfjriftentljum.   (ftoftod,  SBert^er.   3K.  6.) 

$öt»tfa>aeraanWe  £eif  unb  SMtfcfotta  0is  1250. 

$n  ©djIeSroig  ift  bei  ber  Ausgrabung  eineS  Hünengrabes  bei  SSotterup 
ein  SBronjewagen  mit  üter  SRäbern  gefunben,  ber  bie  Urne  nebft  ©äffen« 
reften  (©djroert,  Sanjenfpi^en  unb  Pfeile)  trug. 

3n  ©aarburg  ift  ein  SDH tljraSljeiligtljum,  baS  roatyrfdjetnlidj  im 
4.  Satyr jjunbert  n.  (£f>r.  jerftört  würbe,  aufgefunben,  mit  einer  JReitje  üon 
©fulüturen,  bie  baS  TOljraSmüftertum  in  befaunter  38eife  jur  2>arftellung 
bringen. 

Aud)  in  Garnuntum  Oßetroneü)  ift  bei  neuerbingS  roieber  aufgenommenen 
Ausgrabungen  ein  SRittjraStyeiligtljum  üon  reidjftev  AuSftattung 
gefunben  loorben.   Aud)  bort  finb  eine  SReifje  gut  ausgeführter,  auS  ben 
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erften  Safjrljunbertcn  it.  CHjr.  ftammenber  Sfulpturen,  bie  auf  ben  3ttitl)ra§* 
bienft  Sejug  Ijaben,  entbecft,  ba$u  nodj  namentlich  ein  fdjöner  Altar,  beffen 
öier  (Seitenflächen  öon  plaftifdjen  Figuren  beberft  finb,  auf  ber  Sorberfeite  brei, 
auf  ben  anbem  Seiten  je  &n>ei.  —  %n  ber  9?äl)e  beS  §ei(igtt)umS  finb  noeb. 
bie  ftunbamente  oon  jtoei  anbem  ©ebäuben  freigelegt,  beren  eines  mit  einer 
Statue  ber  WemefiS  unb  mehreren  tieinen  Altären  gleichfalls  ein  freiligtljum 
geroefen  $u  fein  fdjeint. 

Sei  $>ol)enl)eimin  SRljeinljeffen  finb  in  bem  bort  freigelegten  fränftftfyen 
©räberfelbe  eine  SDienge  öon  ©äffen  unb  Sd)mucfftücfen,  fetteue  5°rmen 
öon  ©eioanbfpangen  jr.  gefunben.  Aucf)  ein  bei  Sprenbltngen  auf* 
gebeertes,  frän!ifd)eö  ©räberfelb  hat  reiche  Ausbeute  an  SSaffen,  Sdunucf* 
ftücfen  unb  ©erätben  ergeben.  —  Sei  weiteren  Ausgrabungen  am  römifchen 
Äaftcü  bei  Äannftabt  finb  Sruchftüde  einer  fog.  3upiter=Säule  unb  bie 
ftunbamente  beS  tßrätoriumS  gefunben. 

$ie  Ausgrabungen  beS  römifchen  StanblagerS  öon  Woöaefium  finb 
jefct  abgesoffen ;  bie  jaljlreidjen  ftunbftücfe  finb  inS  9?f)einifd)e  ^roöinstal* 
mufeum  nach  Sonn  gebracht. 

Sei  Uttenborf  in  Oberöfterreich  ift  ein  grofjeS  ©räberfelb  auS  prä= 
Ijiftorifcher  3eit  gefunben,  unb  jioar  fanb  fict)  einmal  ein  größerer  Sranb* 
t)ügel,  auf  bem  offenbar  bie  deichen  üerbrannt  mürben,  unb  baneben  eine 
3Rett)c  öon  Heineren  Mügeln  ohne  Sranbfpuren,  in  benen  bann  bie  Afche 
ber  Verbrannten  beigefejjt  mürbe. 

(Sine  SReihe  Don  §unb=  unb  AuSgrabnngSberichten  bringt  baS  Jahrbuch 
ber  ©efellfch.  für  lothringi}d)e  ©efef).  u.  AltertfmmSfunbe  6  (1894) :  L'enceinte 
prehistorique  de  Tincry  oon  (£.  v$auluS. —  Excursion  arch^ologique 
au  Herapel  öon  (£.  fruber  (ögl.  baju  bie  Anzeige  eines  SonberabbrucfS 
au§  ben  Memoires  de  la  societe  nationale  des  Antiquaires  de  France  53, 
1894:  Antiquites  du  Mont  Heraple  oon  2.  Üflar^Berlb  u.  ©.  be  la  ftoe).  — 
$>ie  fog.  9?ömerftrafje  in  ber  Oberfbrfterei  St.  Aöolb  oon  A.  $inrid)S.  — 
<$tne  prähiftorifche  SBohnftätte  unb  eine  römifdje  trua  oon  fr.  ü.  frommer* 
ftein.  —  Ausgrabungen  unb  ftunbe  bei  Saarburg  i.  2.  oon  SB  ich* 
mann.  —  S)er  römifche  SReilenfteinibei  Saarburg  unb  fltömifdjer  ©rabfunb 
in  Sabton  (bei  Sttefc)  Oon  g.  S.  ßenne. 

Sei  3Bie|"en  in  frannoöer  ift  baS  Sorbanbenfein  eines  großen 
UrnenfriebbofeS  aus  öorchriftlicher,  germanifcher  3eit  feftgefteut,  ber  noch 
feiner  föftematifchen  Aufgrabung  fyaxvt 

Sei  $afing  in  Saöern  ift  ein  alter  3teif)engräberfrieb$of  aufgebeeft 
mit  Soffen  unb  ©erätfjen  auS  bem  5.  ober  6.  3at)rhunbert  n.  6^r. 

Über  Fouilles  d  un  eimetiere  Belgo-Romain  ä  Vesqueville  pres 
Saint- Hubert  berietet  ©.  Gumont  in  ben  Annales  de  la  soctete" 
d'archeol.  de  Bruxelles  9,  1.  —  %n  ber  Revue  archeologique  26,  2 
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unb  3  gibt  @.  SR  ei  na  cb,  in  einem  Strtifel  Epona  eine  ^ufammenfieüung 
über  ben  %\)pu%  biefer  ©ottfcit  in  S)eutfd>lanb ,  ftranfreid)  unb  Statten 
($>arfteüungen  unb  Snfdjriften). 

3m  ©Iobu§  68,2  finbet  ftdj  ein  Brtifel  öon  3entfd&:  ©ermanifdj 
unb  ©lamifdj  in  ber  oorgefd)td)tlid)en  ßeramif  beS  öftlidjen  2)eutfd)lanb,  unb 
in  9k.  5  berfelben  SBodjenfcfjrift  ein  Slrtifel  toon  (£.  2.  Äraufe:  $ie 
9?ä$r=  unb  ©efptnftbflanaen  ber  oorgefd)id)tlid)en  Europäer. 

Über  bie  fcaaftabHfcriobe  in  Oberbanern  unb  in  ber  Cbertfalj  Ijtelt 
&  Waue  einen  Vortrag  in  ber  Styrilftfcung  ber  «nt^ropologifdjen  ©efeüfdj. 
in  «Künden,  dr  entwarf  ein  anfd&aulic&e§  93ilb  biefer  3eit  unb  fud)te 
nadjaumeifen ,  bafe  in  Cberbaüern  bie  ^aüftatoberiobe  ber  JRömerjeit 
unmittelbar  ooraufging  oljne  eine  Befonbere  La-Tfenes$eriobe  al§  gnrffdjen* 
glieb,  —  eine  Slufftetlung,  ber  uon  anberer  ©eite  lebhaft  miberförocfjen  mürbe. 

(£in  Strtifel  Don  Slrnotb  in  ber  99eUage  ber  Sßünctyener  9111g.  #tg. 
oom  15.  ^uni :  3ur  2ime§f  orföung,  ergebt  äiemlidj  lebhafte  Aufteilungen 
gegen  bie  neue  ©arwetj=$eitner'fd)e  ^ublifation. 

SSon  (S.  3Ker)Ii§T  ©tubien  ^ur  älteften  ©efa^te  ber  Üttjetnlanbe  ift 
als  jmülfte  Abteilung  ein  Programm  bcS  ©ümnafiumS  ju  9Jeuftabt  a.  b. 
auggegeben  (fieipftig  unb  «Keuftabt  a.  b.  §.  35  ©.),  in  bem  SBerfaffer  in 
brei  Mbfdmttten  1.  über  bie  älteften  $anbef8oerbinbungen  unb  über  bie  mittel* 
rfjeinif^en  ÄriegSmäUe,  2.  notf)  einmal  über  bie  (Srgebniffe  ber  Ausgrabungen 
auf  ber  fceibenburg  bei  ßreimbaef}  i.  b.  ^falj  (ögt.  bie  9?oti*en  72f  364; 
73,  359;  74,  539)  unb  3.  über  ein  »eil  mit  8hmemnfd>rift  bon  ©ilj  i.  b.  $falj 
(ogi.  unfere  <Rotij  74,  346)  fjanbelt.  SBir  firtben  burd)  biefe  ©ajrift  nur 
unfere  an  festerer  ©teile  gemalte  Semerfung  beftätigt. 

$aS  Äorrefbonbenjblatt  beS  ©efammtbereinS  :c.  %c.  5  enthält  einen 
Slrtifel  bon  SR.  SBeife:  9luS  ber  Umgegenb  beS  ©tein^uber  9KeereS  (Unter* 
fudmng  auf  Altertümer).  3n  9ir.  6/7  beSfelben  »latteS  finbet  ftcr)  ein 
„£riti)rf)er  ©eitrag  ju  ber  9teid)8limeSforf  tf/ung"  bon  ©eneralmajor  SB  o  l  f  (über 
ben  SimeS  an  ber  e^attengtenje).  —  AuS  bet  S8eftbeutfd)en  &t\d)t.  14,  2 
notiren  mir  Artifel  Don  (£f).  2.  SbomaS:  3)ie  Ringmauern  auf  bem 
©olbgruben=  unb  2)albeSberge  in  ber  $oljen  HJiarf  im  XaunuS;  unb  bon 
2.  Sacobi:  ©renamarfirungen  am  2imeS  (ßrgebniffe  ber  im  %a$Tt  1894 
im  £aunuS  erfolgten  Unterfudjungen ;  mit  planen).  —  3m  Äorreföonbenj= 
blatt  9ir.  5  berietet  Äörber  über  neue  $unbe  in  ÜKainj  (barunter  ben 
fdjon  bon  unS  ermähnten  Elitär  ber  Deae  Aufaniae)  unb  31.  Äifa  über 
neue  Snfrfpriften  auS  ßöln  (93otibtafel  an  Sinter  2>otid)enuS  unb  ©rab* 
ftein  eineS  SSeteranen  ber  legio  X  gemina  unb  feiner  ©attin).  —  9Jr.  15 
beS  2ime8blatte8  enthält  $Berid)te  bon  Äofler,  38olff  (Äaftell  Ofarben), 
Bettler,  ßadjenmaier,  Äapff  (ÄafteÜ  bei  (Sannftabt),  (£ibam  unb 
3-  Stnf. 

6iftotl|cJ)e  geititftrift      ß.  »b.  XXXIX.  35 
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9lu$  ben  föeuen  fteibelberger  3aljrbfidjern  5, 1  notiren  mir  nodj  einen 
Strrtfel  oon  Ä.  3  a  n  g  e  m  e  i  ft  e  r :  3ur  germanifdjen  2Rütl)otogie  (germantf^e 
©ötter  auf  römifcfjen  Snfdjriften)  unb  einen  populären  Vortrag  beSfelben 
SerfafferS,  ben  er  Ijter  mit  gelehrten  Slnmerfungen  berfefcn  $at :  $>er  ober= 
germanifd)=rGatifcfie  Sime«.  3n  bemfelben  §eft  finbet  fi$  nod)  ein  Wad)trag 
„3u  ben  beeren  ber  Sürgerfriege"  toon  2L  o.  2>oma8jeto3fi  (ogl.  bie 
9iotij  74,  161)  unb  ein  Slrtifel  oon  Dt)lenfä)lager:  3)er  föame 
„$fal"  al8  ©eaeidjnung  ber  römifdjen  ©renslinie  (biefelbe  ftrage  bet)anbelt 
aud)  3angemeifter  in  bem  eben  erwähnten  Vortrage;  beibe  erflären  fict) 
gegen  ben  3u[ammen^ang  oon  $fal  in  biefem  ©ebraud)  mit  ^aUifabe  unb 
bringen  ba§  SB  ort  totelme^r  mit  vallum,  SSafl,  (£rf)öl)ung,  &uf  anraten). 

3n  ber  Btfrfir.  be3  t)iftor.  SSereinS  für  ©djroaben  unb  Weuburg  ©b.  21 
gibt  3.  ®d)ufter  eine  „Beitreibung  ber  SRömerftrafee  oonStugSburg  nad» 
fcürtyeim  unb  SBöriSMen".  —  3™  ©Iobu§  67,22  bebanbelt  ©.  93anca* 
lari  in  ftortfefeung  feiner  t)au$gefd)id)tltd}en  ©tubien:  2^üringifd)e 
fcauStijpen. 

Unter  Notes  and  Documenta  in  ber  Engl.  Hist.  Review  39  (gutt 
1895)  üeröffentlid)t  MnScombe  einen  «Crrifel :  The  paschal  canon 
attributed  to  Anatolius  of  Laodicea  (ift  erft  457  entworfen).  (Sben* 
bort  folgt  eine  3Ri3ceHe  tion  3-  9tounb:  Henry  I  at  Burne  (sc. 
SBeftburne). 

5>ie  Revue  des  Questions  Histor.  115  (3uli  1895)  enthält  einen 
Sluffafc  öon  Sil  Urb:  Le  clergö  ehrten  au  milieu  du  IV  siecle 
(über  bie  fojiole  unb  potitifdje  ©tettung  ber  93ifd)öfe  unb  be§  £leru§  über* 
$oupt  unb  über  bie  Anfänge*  bc§  flöftertidjen  SebenS).  9tu8  berfelben  3eit* 
fdjrift  notiren  mir  eine  ftrd)enred)tltd)e  ©tubie  oon  91.  b'Slorit:  Les 
eglises  autonomes  et  autoc£phales  (451 — 1885). 

3n  ben  Stüdes  Religieuses,  3uni  unb  3ult  1895,  toeröffentlid)t 
Sapötre  bie  ftortfefcung  feiner  ©tubien  *ur  ©efd)id)te  $apft 
3oI>ann'S  Vni.  unb  feiner  ©ejieljungen  ju  #arl  bem  Karlen:  Stades 
d'histoire  pontificale.  I.  L' Empire,  l'Italie  et  le  pouvoir  temporel  des 
papes  au  temps  de  Jean  VIII  (la  royautö  sous  Charles  le  Chauve 
unb  l'empire  sous  Charles  le  Chauve).    IL  Gaule  et  Germanie. 

3n  ber  Revue  des  deux  Mondes  öom  1.  3uli  1895  jOeröffentlidjt 
<£.  9K.  be  SSogüe  einen  Strtifel:  Le  moyen-Age.  Poetes  et  philologues 
(über  bie  Arbeiten  bon  ©afton  <ßari8). 

3m  neuen  §eft  ber  Quibbe'fdjen  3eitfdjrift  12, 1  ift  ber  ©dtfufe  ber 
Slb^anblung  üon  23.  ©icfel  abgebrueft:  $ie  Verträge  ber  Zapfte  mit  ben 
Karolingern  unb  ba3  neue  ßaifertfntm  (ogl.  bie  9?otij  74,  542).  SSerfaffer 
bet)anbelt  ^ier  namentUd)  bie  Erneuerung  beS  Äatfert^umd  burd)  Äarl  ben 
©rofeen  unb  bie  SRüdtuirrung  biefer  neuen  SBürbe  auf  bie  Stellung  be8 
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^npftthumS.  —  3n  ben  Kleinen  9J?ittf)eilungen  beS  £efteS  gibt  Eb.  §  et)  ben« 
reich  einen  Nachtrag  ju  ben  mittelalterlichen  Sagen  über  Äonftantin'S  beS 
©ruften  3ugenb. 

„Über  2eben  unb  Seljre  beS  3Mfd)ofS  ÄlaubiuS  Don  £urin",  ber  einen 
charafterifrifchen  ©egenfafo  ben  tmmaniftifchen  ©elehrten  ber  Karolinger» 
jeit  bilbet,  Deröffentlicht  E.  Tümmler  eine  ©tubie  in  ben  ©ifcungSber. 
ber  ^Berliner  Afab.  ber  9Biffenfd).  9?r.  23. 

Qm  Neuen  ftrdjib  20,3  Derbffentlicftt  C.  §olbersEgger  bie  i$ovt* 
fefcung  feiner  ©tubien  ju  ^ürtngifdjen  ©efchichtSqueflen.  Sir  gebenfen 
barauf  ^urüdjufontnten.  3)aSfelbe  §eft  enthält  eine  umfangreiche  &bt}anb* 
lung  oon  95  r.  KrufäV  töeimfer  SiemigiuS^Jälfchungen  (über  bie  ftälf jungen 
beS  Er^btfchofS  §inftnar  unb  feiner  Nachfolger  jum  93ortheil  beS  Steimfer 
©tut)leS.  ©egen  SBerfdjleierungen  Don  Kurth  hebt  Krufch  ben  ©achDerhalt, 
baß  tner  fehlere  ftälfchungen  Dorliegen,  ftarf  h«tt>or).  Qn  ben  3HiScelIen 
beS  §efteS  theilt  Sern  er  Epitaphien  unb  Epigramme  beS  12.  $ahr* 
hunbertö  (auS  einer  3üricf)er  §anbfchrtft)  mit,  unb  ©.  Earo  macht  3Rit* 
theilungen  über  eine  Appellation  ber  ©tobt  Albenga  an  ben  Kaifer,  bie  er 
ben  falfchen  hanbfehriftlichen  3)atirungen  entgegen  in'S  3aljr  1226  fe&t 

„Über  baS  SobeSjahr  beS  93ifd)ofS  Abalbero  II.  Don  3Refr"  ^anbelt 
§.  93  re  fei  au  in  einer  SRiSccfle  im  Jahrbuch  ber  ©efeUfch.  f.  (othring. 
©efd).  u.  SllterthumSfunbe  6  (1894),  inbem  er  bie  Anfefcung  beS  2)atumS 
auf  ben  14.  Stejember  1005  als  jutreffenb  erweift,  ©benbort  befpricht 
93.  ©auerlanb  „2>aS  Seftament  ber  lotc)ringifchen  Gräfin  Erhanfnba", 
inbem  er  mehrere  Srrthümer  eines  AuffafceS  Don  3-  2Rarj  über  benfeften 
©egenftanb  beriditigt. 

Ein  Auffafe  Don  3i.  ©oette:  Qui  ©cfd)tchte  beutfdjen  93olf3geifteS 
im  Mittelalter  bis  ju  ben  3e*ten  &einri<h'S  IV.  (3tfd>r.  f.  Kulturgefd). 
2,  5/6),  gibt  mehr  eine  3ufammenfteHung  Don  Notizen  jur  ©efchidjte  beS 
beutfehen  SolfScharafterS,  wie  er  fid)  in  Aufnahme  unb  Abwehr  frember 
Elemente  in  feiner  Eigenart  entwicfelt,  als  wirtliche  geiftige  $urchbringung 
unb  plaftifche  Ausarbeitung  beS  ©toffeS. 

3u  ber  ftrage,  ob  ©regor  VIL  SKönch  gewefen,  nehmen  noch  S^ei 
Artifel  im  $>tftor.  Jahrbuch  16,  2  ©teflung.  3m  erften  „©regor  VII.  war 
nicht  OTnd)"  fudjt  28.  Martens  feine  ^hefe  gegen  ©d)effer-93oichorft  auf* 
recht  ju  halten;  bagegen  in  bem  ^weiten,  längeren  Artifel  „&ilbcbranb  ein 
OrbenSfarbinal"  ftcüt  fid)  £>•  ©r auert  auf  bie  ©eite  Don  ©cf)effer=93oichorft 
unb  emfräftet  namentlich  baS  Argument  Don  Martens,  bafe  ber  Erwerb 
eine§  größeren  SefifceS,  ber  Don  fcilbebranb  bezeugt  wirb,  feine  Eigenschaft 
als  Mönch  auSfchliefee.  3n  berfelben  3ettfd)rift  Dertheibigt  A.  ©Ott lob 
in  einem  «einen  Artifel :  $at  $apft  Snnoccnj  III.  ftch  baS  {Recht  juerfannt, 
auch  bie  Saien  für  Kreu^ugSjwede  ju  befteuem?  feine  negatioe  93eant* 

35* 
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loortung  bicfer  Sfrage  gegen  3ftichael.  Gnblid)  mad|t  ebenbort  <£ubel 
eingehenbe  fritifdje  ©emerfungen  jum  Provinciale  in  Songt'S  „toäpftlid)en 
ftanjleiorbnungen". 

3n  ben  Württemberg.  SSiertelja^rS^eften  4, 1/2  oeröffentlidjt  ß.  fSeüer 
eine  3Ri3cefle:  #ur  ftrieg3gefd)ict)te  ber  (Empörung  be8  ÄönigS  §einrid) 
gegen  Äaifer  tJriebrich  II. 

Sie  93lätter  beS  Verein«  für  SanbeSfunbe  Don  Wteberöfterreidj  29,  1—4 
entgolten  eine  queUenfrtttfdje  <Stubie  Don  Ä.  U^firj:  3)ie  Continuatio 
Vindobonensis,  ein  Beitrag  jur  Cueflenfunbe  ber  ©efcfjichte  SSienS  (an 
ba§  6id  1267  reichenbe,  in  SHofterneuburg  entftanbene  Stnnalentoerf  fehltest 
fid)  eine  roahrfcheinlid)  ebenbort,  jebenfaUS  nicht  in  SBien  getriebene,  au§ 
mehreren  ungleichartigen  ©tücfen  beftehenbe  Srortfefcung). 

3)ie  Analectes  pour  servir  ä  l'histoire  eccles.  de  la  Belgique  25,  3 
enthalten  bie  {$rortje$ung  ber  Documents  relatifs  ä  l'abbaye  Norbertine 
de  Heylissem  Don  9teufen§  (9?r.  34— 110,  1187—1238). 

3n  ben  Bulletins  de  la  commission  roy.  d'histoire  de  Belgique 
5,  2  üeröffentlidjt  $i renne:  Note  sur  un  manuscrit  de  l'abbaye  de 
Saint-Pierre  de  Gand  (auch  al§  ©onberabbrud  ausgegeben,  SBrüffel  1895. 
49  <S.  ©enaue  33efd)reibung  einer  je$t  im  fgl.  9trd)iD  ju  Sörüffel  auf= 
betoat)rten  ^anbfchrift,  bie  bie  Annales  Blandinienses,  einen  toerthDoflen 
Liber  traditionum  Dom  7.  bis  12.  3aljrljunbert  unb  oereinjelte,  bi§  in'$ 
14.  Qafjrhunbert  reichenbe  ©tücfe  enthält.  Sine  Slnjahl  bon  ibuüen  unb 
anbern  Urfunben  aus  bem  9.— 13.  3ah*hunoert  werben  im  £ejt  unb  Sin* 
^ang  abgebrucft). 

3n  ber  Revue  de  l'orient  latin  3,  1  beröff entlicht  2frau  33.  be  fttjt5 
troioo:  Pelerinage  en  Palestine  de  l'abbesse  Euphrosine,  princesse 
de  Polotsk  (1173;  in  fran$bfiftf)er  Überlegung  nach  bem  «Schluß  ber 
ruffifchen  Vita  ber  heiligen  Chipfjroftne).  (Sbenbort  Dubliert  3-  2)ela« 
Dille  le  9louly:  Inventaire  de  pieces  de  terre  sainte  de  l'ordre  de 
l'Hopital  unb  $toar  ^unärhft:  Inventaire  des  chartes  de  Syrie  (in 
378  Sümmern  Don  1107—1287). 

3>m  Archivio  storico  per  le  province  Napoletane  20,  1  Dubliert 
unb  fommenttrt  ©.  ©uerrieri:  Un  diploma  dcl  primo  Goffredo  conte 
di  Lecci  (ScbenfungSurhmbe  auS  2)esember  1082). 

3n  ben  Studi  Storici  4,  1  Deröffentlicht  9t.  (JriDellucci  einen  93eU 
trag  jur  ©cfdnchte  ber  Anfänge  be«  JranstäfanerorbeuS:  La  penitenza 
di  frate  Elia. 

$uS  bem  Bullettino  dell'  istituto  storico  ital.  9?r.  15  notiren  wir 
eine  $ublitation  Don  91.  Öaubensi:  Un  secondo  testo  dell'  assedio 
d'Ancona  di   Buoncauipagno  (Veröffentlichung   be3  Xe{te8  nach  bem 
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^ßarifer  (Jober.  ber  9?ationalbibliotljief  unter  $eranjief)ung  beä  Vaticanus 
nebft  bem  Xejt  Don  3Jhtratori). 

3n  ben  Atti  della  R.  Accad.  delle  scienze  Don  Sturtn  30,  5  Der* 
öffentHdjt  ©aub.  (Haretta:  Una  ricognizione  dell'  archivio  del  Cenobio 
d'Oalx  nel  1607  e  il  Cartario  Ulcience  (biäljer  unbefannte  Sftittfjeilungen 
über  ba§  Gljartular  nad>  einem  $ofument  au§  bem  Äapitel3arcf|iD  in 
©ufa).  —  3n  Jpeft  6  berfelben  ^ubfifatton  unterfudjt  % g.  2)utto:  Se 
gli  Asgiani  e  l'abate  di  S.  Dalmazzo  del  Boigo  ebbero  parte  nella 
fondazione  di  Cuneo  (mit  Slbbrucf  Don  Dter  Urfunben  1196 — 1206). 

SBon  ben  SJorfdmngen  jur  beutfd)en  fianbeS*  unb  SBolfSfunbe  ift  ba8 
1.  unb  2.  §eft  be8  9.  SöanbeS  ben  ©tebenbürger  Saufen  getoibmet. 
$eft  1  enthält :  Strt  ber  Slnftebelung  ber  ©iebenbürger  ©adjfen  Don 
ftr.  £eutfd),  unb  SBolföftatifttt  ber  ©iebenb.  ©adjien  Don  ftr.  ©djaller; 
§eft  2:  $olf«tf)ümttd)eg  ber  ©iebenbürger  ©ad)fen  Don  O.  Sittftod, 
unb  bie  3Runbart  ber  ©iebenbürger  ©ad)fen  Don  91.  ©feiner  (®tutt* 
gart,  (SngeU)orn.   194  ©.). 

Heue  23ua?er:  ©ernouilli,  3>er  ©^riftfteuerfatalog  beS  $ieront)s 
muS.  föreiburg,  Sttotjr.  3R.  6.60).  —  Benedicti  regula  monachorum 
rec.  Woelfflin.   (Biblioth.  Teubneriana). 

öfteres  Satttera««  (1250-1500). 

SSon  allgemeinerem  Sntereffe  ift  in  ber  3eitfdjrtft  be8  ^arjöereind 
28,  1—116  bie  fritifc^c  SBiograpljie  be8  §er$og§  $Ubred)t'£  I.  Don 
©ad)fen  Don  §.  ©teu bener,  bie  bie  Dolitifdje  Stellung  biefeS  ange* 
fernen  9?eid)8fürften  gegenüber  ben  Königen  unb  ©egenfönigen  feiner  $eit 
(1212 — 1260)  im  3ufamment>ange  Dorfüljrt.  3)a§  SBerbienft  feiner  terri* 
torialen  £ljätigfett  ift  namentlid)  bie  SBefyauptung  ber  fädjfifdjen  §er$og$* 
gemalt  in  ben  norbalbtngtfdjen  fianben;  anbereS  fonnte  er  nidjt  erreichen. 

%n  einem  Orte,  an  bem  man  e8  nidjt  Dermutljet,  Ijat  Uljlirj  ein 
aujjerorbentlidj  retdjeS  9Katerial  jur  ©eroerbe*  unb  allgemeinen  SirtljfdjaftSs 
gefd)id)te  Deröffentlidjt,  auf  meldjeS  bie  fläbtegefdjidjtudje  ^orft^ung  hiermit 
nadjbrücilid)  fjingeroiefen  werben  mag.  3n  bem  16.  ©anbe  be3  3a1jrbud)8 
ber  Äunftfammlungen  be§  9Wer$öd)ften  ÄaiferljaufeS  (Sien  1895,  3)rud  Don 
Slbolf  $poljljaufen)  Deröffentlidjt  er  nämlidj  „Urfunben  unb  JRegeften  au3 
bem  SlrdjiDe  ber  9leid)8f)aupt«  unb  föeftbenaftabt  Sien",  ©ie  ftnb  bem 
alten  5trd)iD  ber  ©tobt  Sien  unb  bem  jefet  mit  bem  Siener  ©tabtara^io 
räumltd)  üerbunbenen  9lrd)iD  be«  ©ürgerfpitaß  entnommen,  bejiefcen  ficb, 
auf  bie  3at>"  1289—1439  unb  berüdficfrigen  biejenigen  ©ewerbe,  bie  mit 
ber  ffunft  in  näherem  ober  weiterem  3ufammen^ange  fteljen,  alfo  bie 
SRünjer,  ©olbfdjmiebe,  Saffenfdjmiebe,  ©d)toffer,  3inngief$er,  ©lotfengie|er, 
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©ürtler,  Jätern  öfterer,  ©lafer,  Sföaler,  Silbljauer,  tDcaurer,  Steinmefcen  unb 
bergt.  Sabei  Ijat  U.  fid)  ttid^t  barauf  befdjränft,  bte  s#adjridjten  über  bte 
genoffenfdjaftlidje  Organifation  unb  bte  politifdje  Stellung  beä  §anbwerf£ 
ju  notiren,  fonbern  aud)  bte  über  gewerblidje  ©rjeugnifie  unb  über  etnjelne 
§anbwerfer  unb  tfünftler  ermähnt.  9Han  erfährt  alfo  j.  S.  auct/,  tote  bie 
Liener  Sürger  btefe  unb  jene  ftirdje  mit  ben  (Srseugntffen  beS  Steuer 
ÄunftfleifeeS  auSaufdjmücfen  fid)  beftrebten.  Sie  ^ublitation  umfaßt 
128  froliofeiten.  Sa8  bem  6eparatabbrucf  beigegebene  ftegtfter  bejteljt 
fid)  auf  bte  ganje  zweite  §älfte  be§  16.  SÜanbeä.  G.  v.  Below. 

Äarl  Selbmann  fteflt  in  feiner  fefjr  fleißigen  unb  forgfältigen  ,,©e= 
fd)td)te  ber  S  e  u  t  f  d)  o  r  b  e  n  8  b  a  ü  e  i  Reffen  nebft  Seiträgen  jur  ©ef cqidjte 
ber  länblidjen  SRed)täoer§ältniffe  in  ben  Sommenben  Harburg  unb  <5d)iffen= 
berg,  I.  Xfyü,  bi§  1360"  (©onberabbrutf  au§  ber  3tfdrr.  beS  SereinS  für 
§effifrf»e  ©eja)i(f,te,  9?.  Sb.  20;  Saffel  1894,  ß.  Söll;  191  S.  nebft  einer 
5tnjQt)(  Sabeüen)  junädjft  bie  @utftef)ung  ber  Saüei,  if)re  Serfafiung,  (£r* 
Werbungen,  SRefye  (befonberS  aud)  gegenüber  ben  Sanbe^errfc^aften)  unb 
Sljätigfeit  bar.  s2Xlö  ben  fcöfcpunft  ber  Saüei  bejeidmet  er,  oon  ber 
äußeren  polttifajen  wie  oon  ber  innem  Seite  be§  eigentlichen  CTbenälebenä 
betrautet,  bie  Safere  1280—90.  6.  86,  Slnm.  3,  weift  er  auf  einen  inter* 
effanten  Seitrag  jur  ©efdjidfte  beS  römifdjen  9ied)t3  in  Seutfdjlanb  t)in. 
—  SSeiter  unterfudjt  Selbmann  fpeciell  bie  lanbwirtfjfdjaftltdjen  Sertjältnifie : 
§örigfeit  unb  ^ad)t,  ©utäpreife  unb  Sertljeilung  beä  ©runbbefifce§.  $n  bem 
9lbfd)nitt  jur  ©efd)id)te  ber  $>örigfeit  gef)t  er  auf  bie  fulbifdjen  SrabirionS* 
büdjer  jurücf.  Set  ber  $ad)t  unterfdjeibet  er  al§  £>auptarten  bie  einfache 
$ad)t  unb  bie  Sanbfiebelfeitje.  Sie  festere  erflärt  er  al§  „baä  gemeinjame 
^robuft  oon  ©runbf)örigfett  unb  ^refarie,  erwadjfen  auf  bem  Soben  ber 
Stobungen".  Sie  Zeitformen  finb  fämmtlid)  bei  it)r  oertreten.  (Sefyr  be* 
ftimmt  erflärt  fid)  Selbmann  in  Übereinftimmuug  mit  bem  9tef.  3-  63» 308) 
gegen  £ampred)t's  Seljauptung,  bafj  bie  ftofgeridjte  (unb  überhaupt  bie 
^Örig!eit)  burd)  ba§  ^ad)twefcn  jcrfe^t  worben  feien.  „9iid)t§  ift  irriger 
at§  baS  .  .  .  .  Sa£  ©egenttjeil  entfprict)t  ber  2Satjrr)eit :  mit  ben  freien 
$ad)ten  würbe  ben  $>ofbingen  gerabe  eine  ausgebreitete«  Sirffamfeit  ju= 
gewiefen."  Sie  fpecielle  Sarfteüung  ber  Ianbwirtl)fd)aftlid)en  Serf)ältniffe 
ift  aua)  (unter  bem  Eitel:  „Beiträge  &ur  ©efcf}id)te  ber  länblid)en  9red)t§= 
oerbältnifie  in  ben  Seutfa^orben^commenben  Harburg  unb  <2d)iffenberg") 
al§  ^Karburger  Softorbifjertation  oon  1894  erfa^ienen.      G.  v.  Below. 

3ür  bie  Jöetradjtung  ber  Gntwicffung  ber  2anbe8^o^eit  im  nörblia^en 
Seutfd)lanb,  fpecieU  ber  ©taat^fteuern,  ift  ein  neuer  Seitrag  oon  SBertf),  ben 
ß.  SKertlingf) auS  in  einer  Unterfudumg  über  bie  Sebeoerfaffung 
ber  SRartSran  ben  bürg  in  ben  goria^ungen  jur  Sranbenburg.  unb 
«ßreufe.  ©efdjia^te  8,  S.  59  ff.  barbietet.  Sn  jwei  ?lbf^nitten  wirb  ber 
Serlauf  bis  jum  14.  3a^rf)unbert  geführt;  als  ber  wi^tigfte  Moment  tritt 
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1282  bie  üertragSmäjjige  Umwanblung  ber  unregelmäßigen  ©eben  in  eine 
gleichmäßige  jährliche  Ijetüor. 

Sn  §eft  26  ber  SRitt Teilungen  auS  bem  ©tabtarchio  Don  Äöht  ©.  1 
fü^rt  £>.  Neuffen  bie  SRegiftrtrung  ber  ©liefe  be$  14.  unb  15. 3>af)tfjunbert3 
weiter,  bie  in  ipeft  22  begonnen  mar  unb  im  nädjften  jum  Slbfdjluß  fommen 
wirb.  ÜWamentlidj  bie  „fefjbenreiche  $t\t  be§  au§get)enben  14.  ^aljrhunbertS 
erhält  Diel  neueS  Sicht". 

@6enbo  ©.  163  f  abließen  bie  XabeHen  über  baS  Äölner  Sßatrijiat 
bis  1325  oon  Sau.  Wad)  einer  ^otij  be§  SSerfofferS  in  SSeftbtfcb,. 
3tfdjr.  14,  172  fdjeint  eS,  als  ob  er  bemnädjft  bort  bie  allgemein 
hiftorifdjen  unb  oerfaffungSgefchichtlichen  ©efichtSjmnfte  feiner  ©tubien  ent= 
wicfeln  wolle. 

§odjinterefianteS  ©etail  jur  ©efchicfjte  ber9tomfahrt  $einriays  VII. 
bietet  ein  bisher  unbeachtetes  fran^öfifcheS  (SpoS,  baS  auS  einer  §anbfcf>rift 
ber  2J?e$er  ©tabtbibliothef  toon  33  ol  fr  am  unb  fr.  SSonnarbot  im 
3at)rburf)e  für  Sotljring.  ©efd).  unb  SlltertumSf.  VI,  ®.  177—280  oeröffent* 
licht  wirb.  Grfterer  gibt  eine  Ginleitung  unb  ljiftorifdfye  Stnmerfungen 
(beutfd));  lefcterer  bie  Überlegung,  linguiftifche  Mnalnfe  unb  ©loffar  (fran* 
jöfifdj).  %m  ftinbücf  auf  ben  beliebten  SHtterromau  Les  voeux  du  Paon, 
an  ben  fict)  baS  (SpoS  in  flttottoen  unb  jum  Zfytii  in  ben  SBorten  anlehnt, 
haben  bie  Herausgeber  ihm  ben  Xitel  Les  voeux  de  l'tipervier  gegeben. 
3n  feffelnber  SBetfe  werben  u.  a.  ©ceuen  auS  ber  3tomfaf)rt  aneinanber 
gereift;  pfifcheS  Seben,  abenteuerliches  treiben  ber  fRittcxfc^aft,  jule&t  ber 
£ob  beS  ÄaiferS  werben  anfchaulid)  erjählt.  Sei  ber  Safelrunbe  in  ÜRai* 
lanb,  beren  ©djilberung  ben  eigentlichen  9Rittelpunft  bilbet,  ift  eS  bann,  wo 
alle  Xheiinehmer  fid)  burch  ©elübbe  bem  Könige  oerpflichten.  3)aher  fchon 
bie  alte  Überfchrift:  Si  apres  trouveres  les  voulz,  que  les  noblez 
princes  et  seigneurs  vowont  etc.  Slud)  auf  ben  SSerfaffer,  ber  über  toiele 
(Sinjelheiten  genau  unterrichtet  ift  unb  ju  8Mfcf)of  %tyobalb  oon  Süttich  8te* 
Rehungen  hotte,  ließ  fid)  ein  ©chluß  geftatten :  möglicherweife  ift  eS  ©imon 
oon  3Karoifle,  $anonifuS  ju  Stteft,  ben  Heinrich  VII.  mehrfach  ju  politifchen 
SKifftonen  oerwanbte.  Gr  wirb  mit  oor  93reScia  gewefen  fein  unb  fannte  auch 
fonft  bie  im  ©ebidjt  gefd)ilberten  ^he^nehmet  Der  STafelruube  meift  perfönlicfj. 

Umfangreiche  93efj>rechungen  oon  ©melin'S  Such  über  ©chulb  ober  Un= 
fchulb  beS  SCemplerorbenS  liefern  fowot)l  ipagenmetjer,  Kevue  de 
l'orient  latin  3,  107,  alS  ©alüemtni,  Archivio  storico  italiano  15,225. 

3n  Bibliotheque  de  l'ecole  des  chartes  56,  21  werben  auS  jwet 
bei  einem  römifchen  Antiquar  sufällig  aufgefunbenen  ^ergamentblättern 
mehrere  Briefe  unb  SRemoireS  beS  älteren  Marino  ©anubo  ebirt, 
oon  benen  baS  Ä'onjept  eines  ©utadjtenS  über  bie  2luSföhnung  SubwigS 
b  e  S  33  a  i  e  r  n  mit  ber  Shtrie  nicht  ohne  Jöertt)  ift-  $er  originelle  $rojeften= 
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raacber  legt  barin  feine  ©rünbe  Dor,  au«  benen  bie  Wu«föhnung  möglich 
fei,  bie  ihm  für  feine  £reujäug«pläne  unentbehrliche  BorauSfefcung  ift.  3)ie 
$atirung  be«  nicht  DoUftänbig  unb  nicht  ohne  ftef)ler  überlieferten  ©tücf« 
ift  fchtoierig;  bie  übrigen  ©tüde  finb  au«  ber  SRttte  ber  breifeiger  Söhre. 
3>od)  hat  ber  Berfaffer  ganz  ähnliche  Sbeen  fchon  Diel  früher  entwicfelt- 
2>a  ber  Berjid)t  auf  ba«  Neid)  Dorfommt,  möchte  ich  e«  eher  bem  Söhre 
1334  juweifen,  al«  ben  Sohren  1335—1336,  wie  bie  §erau«gcber.  S. 

(Sbenba  ©.  99  beginnt  eine  breit  angelegte  SBiogra^ie  be«  bretonifchen 
dichter«  3ehan  2Befchtnot,  bie  au«  feinen  Herfen  üor  SlHem  bie  6atiren 
gegen  fiubwig  XI.  behanbeln  wirb,  ©ie  flammt  au«  ber  fteber  Don  Arthur 
be  la  JBorberie. 

$n  ben  Me^anges  d'archeologie  et  d'histoire  15,  103  DeTÖjfentlicht 
81.  (Soulon  au«  einer  oattfanifchen  §anbfchrift  ein  Fragment  d'une 
chronique  du  regne  de  Louis  XL,  Dermuthlid)  au«  ber  &eber  eine« 
burgunbifchen  §ofbeamten,  in  bem  bie  genauen  ©dnlberungen  ber 
Ärönung  in  9teim«  unb  be«  (Sinjugä  in  $ari«  ben  weitau«  größten  Nauni 
einnehmen. 

$a«  Suliljeft  ber  Revue  des  questions  historiques  bringt  einen 
9luffafe:  Premiere  guerre  entre  le  protectionnisme  et  le  libre-6change 
Don  (£.  be  la  Nonciere,  ber  bie  Bemühungen  ftranfreid)«  nach  bem  100  jährigen 
Kriege  um  Sieberbelebung  be«  ftanbel«  fchilbert.  $auptgegenftanb  ber 
fehr  lebenbigen  2)arfteflung  ift  ber  Stampf,  ben  ber  feinen  geraben  unb 
frummen  5Seg  ber  ^olitif  unb  be«  ftriege«  Derfchmäljenbe  Submig  XI.  in 
notljwenbig  proteftioniftifcher  SBeife  gegen  ben  Söiberftanb  feiner  Äaufleute 
jur  Befeitigung  be«  3wifd)enhanbel«  mit  ben  Staltenern  unb  Biebers 
länbern  führte. 

3m  Archivio  storico  Napoletano  20,  72  beginnt  3f.  ßerafoli  mit 
ber  Verausgabe  oatifanifcher  Siftenftüde  für  bie  Beziehungen  jroifchen 
Urban  V.  unb  ber  Königin  Johanna  I.  Don  Neapel. 

(Sin  ©ölbnerführer  unter  Äarl  VII.,  SeanbetaNoche,  beffen  $er* 
fbnlichteit  innerhalb  einer  ©ruppe  gleichnamiger  Herren  erft  feftgefteßt 
Werben  mufjte,  wirb  in  Revue  des  questions  historiques  58,  41  Don 
©imon  bargeftellt.  Segen  feiner  Süchtigfeit  hol  ihn  ber  Äönig  jutn 
©enefchatt  Don  $ottou  gemacht,  ©päter,  als  er  burch  feinen  ftreunb  2°- 
Sremoille  in  Atonfpirationen  unb  ben  Bürgerfrieg  ber  fogen.  fleinen 
^raguevie  hineingeriet!),  würbe  er  abgefegt  unb  entging  wohl  nur  burch 
feinen  Xob  (1440)  fchärferer  Befrrafung. 

Berliner  annaliftifche  Aufzeichnungen,  wahrfcheinlich  au« 
bem  Söhre  1434  ftammenb  unb  jumeift  bie  S^hre  1369—1434  beljanbelnb, 
hat  SSilh-  3Keüer  aufgefunben  unb  Deröffentlid)t  fie  in  ben  Nachrichten 
ber  ©Öttinger  ©efeUfchaft  1895,  3  mit  forgfältigem  Äommentar. 
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Sine  3ufammenftettung  ber  Oberlaufifeer  auf  Uniüerfitaten 
währenb  beS  Mittelalters  unb  bis  jum  Sah«  1550  gibt  §.  Änotlje  im 
9?.*2auftfe.  9Hag.  71,  133. 

3um  auS  ungebrudten  Materialien  gibt      Söitte  unter  beut 

Xitel  „3ur  ©efchtdjte  ber  ©urgunberfrlege"  in  ber  3tfär-  f-  &•  ©efd). 
b.  Cberrt)einS  33b.  10  eine  ausführliche  Slb^anblung  über  bie  ©reigniffe 
feit  bem  ©ommer  1475  (nach  oeT  Aufhebung  ber  9?euffer  ^Belagerung)  bis 
ju  ber  entfdjiebenen  ßffenftbe  ÄarfS  gegen  bie  ©djroetjer  ©ibgenoffenfehaft. 

~gleue  ^Surftet:  Stehme,  SaS  Sübeder  Oberftabtbuc&.  (&annoüer, 
Helming.  8.)  —  Wirrnheim,  SaS  §anbtung«buch  ©idoS  toon 
fcelberfen.  (Hamburg,  ©oft.  W.  6.)  —  Stile,  Sie  bäuerl.  'iöirthfchaftSs 
oerfaffung  beS  ©intfdjgaucS,  oornehmlich  in  ber  ^loetten  Raffte  beS  Littel* 
alters.  CftnSbrud,  ©agner.)  —  t>.  3öHinger,  SaS  Verfahren  gegen 
bie  lanbfcbäblidjen  fieute  in  ©übbeutfcblanb.  (^nSbrud,  Sagner.)  — 
Soadtjtmfohn,  Sie  ^umanifHfc^e  ©efdjlchtfchreibung  iu  Seutfd)lanb. 
I.  Sie  Anfänge.  ©igiSmunb  3JletfterIin.  (©onn,  föanftein.  SK.  10.)  — 
Crttoaü,  ©efet).  ber  ©tabt  Sßrefeburg.  Seutfdje  SluSg.  ©b.  1—3.  (^refe* 
bürg,  ©tampfel.  1892/95.)  —  ©ogelft ein  u.  Sieger,  ©efd).  berauben 
in  Wom.  n.  (1420—1870).  (Berlin,  Malier  &  2RüHer.)  -  Pollock 
and  Maitland,  The  history  of  English  law  before  the  time  of 
Edward  I.  2  voll.  (Canterbury,  Univereity  Press.)  —  ü.  2  oh  er, 
SaS  ßanarierbud).  ©efdj.  u.  ©eftttung  ber  ©ermanen  auf  ben  fanarifchen 
3nfeln.   (München,  ©cbweifcer.   M.  8.) 

^tfoxmation  nnb  §e&enxefotmation  (1500—1648). 

Mittheilungen  über  ©e^iehungen  ber  ftugger  jum  Humanismus  mad)t 
(5.  f^inf  in  ber  3tfct)r.  b.  ^ift.  ©er.  f.  ©djtoaben  u.  Auburg  21  (1894).  Slnton 
Srugger  ftanb  mit  (SraSmuS  in  freunbfc^aftticr)er  ©erbinbung  (ein  ©rief  »on 
i^m  an  (ShraSmuS  uon  1530  wirb  abgebrueft).  ©ornriegenb  hQnoeft  ocr 
3luffa|j  über  etliche  fd)Iefifd)e  $umaniften,  beren  fiel)  9lnton  unb  fein  Sohn 
MarfuS  ftugger  toielfad)  angenommen  haben,  ben  Sßoeten  ©eorg  o.  Sogau, 
Slnton  ^ßauS  unb  ben  Surften  WifotauS  t>.  9feuSner. 

0.  Sogt  referirt  in  ber  3ettfd)rift  für  5Hrd)engefcf}ichte  16, 1  über  brei 
©riefe  ©ugenbagen'S  (Don  1523  unb  1524)  an  ©palatin,  bie  1891  in 
ben  Mitth-  b.  SnfiitutS  f.  öflerr.  ©efrfjtchtSforfchung  12  oon  9t.  Shomnten 
oerüffentticht  roorben  ftnb. 

3m  feiger  für  ©chmei^er  ©efetj.  1895,  2  weift  SB.  ÖchSlt  auf 
©runb  ber  betreffenben  ©riefe  nach,  bafe  bie  fpätere  Behauptung  Sf diu bi 'S, 
ber  erfte  Srurf  feiner  Rhaetia  1537  fei  gegen  feinen  SSillen  üon  ©leöeau 
beranlajjt  roorben,  nicht  wahrheitsgemäß  geiuefen  ift. 
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3n  ben  Nachrichten  ber  ©efeüfch.  b.  SBiffenfdj.  ju  Böttingen  1895,  1 
betreibt  unb  befpriebt  93.  SReüer  eine  in  ©öttingen  befmbliche  Nachfcbrift 
ber  «ßoftitte  «Dlelanchth on'S  Oon  1555/56  unb  oergleicht  btefelbe  mit 
^el'S  $rucf.  Sie  ©öttinger  §anbfchrtft  läfet  einen  fefjr  guten  (Sinblicf  in 
9Reland)thon'S  fiehrtbätigfeit  tbun  unb  märe,  wie  «Kener  ausführt,  befonberS 
geeignet,  als  ©runblage  für  weitere  ftorfdmng  gebrurft  ju  »erben. 

SntereffanteS  Sflaterial  jur  ©efdjicbte  ber  Uniüerittät  f^ranffurt  a/O. 
veröffentlicht  @.  ftrieblaenber  in  ben  gorfc^ungen  &ur  93ranbenb.=$reuB. 
@efd).  8, 1 ,  unb  jwar  einmal  14  ©rlaffe  beS  erften  NeftorS  2Bimpina  an 
bie  6tubirenben  (Änfdjläge  am  fchwarjen  93rett)  tion  1506  unb  fobann  eine 
Serorb  nung  öom  14.  September  1542  über  bie  Reform  ber  Unioerfität  nach 
einer  Sifitation  burd)  furfürftlicbe  Selegirte. 

Sn  einem  intereffanten  Sluffafce  bebanbelt  fi".  §aebler  in  ber  3tfö*- 
b.  ty\t.  9*er.  f.  Schwaben  unb  Neuburg  21  (1894)  auf  ©runb  biSb>r  unbe* 
fannter  Urtunben  bie  ftrage,  wie  bie  98elfer  in  ben  SJefifc  ton  SSenejueia 
gefommen  ftnb,  unb  namentlich  bie  bort  oorbergebenbe  Stegentfchaft  ber 
e^inger  (1528—1530).  2luS  biefer  Bett  werben  eine  Steide  oon  Slftenftücfen 
au«  bem  SSritij'h  SKufeum  unb  bem  3)reSbener  Slrchjt)  abgebrueft. 

2>te  SlugSburger  ©hronif  beS  (Siemens  (Ben  ber,  bie  turjlich  burd) 
bie  $inorifd}e  Äommiffion  in  Mitten  oeröffentlicht  worben  ift,  wirb  bureb, 
9B.  Sogt  in  ber  3tfd)r.  b.  hW-  95er.  f.  (Schwaben  u.  Neuburg  21  au«* 
fübrlich  befprod)en  unb  ihre  33ebeutung  für  bie  6Jefd)icbte  SlugSburgS  in 
ber  NeformationSaeit  gewürbigt. 

9(uS  ßnorf)  9Stbmann'S  ^anbfa^rifta^er  (Sbronif  ber  ©tobt  §of 
veröffentlicht  (S  h  r  i  ft i  a  n  SDc  e & e  r  in  ber  3eitfd)rift  für  Äira^engef^ia^te  16, 1 
baS  ©tütf,  welche«  ben  SSiebertäufer  Nifolau«  6tortf>  unb  befjen  Anhänger 
betrifft. 

3)ie  Nachrichten  über  bie  ©chüfeengefeUfchaften  unb  ©chü&enfefte  Wug8* 
bürg«  im  15.  unb  16.  Saljrfnwbert  fteflt  SRablfofer  in  einem  Sluffafce 
in  ber  3tfct)r.  b.  ^ift.  95er.  f.  (Schwaben  unb  Neuburg  21  Rammen.  Stm 
©djtufie  beSfelben  Veröffentlicht  er  einige  barauf  bezügliche  Urtunben  unb 
Nachrichten. 

3m  Streb,  f.  <pef|\  ©efd).  u.  Slltertfium«!.  N.  2,  £.  1  gibt  @.  9Binb* 
haue  neue  Beiträge  pr  ©efchidjte  ber  ftirche  unb  Schule  in  ftriebberg, 
eine  (Srgänjung  $u  feinem  früheren  Sluffafce  unb  zugleich,  eine  Berichtigung 
berfchiebener  Behauptungen  ©rein'«  (ogl.      3-  73,  557). 

3)ie  Nachrichten  über  bie  g-amtlie  be«  polnifcheu  Reformators  ^oh- 
o.  üaSco  oereinigt  (£<h"ar  $a«cal  in  einem  noch  nicht  abgefchloffenen 
Sluffafce  be«  Bullet,  du  protestantisme  fra^ais  (1895  §.  5  u.  6).  @r 
behanbelt  bisher  Johann  SlnbreaS  unb  ben  polittfd)  oielfach  thätigen 
Hieronymus  SaSco. 
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3n  ber  5Beftbeutfcf)en  3e^l^r»  l^r  2  Dertf)eibigt  fid)  3-  föanfen  gegen 
SSR.  ßoffen'8  firitif  feiner  Einleitung  $u  ben  9tömifdjen  9?untiaturberid)ten 
1572 — 85      ß.  75, 1  ff.),  wie  un§  fdjeint,  mit  jutreffenben  ©tünben. 

3temltcu,  breit,  aber  ofjne  Diel  9Zeue3  &u  bringen,  fdjilbert  §oenncf 
in  ber  3*fär*  f«  baterlänb.  ©efdj.  u.  SlltertfjumSf.  (SBeftfalenS)  bie  £ruaV 
feffifdjen  9teIigionän> irren  üon  1582  ff.  mit  befonberer  SRüdfidjt 
auf  baS  £>eräogtfjum  SBeftfalen,  unb  jwar  Dorläufig  bi§  gum  SlrnSberger 
üanbtag  im  9Jiär$  1583.    ©djlufc  folgt  im  näajften  SBanb. 

9(u8  ber  Rivista  storica  italiana  12,  1  notiren  wir  einen  jtemlid) 
auöfüfjrlirfjen  Sluffafc  @.  ©alle  gart '3  über  ben  $>eimfaü  fterrarag 
an  ben  &ird)enftaot  nad)  bem  $obe  be§  fterjogS  SllfonS  II.  Don  Gfte  im 
Oftober  1597. 

3n  anfpredjenber ,  für  weitere  Greife  beftimmter  Söeife  befdjreibt 
St.  ©perl  ba§  ßeben  be3  ^faljgrafen  SJSljilipp  Subwig  Don 
Sfceuburg  unb  ben  Übertritt  feines  ©ofjneS  SBolfgang  SSilljelm  jutn 
ÄatljolijiSmuS,  foroie  bie  Shtrdjfüljrung  ber  (Gegenreformation  in  ^falj* 
SReuburg  (Sdjriften  be§  SSereinS  für  9ieformation3geicf»d)te  9ft\  48.  &aße, 
Tl.  töiemener.  1895.   87  8.   1.20  3tt.). 

2)a§  Sieben  be3  franjöfifdjen  Gonnetable  unb  ©ouöemeurS  be§  35au= 
p^ine"  fieäbiguiereS  (f  1626)  madjt  Strmftrong  jum  ©egenftanb  einer 
biograpljifdjen  ©fijje,  bie  aber  lebiglia)  bie  Dtefultate  frember  ftorfdjung 
wiebergibt.    (Engiish  hiötorical  Review  3uli  1895,  10,  39.) 

3n  ben  S^ren  1625—1630  fabelte  3lid)cUeu  eine  biplomatifdje 
Sntrigue  ein,  um  ba§  ftürftentlmm  Orange  in  frranfreid)  einjuoerleibeu. 
2)en  Serlauf  biefe§  &anbel§,  ber  fdjliefjlid)  mifelang  unb  mit  ber  (Srfdjtejjung 
be§  Don  ftranfreidj  gewonnenen  ©ouüerneurS  Don  Crange,  SBalfenburg, 
enbete,  ergäbt  Ulbert  ©abbington  im  3uli  *  9Utguftf)ef  t  1895  ber 
Revue  historique  (93b.  58). 

Über  ba§  58unbe§Derf>äItni§  jtuifc^en  Hamburg  unb  Sd)  weben 
unter  ©uftao  Slbolf  madjt  91.  Sofjlwill  einige  SDJittljeüungen  unb 
publijirt  barin  einen  am  26.  WoDember  1631  abgefdjlofienen  SBertrag,  in 
bem  fid)  Hamburg  gegen  ba§  SSerfprcdjen  beä  fdjwebifcfyen  <Sd)ufce§  jur 
3a^lung  Don  150000  Spätem  Derpfiidnet.  (Sttittljeil.  beS  herein«  für 
Hamburg,  ©efd>.  16.) 

$m  £>iftorifd)en  ^o^bud)  ber  (43örre8s©efeUfd)aft  16,2  (1895)  fud)t 
(S t) f e ^  bie  Segenbe  ju  jerftören,  bafj  ^Sapft  Urban  VIII.  beim  Stöbe 
©uftao  Slbolf'S  eine  Seelenmeffe  für  biefen  fmbe  lefen  laffen.  ©r  Ijabe 
Dtelmebr  ein  £ebeum  ob  laetitiam  necis  regis  Sueciae  interfecti  an* 
ftimmen  laffen. 

2)a3  4.  .'peft  be§  15.  93anbe§  ber  3tfc^r-  f-  ftirdjengefdiia^te  bringt  ben 
©duuB  ber  9lbt)anblung  Don  ^otobi  über  ba$  Uebvetdje  9ieligionSgefpräct) 
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511  Sfjorn  toom  Sah«  164°  (ugl-  &t*  s}Jotij  in  3-  74,  552).  3)ic 
(Srjä^lunß  ift  ausführlich  unb  genau,  aber  e§  fdjeint  faft,  als  ob  fte  burd) 
ben  unerquidlidjen  Verlauf  beS  ©efpräcbS  an  ftraft  unb  Xiefc  etnrnS  ein* 
gebüßt  ^abe. 

$n  ber  2lltpreuf$.  SttonatSfchrift  99b.  32  §.  3  u.  4  ergebt  ßoh* 
metjer  in  ausführlicher,  im  allgemeinen  recht  anerfennenber  ©efprecbung 
ber  Don  ©retifig  herausgegebenen  oftpreu&ifchen  ©tänbeberb anb* 
lungen  (t>gl.  §.  3-  74,101)  (Sinfprud)  gegen  beffen  Sluffaffung  t>on  bem 
abjoluten,  antiftänbifdjen  (Sharafter  ber  älteren  OrbenSregterung.  ©ein 
weiterer  (Simourf,  bajj  ©reufig  für  Cftpreufeen  unb  für  ©eutfchlanb  über* 
haupt  bie  principieüe  ©ebeutung  beS  fürftlia>ftänbifchen  ©egenfafreS  für 
baS  IG.  unb  beginnenbe  17.  ^ahrhunbert  übertreibe,  baß  man  nicht  ohne 
loeiterS  bie  beutfcrje  enttoitflung  mit  ber  franjofifchen  Dergleichen  bürfe, 
berührt  eine  wichtige,  allgemeinerer  ©ehaublung  wert  he  x$va$e. 

gleite  3Sä<$er:  Lavisse  et  Rambaud,  Histoire  g6ne>ale.  V. 
Lea  guerres  de  Religion.  1559 — 1648.  ($ari8,  (Jolin;  Seipjig,  ©rocf* 
hau«,  fr.  12.)  —  Villari,  Macbiavelli.  II.  2.  ed.  (Milano,  Hoepli.)  — 
©othein,  ßoljola.  (fcalle,  Siiemetyer.  9R.  15.)  -r  Correspond.  de 
Granvelle.  XI.  ^©rüfiel,  £>a»ej.)  —  SiHebe,  3ur  ©efchtdjte  ber  <ßreiS* 
reoolution  im  16.  unb  17.  Sahrhunbert.  (fieipjig,  Wunder  &  §umblot. 
SR.  9.)  —  ©.  Soetoe,  3>ie  Organifation  unb  ©erwaltung  ber  ©allen= 
ftein'fchen  §eere.  (ftretburg  u.  Seipjig,  Bcohr.  9R.  2.)  —  $ie  böhm. 
fianbtagSüerhanblungeu  unb  SanbtagSbe|*d)lüiie.  VIII.  1592—1594.  flkag, 
Verlag  b.  fgl.  böhmifdjen  ÜanbeSauSfdnifieö.)  —  Archiv  Cesky.  XIII. 
1503—1511.  Oßrag,  Bursik  &  Kohout.)  —  ©trud,  2)aS  ©ünbniS 
SBilhelm'S  uon  SBeimar  mit  ©uftao  Slbolf.  (©tralfunb,  SRegteruitgSbud)- 
bvuderei.)  —  Änipfa^ar,  fturfürft  s^f)ilipp  öh^ftoph  öon  Srier  unb  feine 
©ejichungen  $u  grranfreid).  (Harburg,  (Slwert.)  —  9fi.  ©djmibt,  (Sin 
ftalmnift  als  faiferl.  fSrelbmarfdjatt  im  $reifjigjähr.  Kriege  (^oljappel). 
(©erlin,  Jufjinger.  3R.  3.)  —  Svenska  riksrädets  protokoll.  VII. 
1637—1639.    (Stockholm,  Norstedt.) 

1648-1789. 

3n  ben  ftorfchungen  jur  branb.  u.  preufc.  ©e)ch-  8,  1  (1895)  theilt 
$  i  c  f  d)  ad)t  bisher  unbef annte  ©riefe  ber  £ur  f  ürftin  Suif  e  (Henriette) 
an  ben  Oberpräfibenten  Ctto  ü.  Schwerin  mit  unb  gibt  im  Mnfchlufe  baran 
eine  9ieihe  teitfritifcher  ©emertungen  ju  ben  früher  uon  Orlidj  üeröffent* 
lichten  ©riefen  ber  fturfürftin,  beffen  $atirungSoer|"uche  auch  uielfad)  be* 
richtigt  werben. 

(Sinen  febr  lehrreichen  ©eitrag  jur  ©efdjicbte  ber  ^roöinjiaU  unb  Sofal« 
Derwaltung  unter  G  r  0  mw  e  1 1  in  ber  parlamentlofen  $rit  o  tut  Sanuar  1655 
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bt$  September  1656  enthält  ein  jAuffafe  t»on  Slannie  in  ber  Englieh 
historical  review  rjom  %ul\  1895.  SRaunie  f Gilbert  barin  bie  Einführung 
ber  Major  Generals,  b.  f).  milttärifdjer  ©eneralgouoerneure  in  ben  einzelnen 
englifdjen  fianbfdmften,  beren  ^unftionen  aber  fetneSmegS  rein  mititärifcher 
9fatur  maren,  fonbem  weite  ©ebiete  ber  ßimtoerroaltung  umfaßten.  <5ie 
djarafterifiren  ficr)  mithin  al§  ein  S3erfud),  ba§  parlamentarifdje  Regiment 
burd)  eine  perfönliche  3Rilitärbiftatur  ju  erfefren,  ein  ©eftreben,  ba8  burd) 
ben  8u1*Q»nwentrttt  be8  Parlaments  im  fcerbft  1656  fein  Snbe  fanb. 

$n  ber  ^citfctjrift  für  ©eid).  beS  OberrljeinS  10,  2  tf>etlt  3.  2Betfj 
Briefe  be8  fdmiabifcben  frelbroacbtmeifterg  ©rafen  D.  Cttingen  an  feinen 
Setter,  ben  5Reich§bofpräfibenten  0.  öttingen,  mit,  bie  mancherlei  Nachrichten 
über  bie  Äriegäereigniffe  t»on  1688/89  enthalten. 

Sföorifc  3aff^»  3Me  (Sntnricfhmg  be3  irtfchen  Padjtn>efen§  t»on 
1700  bi§  ju  ben  Anfängen  ber  Agrarreform  (Jahrbuch  für  ©efefcgebung, 
SSermaltung  unb  SSolfSroirt^fa^aft  19,  3),  führt  un8  ba3  23efen  ber  jeittich  unb 
örtlich  Ijbdjft  uerfa^iebenartigen  SSer^ältniffe  ber  Pächter  &u  bin  Sanbbefifcern, 
baS  fo  uerberbliche  ^nftttut  ber  middlemen,  ben  ©runb  für  bie  ungeheuere 
Vermehrung  ber  Unterpächter  mit  ihren  lächerlich  Keinen  3roergnnrthfchaften, 
unb  bie  red)tlict)e  ftorm  ber  Pacht,  befonberS  ba§  eigenartige  tenant-right 
bor  Augen;  für  ba§  SSerftänbni«  ber  mirthfdjaftlichen  Sage  ber  irifcben 
©ebölferung  unb  beren  ^ött)e  in  unferem  3at)rhunbert  trägt  biefer  Auffafc 
ganj  bebeutenb  bei. 

„©in  tapitel  au§  ber  böhmifchen  ginanggef a^ia)te"  betiteit 
Dttofar  SBeber  einen  Auffafc  in  ben  9Wittl)euungen  für  ©efchichte  ber 
£eutfd}en  in  ©bbmen  33,  4,  unb  gibt  barin  einen  attenmäfetgen  ©eleg  für 
bie  Sieferungen  an  ©elb  unb  Siefruten,  bie  ber  1742  Don  ben  Stenern  offu= 
pirte  Ztyil  SööbmenS  biefen  geleiftet  fjat  —  eine  für  bie  finanzielle  unb 
militärifche  Verwaltung  beS  SanbeS  in  jenen  trieg^eijen  mert^ooHe  Arbeit. 

Über  bie  Staatäf Bulben  unb  bie  Orbnung  beS  (Staat** 
l)au8t)alt§  unter  sJttaria  3:^erefia  fjanDelt  Abolf  Seer  in  einem 
erften  Artifel  in  bem  Ardjio  f.  öfterr.  ©efef).  82,  1.  ES  ljanbelt  fid)  ^aupt= 
fächueb  um  ben  $erfud),  ben  ©taatSfrebit  5U  r)eben  burd)  llmroaublung  ber 
fiänberfcbulben  in  eine  einheitliche  fraatliche  (Schulbenmaffc ;  um  projefte  $ur 
(Schaffung  oon  Papiergelb  unb  jur  Ausgabe  oon  Söanlnoten;  um  bie 
(Srric^tung  einer  Surfe  in  Söien;  um  bie  Jperabfefcung  be§  ßinSfufeeS  oon  6 
unb  5  auf  4  %  unb  in  SSerbiubung  bannt  um  fefte  Einrichtungen  &ur 
(Scbulbentilgung.  ©raf  f^riebrid)  Jparracb  unb  ©raf  Subwig  .ginjenborff 
treten  in  biefer  auf  breiteftem  archiualifcbem  Material  berubenben  $arftelluug 
gegenüber  $mugn>it>  unb  Ipafcfelbt  bebeutenb  er  fjeroor,  al§  bisher ;  oor  aüem 
erfdjeint  bie  Arbeitsfraft  unb  ber  ©ejdjäftäuerftanb  ber  ftaijertn  felbft  in 
hellem  Sichte,  ^roei  beigegebene  Xafeln  oeranfcbaulichen  ben  .Suftanb  ber 
§taat§ichulben  oon  1765  bid  1780. 
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3n  ben  SftittheU.  b.  SnftitutS  f.  öfterreid).  ©efdndjtSforfd).  16,  3  Oer* 
öffentlich  2R.  fiehmann,  um  feine  Dfjefe  oon  ber  Priorität  ber  preufjtfchen 
Lüftungen  gegenüber  ben  öfterreid)ifd)en  im  Sfahre  1756  ju  erhärten,  mehrere 
Bftenftüde  Siener  Sßrooenienä-  SBir  notiren  nod)  auS  ben  ftorfd).  jur 
branb.  u.  preufj.  ©efd).  8,  1  jroet  Heinere,  gegen  Selbmann  fid)  rtdjtenbe 
Sluffäfce  öon  O.  Hertmann  unb  §.  $ru&  unb  auS  ben  flRitth-  auS  ber 
htftor.  Siteratur  23,  3  eine  einbringenbe,  jufammenfaffenbe  $Jefpred)ung  beS 
ganjen  ©treiteS  burd)  (£.  33  er  n  er,  ber  fid)  ebenfalls  burd)  Seemann  nttfjt 
überzeugt  fühlt.  —  Unter  ben  wenigen  Stimmen,  roeld>e  fid)  für  Seemann 
erhoben  haben,  befinbet  fid)  eine  rurje  93efpred)ung  oon  Onno  ÄIopp,  roaS 
freiließ  nicr)t  Sßunber  nehmen  tonn.  (Öfterreid).  Siteraturbtatt  1895  4, 12.) 
(£r  triumphirt,  baß  Seemann  bie  ©d)lu&folgerungen,  bie  er  fd)on  1860  aus 
ber  Apologie  de  ma  conduite  politique  gebogen,  roieber  aufnimmt;  er 
gibt  Seemann  in  allem  9?ed)t,  nur  für  einen  $untt  ift  er  anbrer  Meinung : 
ftriebrtd)'S  herhatten  gegenüber  Sadjfen  fei  nid)t  „in  bem  ©eift  feinet 
SiahrhunbertS"  ju  berftet)en;  fetjon  ^teuri)  ^abe  ben  ftönig  einen  mal- 
honnßte  homme  et  un  fourbe  genannt,  unb  aud)  fpäterhin  habe  eS  an 
ähnlichen  Urteilen  öon  fompetenter  Seite  nid)t  gefehlt. 

3m  3uli=9iuguft^efte  ber  Revue  histor.  bringt  9t.  SBabbington  ben 
Sd)lujj  feines  öon  unS  S.  376  biefeS  SöanbeS  notirten  SluffajjeS  über  bic 
Sinian^en  bon  1756.  @r  nennt  ^ier  ben  SSerfaitter  Vertrag  ein  3Äeiftcrfrücf 
ber  bfterreichifd)en  Diplomatie,  aber  ein  Unglüd  für  fyranfretetj. 

Den3lntt)eit  beS  SefretärS  2Beftphalen  an  ben  ^elbjügen  beS  §erjog§ 
Srerbinanb  oon  5övaunfd)roeig  unterfudjt  $?anS  DonalieS  in  ben  S-orfdj. 
5.  branbenb.spreufj.  öiefet).  8, 1  unb  gibt  barin  eine  fummarifdje  Darftellung 
ber  ^elb^üge  auf  bem  roefrlid)en  Sdjauplafce  beS  (Siebenjährigen  Krieges. 
SnSbefonbere  d)arafteriftrt  er  bie  SBerljältniffe  im  beutfdjen  Hauptquartier 
unb  bie  eigentümliche  Stellung,  bie  fid)  5öefrphalen,  urfprünglid)  ber  $rioat= 
ferretär  beS  ^er^ogS,  bann  tfjatfädjMdj  fein  ©eneralftabSchef,  ju  berfdjaffen 
gewußt  hatte.  3n  feinen  fachlichen  SRefuItaten  unb  feinen  Urteilen  berührt 
fid)  ber  Skrfaffer  faft  ftetS  mit  (Smil  Daniel 8,  ber  feine  bereits  früher 
notirte  Sonographie  über  ^erjog  fterbinanb  fortgefefct  unb  nab^u 
OoUenbet  t>at.  ($reu&.  Satrcb.  79,  80.)  «or  DonalieS  hat  Daniels  bie 
genauen  Sd)lad)tbefd)retbungen  unb  namentlich  bie  Stärfeberedjnungen 
oorauS,  an  Überfichtlictjtcit  fteht  aber  feine  &u  ausführliche  (Stählung 
ber  fnappen  Darftellung  oon  DonalieS  weit  nad).  —  9?eben  biefen  9luf= 
fäfcen  über  ben  Siebenjährigen  Ärieg  fei  nod)  ermähnt  Schmitt,  Ulm  unb 
fein  TOitär  1757  (SSürtemb.  Sßierteljahr§fd)r.  für  SanbeSgefd).  4,  1). 

^m  3"H=9Xuguft-Jpeft  ber  Revue  historique  finbet  fid)  bie  (Einleitung 
ju  einem  größeren  33erfe  Les  Francais  au  Canada  oon  5R.be  fterallain; 
baS  3Berf  foll,  nad^bem  einzelne  Xheile  in  ber  Revue  historique  abgebrurft 
fein  locrbcn,  felbftänbig  erfdjeinen.  Die  Ginleitung  bietet  einen  Überbtirf 
über  bie  bisherige  Siteratur  jur  @efd)id)te  GanabaS  im  oorigen  ^ahrhunbert. 
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„3um  ®ebäd)tm§"  bcS  1795  oerftorbenen  SBürjburger  ftürftbifcf)of§ 
gronj  Subrotg  Don  ©rtljal  brutft  Äerler  im  37.  S3onb  beS  „9lrd)toS  be« 
§iftorifd)en  93ereinS"  &u  SBürjburg  bie  auf  ben  *Btfd)of  bejügtidjen  ©teilen 
auS  ben  Slufeeidmungen  beS  profefforS  Sranj  £)bertt)ür  ab.  S)ie  SSet« 
öffentlid)ung  erhält  befonberen  SBertlj  burd)  bie  angehängten  Slnmerfungen 
ßerler'S,  in  benen  er  auS  gebrucften  unb  ungebrucften  Duellen  ein  reidjeS 
Sföateriat  &ur  ©iograJ>I)ie  ftranj  Submig'S  aufammenfteUt. 

St.  Onden  füljrt  in  ber  SSterteljaljrSfairift  für  Staats*  unb  ©oft«» 
toirt$fa>ft  4,  2  feine  ^Beitrage  jur  !Öiogrcu}f)ie  OueSnaö'S  bis  gum 
„bfonomifd>en  Zeitalter"  beS  Stifter«  ber  $f)öfiofratie  unb  bamit  ju  einem 
borläuftgen  2lbfd)(ujj. 

Sin  bemfelben  Orte  ftnbet  man  einen  Sluffafi  oon  ©ino  9ttaccr)ioro 
über  SBeccarta'S,  beS  berühmten  ©egnerS  ber  StobeSftrafe,  öfonomifdje 
©Triften,  bie  $ier  Dom  freitjanblerifdjen  ©tanbpunfte  auS  beftorodjen  werben. 

Unter  fleißiger  ©enufcung  ber  oon  Seemann  (Preufeen  u.  bie  fatfjol. 
JHrdje  6  u.  7)  oeröft"entud)ten  Slftenftüde  gibt  SJfc.  3mmia^  eine  Sarftellung 
ber  ergebniSlofen  „SBermittelung  PreufoenS  imWuntiaturftreit 
1787—1789";  er  betont  mit  9ied)t  bie  Unbarteilidjfeit  tönig  ftriebrid) 
SBityelm'S  gegenüber  ben  (Streitigfeiten  be«  PabfteS  mit  ben  @rabif$öfen, 
feine  reblidjen  Semüljungen  um  einen  SluSgleid),  bie  an  ben  Srabitionen  ber 
JRömifdjen  Ihme  fdjeitern  mußten,  aber  er  beurteilt  babei,  wie  mir  fdjeint, 
ben  ©rafen  §er$berg  ju  günftig.  (ftorfdj.  jur  SBranbenb.  u.  $reufe.  ©efd).  8, 1.) 

$u  SRoulin  (Stfart'S  ©eröffentliajung  „auS  ben  papieren  eine« 
Sllumtnaten"  beljanbelt  baS  Sd)idfal  be«  banerifc&en  Staatsmannes  oon 
3road,  ber,  als  Süuminat  Oerfolgt,  1785  au«  SBatjern  Pastete,  fpäter  aber 
bura)  3Haj  Sofetolj  &urütf  berufen  unb  jum  SRegierungStoräfibenten  in  ber 
«ßfalj  ernannt  mürbe.  2>ie  Arbeit  ift  ein  »iflfommener  Beitrag  ju  ber  in 
mandjen  fünften  nod)  immer  unaufgeflärten  ©efd>id)te  be«  ÄamtofeS  jmifa^en 
ber  Regierung  Äarl  Sljeobor'S  unb  bem  Orben  ber  SHuminaten,  auf  beren 
toolitifdje  unb  religiöfe  83eftrebungen  hier  einzelne  Streiflidjter  fallen.  (SRein* 
^arbftöttner'S  ftorfd).     tultur*  u.  Siteraturgefdj.  ©atoernS,  3.  Surf).) 

$ie  biSljer  nur  in  ruffifdjer  ©fcradje  befannten  ©abreiben  ber 
Äaiferin  Sattjarina  an  ben  dürften  Oon  Signe  beröffentlidjt 
fi.  Pereto,  *ugleia?  mit  ben  ©riefen  be«  Surften,  nad)  ben  fran$öfifd)en 
Originalen  im  Petersburger  9lrd)iü.  3)ie  Äorrefponbenj,  mebr  ein  SluStauftf 
toon  getftoollen  Komplimenten  als  Ijiftorifa)  bebeutfam,  beginnt  nad)  bem 
Slufentfjalt  be«  Surften  in  Petersburg  (1780)  unb  enbet  im  Sa^re  1796. 
(Revue  de  Paris,  15.  ^uni  unb  15.  ftuli  1895.) 

2leuc  püa^er:  Recueil  des  instruetions  donndes  aux  ambassadeurs 
et  ministres  de  France  depuis  les  traites  de  Westphalie  etc.  XIII. 
GefEroy,  Danemark.  (Paris,  Alcan.)  —  Texte,  Rousseau  et  les  origines 


Digitized  by  Google 


560 


9i  Otiten  unb  9?acfirid)ten. 


du  cosmopolitisme  litteraire.  (Paris,  Hachette.)  —  $er  jwcite  ©cbleftfdje 
ßtieg.  $erau8g.  bom  (Srojjen  ©eneralftobe.  I.  II.  (93erlin,  3Rittler.  9R.  15 
u.  Ütt.  11.)  —  Scriptores  rer.  Silesiacarum  XV.  3)aS  #riegSgert(f)t  toegen 
bet  Äatoitulation  bon  SreStau  1758.  (SBreSlau,  SJlar.  &  £om$>.)  —  De 
Lariviere,  Catherine  le  Grand.  (Paris,  Le  Sondier.  Fr.  3.50.)  — 
Rae,  Life  of  Adam  Smith.  (London,  Macmillan.) 

feuere  gteföW*  feit  1780. 

dine  t)übfd)e  ©tubie  ifi  ber  Stuffafe  bon  &al)fer  über  Mnarc&arfiS 
(HootS,  ben  „@pred)er  beS  9Renfd)engefd)led)tS",  ber  in  ber  etwas  rofa= 
farbigen  Seleudjtung  beS  SSerfoffcrS  meljr  rote  ein  Opfer  beS  franjöfifdjen 
(SfjaubiniSmuS,  als  feiner  eigenen  revolutionären  WuSfäjreitungen  erfdjeint. 
($reu&.  Safjrb.  SRärj  1895.) 

3n  einer  Jeimann  jum  50  jährigen  3)oftorjubtläum  gerotbmeten 
Keinen  ©djrtft  „g-ranjbftfdje  Staatsgefangene  in  fdjlefifdjen 
fteftungen"  Breslau,  WifthfotoSfü,  1895)  bet)anbelt  3.  ÄrebS,  nad) 
ben  Elften  beS  ©et).  ©taatSardjtoS  unb  beS  SlrdjioS  beS  ^iegSminifteriumS 
in  93erltn,  feljr  eingefyenb  ben  Slufentfjalt  bon  fiafatjette,  fiatour^TOaubourg 
unb  SBurcau  be  ^ßujö  in  SReifee  unb  ÖJlafc  (1794). 

$>ie  SBegnafune  bon  Äunftroerfen,  $anbfd)riften  unb  SSüdjern  in  Belgien 
unb  Italien  ouraj  bie  ftranftofen  fdjilbert  SRünfc  in  einer  9teilje  bon 
Slrttfetn  mit  grofeer  Unbefangenheit  unb  ©rünblidjfeit.  (Lea  annexions 
de  collection8  d'art  ou  de  bibliotheques,  principalement  pendant  la 
revolution  francaise  in  ber  Revue  d'hist.  dipl.  1895.) 

SSortreffltcr)  ift  ein  Sluffafc  bon  Sl.  ©orel  über  bie  legten  ^aljre  beS 
ÖJeneral  §odje,  beffen  Sßerljalten  in  ber  SBenbte,  $läne  gegen  Qrlanb, 
Sirfiamfeit  am  9it)ein,  93ert)ä(tniS  jum  3fructibor*<5taatSftreicf).  ©orel  nennt 
^)od)c  le  plus  completement  et  le  plus  foncierement  francais  parmi 
tous  les  heros  de  la  Revolution,  im  ©egenfafc  ju  bem  esprit  tout 
romain  et  tout  cesarien  Sonaparte'S,  unb  weift  nadj,  bafe  bie  aujjer* 
orbentltdje  93olfStf)ümltd)feit  .ftodje'S  in  ftfanfreidi  auf  ber  Hoffnung  be* 
ruljte,  burd)  ifjn  bie  brei  $inge  ^ufammen  berroirflidjt  ju  fefyen,  bie  fidj 
gegenfeitig  bernicbtet  fjaben:  „bie  frreifyeit,  bie  SRepubltf  unb  bie  9Hjein== 
grenze".  $a§  Unfertige,  Unbeftimmtc  in  bem  Gtjarafter  unb  ben  fielen 
oon  $>odje  wirb  bon  ©.  befonberS  anfdjauUä)  bergegenroärtigt.  (Les  vues 
de  Hoche  in  ber  Revue  de  Paris,  15.         unb  1.  Sluguft  1895.) 

3>ie  burd)  ben  Streit  SBötjtlingfS  unb  Obfer'S  neuerbingS  roieber  be= 
lebte  ftrage  nadj  ben  Urhebern  beS  SRaftatter  (^5 ef an btenmorbeS  ^at 
fcüffer,  unter  Jperanjtefjung  einiges  bisher  unbefannten  SRaterialS  auS 
%Men,  einer  grünblidjen  unb  umfia)tigen  Prüfung  unterzogen,  inbem  er 
burd)  fdjarfe  Untertreibung  gmifcrjen  bem  Sittentat  auf  bie  (&efanbfd>aft«s 
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Rapiere  unb  ber  ©rmorbung  ber  ©efanbten  felbft  ben  ganzen  ßufomtnen* 
hang  unb  bie  öölferrechtliche  Vebeutung  beS  SreigniffeS  flaijufteEen  fudjt. 
SBährenb  er  ben  ©rj^crjog  Äarl  oon  aller  Verantroortung  entlüftet  (n>a§ 
mir  nach  beffen  (Srlajj  öom  28.  Steril  nicht  ganj  gerechtfertigt  erfcheint),  be* 
jeidjnet  er  auf  ©runb  eines  ©djreibenS  be$  (STj^erjogS  an  ben  Äaifer 
ben  ©eneralquartiermeifter,  ©eneralmajor  o.  ©djmibt,  als  ben  §aupt* 
fdmlbigen,  ber  burch  einen  unbefonnenen  ©rief  ben  Singriff  auf  bie 
©efanbten  oeranlafet  habe.  Vei  ber  (Srmorbung  felbft  ift  $üffer  (met)r  al« 
früher)  geneigt,  bie  ©innrirfung  beS  Fanatismus  fran^öfifcher  Emigranten 
auf  bie  Erbitterung  untergeorbneter  öfterreichifther  Offiziere  für  roa$r* 
fcheinttch  ju  halten.   ($eutfd)e  töunbfchau,  3uli  u.  Auguft  1895.)     P.  B. 

3>aS  Stprilt)eft  ber  Revol.  francaise  bringt  eine  Mbhanblung  Don 
föobiquet  über  bie  Verhaftung  Vabeuf'S,  bie  jeboct)  nur  über 
beffen  ftamilie  einiges  9ceuc  enthält,  unb  Don  Hularb  über  bie  5Q3at>I 
9*apoleon'S  jum  Äonful  auf  SebenSjeit.  Stularb  betont  bie 
oppofitionelle  Gattung  beS  (Senats,  ber  nid)t  (toie  3.  V.  %tytx$  behauptet) 
aus  SJcifjoeritänbntS ,  fonbern  mit  ootter  ^Ibfic^t  baS  Äonfutat  ftatt  auf 
fiebenSjeit  nur  auf  10  ^aljre  bewilligt  habe;  bie  jtoeifelloS  aujjerorbent* 
lic^e  Mehrheit  bei  bem  $lebtS&it  üon  1802  (500,000  3a  mehr  als  i.  fr 1800) 
hält  er  hauptfäthlich  für  eine  <Volge  beS  tfonforbat«. 

9?ad)  englifdjen  9?eifebefd)reibungen  (Weston,  the  praise  of  Paris, 
1803,  unb  Hughes,  a  tour  through  several  departements  of  France, 
1803)  fehiibert^.  9RiUe  bie  3uftänbe  in  SßariS  unb  in  einigen  frangöftfehen 
$roüin$en  (befonberS  in  ber  Venbee)  unter  bem  Sonfulat,  wobei  er  nament« 
lieh  ben  burch  bie  Üteüolution  herüorgerufenen  ungeheuren  Veftytoechfel  erörtert. 
(Revue  bleue,  15.  Suni  unb  13.  3uli.) 

(Sin  Veitrag  jur  $olonialpolitif  Napoleon'«  ift  bie  9tbhanb= 
lung  über  bie  ©ejiehungen  ^ranfreichS  ju  92orb*9lmeri?a  üon  SRifj  3°a 
Horbell,  meldte  jum  Zfoil  nach  ben  ^Berichten  ber  amerifanifchen  ®e* 
Janbten  hauptfächlich  bie  ©efchidjte  ber  Verträge  oom  30.  (Sept.  1800  unb 
10.  Slpril  1803  (Verfauf  fiouiftanaS)  erörtert.  (3Wac  Sure'S  SRagaatne,  Sunt* 
$eft,  unb  Revue  des  Revues,  15.  3uli  1895.) 

3)aS  üon  bem  3ngenieur=£)berft  ßegranb  »erfaßte,  bem  ßaijer 
Napoleon  burch  ßlarfe  1809  überreichte  Journal  historique  de  la  cam- 
pagne  de  Prusse  |1806  (ügl.  Revue  de  Paris,  1.  %ul\  1895)  ift  jum 
großen  %t)til  nur  eine  erioeiterteüVearbeitung  beS  üon  ftoucart  üeröffent* 
lichten  Extrait  du  journal  deB  Operations  du  3»  corps  d'armee,  (ober 
wäre  biefeS  ein  SluSjug  auS  jenem  ?  »gl.  Campagne  de  Prusse,  I,  673  folg.)« 
Sßeu  finb  einige  SKittheilungen  über  bie  Übergabe  üon  Äüfrrin,  üon  beren 
Vefafcung  nur  bie  Artillerie  Neigung  jum  SBiberftanbe  jeigte. 

3ur  ©efchidjte  ber  kämpfe  unb  Verfchtoörungen  ber  SRotjaliften  gegen  bie 
ftepublif  unb  baS  Äaif erreich  liegen  einige  intereffante  Veröffentlichungen  üor 
Sijiorifae  8eit.*rtft  91.  S.  8b.  XXXIX .  36 
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©raf  ©erarb  be  (SontabeS  ^at  unter  bem  Xitel  Emigres  et  Chouans 
ßßariS,  2)ibier,  1895)  fünf  tljeiltt>eife  früher  im  Correspondant  erfdjienene 
&bf)anblungen  bereinigt:  1.  S)ie  ©efd)id)te  beS  G^eoalier  be  $>auffei)  (t>gl. 

3.  75, 183).  2.  Slrmanb  be  (£I)ateaubrianb,  ein  Setter  be«  3)id>ter3,  ber  als 
BRitglteb  ber  „Agentur  Don  $erfeü"  im  Safere  1809  gefangen  unb  erfdjoffen 
mürbe.  3.  „@tn  <SI)ouan  in  Sonbon"  (Solltn  be  la  Gonrie,  Vertreter  ber 
fcretontfdjen  SIrmee).  4.  Lea  gentilshommes  poetes  de  l  ärmte  de 
Condö,  bie  fogen.  Stfabemie  oon  Steinfiabt  im  93retSgau.  5.  Puisaye 
et  d'Avaray,  bie  Sntriguen  jur  Serbrängung  Stbarau'S  auS  bem  8er* 
trauen  ßubnng'S  XVm.r  wobei  aud)  ber  ©raf  SlrtoiS  eine  9iolIe  fptette. 
&ljnlid)en  Spalts  ftnb  bie  (Srjä^Iungen  &ur  ©efdjidjte  ber 
(E^ouanS  oon  (£.  3)aubet,  meldje  gleichfalls  bie  Agentur  Don  Derfeö 
unb  beren  erbitterten  Äampf  gegen  Napoleon  (öon  1807  bis  1809  mürben 
aufjer  (£t)ateaubrianb  nod)  25  S^ouanS  hingerietet),  bie  romantifdjen 
<Sct)icffaIe  beS  (J^eoalier  be  la  ipaöe*®atnt5§iloire  (erhoffen  1806),  unb  bie 
©ntbeefung  unb  Unterbrücfung  einer  roöaltftifdjen  ©erfdjtoörung  ju  33ors 
beaur  (1804)  befmnbeln.  («gl.  Revue  de  Paris,  1.  $ej.  1894  unb  1.  3uli 
1895;  Revue  hist.  1895,  9Hai*3uni.) 

3>tc  biSljer  öermijjten  3mmebiatfd)reiben  92apoleon'S  an  (Sau« 
laincourt  ro&tjrenb  beffen  ©efanbtfdjaft  in  Shtfelanb  Ijaben  ftd),  abfdjrift* 
lieb,  aber  in  aroetfelloS  autljentifdjer  ©eftalt,  in  ben  papieren  Don  Sa 
Qferronaoe  borgefunben.  SSanbal,  ber  fie  in  ber  Revue  bleue 
(92r.  13 — 16)  beröffentltdjt  unb  iljre  ©ebeutung  mit  Btedjt  feljr  Ijod)  an« 
fd)lägt,  finbet  barin  im  $Befentlid)en  eine  SBeftätigung  ber  in  feinem  großen 
SBerte  oorgetragenen  Stnfdjauungen,  namentlid)  aud)  über  Mapoleon'S  auf* 
richtige  Abneigung  gegen  beu  tfrieg  bon  1809.  $ie  00m  2.  gebruar  1808 
biS  jum  10.  Slpril  1809  reidjenben  ©abreiben  beleuchten  neben  ben  orten* 
talifdjen  planen  ber  beiben  Äaifer  in  f)öd)ft  d)arafterifrifd)er  SBeife  bie 
Snterbention  Wapoleon'S  in  Spanien  (31.  9Jcärj:  je  ne  suis  pour  rion 
dans  les  affaires  d'Espagne)  unb  bie  Sorgefdjidjte  beS  ßriegeS  mit  Öfter» 
reid),  baS  Napoleon  burd)  eine  Trennung  in  brei  Steile  ober  burd)  (Snt* 
toaffnung  unfdjäblid)  ju  madjen  borfdtjlägt.  Übrigens  ftnb  bie  ©riefe  meljr 
Snftruftionen  barüber,  wie  bie  napoleonifdje  polittf  in  Petersburg  bargefteflt 
werben  fottte,  als  wie  fie  wirfiid)  war. 

SluS  ber  ftortfefeung  feiner  ©tubien  jur  ©efd)id)te  ftapoleon'S  unb 
Stleranber'S  I.  beröffentltdjt  SS  a  n  b  a  I  eine  Unterfud)ung  über  bie  Spionage 
2fd)erntifd)en>'S  in  $ariS  cor  SiuSbrud)  beS  Krieges  Don  1812. 
(Revue  de  Paris,  1.  Januar  1895.) 

9fad)  ben  Tagebüchern  eines  Slbbotaten  unb  ^rofefforS  an  ber  Uni« 
oerfttät  Sßerpignan,  Samens  Saume,  fdjilbert  ber  Slbbe  XorreilleS  bie 
SBanblungen  in  ben  ©eftnnungen  ber  flerifalen  unbf  roöaliftifdjen  $ar* 
teien  ftranrreidjS ,  namentlid)  in  ber  Beurteilung  Napoleons,  bon  1800 
bis  1809.   Unter  ben  zahlreichen  bemerfenSmerthen  Zotigen  heben  mir 
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tjeroor  bie  eingaben  3öume'§  über  bie  infolge  bet  Dielen  Kriege  junet)menbe 
SSermüberung  unb  (Sntftttficfjung,  tooburd)  ©.  SHtrun/S  (in  bem  SSottoort  $u 
ben  eben  öeröffentli^ten  «Kemoiren  üon  SarraS)  begeisterte  Ausführungen 
über  bie  fittlidje  §ebung  unb  Serebelung  ftranfreid)§  burtf)  bie  Ärtege  ber 
fteoolution  unb  be§  Äaiferreidjä  grünblid)  toiberlegt  werben  (Revue  des 
quest.  hist.  1895,  §eft  2). 

3m  ^uli^eft  uon  $arper'3  New  Monthly  Magazine  beginnt 
53  i  g  e  1  o  ro  unter  bem  Xitel  the  german  struggle  for  liberty  bie  SSer» 
öffentlitfjung  oon  gefdimadooll  ittuftrirten  Säuberungen  jur  ©efäidjte  ber 
beutfdjen  Stümpfe  gegen  Napoleon.  $te  bisher  erfdjienenen  Slbfdjnitte  be* 
treffen  bie  Grfdne&ung  ^alm'3,  Königin  fiuife,  bie  Sd)Iad)t  Don  Sena  unb 
Sluerftäbt,  Napoleon  unb  $egef,  unb  geigen  neben  einigen  ?Cmerifani3men 
^ugfeicr)  eine  ©tmtpathic  für  bie  beutfdje  Sad)c,  bie  in  ber  lebenbigen  unb 
anftf)aulitf)en  Sd)reibioeife  be8  93erfaffer§  fid)  bem  fiefer  mitteilt.  Sortierung 
im  $luguftf)eft  (mit  einem  bisher  unbefannten,  Dorfcügltdjen  93ilb  ber 
Stronprinjef}  fiuife)  unb  im  Septemberf)eft  GJneifenau,  Sdmrnfyorft  u.  f.  iov. 

Seine  früheren  ©tubien  unb  Slftenpublifationen  über  bie  Einführung 
ber  ©eioerbef ret^eit  in  ^ßreufeen  fefct  ü.  9tohrfd)eibt  in  ber 
SSicrtctjat)röfct>rift  für  Staats*  unb  93olf3nnrt1jidjaft  4,  2  fort  unb  bringt 
biejeS  3Jial  in  $toei  Kapiteln  ben  erften  (Snttourf  eines  ©eiucrbepoKaeiebiftö 
Dom  31.  2)ejember  1810  unb  einzelne  ©utad)ten  barüber,  unter  benen  ein 
^romemoria  fr  ®-  &offmann'8  über  bie  Wblöfung  ber  ©eredjtigfetten 
bebeuteub  ^eroorragt. 

SSon  erfyeblidjem  ^nterefje  ift  bie  93eröffentlidmng  SBienemann'8 
„au§  bem  SBriefuiedjfel  (Öeorg  fyriebric^  $arrot'§  mit  Äaifer 
9Uer.au  ber  I."  5)er  sJJrofefior  ber  tyt)\)\it  in  2)orpat,  ^arrot,  ber  im 
Satjre  1802  ba§  Vertrauen  $lleranber'3  gewonnen  hatte,  pflegte  feitbem  bem 
Äaifer  gegenüber  bie  micfjtigften  fragen  ber  inneren  unb  äußeren  Sage 
9luj}lanb3  münblid)  unb  fdjriftlid)  mit  Ijofjem  ^reimut^  ju  erörtern.  3n 
ben  au§  ben  3at>ren  1805—1812  mitgeteilten  ©riefen  ^eutfdje  föeoue 
1894,  Wooember=$esember)  befpricht  $arrot  ben  S3erfaffung3plan  Äoifer 
SUeranber'S,  ben  er  lebhaft  befämpft,  bie  Wothtoenbigfeit  innerer  Üteformen, 
ju  bereu  ftörberung  er  SKajimilian  Sulinger  mann  empfiehlt,  unb  anbereS. 
©efonberä  merfroürbig  ift  eine  im  £inblicf  auf  ben  beoorftehenben  Srieg 
mit  ftranfreid)  getriebene  $enffcf)rift  Dom  15.  Oftober  1810,  toelc^e  9totr>- 
fäläge  für  bie  auswärtige  $oiitif  unb  bie  Kriegführung,  unter  ©enufcung  ber 
SluSbehnung  föujjlanbS,  «Kagaginfrieg  unb  MuSfmngerung  &er  geinbe  enthält. 

3e^n  93fücqer  =  58riefe,  meift  au§  ben  fahren  1814  unb  1815,  Don 
faft  au§fd|lieBH(h  biographifdiem  SSert^e,  Deröffentltdjt  %.  ttoeSchen  in 
ben  ftorfd).  jur  branbenb.  u.  preufe.  ©efd).  8, 1. 

@in  anonymer  Sluifafc  in  ber  Nouvelle  Revue  (15.  ^uni)  über  bie 
Schladt  bei  Signt)  enthält  mancherlei  ^rrthümer.    Sie  Segenbe  Don 
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Dapoleon'S  (Srfälaffung,  feinem  ju  fpäten  Angriff  am  16.  wirb  wieberf)olt, 
bie  Qualität  beS  preufeifäen  fceereS  wirb  Überfall  unb  baS  Verhältnis 
jroifcben  99lüc6,er  unb  Wellington  nid)t  richtig  bargefteHt;  inSbefonbere  ift 
bem  Verfaffer  baS  Verfpredjen  Säellington'S,  ju  $ülfe  ju  fommen,  un* 
befannt,  infolgebefien  fid)  bie  ^reujjen  erft  befinitio  jur  ©#la<ht  entftyoffen. 

3>te  Oon  bem  ©enerallteutenant  ©elort  im  3af)re  1820  nieber* 
getriebene  Delation  über  bie  6d)Ia$t  oon  Seile*  Alliance  betrifft  lumpt* 
fadjlid)  bie  großen  Äaoattertefämpfe,  an  beneu  er  als  ßommanbeur  einer 
3)iüifion  beS  «cilfiaub'fcfien  (£orp$  Xtjeil  nat>m.  3)em  un^eitigen  Verbrauch 
ber  Reiterei,  für  ben  er  auSfdjliefeltch  Den  verantwortlich  macht,  bejeiebnet 
er  als  eine  fcaupturfachc  ber  Dieberlage.  (Revue  hebdom.,  10.  Aug.  1895.) 

Über  „$ie  (Stni^iffung  Napoleon'«  in  Dochefort"  bringt 
bie  Nouvelie  Revue  retrosp.  Delationen  oon  Augenzeugen,  eineS  Beamten 
unb  eineS  Offiziers  Oon  ber  Bemannung  beS  „Epervier",  beS  ©dnffS,  auf 
bem  Napoleon  jum  Veüerophon  t)inüberfut)r.  (^uni^eft.) 

$n  ber  Revue  de  Paris  (15.  April  1895)  werben  in  franjöfif^er 
Überfettung  eine  Anzahl  «riefe  beS  ^apfteS  Seo  XIII.  auS  ben  Sauren 
1829/31  veröffentlicht,  bie  ber  20  jährige  ©tubent  auS  Dom  an  feinen  Vater 
unb  feinen  Vruber  fdjrieb.  ©ie  enthalten  vornehmlich  Dachrichten  über  bie 
Sailen  ber  köpfte  $iuS'  VIII.  unb  ©regor'S  XIV.  unb  über  bie  Parteien, 
bie  fid)  im  Äonflave  gegenüberftanben. 

3n  ben  Annales  de  l'Ecole  libre  des  sciences  politiques  10,  3 
beginnt  ft.  Varofj  eine  ©tubie  über  bie  polnifdje  ^Revolution  oon 
1830/31.  $er  vorliegenbe,  bis  Anfang  1831  reiajenbe  Abfdmitt  fchtlbert 
bie  Vorbereitung  ber  Deoolutiou,  bie  Unfähigfeit  beS  ©ouoerneurS,  beS 
förofjfürften  Äonftantin,  ber  fie  unfa^roer  im  Äeime  erftiefen  fonnte,  bie 
Ausbreitung  beS  AufftanbeS  unb  bie  Parteien,  bie  fia?  unter  ben  ^Jolen 
bilbeten.  3)er  2)iftator  ©hloptdi  wirb  gefebilbert  als  ein  ber  Devolution 
eigentlich  burdjauS  abgeneigter  Sftann.  ®a  er  oon  ber  ^nfurgirung  2it= 
tauenS  unb  DuthenienS  unb  als  alter  Dapoleonifcber  ©olbat  oon  einer 
VolfSbemaffnung  nichts  wiffen  wollte,  fo  bilbete  fid)  balb  eine  ftarfe  €ppo= 
fitionSpartei  gegen  it)n. 

3n  bem  Fortgang  feiner  Veröffentlichungen  über  9Kontalembert 
(ogl.  &.  ©.  379  MefeS  VanbeS)  berietet  fiecanuet  über  beffen  Steife 
burd)  3)eutfd)lanb  in  ben  fahren  1833  unb  1834  unb  marf)t  auS 
Xagebüdjeru  unb  ©riefen  an  CamennaiS  intereffaute  SDittheilungen  über  ben 
Aufenthalt  in  Vonn  (wo  ihm  A.  3ö.  o.  ©djlegel  trop  vain  et  trop  francais 
erf(t)ien),  in  3Beftfalen  (la  Bretagne  germanique),  Verlin  (bei  ©aoignn, 
Dabowijj)  u.  f.  w.  Am  längften  oerweilte  9Dontaleinbert  in  TOnajen  im 
Verrel)r  mit  Vaaber,  ©örreS  unb  ÄlemenS  Vrentano.  3>a3  Ergebnis  feiner 
Deife  fafete  er  in  bem  Urteile  nifammen,  bafe  certainement  l'histoire 
teile  qu  elle  est  enseignee  et  öcrite  en  France  est  bien  au-dessous 
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de  ce  quelle  est  en  Allemagne,  oü  chaque  rnois  voit  £clore  des 
ouvrageB  capitaux  et  inappreciables  sur  l'histoire  de  la  chretiente 
et  de  la  littörature  au  moyen  äge.   (Correspondant,  25.  Sftili  1895.) 

3n  ber  3tfär-  f-  <5d)le8toig=$oIftein=ßauenburg.  ©efdj.  (S3b.  24)  be^anbelt 
SBijeabmiral  Söatfcf)  ben  6eefrieg  jmif^en  ©d)Ie8iuig-$olftem  unb  Säne» 
marf,  bct  neben  bem  Sanbfriege  oon  1848/49  Ijergtng.  3U  fl^ofeen  (Snt* 
frfjeibungen  fonnte  e3  nid)t  fommen,  bo  bie  beutfdjen  ^Sroüinjen  fid)  erft 
eine  fttotte  fdjaffen  mußten  unb  hierbei  mannen  SBiberftanb  $u  übertoinben 
Ratten,  fo  u.  a.  ben  SBiberfprud)  beS  ^rinjen  frrtebrid)  b.  ftoer,  ber  oon 
einem  Seefriege  ntdjtä  erwartete. 

Unter  bem  ^ttel  Napoleon  III  et  Drouyn  de  Luys  1855 
touolijtrt  £.  Jtjouoenel  einen  SBriefioedjfel  jniifdjen  bem  bamaligen 
2>ireftor  im  SKinifterium  be8  Auswärtigen,  Xfjouoenel  unb  bem  ©efanbten 
in  Äonftantinofcel,  Söenebetti.  2)ie  ©riefe  enthalten  mancherlei  einjel^eiten 
Don  Sntereffc  über  bie  Liener  SBerr^anblungen  unb  beroeifen  auf'3  neue 
ben  rriegerifdjen  (Sifer  ber  bamaligen  franäöftfdjcn  Regierung.  3Btd)tig  finb 
ferner  einige  ©djreiben  Oon  $roumt  be  2uö$  unmittelbar  nacb  feinem 
©turje  an  Napoleon,  in  benen  er  bem  Äaifer  oormirft,  juerft  jeine  mit 
33uoI  berabrebeten  SBcbingungen  bis  auf  einige  Sttobiftfationen  gebilligt, 
if>n  aber  bann  gegenüber  bem  englifdjen  ©efanbten  oerleugnet  unb  blofc 
geftellt  ju  $aben.   Seiber  finb  einige  Slftenftücfe  unbatirt  mitgeteilt. 

SSon  ben  ja^lretc^en  Slrtifeln  über  ben  Ärieg  üon  1870  erwähnen 
mir  bie  berfönlidjen  Erinnerungen  be3  ©eneralS  o.  ÜJerbn  (3)eutfd)e  Äunbs 
fdjau  1895,  SunUSebtember),  wo  u.  a.  (Srlebniffe  au«  ben  91uguftfd)lad)teu 
mitgeteilt  werben,  fotuie  einen  anjie^enb  g*fd)rie6enen  Effat  über  SiSmarcf 
in  SerfaiHeS,  oorne^mlid)  auf  ©runb  ber  ^ublifationen  Don  SDlorifc  S3ufd), 
bon  2.  Wabej  in  ber  Revue  de  Belgique  (15.  ^uni  1895). 

Sie  ©atttn  beS  $id)ter3  Octabe  ^euiflet,  Valerie,  beröffentlidjt,  als 
ftortfefeung  tfjrer  oon  ber  franjbfifdjen  Wfabemie  foeben  getrönten  6d)rtft: 
Quelques  anntfes  de  ma  vie,  intereffante  Erinnerungen,  unter  benen  bie 
Slufeeidjnungen  unb  S3riefe  über  3uftftnbe  unb  Stimmungen  in  ber  Bretagne 
unb  in  ber  fran$öfifdjen  Äolonie  Oon  Herfen,  mäfjrenb  beS  Ärtegeä  oon 
1870/71  5öead)tung  oerbienen.  daneben  ftnben  fid)  bonabartiftifdje  die* 
miniSjenjen,  53efud)e  bei  Sßaboleon  III.  in  (StjiSleljurft,  bei  Qcugenie  in 
Wrenenberg  u.  f.  w.    (Correspondant,  25.  TOrj  bi3  10.  Sunt  1895.) 

3Kit  bem  ruf) if d)*türf ifd)en  Kriege  1877/78  befdjäftigen  ftd)  Sljilo 
ü.  Srotlja :  3)ie  türfifdje  §eere§Ieitung  im  SBalfanfelbjuge  (2)eutfd)e  §eere3= 
jeitung,  Suni^uK),  unb  Sralmter:  3>ie  Verpflegung  ber  ruffifdjen  Armee 
auf  bem  ftriegSfdjaublafce  (93eifjeft  5  jum  «Müh.  SBodjenblatt  1895). 

Veröffentlichungen  au3  bem  92ad)lafe  öon  % aine  bringen  bie  Revue 
philosophique  (3ultt)eft):  Les  öteraents  derniers  des  choses,  Unter* 
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fudmngen  über  bic  9ln&ie$ung#rraft  u.  f.  w.,  unb  bie  Revue  de  Paris 
(15.  3fani  unb  15.  3uli):  Xotes  de  voyage  en  Belgique  et  en  Hollande, 
Slufeeidmungen ,  bic  neben  fritifdien  93etrad)tungen  über  ©emälbe  unb 
93auten  aud)  feine  Semerrungen  Ü6er  Äulrurgefd)id)te  unb  (Jljarafter  ber 
SBefgier  unb  §ollänber  enthalten. 

3Teue  JSüdjer:  Kovalevsky,  1  dispacci  degli  ambasciatori 
Veneti  alla  corte  di  Francia  durante  la  rivoluzione.  I.  (Torino, 
Bocca.)  —  Mont^gut,  Le  marächal  Davout.  Paris,  Hachette. 
fr.  3.50.)  —  ©ie&ener  Stubien.  VII.  Sofjr,  1.  $ie  fcbteSmtg^olfteinifrfje 
frrage.  2.  2)er  ftampf  bei  (Scfernförbe.  (Qttefeen,  Siicter.)  —  Schweis  er, 
©efdndjte  ber  fd>weiäerifd)eu  Neutralität.  III.  (SctyluBbanb.)  : jyrauenfelb, 
fcuber.  Wl.  7.20,  —  Ä.  95 o gel,  $ie  brüte  franjoftidfe  Stepublif  bis 
1795.    £emid>e  95erlag3anftalt,  Stuttgart.   3».  7.50. 

3)ie  Ijiftorifdje  Äontmiffion  bei  ber  tgl.  batjer.  Slfabemie 
ber  SBiifenfdjaftcn  Derfenbet  ben  93erid)t  über  ifjre  36.  SßlenarDerfammlung 
in  ber  $fingftrood)e  am  7.  unb  8.  Quni  1895. 

Seit  ber  legten  ^lenaroerfammlung,  TOai  1894,  finb  folgenbe  $ublt= 
fationen  bur$  bie  Äommiffion  erfolgt: 

1.  Ellgemeine  beutfd)e  ffliograp^ie.  33b.  37,  Lieferung  2  unb  3.  93b.  38. 
93b.  39,  Sieferung  1.  2.  3. 

2.  Gfjrontfen  ber  beutfdjen  Stäbte.  93b.  23:  93b.  4  ber  Gfjronifen  ber 
Stabl  Augsburg. 

3.  ©riefe  unb  Sitten  ^ur  @efd)id)te  be«  SreiBigjäljrigen  ftriegS.  93b.  6. 
Sie  .^anfereceffe  werben  mit  bem  nädjften,  bem  8.,  93anb  abfdjlieBen, 

beffen  Srucf  bemnäd)ft  beginnt. 

95on  ben  (Sfjronifen  ber  beutfdjen  Stäbte  ift  ber  24.  93anb  im  2>rud 
begriffen.  (Sr  wirb  SluSjüge  au§  ben  Stabtbüdjern  Don  Soeft  unb  bie  Don 
bem  ^riefter  Sofyanu  öon  Söaffenberd)  Derfafjte  (Sfjronif  Don  2)uiSburg  in 
ben  3o^en  1474 — 1517  enthalten,  beibeS  Don  Slrd)ioar  Dr.  Stytn  in  fünfter 
bearbeitet,  weldjer  aud)  eine  ©efdn'djte  ber  SSerfaffung  Don  Soeft  ^inju= 
fügen  wirb. 

2)te  3af)rbüd)er  beS  2>eutfd)en  üHeid)3  unter  Ctto  II.  unb  Otto  in.  f>offt 
Dr.  Ufjlirj  im  Saufe  beS  Saures  1890  brueffertig  ju  ftetten. 

93 on  ber  ©efäitfte  ber  9Sifienfrf>aften  in  $eutfd)lanb  ift  bie  Don 
^rofeffor  £anb§berg  übernommene  9Sollenbung  üon  Stinfeing'3  ©efäiäte 
ber  5)icdjt§wiffenf(l)aft  bis  jum  gnbe  beS  18.  ^aljrlnmbert«  Dorgerücft,  unb 
wirb  biefe  fertige  $älfte  bemnäcbjt  üeröffentlidjt  werben. 

95 on  ben  3teic&stag$aften  ber  älteren  Serie  finb  ber  10.  unb  11.  93anb 
nodj  in  93orbereitung  begriffen ;  Don  benen  ber  jüngeren  Serie  ift  ber  2.  im 
2)rucf  begriffen. 
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$on  ben  23itteI8badjer  Äorreffconbenjen  tft  ber  3.  93anb  ber  ©riefe  be8 
^faljgrafen  Soljann  Gafimir  in  ber  älteren  ^ßfftlfttjdjen  Abteilung  nod)  in 
SBorbereitung;  oon  ber  älteren  Söaterifdjen  Abteilung  wirb  bie  3)ru(öegung 
be§  4.  93anbe§  ber  3)ruffel'fd)en  Seiträge  jur  SRetdjSgefdjidjte  im  Safyre  1895 
bottenbet  werben. 

3)er  §  a  n  f  i  f  dj  e  @efdjid)t$berein  berfenbet  (einen  24.  %af)Ttfc 
Bericht.  2)anadj  ift  im  bergangenen  3af)re  ber  5.  SBanb  ber  föanfifdjen 
©efdjidjtSqueflen  erfdrienen,  ber  bie  bon  Dr.  991  um  de  bearbeiteten  Seridjte 
unb  Stften  ber  §anfifdjen  ©efanbtfdjaft  nadj  SRoSfau  im  3af)re  1603  ent= 
I)ält  (§.  3.  74, 178).  $rutffertig  fmb  ber  6.  ©anb  ber  brüten  Abteilung 
ber  Ipanferejeffe ,  bearbeitet  Don  $rofeffor  ©djäfer,  ber  4.  SBanb  be8 
$anfifd>en  UrfunbenbudjeS  (1361—1392),  bearbeitet  bon  Dr.  Äunje,  unb 
ber  1.  SBanb  ber  $anfifd)en  ^nbentare  be«  16.  3a$r§unbert3  (Hanseatica 
be8  Äölner  91rd)ib3  1531—71),  bearbeitet  öon  ^rofeffor  §  Ölbaum. 

3)ie  bieSjäljrige  ©eneralberfammlung  b e 8  ©ejammtüereinS 
ber  beutjdjen  ©efdjidjtSs  unb  AltertljuinSbereine  in  Äonftanjj  finbet  ftatt 
Dom  15.  biä  18.  (September.  Vorträge  finb  angeinelbet  öon  3Rarttn, 
©.  SRetjer  bon  Änonau,  Sredjer  unb  S.  SBilfer. 

SßreiSauf  gäbe  ber  ^Berliner  Afabemie  ber  SSiffenfdjaften, 
@f)arIotten»<Sttftung:  „Gicerö'S  STimäuS  joll  auf  ©runb  be$  beröffentlidjten 
9Raterial3  in  neuer  tejtfritifdjer  Bearbeitung  borgelegt  unb  fnabb  gehaltene 
Prolegomena  über  bie  Recensio,  bie  Autfjentie  ber  Überfefcung  unb  bie 
Äombofitton  be8  beabfidjtigten  3>ialog3  borauSgefdjidt  werben.  9J?an 
wünfdjt  burd)  biefe  Aufgabe  bie  Anregung  ju  geben,  bie  £ejtgefd)id)te  be3 
fog.  Corpus  Philosophicum  Dom  ?lrd)ett)bu8  an  genauer  ju  erforfdjen 
unb  eine  neue  Ausgabe  ber  meiftenS  nod>  rttcr)t  in  befriebigenber  SRecenfion 
borliegenben  SHaloge,  bie  auS  jenem  ArdjetbbuS  ftammen,  in  Angriff  $u 
nehmen"  (eine,  wie  un$  fcr)eintf  nid)t  eben  glüdlic^  gewägte  Stufgabe).  3eit 
ber  Ablieferung  bis  1.  9Kär$  1896.  2>er  SßreiS  befteljt  in  ben  3afjre8ainfen 
beS  @tiftung8!abitalS  öon  30000  2K.  für  bier  3af>re. 

$ret8aufgabe  ber  HRündjener  Slfabemic  ber  2Stffenfd)aften,  Stiftung 
SljriftaftS  3ograp^o8:  Sßeue  tejtfritifdje  Ausgabe  ber  Sßerfe  beS  JpiftoriferS 
Sßrofob  mit  @infd)Iufc  ber  ®et)eimgefd)i(b,te,  auf  ©runb  ber  beften  $anbs 
fa^riften.  ©inlief  erungStermin  31.  5)eäember  1897.  SßreiS  1500  jur 
§älfte  gleid),  jur  fcälfte  nad)  ber  3>rudlegung  ja^lbar. 

^SreiSaufgaben  ber  Sociötä  des  arts  et  des  sciences  ju  Utrecht 
(Abreffe  SBaron  3*.  SRelbil  be  Stmben,  Utrecht.  Ablieferungstermin  1.  2>e&. 
1896.  $retS  ein  (Sljrenbiblom  unb  300  ©ulben  =  ca.  620  frrancS): 
1.  Une  histoire  des  relations  commerciales  enti'e  la  Republique  des 
Provinces-Unies  et  le  Levant  2.  Componantur  fasti  quam  fieri  possit 
locupletissimi,  qui  facta  ad  rem  scenicam  Graecorum  pertinentia 
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complectantur,  additis  et  veterum  testimoniis  et  eruditorum  argumen- 
üb.   (fiöfungcn  für  Ic^tere  Aufgabe  lateinifc^,  für  erfiere  aud)  beutfdj.) 

$rei8au§fd)reiben  ber  Societa  storica  lombarda  in  SRailanb:  Storia 
della  ragioneria  italiana  nel  medio  evo  e  nell'  eta  moderna.  $lb« 
lieferungStermtn  30.  Sunt  1896.   $reiS  1200  2ire. 

Slm  3.  3uni  ift  in  ©igmaringen  ber  Derbiente  3>treftor  be«  bortigen 
fürftlid)en  ÜKufeumS  unb  ber  93ibliot$ef,  §ofrat  Dr.  d.  Seiner,  im  Sllter 
Don  70  Satjren  geftorben. 

2lm  22.  Suti  ift  in  Berlin  im  faft  DoHenbeten  82.  ßebenSjatn-  Siubolf 
D.  ©neift  geftorben  (geb.  ju  93erlin  13.  9luguft  1813).  SBie  als  ^olitifer 
unb  $urift,  fo  $at  er  aud)  als  §tftorifer  bie  frucfobarfte  SBirfjamfeit  ent* 
faltet;  fein  SRuljm  als  SReifter  auf  bem  ©ebiet  ber  englifd)en  SRedjtS*  unb 
33erfafiungSgefd)id)te  ift  in  ßnglanb  toie  in  3)eutfd)lanb  gleidj  anerfannt. 
(9?a$ruf  üon  (£.  fioening  in  ber  Beilage  jur  magern.  3eit«"9  *>om  6-  u"& 
7.  Äug.) 

Über  Jptrfc^felb  Deröfjentliajt  bie  9ütpreu&.  2Ronat3fa)rift  32,3/4 
einen  9ietrolog  Don  §.  $rufc  unb  ein  93er$eid)ni$  feiner  Arbeiten  Don 
2R.  Seljnerbt.  9?adjträglid)  ermähnen  wir  aud)  nod)  ben  in  ber  Sllttoreujj. 
2RonatSfd)rift  93b.  31  erfdjienenen  einge^enben  Wefrolog  ßoljmetyer'S  für 
Joeppen.  —  ©in  umfangreiä)er  ftefrolog  für  Ä.  §  ort  fei  ber  finbet 
fid)  in  $8urftan'S  SafpreSberta^ten  2$. 

93on  Slrnbt  unb  SBetlanb  gibt  (S.  Tümmler)  ftefrologe  im  Weuen 
2lrd)iD  20,  3  (unter  ^ac^ria^ten). 

©inen  Sßefrolog  Don  3of}n  JRobert  ©eelen  Deröffentliajt  SC. 91.  Janner 
in  ber  Engl.  Histor.  Review  39  fäuli  1895). 

2)aS  Wuguftfjeft  ber  S)eutfd)en  SRunbfa^au  enthält  einen  Slrtifel  Don 
51.  D.  SRiaftfowSti:  SSilljelm  ÜJofc^er. 

Sine  ©ebädjtniSrebe,  bie  ©.  Goljn  in  ber  fgl.  ©efeüfd).  ber  SBiffen* 
f haften  Böttingen  auf  ©.  §  a  n  f  f  e  n  gehalten  l)at,  ift  auger  in  ben 
9?adjriä)ten  ber  ©efellfa)aft  aud)  als  ©onberfdjrift  herausgegeben  (Seipjtg, 
Shintfer  &  fcumblot.  ^24  6.).  3Ran  lann  nid>t  fagen,  bog  eS  eine  eigentlich 
tiefgrünbige  fcarftettung  Don  bem  SBirlen  unb  ber  ©ebeutung  beS  SRanneS 
ift;  eigentljümlid)  berührt  baS  ^ereinjie^en  politifa>agrarifdjer  ^xa%tn  ber 
©egenroart  in  bie  3lebe. 
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geehrten  lefer  5er  Ät(iorifd)en  Betffdjttft! 

<£s  voivb  öen  Cefern  unterer  geitfdjrift  $ur  Befrieöt* 
9un<5  $ereid)en,  ju  erfahren,  öaf  Qetnrtd}  d.  Creitfdjf  e 
ftd}  bereit  erflärt  ^at,  6ie  Cettun^  6er  §tftorif$en  <geit. 
fdjrtft  in  (ßemeinfdjaft  mit  6em  bisherigen  Hefcafteur  5U 
übernehmen. 

Hefrafefian  nnt»  öerlags^önblang 

ber 

„^iftorifdien  Beirfdjriff".  ^ 
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